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CHANGSHU SWITCHGEAR MFG. CO.,LTD. ( FORMER CHANGSHU SWITCHGEAR PL 


中 国 机 械 工业 年 鉴 编辑 委员 会 ”中 国电 器 工业 协会 编 
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> 国家 质量 免检 产品 

> 浙江 省 著名 商标 

= 

> 浙江 省 知名 商号 

> 欧盟 ATEX 认 证 企业 

> 中 国防 爆 十 强 企 业 

> 中 国电 器 工业 协会 常务 理事 单位 

> 中 华人 民 共 和 国 进出 口 企业 

> 全 国 乡镇 企业 创 名 牌 重点 企业 

> 中 石化 定点 企业 

> 石油 和 化 工 企 业 质 量 检 验 机 构 A 级 认证 单位 
> 中 国 石油 天 然 气 集团 公司 一 级 供应 单位 

> 中 国 石化 物资 资源 市 场 成 员 厂 

> 中 国 地 方 煤矿 机 电 设 备 矿 用 产品 定点 生产 企业 
中国 煤 痰 物产 集团 定点 企业 

> 中 国 船 舶 电工 专业 委员 会 团体 会 员 

> 中 国防 爆 电 器 协会 副 理事 长 单位 .…… 


tE Z o 


地 址 : 浙江 省 乐清 市 柳 市 环 城 东 路 2 号 ”电话 : 0577-62777888 传真: 0577-62779936 


http: //www.warom.com E-mail: warom(2warom.com 
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华 荣 集 团 有 限 公 司 创办 于 1987 年 ， 系 全 国 性 无 区 域 集团 ， 下 辖 两 个 事业 部 、10 个 控股 的 子 
公司 ， 现 为 中 国电 器 工业 协会 常务 理事 单位 、 中 国防 爆 电 器 协会 副 理事 长 单位 ， 是 中 国防 爆 电 
器 行业 龙头 企业 。 

公司 已 通过 了 ISO9001 质 量 体 系 认 证 、CE 认 证 、 法 国 BV 认 证 、 德 国 PTB 认 证 及 欧盟 ATEX 
认证 (国内 独家 ) 等 国际 权威 认证 ， 产 品 不 仅 畅销 国内 31 个 省 市 自治 区 ， 还 远 销 美国 、 日 本 、 韩 
国 、 越 南 、 印 尼 、 苏 丹 、 巴 基 斯 坦 等 国家 和 地 区 。 —— 

公司 已 形成 较为 完整 的 防爆 产业 链 ， 正 在 向 “打造 世界 防爆 名 牌 ” 的 宏伟 目标 胜利 挺进 。 
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2006 年 低压 开关 柜 行 业 率 先进 入 中 国名 牌 评价 目录 ， 
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欢迎 登陆 http //www. daqo: com 


总 部 地 址 : 江苏 省 扬中 市 新 坝 镇 新 中 南路 66 号 
产业 基地 : 江苏 扬中 经 济 开发 区 
南京 江宁 科学 园 
上 海 浦东 张江 高 科技 园区 集 电 港 
北京 东城 区 南 新 仓 


电话 : 0511-8411200 ”传真 ， 0511-8411211 


http://www. daqo. com 


江苏 省 著名 商标 
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地 址 : 浙江 省 象山 县 天 安 路 1118 号 邮编 : 315709 电话 : 0574-65728118 销售 专线 : 0574-65701036. 65700032 





PERR (EA) 股份 有 限 公司 是 以 始 建 于 1969 年 的 国营 象山 高 压 压 电 器 厂 为 基础 ， 于 1994 年 改制 创立 的 ， 是 以 
输 变 电 设备 为 主 业 的 国家 大 型 企业 、 国 家 重点 高 新 技术 企业 、 中 国 输 变 电 行业 重点 骨干 企业 和 浙江 省 行业 龙头 企业 。 公 司 
现 辖 1 家 省 级 研发 中 心 〈 宁 波 电工 研 究 院 ) ，10 个 专业 公司 。 总 部 有 员工 2000 多 名 (科技 人 员 占 35%) ， 占 地 面积 40 
余 万 m?, 总 资产 12 亿 元 ， 企 业 综合 效益 连续 多 年 居 行 业 前 列 ， 规 模 跻身 行业 前 五 强 。 

为 把 变 配 电 设 备 产 业 做 优 、 做 强 、 做 大 ， 公 司 将 按照 “稳定 中 压 ， 向 高 压 和 智能 化 电器 延伸 ”的 战略 部 署 ， 征 
地 133 万 m:， 投 资 9 亿 元 ， 在 象 出 建成 能 生产 220kV 及 以 下 输 变 电 成 套 设备 的 现代 化 “中 国 天 安 电工 城 ”。 

明天 的 “天 安 ” 必 将 成 为 中 国 乃至 世界 的 著名 品牌 。 
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中 国名 牌 产 品 





传真 0574-65700090 http: //www. tianan. com E-mail: salesOtianan. com 
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Ls 智能 型 万 能 式 断路 器 (ACB) 
BUE 塑料 外 壳 式 断路 器 (MCCB) 
| ”高 分 断 小 型 断路 器 (MCB) 
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www.mccb.cn 


双 电 源 自 动 转换 开关 (ATS) 
壳 式 漏电 断路 器 (ELCB) 
高 压 真 空 断路 器 (VCB) 
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中 国 . 巨 邦 电气 有 限 公司 
地 ub: 温州 柳 市 新 光 工 业 区 新 光大 道 166-168 号 RB 话 : 0577-62799777 
tE 真 : 0577-62799789 Http://www.mccb.cn E-mail:mccb Q mccb.cn 


BG 贴 牌 生产 销售 中 心 : 柳 市 车 站 路 163 号 电 话 : 0577-61728277 





山东 省 着 名 商标 


威海 恒 大 电机 ( 集团 ) 有 限 公司 是 集 科研 开发 、 生 
产 制造 、 销 售 服 务 于 一 体 的 国家 中 型 一 档 企业 。 公 司 占 地 
面积 15 万 平方 米 ， 建 筑 面 积 10 万 平方 米 , 拥有 员工 1500 余 人 ， 
资产 3 亿 元 。 辖 四 个 分 公司 和 一 个 电机 技术 研究 所 。 产 品 有 电动 
机 、 偶 合 器 、 减 速 器 、 电 容器 、 潜 包 线 五 大 类 。 小 功率 异步 电动 
机 的 生产 品种 居 全 国电 机 行业 前 列 。 年 生产 能 力 达 320 万 kW。 产 
品 畅销 全 国 ， 并 出 口 欧洲 、 非 洲 及 东南 亚 地 区 。“ 文 宝 ” 牌 电动 机 YCz 系列 ( H71、H90 ) 单 相 电 容 起 动 异步 电动 机 
先后 荣获 “中 国名 牌 商品 ”、“ 山 东 名 上 牌 产品 ”、“ 全 国电 机 行业 十 佳 | 
品牌 ”和 “国家 免检 产品 ”称号 。2006 年 荣 麻 “中 国名 牌 产品 ”称号 。 
YS. YY, YC., YOn YU、YL、Y、YD、YCT、YZU 等 十 个 系列 的 小 功 
率 电动 机 全 部 通过 CCC 认 证 。“ 文 宝 ”注册 商标 被 认定 为 “山东 省 著名 商标 ”。 


威海 恒 大 电机 集团 技术 力量 雄厚 , 生 
产 工 艺 先进 ， 生 产 设备 齐全 ， 检 测 手 段 
完善 。 已 通过 ISO9001 质 量 管理 体系 认证 。 
是 威海 市 质量 管理 先进 企业 、 山 东 省 技术 创 YL 系列 ( H71-100 ) 双 值 电容 单 相 异 步 电 动机 
DEN 新 示范 企业 、 山 东 省 管理 示范 企业 、 山 东 省 

Opus 重合 同 守信 用 企业 、 山 东 省 AAA 级 信用 企业 、 

WEB EU. 山东 省 机 械 行业 百 强 企业 、 中 国 专利 山东 明星 企 
业 、 农 业 部 全 面 质量 管理 达标 企业 、 全 国 诚信 守 
法 乡镇 企业 。 


全 国 乡 镇 企业 家 、 集 团 董 事 长 兼 总 经 理 一 -- 
cde TEMOR 中 外 客商 前 来 投 Ys 系列 ( H56-90 ) 三 相 异 步 电动 机 
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器 实业 有 限 公司 





深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公 司 成 立 于 1993 年 ， 隶 属于 电 
力 设备 制造 行业 ， 位 于 深圳 市 宝安 区 石 岩 镇 龙马 工业 区 深 开 
工业 园 。 作 为 民营 企业 的 一 员 ， 公 司 2004 年 以 开关 板 销 售 产 
值 超过 2 亿 元 跻身 广东 省 前 列 ，2005 年 更 上 一 层 楼 ， 产 值 达 
2. 56 亿 元 。 公 司 注册 资金 5000 万 元 ， 占 地 5 万 m， 拥 有 现代 化 
的 工业 厂房 和 办 公 写 字 楼 ， 制 造 设 备 引 进 人 芬兰 FinnPower 颁 
金 加 工 中 心 、 德 国 EHRT 和 母线 加 工 中心 、 日 本 AMADA 饭 人 金 生产 
线 及 美国 信 诺 静电 喷涂 线 等 先进 生产 技术 装备 。 公 司 员工 总 
数 近 400 人 ， 其 中 研发 、 技 术 人 员 80 余 人 ， 采 用 CAD 辅 助 设计 ， 
内 部 局 域 网 络 化 管理 。 公 司 是 一 家 专业 从 事 高 低压 成 套 开 关 
设备 生产 的 高 新 技术 企业 ， 具 备 广东 省 承 装 修 电 力 设施 许可 
证 书 ， 所 有 低压 产品 均 获 “3C” 认 证 证 书 ， 主 要 中 压 产品 自 
愿 申请 并 获得 “CQC” 认 证 证 书 。 在 同行 业 中 率先 通过 
1S09001 质 量 管理 、1S014001 环 境 及 0HSAS18001 职 业 键 康 安 
全 体系 认证 的 公司 。 为 更 好 地 回馈 社会 ， 服 务 客户 ， 公 司 投 
入 二 期 工程 项 目 建 设 ， 发 展 126 一 252kV 级 G1S 开 关 设 备 制造 。 


单位 : 深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公 司 

地 址 : 深圳 市 宝安 区 石 岩 镇 龙马 工业 区 深 开 工业 园 
邮编 ， 518108 

电话 : 0755-27628777 

f£. 0755-27637199 

http://www. szshenkai. cn 
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CHINA DIANGUANG EXPLOSIONP ROOF ELECTRIC CO.,LTD. 


公司 总 部 ， 浙江 省 乐清 市 柳 市 东风 工业 区 凌云 路 

生产 基地 : 浙江 省 乐清 经 济 技术 开发 区 纬 七 八路 

总 机 : 0577-62051688 

销售 热线 : 0577-62055888 62777300 

f£ 真 : 0577-62051728 6062785300 
Http://www.DianGuang.com.cn E-mail:71071282(Q mail.wzptt.zj.cn 
网 络 实名 : 防爆 电器 


introduction 
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DEO 中 国 东 方 电气 集团 公司 


DONGFANG ELECTRIC CORPORATION 东方 电气 在 “十 一 五 ”期 间 承担 起 新 一 代 百 万 千瓦 级 核电 成 套 设备 的 研制 以 及 推进 三 


峡 工程 配套 设备 研制 的 任务 ,在 集团 公司 生产 的 首 台 重型 燃 机 成 功 取得 46% 国 产 化 率 的 基础 
上 ， 进 一 步 扩大 国产 化 比率 ; 不 失 时 机 地 提升 对 大 型 抽水 蕾 能 机 组 、 清 洁 煤 燃 烧 循环 流 化 
中 国 东 方 电气 集团 公司 (简称 东方 电气 ) 是 中 国 特大 型 的 发 电 设备 制造 和 电站 工程 承包 企 床 机 组 、 大 型 空冷 机 组 、 脱 硫 脱 硝 环保 工程 等 成 套 设备 制造 技术 的 研究 ， 扩 大 在 超 临 界 、 
业 之 一 ， 是 涉及 国家 安全 和 国民 经 济 命脉 的 53 个 国有 重点 骨干 企业 之 一 。| 超 超 临 界 火电 机 组 成 套 制造 技术 的 研究 成 果 ， 全 面 提升 发 电 设备 蔡 代 进口 的 能 力 ， 实 现 
东方 电气 是 国家 重大 技术 装备 国产 化 基地 ， 国 家 企业 技术 中 心 ， 拥 有 我 国 发 电 设备 制造 行 “水 电 、 火 电 、 核 电 、 气 电 ; 风电 ”五 电 并 举 ; 进一步 培育 工程 成 套 设备 的 集成 能 力 和 总 
业 中 一 流 的 综合 技术 开发 能 力 。 可 批量 生产 单机 1000MW、600MW、300MW 大 型 火电 机 组 ，400MW、 包 能 力 ; 实现 全 集团 资源 的 优化 配置 和 战略 重组 。 
550MW、700MW 水 轮 发 电机 组 ，1000MW 等 级 核电 机 组 主 设备 ， 大 型 燃气 轮机 设备 ，1. 5MW 风 电 设 
备 及 大 型 电站 锅炉 烟 气 脱硫 脱 硝 、 军 工 产品 、 大 型 化 工 容器 等 产品 
东方 电气 已 承接 了 国内 外 大 、 中 、 小 型 火 、 水 电站 工程 总 承包 和 设备 总 成 套 共 70 余 项 ， 承 
包工 程 总 金额 达 380 多 亿 元 ， 积 累 了 丰富 的 工程 承包 经 验 ， 具 备 了 大 踏步 走出 国门 ， 在 全 球 竞 
争 的 实力 
2005 年 ， 东 方 电气 完成 发 电 设备 总 产量 超过 23000MW， 连 续 两 年 发 电 设备 产量 位 于 世界 前 
F 


东方 电气 负责 设计 、 供 货 和 技术 服务 
的 伊朗 阿拉 克 4X325MW 兴 电厂 


e 4 o len a ai 1 484^ £i 3E 08 2 IR GOOMIMUS 
岭 澳 核 电 二 期 机 座 c aei 4 D FACERE HAM, MERMERE- 奥 里 油 的 亚 临界 参数 自然 循环 锅炉 


地 址 : 四 川 省 成 都 市 蜀汉 路 333 与 邮编 : 610036 电话 : 028-87583017 传真 :| 028-87583333 http://www. dongfang. com 





FUDA ALLOY MATERIALS CO.,LTD. 
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x 产品 电阻 率 低 ， 可 加 工 性 好 FUDA ALLOY MATERIALS CO.,LTD. 
六 适用 于 小 型 开关 、 接 触 器 、 继 电器 、 断 路 器 等 各 类 高 低压 电 地 址 : 浙江 省 乐清 市 柳 市 屏山 路 36 号 
28 Add: No.36 Pingshan Road,Liushi, Yueqing,Zhejiang. 
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主任 委员 
副 主 任 委员 


[DES UR T UU FEE 


MARNA 








RE 
何 光 远 
于 E 全 国政 协 常委 、 中 国 机 械 工业 联合 会 会 长 
DURAN 中国 机 械 工 业 联合 会 执行 副 会 长 
BERE ”中 国 机 械 工业 联合 会 执行 副 会 长 
张 小 庆 中国 机 械 工业 联合 会 执行 副 会 长 
AER ”中 国 机 械 工业 联合 会 执行 副 会 长 
陆 仁 琪 。 中 国 机 械 工业 联合 会 执行 副 会 长 
EX ”中 国 机 械 工业 联合 会 执行 副 会 长 、 
机 械 工 业 信 息 研 究 院 院 长 、 机 械 工 业 出 版 社 社 长 
RRS ”中 国 机 械 工业 联合 会 执行 副 会 长 
于 清 发 中 国 机 械 工业 联合 会 秘书 长 
Gat KE mHE) 
于 成 廷 ”中国 机 床 工具 工业 协会 常务 副 理 事 长 
ERA ”中 国航 空 工业 第 一 集团 公司 办 公 打 主任 
方 A 中 国 建材 装备 有 限 公 司 总 经 理 
JWR ”中 国 地 震 局 发 展 与 财务 司 副 司 长 
任 才 方 ” ”国家 统计 局 工业 交通 统计 司 司 长 
WEA ”中 国电 器 工业 协会 常务 副 会 长 
严 JE 中 国 轻工业 总 公司 总 经 理 
4 d 国务 院 振兴 东北 办 工业 组 组 长 、 
国家 友 改 安 重 大 技术 装备 协调 办 司 长 
FRW ”教育 部 基础 教育 司 副 司 长 
李 申 田 中国 航空 工业 第 二 集团 公司 总 法 律 顾问 兼 办 公 厅 主任 
FEX ”中 国航 天 科技 集团 公司 办 公 厅 副 主 任 
李 海 ”中 国 机械 工 业 联合 会 副 秘 书 长 
A» 波 国家 发 展 和 改革 委员 会 国家 物资 储备 局 党 组 书记 、 局 长 
杨 Bo ” 中国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公 司 总 经 理 
杨 学 桐 。” 中 国 机 械 工业 联合 会 常务 副 秘书 长 
EBENO 中国 核 工业 集团 公司 综合 计划 部 主任 
宋 晓 刚 ”中 国 机 械 工 业 联合 会 副 秘书 长 
张 效 林 中国 国 际 贸易 促进 委员 会 机 械 行业 分 会 副 会 长 
TZ 超 中 国 石油 物资 装备 (集团 ) 总 公司 副 总 工程 师 
金 NB 中 国 船舶 工业 集团 公司 发 展 计划 部 主任 
EU B] 中 国航 天 科 工 集团 公司 办 公 厅 副 局 级 巡视 员 
RTRA 中国 船舶 重工 集团 公司 规划 发 展 部 副 主 任 
3p 锐 机 械 工 业 信息 研究 院 副 院 长 、 机 械 工 业 出 版 社 副 社 长 
ALA ”中 国 农业 机 械 工业 协会 理事 长 
芮 开 亮 ”中国 机 械 工业 联合 会 专家 委员 会 委员 
ARE 科技 部 国家 科学 技术 奖励 工作 办 公 室 主任 
ETa o 中 国 南方 机 车 车 辆 工业 集团 公司 办 公 室 主任 
EKE 。” 中 国 机 械 工业 联合 会 副 秘 书 长 、 
中 国 通用 机 械 工 业 协 会 会 长 
BR 锋 中 国 地 质 装 备 总 公司 总 经 理 


中 国电 器 工业 年 鉴 
DUET ASH E D 


主任 委员 Bus — CEU DIC ABB. 
中 国电 器 工业 协会 终 喘 荣誉 会 长 

HEERA MK E ” 中 国电 器 工业 协会 会 长 

邢 玉 久 ”中 国电 器 工业 协会 常务 副 会 长 

何 木 云 ”中 国电 器 工业 协会 荣誉 会 长 

项 永春 ”中 国电 器 工业 协会 荣誉 会 长 

阳 贻 华 ”中 国电 器 工业 协会 荣誉 会 长 

TB AE P m 

金明 达 ”中 国电 器 工业 协会 荣誉 会 

王 纪 年 ee 

高 金 柱 ”中 国电 器 工业 协会 荣誉 会 

杨 启 明 ”中 国电 器 土 业 协 会 副 会 长 兼 秘书 长 

严 安 强 ”中 国电 器 工业 协会 副 会 长 

于 海 年 中 国电 器 工业 协会 副 会 长 

AL ”中 国电 器 工业 协会 副 会 长 











5 E ” 中 国电 器 工业 协会 副 会 长 
Wr ”中 国电 器 工业 协会 副 会 长 
高 庆 国 ”中 国电 器 工业 协会 副 会 长 
XES ”中 国电 器 工业 协会 副 会 长 
仲 明 振 ” 中 国电 器 工业 协会 副 会 长 
李 怀 林 ”中 国电 器 工业 协会 副 会 长 
ER ”中 国电 器 工业 协会 副 会 长 


叶 € 中 国电 器 工业 协会 副 会 长 
UD 群 ”中 国电 帮工 业 协 会 副 会 长 
ATHE 中 国电 器 工业 协会 副 会 长 
ATE 中 国电 器 工业 协会 副 会 长 
唐 春 潮  — 中 国电 器 工业 协会 副 会 长 
黄 迪 两 。 中 国电 器 工业 协会 副 会 长 
委 员 (排名 不 分 先后 ) 

I 春 ”中 国电 器 工业 协会 副 秘 书 长 
方 晓 燕 。” 中 国电 器 工业 协会 副 秘书 长 、 

中 国电 器 工业 协会 标准 化 委员 会 秘书 长 
林 以 达 ”中 国电 器 工业 协会 副 秘书 长 
于 同 双 ”中 国电 器 工业 协会 钠 酸 蓄电池 分 会 理事 长 兼 秘 书 长 
KE ”中 国电 器 工业 协会 电工 合金 分 会 秘书 长 
KAR ” 中 国电 器 工业 协会 电 碳 分 会 秘书 长 
ESA 。 中 国电 串 工 业 协 会 工业 锅炉 分 会 秘书 长 
XOT 中 国电 器 工业 协会 电焊 机 分 会 秘书 长 
WITE 中 国电 右 土 业 协 会 罕 引 电气 设备 分 会 秘书 长 
XE 。” 中 国电 器 工业 协会 电炉 及 工业 炉 分 会 秘书 长 
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中 国电 器 工业 协会 绝缘 子 避 雷 器 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 大 电机 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 防爆 电器 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 高 压 开关 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 绝缘 材料 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 电动 工具 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 电工 专用 设备 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 焊接 材料 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 汽轮机 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 水 电 设备 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 道 用 低压 电器 分 会 秘书 长 、 
中 国电 器 工业 协会 设备 网 现场 总 线 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 内 燃 发 电 设备 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 电站 辅 机 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 分 马力 电机 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 电站 锅炉 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 电力 电容 器 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 变压器 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 电线 电费 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 微 电 机 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 工业 日 用 电器 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 电器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 热 缩 材 料 分 会 秘书 长 

中 国电 器 工业 协会 电器 设备 机 械 结 构 分 会 秘书 长 





中 国电 器 工业 年 鉴 
编辑 出 版 工作 人 员 


市 场 部 主任 e uU 


市 场 部 副 主任 
客户 服务 
编辑 部 地 址 


iu 
传 


E-mail: 


EWK 

耿 文 志 RAX WER 于 杰 常 静 
北京 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 (100037) 
i& 010-88379827 

真 010-68326039 


cmi yQma11. machineinfo. gov. cn 





http: //www. cmiy. com 





中 国电 器 工业 年 鉴 特 约 


顾问 单位 特约 顾问 


(排名 不 分 先后 ) 
公司 名 称 
中 国 东方 电气 集团 公司 总 经 理 
中 国 新 时 代 国 际 工程 公司 总 经 理 
西安 电力 机 械 制造 公司 总 经 理 
南京 汽 轮 电 机 (集团) 有 限 责任 公司 董事 长 
正泰 集团 有 限 公 司 董事 长 
常熟 开关 制造 有 限 公 司 董事 长 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 总 经 理 
杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公 司 总 经 理 
青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 董事 长 
兰州 电机 有 限 责 任 公司 董事 长 
山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 总 经 理 
苏州 万 龙 集团 有 限 公司 董事 长 
华 荣 集团 有 限 公 司 董 事 长 
电光 防爆 电气 有 限 公司 总 裁 
浙江 新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 总 经 理 
株洲 南车 时 代 电气 股份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 总 经 理 
江苏 上 上 电缆 集团 有 限 公 司 董事 长 兼 总 经 理 
大 全 集团 有 限 公司 董事 长 
宁波 天 安 集团 股份 有 限 公 司 总 裁 
中 国 。 巨 邦 电 气 有 限 公司 董 事 长 
深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公 司 总 经 理 
西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公 司 党 委 书 记 兼 副 总 经 理 
新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 董事 长 
天 水 长 城 开 关 厂 厂 长 
宁 眉 力 成 电气 集团 有 限 公司 总 经 理 
第 州 森 源 开关 有 限 公司 总 经 理 
天 正 集团 有 限 公司 董事 长 
上 海 电 器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 厂矿 长 
上 海 新 华 控制 技术 〈 人 集团) 有 限 公司 董事 长 
浙 宝 电气 〈 杭 州 )》 集团 有 限 公司 董事 长 兼 总 经 理 
浙江 嘉 控 电气 股份 有 限 公 司 董 事 长 
常州 国 星 电 骼 有 限 公司 总 经 理 
花溪 市 奇 乐 低压 电器 厂 厂 长 
温州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 厂 长 
南阳 防爆 集团 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 
威海 恒 大 电机 《集团 ) 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 
江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 董事 长 
衡水 电机 股份 有 限 公司 总 经 理 
北京 毕 捷 电 机 股份 有 限 公 司 总 经 理 
桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 总 经 理 
日 新 电机 (无锡) 有 限 公 司 总 经 理 
无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公 司 董事 长 
吉林 市 吉 福 新 材料 有 限 责 任 公司 总 经 理 
福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 董事 长 兼 总 经 理 
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中 国电 器 工业 年 鉴 特约 


顾问 单位 特约 编辑 


(排名 不 分 先后 ) 
公司 名 称 
中 国 东 方 电气 集团 公司 
中 国 新 时 代 国 际 工程 公司 
西安 电力 机 械 制造 公司 
南京 汽 轮 电 机 《集团 ) 有限 责任 公司 
正泰 集团 有 限 公 司 
第 熟 开 关 制 造 有 限 公 司 
哈 尔 深 汽轮机 广 有 限 责任 公 局 
杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 
青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 
兰州 电机 有 限 责 任 公 写 
山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 
苏州 万 龙 集 团 有 限 公司 
华 荣 集 团 有 限 公司 
电光 防爆 电气 有 限 公 司 
浙江 新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 
株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公司 电力 电子 事业 部 
江苏 上 上 电线 集 团 有 限 公 司 
大 全 集团 有 限 公司 
宁波 天 安 集团 股份 有 限 公司 
中 国 。 巨 邦 电气 有 限 公 司 
深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公司 
西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公 司 
新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公司 
天 水 长 城 开关 厂 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 
常州 森 源 开关 有 限 公 司 
天 正 集团 有 限 公司 
上 海 电 器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 厂 
上 海 新 华 控制 技术 〈 人 集团) 有限 公 司 
浙 宝 电气 (杭州 ) 集团 有 限 公 司 
浙江 嘉 控 电气 股份 有 限 公司 
常州 国 星 电器 有 限 公司 
g&3 TH E RAS] 
温州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 
南阳 防爆 集团 有 限 公 局 
威海 恒 大 电机 (集团) 有限 公司 
江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 
衡水 电机 股份 有 限 公司 
北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公 司 
桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 
日 新 电机 (无锡) 有 限 公 司 
无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 
吉林 市 吉 福 新 材料 有 限 责任 公司 
福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 
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尊敬 的 社会 各 界 朋友 : 您 好 ! 

感谢 您 长 期 以 来 对 电器 工业 的 关心 、 支 持 和 帮助 。 

2005 年 ， 电 器 工业 的 工业 总 产值 和 销售 产值 均 超过 1 万 亿 元 ,发 展 速度 明显 快 于 机 械 
行业 总 体 平均 水 平 , 工业 总 产值 增 速达 到 29.4%, 仅 次 于 农机 行业 ; 利润 增 速 32.6%。2005 
年 ， 电 器 工业 的 主导 行业 一 一 发 电 与 输 配 电 设备 行业 在 国家 加 大 对 电力 固定 资产 建设 投资 
力度 的 拉动 下 ， 产 量 均 有 大 幅 增长 ， 发 电 设备 “十 五 ”计划 提前 完成 ， 原 计划 5 年 共生 产 
7000 万 KW, {2005 年 产量 就 达 9200 万 KW, 创下 了 世界 发 电 设备 史上 的 奇迹 。 而 通过 引 
进 、 消 化 、 吸 收 、 创 新 ， 电 器 工业 又 突破 了 多 项 技术 难关 。 比 如 ， 火 电机 组 已 实现 由 亚 临 
界 向 超 临 界 技 术 的 升级 ， 水 电机 组 实现 30 万 kW [8] 70 75 KW 等 级 升级 ,70 万 kW 水 电机 组 
已 从 外 方 为 主 、 合 作 制 造 进入 自主 生产 阶段 ， 三 峡 右 岸 机 组 实现 自主 制造 ， 性 能 指标 优 于 
国外 同类 机 组 ，500kKV 交流 、 士 500kV 直流 、750kKV 交流 输电 成 套 设备 基本 实现 国产 化 ， 
750kV 交流 和 土 500KV 直流 输电 成 套 设备 国产 化 取得 突破 性 进展 ， 60 万 kW 大 型 空冷 机 组 
和 电站 直接 空冷 系统 实现 了 国产 化 ，500kKV 单 断口 和 800KYV 双 断 口 落地 缸 式 断路 器 等 具有 
世界 先进 水 平 的 新 产品 研制 成 功 ， 西 高 所 高 压 断 路 器 大 容量 开 断 试验 能 力 进 入 世界 领先 水 - 
平 。 这 些 是 2005 年 电器 工业 的 骄傲 。 

2005 年 又 是 一 个 承上启下 的 年 份 ， 它 承 续 着 “十 五 ”与 “十 一 五 。 因 此 ， 对 电器 工 
业 而 言 ，2005 年 是 极 有 意义 的 一 年 。 但 是 ，2005 年 电器 工业 也 遇 到 了 原材料 大 幅 涨 价 的 问 
题 , 这 对 于 电器 工业 内 众多 料 重工 轻 的 行业 来 说 , 使 企业 成 本 增 大 , 制约 着 行业 的 发 展 。 这 
些 在 《中 国电 器 工 业 年 鉴 》 中 也 是 反映 的 重点 。 | 

《中 国电 器 工业 年 鉴 》 自 1998 年 创刊 以 来 , 以 客观 、 全 面 地 记载 电器 工业 的 发 展现 状 ， 
反映 行业 的 突出 热点 为 宗旨 ， 公 布 电器 工业 统计 数据 ， 记 录 行 业 标 准 化 工作 ， 介 绍 行业 重 
点 骨 于 企业 , 9 年 来 , 很 好 地 充当 了 电器 工业 的 信息 存储 器 。 在 保持 整体 稳定 的 基础 上 , 与 
时 俱 进 ， 奉 献 给 读者 更 好 、 更 全 、 更 真实 的 信息 。 

9 年 来 ,《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 在 编纂 过 程 中 ， 获 得 电器 工业 企业 及 相关 用 户 企业 的 大 
力 支持 ， 在 此 表示 感谢 ! 中 国电 器 工业 协会 与 中 国 机 械 工业 年 鉴 编 辑 委员 会 将 一 如 既往 地 
为 各 界 朋友 和 广大 用 户 提供 真诚 的 服务 。 


中 国电 器 工业 协会 终身 荣誉 会 长 f. En A 


2006 ^F. 11 月 
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常熟 开关 制造 有 限 公 已 封面 
华 荣 集 团 有 限 公司 封 二 联 版 
大 全 集团 有 限 公 司 前 特 联 版 1 
宁波 天 安 集团 股份 有 限 公司 前 特 联 版 2 
中 国 。 巨 邦 电 气 有 限 公 司 前 特 联 版 3 
威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公 司 前 特 页 1 
深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公司 前 特 页 2 
电光 防爆 电气 有 限 公 司 前 特 拉 折 正面 
中 国 东方 电气 集团 公司 前 特 拉 折 背 页 
福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 内 封 前 页 
慈溪 市 奇 乐 低压 电器 厂 中 文 日 录 页 前 1 
浙江 新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 中 文 日 录 页 前 2 
株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电 力 电子 事业 部 。 后 特 拉 折 
哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责任 公司 封 三 
苏州 万 龙 集团 有 限 公司 封底 
西安 电力 机 械 制 造 公司 A2, A3, AA, A5 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 A6 A7 
上 海 新 华 控 制 技术 (和 集团) 有 限 公 司 A8 , A9 
通用 电气 企业 发 展 ( 上 海 ) 有 限 公司 A10, A11 
Tur 苏州 万 龙 集 团 有 限 公 司 A12, A13 
下 北京 毕 捷 电 机 股份 有 限 公 司 A14, A15 
D 3 中 国 新 时 代 国 际 工程 公司 . A16, A17 
uw 工 顺 兴 电力 及 输 配 电 设备 有 限 公司 A18, A19 
| 天 水 长 城 开 关 厂 A20 
F x 常州 森 源 开 关 有 限 公司 A21 
d 之 温州 市 开元 电气 有 限 公司 A22 
w — 山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公司 A23 
z- jg 浙江 嘉 控 电 气 股 份 有 限 公 司 A24 
pd 浙 宝 电气 《杭州 ) 集团 有 限 公司 A25 
入 常州 国 星 电器 有 限 公司 A26 
d 温州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 A27 
日 照 市 三 和 电器 设备 有 限 公司 A28 
吉林 市 吉 福 新 材料 有 限 责 任 公司 A29 
AA 桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公 局 A30 
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35 日 新 电机 (无锡 ) 有 限 公 司 A31 
36 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 A32 
37 RÖKARE (杭州) 有限 公司 A33 
38 山东 山 博 电机 集团 有 限 公司 A34 
39 ”无锡 华 光 钢 炉 股份 有 限 公司 A35 
40 《电器 工业 》 A36 
41 ”中 国名 牌 产 品 企业 专栏 Bl 
42 2006 年 度 中 国名 牌 产品 〈 电 工 电器 产品 ) B2、B3 
43 ”江苏 上 上 电缆 集团 有 限 公司 B4, B5 
44 西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公 司 B6, B7 
45 ”新 东北 电气 GIO 高 压 开 关 有 限 公 司 B8, B9 
46 ”常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 ) B10, B11 
47 ”天正 集团 有 限 公司 B12, B13 
48 ”上海 电 器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 厂 B14, B15 
49 ”正泰 集团 股份 有 限 公司 B16 
S0 杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 B17 
51 ”青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 B18, B19 
52 ”南京 汽 轮 电 机 (集团) 有限 责任 公司 B20, B21 
ANT 53 南阳 防爆 集团 有 限 公司 B22、B23 
54 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 去 B24, B25 
HH 55 ”衡水 电机 股份 有 限 公司 B26 
| 56 ”兰州 电机 有 限 责 任 会 司 B27 
一 57.— 章 丘 海尔 电机 有 限 公司 B28、B29 
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智能 总 线 式 低压 开关 柜 


Switch Cabine! Fitting Port 


GZ 





GZT 智 能 型 总 线 式 低 压 成 套 设 备 列 
入 机 械 工 业 技 术 发 展 基金 委员 会 和 全 
国电 气 工程 技术 标准 技术 委员 会 项 目 。 
我 厂 承 担 了 该 项 目 中 柜 体 、 异 型 母线 
架 、 抽 屠 及 推进 机 构 等 的 研制 开发 ， 
并 负责 样机 和 试验 柜 的 试制 。 


慈溪 市 奇 乐 低压 电器 厂 是 中 国电 工 技术 学 
会 会 员 、 中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设 备 分 会 
会 员 、 电 气 传动 成 套 控制 设备 标准 化 技术 委员 
会 会 员 、 中 国 机 械 工 业 质 量 管理 协会 会 员 、 上 
海 电 器 行业 协会 会 员 。 创 始 于 1992 年 ， 占 地 面 
积 25000m2。 专 业 生 产 各 种 低压 抽出 式 、 固 定式 
开关 柜 的 半 成 套 柜 体 及 所 有 配套 件 。 





低压 抽出 式 开关 柜 


Low-voltage Toake Out Type Switch Cabine! 





GC 


是 两 部 联合 设计 组 根据 行业 主管 部 门 、 广 
大 电力 用 户 及 设计 单位 的 要 求 设计 研制 出 的 符 
合 国情 、 具 有 较 高 技术 性 能 指标 、 能 够 适应 电 
力 市 场 发 展 需要 的 低压 抽出 式 开关 柜 。 


建 厂 以 来 ， 本 着 立足 品质 、 诚 实 守信 的 行 
为 准则 ， 产 品 深 得 用 户 信 赖 。2005 年 企业 引进 
西安 高 压 研 究 所 GZS1 高 压 开 关 柜 全 套 技术 ， 开 


始 生 产 GZS1 高 压 开 关 柜 ， 并 与 天 津 电气 传动 设 
计 研 究 所 合作 开始 生产 传动 产品 。 企 业 先 后 和 
上 海 ABB 办 事 处 、 美 国 GE 上 海通 用 电气 广电 有 限 
sezna 公司 及 德国 西门 子 制造 工程 中 心 有 限 公 司 等 世 
界 级 名 优 企业 合作 ， 开 发 新 型 开关 柜 配 件 ， 其 

中 有 20 多 种 产品 获得 国家 专利 。 
企业 多 次 被 评 为 “质量 免检 单位 ”、“ 优 





TA LN 


低压 抽出 式 开关 柜 


Low-voltage Take Out Type Switch Cabinet 


QM 


是 我 厂 参 考 ABB 公 司 的 MNS 系 列 低压 开关 柜 加 


以 综合 改进 后 开发 的 ， 是 目前 国内 较 先 进 的 低压 deen — A 售后 
抽出 式 开关 设备 。 该 产品 均 由 标准 化 的 、 成 系列 — 服务 满意 示范 单位 ”、“ 浙 江 省 重合 同 守 信誉 
的 模块 组 成 ， 并 且 抽 居 具 有 可 靠 的 机 械 联 锁 装 置 ， 优秀 单位 ”， 获 “浙江 知名 推广 品牌 ”称号 。 


使 用 户 在 使 用 时 更 安全 、 更 可 靠 。 2001 年 3 月 企业 通过 1S09001:2000 质 量 体 系 认 


证 ，2003 年 开始 使 用 ERP 管 理 ，2005 年 荣获 
“浙江 省 高 新 技术 企业 ”。 





新 厂 名 称 : 宁波 奇 奥 电气 科技 有 限 公 
新 厂 地址: 机 州 湾 新 区 《杭州 湾 大 桥 劳 ) 


地 址 ; 浙江 省 慈溪 市 掌 起 镇 东 埠 头 乌 山 

Bd: 315313 

电话 : 0574-63753288 63742977 63745468 

技术 服务 热线 : 0574-63753300 

售后 服务 热线 : 0574-63753295 

传真 : 0574-63743529 

http//:www. qi le. com 

E-mail:qile1992@qi | e. com 
qilefí9920163. com 


GCK5A-1(2) muss... 


均 由 标准 化 的 、 成 系列 的 模块 组 
成 ，1 型 抽 层 采用 QMS 柜 大 、 小 联 锁 装 
置 ，2 型 抽 层 采用 大 刀片 式 。 
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浙江 新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 专业 生产 三 用 防爆 灯具 、 防 爆 电器 、 防 爆 管 件 、 
防爆 风机 的 企业 ， 是 中 国 石油 天 然 气 集团 公司 一 级 供应 网 络 ， 中 国 石化 集团 设备 
资源 市 场 成 员 企业 。 

公司 技术 力量 雄厚 、 设 备 先 进 、 质 量 保 证 体系 完善 。 公 司 生产 的 产品 严格 按照 
GB3836-2000《 爆 炸 气体 环境 用 电气 设备 》 标 准 及 其 他 相关 标准 设计 制造 ， 获 得 
国家 防爆 产品 生产 许可 证 、 国 家 专利 证 书 等 多 项 资质 证 书 ， 全 部 产品 已 获得 国内 相 
关 防 爆 检 测 中 心 的 防爆 合格 证 。 产 品质 量 经 中 国人 民 保 险 公 司 承 保 。 

公司 营销 网 络 履 盖 全 国 各 大 中 城市 ， 可 随时 为 用 户 提 供 快捷 周到 的 服务 。 
“质量 第 一 、 用 户 至 上 ”是 公司 永恒 的 宗旨 ， 以 质量 、 和 科技、 创新 发 展 ， 以 真诚 、 
信赖 、 服 务 为 保证 ， 和 凭借 科学 的 生产 工艺 ， 先 进 的 生产 设备 ， 雄 厚 的 科技 力量 ， 规 
范 的 管理 制度 ， 公 司 在 激烈 的 市 场 竞争 中 迅速 崛起 ， 成 为 目前 国内 专业 生产 厂 用 防 
爆 的 领先 企业 。 

竭诚 欢迎 广大 用 户 共 临 指 导 ， 携 手 共 创 二 十 一 世纪 灿烂 的 黎明 。 


主 重 专业 ERSA m 


防爆 开关 类 
防爆 按钮 类 
防爆 起 动 器 类 
防爆 接线 盒 类 

RLM 

tad 
HT Af aie ie BH BERE HBAR nl e 防爆 灯具 类 
公司 地 址 : 浙江 省 乐清 市 柳 市 新 光 工 业 区 c 防爆 马路 灯 类 
d. RM pe 

et i Lee. UNT uU 防爆 平台 灯 类 防爆 其 它 类 

传真 : 0577-61720289 。 防爆 操作 柱 类 防水 防 尘 防腐 类 

http://www.hrlm.com zis 

网 站 实名 ， 新 黎明 防爆 粉尘 防爆 类 


E-mail: hrlm Q hrlm.com 
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SFZ10+58MYAi 32kW 岂 为 变 庄 高 


西安 电力 机 械 制 造 公 司 
XIAN ELECTRIC MANUFACTURING CORP 


西安 电力 机 械 制造 公司 是 隶属 于 国家 国有 资产 管理 部 门 
的 高 压 、 超 高 压 交 直流 输 变 电 成 套 设备 科研 开发 与 生产 经 营 
的 重要 基地 ， 是 中 国 机 械 工 业 500 强 企业 、 中 国电 器 工业 
100 强 企业 ， 拥 有 接近 或 达到 国际 先进 水 平 的 科研 、 试 验 、 
检测 装备 和 手段 ， 拥 有 一 流 的 员工 队伍 。 能 够 提供 土 100kV 
以 上 直流 输电 成 套 技 术 和 成 套 设备 以 及 土 500kV 及 以 上 交流 
输电 关键 设备 ， 具 有 独特 的 国际 竞争 优势 。 在 我 国 三 峡 直 流 
输电 工程 、 西 电 东 送 、750kV 超 高 压 输 电 等 重点 工程 中 发 挥 
着 举足轻重 的 作用 ， 产 品 出 口 到 20 多 个 国家 和 地 区 。 

公司 目标 : 建设 成 为 中 国 具 有 竞争 力 的 、 自 主 知识 产权 
创新 能 力 强 、 并 可 持续 发 展 的 、 具 有 国际 一 流 竞 争 力 的 电气 
EHA. 


500kV-70Mvar MA 
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造 中 国 输 变 电 设 备 制造 所 














Sal c c on | 
1 "m 


| 出 口 新 加 坡 的 230kV GIS 


Kj Ls j 


出 日 德国 


地 址 : 中 国 西 安 市 丰登 北 路 29 号 
邮编 : 710077 

电话 : 029-84261041 84237864 
传真 : 029-84242679 84204050 


http://www. xd. com. cn 


2006 年 6 月 19 日 西 电 公司 与 国家 开发 银行 
签 定 开发 性 金融 合作 协议 069 






为 三 峡 直 流 工程 提供 的 
PKDFP=500-3000-298 平 波 电 抗 器 
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公司 


“宁夏 力 成 电 与 集团 : 


宁夏 力 成 电气 集团 公司 是 高 、 低 压 成 套 开 关 设 备 的 定点 生产 企业 ， 国 家 重点 高 新 技 
术 企 业 , 是 自治 区 政府 新 近 确 立 的 30 家 民营 骨干 企业 之 一 ， 也 是 宁夏 回族 自治 区 规模 较 大 
的 机 电 一 体 化 配 电 设备 生产 企业 。 

公司 始 建 于 1997 年 ， 位 于 宁夏 银川 市 望 远 工 业 园区 ， 总 占 地 面积 12 万 m:， 年 产 电 气 
产品 2 万 余 台 〈 套 ) 。 目 前 公司 开发 生产 的 “ 力 成 ” 牌 电 气 产 品 共 有 高 、 低 压 2 大 类 ，28 
个 型 号 ，2000 多 种 规格 ， 在 全 国 各 地 设 有 代理 商机 构 、 办 事 处 。 公 司 使 用 日 本 、 瑞 士 等 
国家 进口 的 先进 制造 设备 ， 并 选用 高 品质 材料 ， 结 合 先进 的 工艺 手段 ， 使 产品 具有 很 高 
的 技术 含量 和 可 靠 性 。 

为 提高 公司 的 综合 竞争 能 力 ， 公 司 先后 通过 了 1S09001 质 量 管理 体系 、1S014001 环 
境 保 护 管理 体系 、0HSAS18001 职 业 健 康 安全 管理 体系 和 “CCC” 中 国 强制 认证 。 

力 成 电气 以 卓越 的 品质 、 专 业 的 技术 、 完 善 的 服务 、 诚 信 的 经 营 理念 服务 客户 。 
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我 们 的 产 5 地 a: 宁夏 银川 市 望 远 工 业 园 B 编 : 750101 联 系 人 : 王 良 东 
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定 箱 式 高 压 开关 柜 移 开 式 开关 设备 
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低压 成 套 开 关 设 备 生产 秩序 与 产品 质量 整顿 


合 格 证 $ 


22495 19129 SN xen 
,你 厂 具 有 生产 高 级 型 低压 





http: //www. lcdq. com. cn 
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新 华 控 制 


XINHUA CONTROL 








成 立 于 1985 年 的 上 海 新 华 控制 技术 〈 集 团 ) 有 限 公 司 是 自动 化 控制 系统 设计 、 软 件 开 发 、 硬 件 制 造 和 系统 集成 的 高 
科技 企业 。 公 司 拥 有 全 面 的 自动 化 控制 技术 解决 方案 和 优秀 的 专业 技术 人 才 以 及 完善 优质 的 服务 体系 。 已 成 功 地 为 1000 
多 个 用 户 提 供 了 各 种 规模 的 拥有 自主 知识 产权 的 自动 控制 成 套 设备 和 控制 系统 ， 产 品 遍 及 电力 、 冶 金 、 轨 道 交 通 、 石 油 
人 化工、 环保、 水 泥 、 造 纸 、 市 政工 程 行业 。 公 司 人 均 产 值 、 生 产 规模 、 自 动 控制 设备 制造 能 力 、 工 程 服务 能 力 已 经 达到 
国外 同行 业 的 水 平 。1994 年 以 来 ， 公 司 连续 被 评 为 “上 海 市 高 新 技术 企业 ”，2001 年 起 被 评 为 “上 海 市 软件 企业 ”， 
2003、2004、2005 年 连续 被 评 为 “中 国 软件 产业 百 强 企业 ”，2003 年 起 被 国家 相关 部 门 认定 为 “国家 规划 布局 内 重点 
软件 企业 ”。2005 年 新 华 集团 实现 销售 额 12. 8 亿 元 。 

20 多 年 来 ， 公 司 坚持 自主 创新 ， 坚 持 产业 报国 ， 一 直 致 力 于 自动 控制 系统 的 研发 、 生 产 和 工程 应 用 ， 在 中 国 国内 率 
先 研制 成 功 自主 知识 产权 的 汽轮机 数字 式 电 液 调节 系统 和 分 散 控 制 系统 ， 填 补 了 国内 空白 ， 创 建 了 中 国 较 大 的 发 电厂 分 
散 控 制 系统 及 汽轮机 数字 式 电 液 调节 系统 生产 基地 ， 已 有 近 2000 套 不 同类 型 不 同 规模 的 自动 控制 系统 在 国内 外 电厂 运行 。 

近年 来 ， 新 华 集团 公司 推出 了 新 一 代 新 华 网 络 化 自动 控制 系统 TiSNet 系 列 。TiSNet 系 列 是 适应 于 工业 以 太 网 和 现场 
总 线 并 能 利用 Internet 的 全 分 布 的 网 络 化 、 综 合 自 动 化 控制 系统 。 

作为 一 家 有 着 良好 的 技术 积累 和 市 场 知 名 度 的 高 科技 企业 ， 新 华 集团 在 新 一 轮 产业 结构 调整 中 ， 将 以 创新 、 环 保 、 
节能 、 安 全 的 设计 理念 ， 不 断 研 发 新 产品 和 新 技术 。 








重点 发 展 : 
“ 大 型 复杂 生产 过 程 和 连续 生产 过 程 综合 自动 控制 。 先进 的 工业 控制 技术 e 
: 轨道 交通 自动 控制 , 节能 变频 调 速 < 
i 5 7n e 
L 1 E — m 位 于 紫竹 科学 园区 内 的 新 厂房 
总 建筑 面积 四 万 多 平方 米 
一 一 新 华新 一 代 DCS 
。 先 进 控制 策略 和 先进 控制 算法 的 软件 开发 TiSNet-XDC800 =- 
平台 适应 于 工业 以 太 网 和 现场 总 线 1 
并 能 利用 internet 的 网 络 化 自 i 
" 
。 全 图 形 化 开放 式 组 态 ， 所 见 即 所 得 TiSNet-P600 
以 高 可 靠 性 硬件 设计 、 内 艇 专 | 
。 动 态 虚 拟 控制 器 技术 进行 功能 仿真 、 远 辑 验 证 。 。 业 化 控制 算法 和 宛 余 以 太 网 通 | 
。 基 于 Web IE 浏览 器 和 多 窗口 显示 画面 r UM | 
的 实时 监控 
TiSNet-P400 
。 全 开放 的 系统 架构 ， 不 需要 配置 服务 器 ， ee 
不 会 产生 服务 器 方式 配置 的 DCS 系 统 在 通 control) 的 过 程控 制 系统 和 
信 过 程 中 存在 的 瓶颈 问题 具有 就 地 智能 化 操作 功能 的 
。 实 时 数据 与 非 实时 数据 的 有 效 分 流 ee 
e TiSNet—RC800 
。 以 大 网 与 现场 总 线 融合 为 过 程控 制 系统 的 新 一 代 基于 分 层 、 分 布 、 高 可 靠 性 ， 高 安全 性 等 设计 
信息 网 络 思想 ， 集 实时 数据 采集 ， 图 像 监视 、 控 制 、 保 护 、 计 


量 等 功能 为 一 体 ， 适 用 于 电气 化 铁路 、 地 铁 、 轻 轨 等 
。 新 华 DCS 系 统 的 控制 器 编程 软件 和 监控 软件 轨道 交通 电力 监控 自动 化 系统 。 


采用 整体 性 设计 ， 应 用 方便 ， 功 能 强大 ， 并 
且 易 移植 、 易 扩展 


EJIIS TJ EESEFFESSSUESINVT 


全 新 矢量 控制 变频 器 与 过 程控 制 系统 一 体 化 设计 的 综 
合 控制 系统 。 
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消费 局 工业 产品 集团 
工业 系统 


从 民用 、 商 用 到 工业 ，GE 低 压 元 絮 件 


可 以 提供 各 种 解决 万 荣 ， 还 合 您 时 此 


电 控 制 需求 。 


GE 消费 与 工业 产品 集团 下 属 的 工业 系统 部 门 提供 用 以 输电 、 保 护 和 控制 电能 与 设备 的 成 套 电 力 设 备 和 系 
统 。 工 业 系统 部 主要 生产 电力 输 配 和 控制 的 产品 ， 包 括 用 以 输 配 与 管理 各 类 住宅 、 商 业 、 消 费 和 工业 供电 





x 


的 中 低压 开关 设备 、 断 路 器 、 配 电 盘 和 常规 控制 产品 ， 以 及 用 于 继 电 保护 、 电 力 测量 、 电 力 质量 的 领先 产 
品 和 技术 ， 此 外 ， 该 部 门 还 设计 和 生产 多 种 电机 与 控制 系统 ， 以 用 于 如 暖气 装置 、 空 调 、 洗 衣 机 、 烘 干 机 


和 洗 碟 机 等 工业 和 消费 终端 产品 。 


Residential Components & Enclosures 


IEAJ 低压 终端 配 电 产 品 


“ 6s 设计 标准 ,选材 优良 ， 工 艺 先进 
: 关键 部 件 如 双 金 属 片 ， 银 石墨 触 头 ， 灭 弧 室 材料 全 部 进口 
C 堆 件 数 最 少 的 产品 只 有 29 个 零件 ， 带 来 99.99014% 的 可 靠 性 


自动 焊接 ， 确 保 产 品质 量 的 一 致 性 

“ 全 自动 设备 进行 产品 的 调试 与 检测 

:外壳 采用 25% 玻 璃 纤维 填充 PA66 作 为 材料 ， 阻 燃 等 级 高 ， 机 械 性 能 优异 
: 完全 满足 6810963 中 耐 机 械 冲 击 和 撞击 试验 ,机 械 寿 命 达 20000 次 

: 钉 形 ， 月 牙 形 汇流 母 排 安装 接线 十 分 简单 

: 具有 CCC 认 证 证 书 


新 型 模块 化 DIN 导 轨 连 接 式 装 置 


` 原装 进口 ， 线 路 保护 和 人 身 保护 的 完整 系列 
小 型 断路 器 (MCB8) 
漏电 保护 断路 器 (RCCB) 
带 过 流 保护 的 漏电 保护 断路 器 (RCBO) 
附加 装置 


"dh 功能 元 件 








- 适用 于 各 种 用 途 ， 安 全 可 靠 ， 便 于 安装 


GE 梦想 局 动 未 来 





* 德国 进口 的 全 自动 BiIHLER 机 器 ， 实 现 了 自动 送料 、 自 动 切削 、 串 压 成 形 、 


Industrial Components 


Record Plus 塑 壳 断 路 器 


- FD，FE，FG 三 种 壳 架 等 级 ， 最 高 至 630A 

- 小 尺寸 , 高 性 能 

- 经 济 型 25KA 分 断 能 力 至 限 流 型 150KA 分 断 能 力 5 个 等 级 
- 旋转 式 双 触 头 使 限 流 能 力 极 佳 

- 可 互 换 的 热 磁 ， 单 磁 ， 电 子 脱 扣 器 

` 增强 选择 性 提高 供电 可 靠 性 

模块 化 设计 ， 附 件 齐 全 ， 一 次 ， 二 次 接线 灵活 性 强 

- 具有 UL，CCC 认 证 证 书 





M-PACT 空气 断路 器 


* Fl1，F2，F3 三 种 框架 等 级 ， 电 流 范围 400-6300A 

: 三 极 / 四 极 ， 固 定式 /抽出 式 

.icu 可 达到 65，70，80，100KA 四 种 短路 分 断 能 力 

: 上 下 进 线 无 需 降低 额定 电流 使 用 

` 零 飞 弧 特 性 防止 断路 器 开 断 短路 电流 时 有 带电 粒子 溢出 

“ 尺寸 小 ， 重 最 轻 

 M-PRO 智 能 控制 器 提供 过 载 ， 短 路 ， 接 地 故障 ，12t 保 护 ， 
具有 热量 记忆 功能 

- 带 保护 参数 记忆 模块 IPAMM) 

` 多 个 数字 输入 输出 接点 

- MODBUS 协 议 通 讯 功 能 

- 按 GB14048.2-2001 及 IEC 标 准 设 计 ， 具 有 CCC 认 证 

: 简单 有 效 的 现场 服务 





其 他 解决 方案 包括 电力 输 配 、 不 间断 电源 、 继 电 保 护 以 及 照明 产品 请 登录 网 站 : www.geconsumerandindustrial.com 
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奥林匹克 全 球 合作 伙伴 
客户 服务 热线 
ol 3$ IN 
Control & Automation Components 
ML iOpgs X 心 
远程 控制 尽 在 掌握 GE ASTAT 智 能 软 启动 器 随心 组 合 、 安 全 可 靠 
减少 整个 驱动 机 构 的 机 械 张力 ， 减 轻 电 动机 起 动 电流 对 电网 的 冲击 M-CL-CK 接 触 器 
降低 马达 在 轻 载 或 无 载 时 的 输入 功率 ， 加 快 工艺 流程 
启动 电流 及 启动 时 间 调整 范围 大 及 MT-RT 热 过 载 继电器 
启动 : 斜坡 电压 ， 突 跳 脉冲 ， 限 流 及 根据 实际 应 用 的 多 种 组 合式 启动 方案 - 
停止 : 自由 停止 ， 软 停止 ， 友 停止 以 及 直流 制 动 等 多 种 灵活 的 停止 方案 
运行 :根据 不 同 符合 要 求 达 灵 活 采 用 持续 运行 ， 节 能 运行 及 旁 路 接触 器 运行 方案 
闭环 启动 方式 ;低速 运行 方式 ， 双 电机 控制 方式 等 多 种 特殊 控制 方式 
全 面 的 故障 保护 ， 诊 断 指示 及 跟踪 功能 
具有 内 置 通讯 接口 ， 兼 容 多 种 通讯 协议 ， 可 实现 远程 监测 及 编程 
Surion 手 动 电动 机 启动 器 
提供 两 种 不 同 框架 ， 额 定 电流 32A-63A 运行 可 靠 性 高 ， 符 合 IEC 和 UL 际 准 ， 适 用 于 全 球 市 场 
水 平 转换 开关 和 旋转 执行 机 构 灵活 性 大 ， 通 用 的 附件 ， 减 少 仓储 
热 / 磁 保 护 和 单独 的 磁 保护 更 换 方便 ， 接 线 安全 ， 配 备 专用 端子 螺丝 
符合 IEC 和 UL 标准 ， 适 用 于 全 球 市 场 控制 线圈 具有 过 热 保护 ， 互 换 性 好 : 3 个 接线 端子 ， 灵 活 接线 ， 
完整 的 模 数 化 附件 可 用 于 整个 产品 线 可 选 宽 电压 直流 线 加 
短路 考验 100 / 50KA@400V AC 双 夹 持 端子 ， 连 接 不 同 电 易 连接 区 域 ， 分 区 夹 持 保证 电 刀 及 控制 
短路 脱 扣 可 设 定 到 13 倍 的 le mox 接线 的 隔离 ， 全 安全 连接 


热 过 载 继 电器 具有 相 不 平衡 保护 ， 环 境 温度 变化 时 自动 补偿 


GE 工业 与 消费 产品 集团 ”亚太 总 部 ”上海 宜山 路 900 号 科技 大 楼 C 座 22-24 层 ”邮编 : 200233 电话: 021-24013333 ”传真 ; 021-54235331 
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硫 监控 管理 系统 2: 






T FEOT 





aena 广东 揭 西 电力 局 调度 自动 化 系统 … 
中 低压 配 用 电 综合 自动 化 系统 汪 
企 事 业 单 位 ~va 
VER TE 
学 校 v 通信 
vI / h 
V&I 
Zl 
vd y 
sit os p 





u LP EIS AER HEELS ACRI RERU AE.CE GEHE SC, IRGRHEXUR ACT IER LS 
"neci cd VOD. 
”Mcc 柜 可 实现 抽 居 结构 和 固定 分 晤 结构 混 装 。 


“> 于 关 柜 最 多 可 装 单元 抽 居 9 个 ，1/ 忆 抽出 式 单元 18 个 ，1/4 抽 出 式 单元 36 个 ， 

— “能 满足 小 电流 回路 电动 机 控制 应 用 。 

抽出 陈 单 元 有 可 靠 的 机 械 连 锁 装 置 ， 通 过 操作 手柄 控制 ， 具 有 了 明显 的 分 、 
试验 ， 隔 离 位 置 的 锁定 。 

y HxidRHMemiu«isxh,. sm "mg" (Em, EN, EUG, Nin) 
和 各 种 信息 化 维护 管理 功能 。 是 智能 化 工程 项 目 中 理想 的 优选 集成 方案 。 


地 址 :苏州 王 业 园区 东 宏 路 们 /N95 Bl 215123 
电话 :0512=82157100 32157099 £11: 0512 82157102 
nttp//:www.wanlongjituan. com —E-m ewani on gn on 
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STOO RA EAE H2 E 27V LESE bl i ACER e RH -T- MR E BF 2E m MC C AB ER, RRF EA E eR 
jid eive AB ERE FH SEZESOHZRRAEFHEHs45690V, 额定 电流 从 0.5A>250A (大 功率 电机 外 配 
5 剧 昌 民居 电 7 硬 感 过 ) 关 的 交流 电机 保护 写 测量 二 控制 和 基于 现场 总 线 接 口 的 目 动 化 监控 管理 。 


Q5: E BIER VL UR TIRE 0 和 内置 测 量 级 电流 互感 器 

© 皇 徊 的 电动 机 运行 参数 测量 @ 快速 的 故障 诊断 和 维护 信息 

© 多 种 电动 机 控制 方式 及 各 种 逻辑 控制 © 多 路 可 编程 数字 量 输入 及 开关 量 输出 功能 
© JABR ARI @4~20mA 模 拟 量 输出 


e Modbus. ProfiDpUs-DPR、DeviceNet 等 多 协议 总 线 接口 
Q 是 选 S1522 显 示 和 操作 探 制 模块 
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BEIJINGIBYIEL EN i - A 下 CO LTD. 


eee b Md 系 北 京 京城 机 电 控 股 有 限 
责任 公司 下 属 的 大 型 企业 。 其 前 身 为 1958 年 建 厂 的 大 型 国有 企业 一 一 -北京 市 电 
Hel. 

公司 地 处 北京 市 朝阳 区 电子 城 科 技 园 区 ， 注 册 资 本 1 亿 元 ， 拥 有 企业 高 级 
管理 人 才 和 专业 技术 人 才 ， 汇 集 全 国 各 大 知名 高 校 专业 精英 和 业内 技术 精英 
超群 的 实力 ， 一 流 的 服务 ， 赢 得 与 1R、TOSHI1BA、 ag 
合作 契机 。1S09001、CSA、CC、CE、SABS 等 多 项 资格 认证 的 通过 ， 成 为 品牌 知 
名 度 和 荣誉 度 的 保证 . 

公司 主导 产品 有 : 中 型 高 压 电 动机 、 中 型 低压 大 功率 电动 机 、 变 频 调 速 电 
动机 、NEMA 标 准 高 效率 电动 机 、Y 系 列 三 相 异 步 电 动机 、Y2 系 列 三 相 异 步 电 动 
机 、Y2 系 列 全 封闭 紧凑 型 高 压 三 相 异 步 电 动机 等 多 种 系列 。 在 变频 调 速 电梯 电 
动机 、 注 塑 机 专用 电动 机 、 永 磁 无 齿轮 电 引 机 、 减 速 机 电动 机 、 真 空 采 电动 
机 、 水 泵 专用 低 噪 声 电 动机 、 雁 石 机 专用 忠 动 机 、 伺 服 电动 机 、 低 速 电动 机 等 
产品 方面 更 是 具有 行业 领先 的 水 平 。 

言 息 化 革命 的 大 潮 已 经 席卷 全 球 ， 跟 进 信息 发 展 更 不 容 忽视 。 北京 毕 捷 以 
远见 日 识 的 眼光 洞察 未 来 ， 利 用 高 端 技术 和 迅捷 的 服务 争 创 名 品 、 满 足 客户 。 

上 京 毕 捷 正 以 一 个 现代 化 企业 的 靳 新 形象 ， 冲 刺 电 机 制造 前 沿 ， 为 人 类 的 
工作 、 学 习 、 生 活 创 造 永恒 动力 ! 


公司 董事 长 修 小 坤 先生 、 总 经 理 俞 晓 光 先 生 携 全 体 员工 向 各 行 朋友 致敬 ! 


地 址 : 北京 市 朝阳 区 酒仙 桥 北 路 7 号 ”邮编 ;100015 电话: 010-643621 
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联系 地 址 : 甘肃 省 天 水 市 秦 州 区 长 开路 6 号 
负责 人 : 陈 康 龙 吴 学 波 


电话 : 0938-8382297 
传真 0938-8382194 


http: //www.chinatcs.com 
E-mail:liduo 9 chinatcs.com 
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常州 森 源 开关 有 限 公司 成 立 于 1997 年 ， 是 一 家 专业 生产 高 压 真 空 断路 器 、SFe 负 荷 开 关 和 高 压 开 
关 成 套 等 产品 的 现代 化 新 型 企业 。 于 2005 年 7 月 11 日 在 香港 主板 成 功 上 市 ， 股 票 代码 “3333”。 公 司 
现 有 员工 近 600 人 ， 大 中 专 以 上 学 历 者 占 80%， 专 业 技 术 人 员 占 35% 以 上 ， 行 业 资 深 专 家 和 年 轻 的 技 
术 人 员 配 合 使 公司 充满 了 活力 与 朝气 。 公 司 拥有 众多 的 进口 高 、 精 、 尖 设备 ， 发 展 前 景 广阔 。 

目前 公司 生产 VS1-12、3AS-12 系 列 户 内 交流 高 压 真 空 断路 器 、FL (R) N36 一 12 型 高 压 户 内 SFe 
负荷 开关 及 其 组 合 电器 、GZS1 及 XGN15 系 列 开关 柜 体 、 配 套 工 程 用 系列 功能 小 车 。 


公司 生产 的 VS1-12 系 列 户 内 交流 高 压 
真空 断路 器 多 次 被 评 为 市 名 牌 产品 、 省 名 
牌 产品 、 省 高 新 技术 产品 、 国 家 重点 新 产 
品 , 同时 企业 也 拥有 “江苏 省 外 商 投 资 先 
进 技术 企业 ”、“ 江苏 省 技术 密集 、 知 识 
密集 型 企业 ”、“ 江 苏 省 高 新 技术 企业 ”、 
“国家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 ”等 多 
个 荣誉 称号 。 

公司 在 1999 年 通过 1S09001 质 量 体 系 
认证 , 并 通过 2000 版 换 版 认证 。 追求 完 
美 品质 , 满足 顾客 需求 ”是 我 们 的 质量 方 
tt, “以 质量 求生 存 , 以 信誉 求 发 展 ” 是 公 
司 的 宗旨 。 经 过 几 年 的 发 展 , 常州 森 源 开 
关 有 限 公司 在 同行 业 中 享有 一 定 的 知名 
È, 2005 年 公司 销售 额 超 3.7 亿 元 。 

公司 有 了 明确 的 质量 承诺 ,有 专业 的 售 
后 服务 人 员 , 并 对 客户 提供 个 性 化 解决 问 
题 方 案 , 顾客 的 满意 度 指 数 大 于 390%。 根 
据 客户 需求 及 售后 服务 信息 , 对 产品 进行 
不 断 改进 , 做 到 “人 无 我 有 .、 人 有 我 精 ”， 
确保 产品 运行 安全 可 靠 。 





地 址 : 江苏 省 常州 市 横 塘 河西 路 1 号 

邮编 : 213028 

电话 : 0519-5576777 (销售 部 ) 0519-5577777 (总 机 ) 
传真 : 0519-5576777 (销售 部 ) 

http://www. czsykg. com 

E-mail: xsbQczsykg. com 
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中 国电 器 工业 年 : 
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(ji WENZHOU KAIYUAN ELECTRIC CO.,LTD. 


温州 市 开元 电气 有 限 公司 是 定点 生产 40.5KV 及 以 下 
高 压 电器 、 高 低压 开关 成 套 设备 及 预 装 式 变 电站 的 专业 企 
业 ， 公 司 始 终 遵循 高 起 点 、 高 科技 、 高 投入 、 高 产 出 、 高 
效益 的 “五 高 ”战略 ， 坚 持 “ 科 技 创 新 ， 质 量 领 先 ” 的 方 
。。 针 。 拥 有 高 素质 的 技术 开发 、 管 理 及 质量 检验 队伍 及 世界 先 
"uc E j: moss. 通过 8G9001 质 类 体系 
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\、 山 东 泰 山 恒 信 开 关 集 团 有 限 公 司 


。 国 家 免检 产品 
e 山东 名 牌 产 品 
。 山东 省 著名 商标 


地 址 : 山东 省 新 泰 市 高 新 技术 开发 区 
: 271200 
电话 : 0538-7069888 
13562868888 
传真 : 0538-7059818 
E-mail:sdtshxQvip. 163. com 
http://www. sdtshx. com 


KYRP8A-12& IR fS 
装 抽出 式 开 关 柜 


LW36-126/T3150-40 型 户外 
自 能 式 高 讨 六 毛 化 硫 断 路 器 


KYN61-40. 5 金属 铠 装 封闭 式 开 关 想 
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漏电 断路 器 JXM3L-63 





NWINBBETHUXSKUZXUEM 浙江 和 名牌 产品 i 证 EB 


CERTIFICATE OF ZHEMANGO NAME 


P"rbutetEeSq*odq 


LLL LL 


AüfhfnbnzAH 
€ m014- 2001. 200) 标 
GJh/T90014-2001 I a 
IET "x i 


We amar you this certificate to confirm that your product are 
rated as rame brand of Zbejaeg Frontece 


X45 * Cette NO DONT) - 175 
有 OW M Petod of valiity 2009-2006 9 


China Electrical Equipment Industry Yearbook 


HXGN16-12 (P) 
EXT 





直流 塑 壳 断路 器 KYN28A-12 筷 装 中 置式 
交流 金属 封闭 开关 设备 











NIE BEBE T 
高 新 技术 企业 认定 证 书 T i mr "T 
ge a poly 


合格 证 书 


^t^ uud R7 
nres SL ANT^RQDAS 
成 寡 开 闫 位 备 的 资格 





总 公司 

公司 地 址 : 浙江 省 嘉兴 市 洪波 路 58 号 ”邮编 : 314001 
电 ” 话 : 0573-2084941 (总 机 )》 

销售 公司 : 0573-2085249 2083511 

传真 : 0573-2091414 2085296 

http://www. jxdk. com 


成 套 公 司 
电话 : 0573-2063667 2065538 


传真 : 0573-2063667 2065538 
http://www. jkgyct. com 


低 质 成 赛 开 关 鹿 备 生 产 秩序 与 产品 质量 整顿 — 







(por. 浙 宝 电气 


4Y R Zhebao electric 


M , A 
3E] 3-877 电源 设 


A 


高 压 责 空 断路 多 
小 型 断 17 


4 中 国电 气 500 吗 
€ 中 国 机 械 500 吗 
e 西 | ] 吉 合作 伙伴 
€ 杭州 市 高 新 技术 企业 
$ 中 国电 气 设备 公认 十 佳品 牌 


浙 宝 电气 (机 州 ) 集 团 有 限 公 司 


Zhebao Electrical(HangZhou) Group Co.,Ltd. 


HE: 杭州 市 江 于 区 筑 桥 俞 章 路 88 号 (ege 
销售 热线 : 0571-88139986 88137952 
技术 支持 : 0571-88138483 
传 真 : 0571~88150129 
邮 编 : 310021 
http://www.hdk.com.cn 


E-mail:zbdq@mail.hz.zj.cn c e (ED MOO ® 
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| : AT 主要 生产 GXWI CDW16) 系列 万 人 E 式 断路 器 及 
KE iS] MEUS d SA GXW2M 自 动 灭 磁 开 关 ，DW15、DW15C 及 
GXW50 ， DW50) 、 GXW45 (DW45) 系 
2 2171: EE ODE ERSTE Wes 断路 器 ，FZ(R)N21-12(D) 户 内 
FE Jj i Aes FER. GXM A 塑料 外 过 式 断 路 名 GXSQ2P 双 电源 
Eb A 系列 刀 形 2581 SES ER. 
WZ20 系 列 接触 器 式 继电器 ，GXM47 (LE) 一 63 系 列 小 型 断路 器 及 漏电 断路 器 
企 生 产 电 顺 元 件 的 基础 上 ， 公司 相继 开发 了 高 低压 电器 成 套 开 关 设备 ， R. 
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XK 温州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 





XINJI 
施耐德 
温州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 , 创办 于 1989 年 10 月 ， 专 业 生产 高 、 Meet 
低压 开关 元 件 与 成 套装 置 的 附件 和 电 控 电器 配套 件 。 主 要 产品 有 : 触 辟 、 绝 缘 简 等 附 
低压 开关 柜 配套 件 、KYN28A 一 12 (GZS1) 中 置式 高 压 开关 柜 配 ii di Ex 
件 、SFe 环 网 柜 配套 件 、EV12 施 耐 德 断路 器 配套 件 等 。 企 业 是 中 伊顿 等 企业 联合 开 
国电 器 工业 协会 通用 低压 电器 分 会 常务 理事 单位 和 高 压 开关 分 会 理 puce 





事 单位 。 

企业 技术 力量 雄厚 ， 生 产 工 艺 先进 ， 检 测 设备 齐全 ， 已 实现 
MRP II 计算 机 网 络 管理 和 CAD 辅 助 设计 ， 并 通过 了 1S09001:2000 
质量 管理 体系 认证 。 企 业 十 分 重视 规范 管理 和 企业 文化 建设 ， 注 
重 员 工 队伍 的 学 习 培 训 ， 不 断 提高 企业 竞争 能 力 ， 市 场 前 景 十 分 aa 


TJ 型 推进 机 构 为 
KYN61-40. 5 开关 柜 
配套 件 。 





看 好 ， 赢 得 广大 用 户 和 社会 各 界 的 认可 。 目 前 ， 已 为 世界 500 强 
企业 ABB、 施 耐 德 、 西 门 子 、 伊 顿 、 三 放 等 公司 联合 开发 生产 各 种 断 


配 VS1、VD4、3AH、 









路 器 配套 件 。 ZN12、ZN28、ZN65 
x 等 断路 器 底盘 车 以 
| " i pes 及 左右 导轨 、 活 门 机 
地 址 : 浙江 温州 市 刁 桥 路 吴 滨 莫 10-1 号 UE. 构 装置 、 接 地 开关 、 
电话: 0577-88635708 88620237 88625541 — fW. 06 接地 开关 操作 联 锁 
http:;//wm.china-xj.oom. o o . Ei 等 中 置式 高 压 开关 
Si 柜 配套 件 。 

配 六 毛 化 硫 环 网 柜 电 进 线 、 出 线 、 手 动 、 低压 操作 机 构 配 

动 、 手 动弹 簧 操作 机 电动 弹簧 操 作 机 构 GCS, GCK, GHK, 

构 、 熔 断 器 脱 扣 机 使 用 FLRN36-12D/ 一， MNS 等 开关 柜 配套 

构 ， 接 地 开关 以 及 中 T100-31. 5 及 FLN36- NN ezatenua 以 及 一 次 插件 .二 

央 联 锁 等 六 氟 化 硫 环 120/630 型 户 内 高 压 / / 9 \ s Mt 次 插件 、 母 线 夹 ， 

网 柜 配套 件 . SFe 负 荷 开关 配套 。 CU omenen cum 门 锁 等 其 它 配套 件 . 
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adidas Ea 
与 世界 科技 同步 


三 和 电器 主要 产品 : 

研发 和 生产 高 、 低 压 全 封闭 开关 柜 、 母 线 模 、 
电缆 桥架 及 各 种 型 号 动力 、 照 明 配 电 箱 等 。 

三 和 电器 秉承 “敬业 、 诚 信 、 团 队 、 创 新 ” 
的 企业 精神 以 卓 尔 不 凡 的 产品 和 周到 可 靠 的 服务 
回报 社会 。 








公司 董事 长 兼 总 经 理 : 丁 元 绥 先 生 
地 址 : 山东 省 日 照 市 北京 路 南 首 
邮编 : 276826 

电话 : 0633-3982777 3982786 
传真 : 0633-3982779 
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FESLUILUCLDFES SB LULA UL SESILE E CANCRO) 


吉林 市 吉 福 新 材料 有 限 责任 公司 始 建 于 1965 年 ， 原 
名 吉林 市 辐射 化 学 研究 所 ， 是 以 生产 辐射 交 联 材料 为 主 
的 科研 先导 型 企业 ， 是 国家 投资 兴建 的 辐射 化 学 中 试 基 
地 ， 已 形成 6 大 系列 产品 : 电力 电缆 辐射 交 联 热 缩 附 件 ， 
电力 电缆 硅 橡 胶 预 扩张 〈 冷 缩 ) 式 附件 ， 通 信和 电缆 辐射 
交 联 热 缩 附件 ， 开 关 柜 母线 绝缘 防护 用 辐射 交 联 阻 燃 材 
料 ， 硅 橡胶 防 污 增 爬 裙 ， 辐 射 交 联 热 缩 管 、 膜 ， 电 缆 附 
件 用 系列 胶粘剂 ， 品 种 规格 达 二 百 多 个 。 其 中 ， 硅 橡胶 
防 污 增 疏 裙 主 要 解决 66kV、110kV、220kV 线 路 绝缘 子 、 
支柱 资 瓶 因 污 秽 严重 导致 付 距 不 足 引 起 的 污 内 ， 在 辽宁 
省 各 大 电站 防护 中 得 到 用 户 的 肯定 和 认可 。 

“ 吉 福 ”品牌 在 电力 行业 有 很 高 的 知名 度 。 与 公司 
的 长 年 合作 单位 有 东 三 省 的 电 业 局 、 大 型 电厂 、 变 电 
站 、 电 信 、 铁 通 及 网 通 公 司 等 。 公 司 产品 还 进入 了 湖北 
葛洲坝 电厂 改造 、 华 能 绥 中 电厂 一 期 工程 、 北 京 天 安 门 
广场 电气 工程 、 北 京 地 铁 、 江 苏 核电 工程 、 山 东 齐 鲁 石 
化 总 厂 、 长 春 龙 嘉 机 场 等 项 目 。 公 司 也 为 “ 神 五 ”的 发 
射 成 功 做 出 了 贡献 。 















吉林 市 辐射 化 学 工业 公司 
行业 认证 合格 单位 


中 国 同 位 素 与 辐射 行业 协会 
“OO 六 年 四 月 





地 址 : 吉林 省 吉林 市 吉林 大 街 园艺 路 8 号 ”邮编 : 132013 
电话 : 0432—4644205 传真 : 0432—4644228 http://www.jlfushe.cn 
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开发 的 试验 研究 室 、 高 压 试验 大 厅 。 其 中 试验 研究 室 是 
我 国电 力 电 容器 行业 率先 可 以 全 面 进行 介质 材料 的 理化 
和 电气 性 能 及 组 合 应 用 性 能 研究 的 研究 基地 。 目 前 ， 企 
业 拥 有 3 条 专业 的 电力 电容 器 生产 线 一 全 膜 电 容器 生产 
线 、 电 容 式 电压 互感 器 生产 线 、 金 属 化 膜 电 容器 生产 
线 ; 生产 线 配备 了 美国 HILTON 公 司 的 全 自动 全 膜 电容 器 
卷 制 机 ， 瑞 士 MONTANA 公 司 制造 的 全 自动 金属 化 膜 电 
容器 卷 制 机 ， 以 及 20 多 套 高 性 能 的 真空 浸渍 处 理 系统 。 
企业 产品 系列 达 26 个 ， 规 格 型 号 上 和 干 种 ， 年 生产 能 力 达 
到 2500 万 kvar。 企 业 于 1997 年 通过 ISO9001 质 量 体 系 
认证 ， 建 立 的 质量 管理 体系 符合 I SO9001: 2000 标 
准 ， 产 品 的 技术 经 济 水 平和 产品 研究 开发 能 力 处 于 国内 
领先 水 平 ，1991 年 荣获 “国家 重大 技术 装备 一 等 奖 ” 奖 
牌 。 

30 多 年 来 ， 公 司 共 获 国家 发 明 奖 1 项 ， 国 家 科技 进 
步 奖 2 项 ， 部 、 省 、 市 级 科技 进步 奖 28 项 ， 国 家 专利 7 
项 ， 为 我 国电 力 电 容器 行业 的 发 展 作出 了 巨大 的 贡献 。 
企业 先后 为 北京 房山 500kV 变 电站 提供 42 万 kvar 并 联 电 
容器 ， 辽 宁 辽 阳 500kV 变 电站 提供 16 万 kvar 并 联 电 容 
器 ， 深 圳 大 亚 湾 核 电站 500kV 输 电工 程 提供 36 万 kvar 并 
迄今 为 止 ， 企 业已 为 50 多 个 500kV 变 电站 
提供 产品 。2003 年 成 功 研 制 750kV 电 容 式 电压 互感 器 ， 
2005 年 9 月 随 西 北 750kV 输 变 电 示范 工程 建成 成 功 投 入 
运行 。 





: 广西 省 桂林 市 建 干 路 16 号 ”邮编 : 541004 
话 ，0773-5893070 (销售 0773-5893011 


WWW. guirong. com 
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eS 3 公司 生产 的 750kV 电 容 式 电压 
MEAM Eo] 互感 器 在 国家 电网 公司 750kV 
hri ge | 输 变 电 示 范 工程 中 投产 








JDEUTT "BE S00 VERI È TBB35-60120./334-BLW 3 RN | 


ME 500k E 68 Sd 
SX SAHEMIEEXN b de 


运行 于 深圳 下 
T8835-40080/334 
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日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公 司 由 日 新 电机 株式 会 社 、 日 本 住友 
商事 株式 会 社 与 无 锡 威 克 集 团 有 限 公司 共同 投资 兴办 的 中 日 合 
资 企 业 ， 是 全 国电 力 电容 器 行业 的 骨干 企业 。 | 

主要 生产 高 压 电 力 电容 器 一 壳 式 、 集 合式 ll 型 电力 电容 器 BNE 
(tank) 、 成 套装 置 (Univar/Super-Univar) 及 其 电容 式 电 压 互 POSSE 
感 器 等 输 变 电 设备 。 公 司 具 有 世界 一 流 的 高 压 测试 仪器 ， 使 产 RE 
品 性 能 水 平 居 于 全 国 领先 地 位 。 

公司 将 “日 日 新 ”的 信念 延续 到 企业 的 未 来 ， 期 望 我 们 的 
事业 与 电气 技术 的 发 展 与 时 俱 进 、 日 新 月 异 ， 为 开拓 人 类 与 技 
术 的 未 来 ， 为 生产 出 符合 用 户 要 求 的 新 产品 而 努力 。 


公司 历程 

2001 年 01 月 18 日 ”无 锡 市 电力 电容 器 厂 (高 新 电容 器 分 
三) 和 日 新 电机 株式 会 社 合资 成 立 日 新 电机 (无 锡 ) 电力 电 
容器 有 限 公司 

2003 年 04 月 01 日 ”日 新 电机 (无锡) 电力 电容 器 有 限 公 
司 与 无 锡 电 力 电容 器 有 限 公司 全 面 合作 

2004 年 06 月 25 日 ”日 新 电机 (无锡) 电力 电容 器 有 限 公 
司 吸 收 合并 无 锡 日 新 电机 有 限 公司 

2004 年 08 月 02 日 ”日 新 电机 (无锡 ) 电力 电容 器 有 限 公 
司 公司 更 名 为 日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公司 




























高 压 并 联 电容 器 


集合 式 l| 型 电容 器 


mansessa 日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公司 
电压 等 级 : 6 ~ 35kV 地 址 : 江苏 省 无 锡 国 家 高 新 技术 产业 开发 区 B-24 地 块 
容量 范围 : 1200 ~ 12000kVar 邮编 : 214112 


— 电话 ， 0510-82255800 
电容 式 电 压 互 感 器 传真 : 0510-82255810 
电压 等 级 : 35 ~ 750kV http://www.nissin-wuxi.com 
E-mail: business @nissin-wuxi.com 
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X TN OI JE ECTRICAINV MANUFACTUREICO ID 
高新 技术 开发 区 Wa ri i070 1509007982000 
标准 上 E] SR UA VUE 是 生 遍 空冷 汽 轮 发 电机 和 大 中 型 高 压 交流 电动 机 的 骨干 企业 。 

EIAS ES E528 8| t 7X SI ALSTOM A E) HERB S afa (XO E BI 6 ~ 330MW 空 冷 汽 轮 :发 电机 以 吸 要 06 
(QEWD. ESIISA 50MW 空冷 汽 轮 发 电机 ,=100 余 个 品种 规格 : 大 中 型 高 压 交 流 电 动机 产品 已 发 展 成 大 EISE x 
N e Ah 0 SARR e LE CE OUS C “山东 名 牌 产品 二 荣誉 称号 ， EEEIEE CER E 
AERA] CEA OR E & $$) 优秀 科技 成 果 奖 ，60MW z 空 内 冷 汽 辊 发 电机 获 国家 利 执 进 上 二 和 :220MW 
空 浴 汽 轮 发 电机 被 评 为 “国家 重大 技术 创新 研制 项 目 ; 入 中 国 机 械 工 业 科学 技术 二 等 奖 ” y 

: E^ umuS 3000 £ &856 4 AUREAS E n :6 E IE BGET ARRE p E beo. 
企业 综合 素质 和 整体 实力 发 展 迅猛 , 先后 荣获 “全 国 亚 业 重点 行业 效益 十 佳 企业 ”、 “全 国 重合 同 、 FERRA s 
国 设备 管理 优秀 单位 ”“ 中 国 机 械 工 业 500 强 企业 ”“ 山 东 省 机 械 工业 百 强 企业 ”和 “山东 省 质量 管理 先进 企业 
等 荣誉 称号 。 

山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 将 继续 坚持 “以 质量 求生 存 ,，” 以 信誉 求 发 展 ” 的 经 营 宗 后 OBRORPEOEER 
量 的 专业 产品 和 满意 的 售后 服务 ， 与 广大 用 户 携手 共 创 国家 电力 事业 的 美好 未 来 。 
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8 nr: 山东 省 济南 市 历 下 区 华 信 路 
2 Hm: 250100 
电话 : 0531-87075443 88582991 
传真 0531-88010684 
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TOSHIBA HYDROPOWER (HANGZHOU) CO., LTD. 








B 东芝 水 电 成 立 于 2005 年 1 月 


东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公 司 (简称 “东芝 水 电 ”) ， 成立 于 2005 年 1 
月 ， 是 由 日 本 国 东芝 集团 与 中 国 水 利水 电 建 设 集团 公司 共同 投资 成 立 的 
中 日 合资 企业 。 注 册 资 本 金 2500 万 美元 。 其 中 ， 东 芝 集 团 出 资 80% rh 
国 水 利水 电 建 设 集团 公司 出 资 20% 。 公 司 主要 致力 于 水 力 发 电 设备 的 研 
究 、 开 发 、 设 计 、 制 造 、 安 装 和 服务 。 


组 织 沿革 p" m 
1970 年 一 富 春江 水 工 机 械 厂 成 立 
1992 年 一 富 春江 水 电 设备 总 厂 


1994 年 一 合资 成 立 富 春江 富士 水 电 设备 有 限 公司 
1999 年 一 扩大 合资 成 立 富 春江 富士 水 电 设备 有 限 公 司 
2005 年 一 变更 合资 为 东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公司 











结构 车 间 






公司 大 门 大 型 总 装 车 间 









四 川 青 居 水 电站 34MW 贯 流 式 机 组 导 水 机 构 国内 领先 的 五 轴 数 控 铣 急 床 在 加 工 竹 洲 机 组 叶片 
` ~ T NS T i 二 e tms s Pa 7 | 3 "EU 


- 


N 


东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公 司 东芝 水 电 设备 (杭州) 有 限 公司 杭州 营业 部 
电话 : 0571- 64652303  . 电话 : 0571- 56809066 

f&X: 0571- 64651410 ”邮编 311504 传真 : 0571- 56809058 ”邮编 310016 

地 址 : 浙江 省 桐庐 县 富 春 江 镇 工人 路 一 号 地 址 : 浙江 省 杭州 市 庆 春 东 路 66-8 五 楼 


网 址 : http://www.toshiba-thpc.com 
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山东 山 博 电机 集团 有 限 公司 是 依托 博 山 电机 厂 设 
立 的 新 公司 ， 承 接 了 博 山 电 机 厂 全 部 技术 、 商 标 和 产 
品 市 场 。 博 山 电 机 厂 是 1942 年 建立 的 军工 企业 。 具 有 
研制 开发 各 类 中 小 型 电机 、 电 器 和 机 电 一 体 化 产品 的 
实力 ， 目 前 自行 研制 生产 的 直流 控制 微 电 机 、 交 流 电 
机 、 汽 车 电机 、 重 型 车 辆 电机 、 摩 托 车 电机 、 齿 轮 减 
速 电 机 ， 真 空 泵 等 产品 , 达 54 个 系列 ，375 个 品 
13611 个 规格 。 产 品 广泛 应 用 于 武器 装备 、 航 天 、 航 
空 、 交 通 、 能 源 、 矿 山 、 冶 金 、 机 械 、 轻 工 、 纺 织 、 
医疗 器 械 和 各 类 仪器 仪表 等 领域 。 自 20 世 纪 60 年 代 以 
来 ， 大 批 电机 产品 出 口 到 亚洲 、 非 洲 、 欧 洲 、 美 洲 和 
大 洋 洲 等 50 多 个 国家 和 地 区 。 — | 

公司 的 技术 中 心 现 设 5 个 专业 电机 研究 所 ， 设 有 山东 省 机 械 工业 中 小 型 电机 产品 质量 检测 站 。 
公司 装备 有 美 、 日 、 德 、 意 、 韩 、 瑞 士 等 国家 先进 的 生产 和 检测 试验 设备 ， 设 备 工艺 水 平 处 于 国内 
领先 地 位 。1998 年 在 行业 内 率先 获得 1S09001 质 量 体 系 认 证 证 书 。“ 山 牌 ”电机 于 1998 年 被 授予 
“山东 省 名 牌 ”产品 称号 ，“ 山 牌 ”注册 商标 2001 年 被 评 为 “著名 商标 ”， 并 保持 至 今 。 

公司 竭诚 欢迎 海内 外 客商 与 我 们 广泛 合作 ， 共 谋 发 展 。 








地 址 ;山东 省 淄博 市 博 山 区 青年 路 1 号 ”邮编 :255200 电话 : (0533)2641999 / 888 / 777 / 666 / 555 
传真 : (0533)2641030 http: / /www.boshanem. com. cn Email .bem(Qboshanem. cn 
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ARS 
高 压 再 热 循环 流 化 床 锅炉 














热电 厂 480t/h 超 


企业 概貌 : 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 
建 于 1958 年 ， 于 2000 年 12 月 28 日 由 无 锡 锅炉 
厂 改制 而 成 ，2003 年 7 月 在 上 证 所 挂牌 上 
市 。 公 司 是 我 国电 站 锅炉 、 工 业 锅 炉 、 压 力 
容器 和 锅炉 水 处 理 设备 专业 制造 公司 ， 拥 有 
A 级 锅炉 和 AR1 级 压力 容器 设计 制造 许可 证 、 
1S09001、1S014001、0HSAS18001 认 证 证 书 
及 美国 ASME“U”、“S” 规 范 钢印 及 授权 证 书 。 

资源 情况 : 公司 占 地 面积 27 万 m， 总 资 
产 34. 18 亿 元 。 公 司 共 有 职工 1500 人 ， 其 中 
工程 技术 人 员 450 人 。 公 司 拥有 意大利 进口 


卷 板 机 、 大 型 膜 式 壁 生产 线 、2200t 水 压 | 


机 、 省 煤 器 过 热 器 自动 生产 线 、 钴 60 射 线 控 
伤 源 、 直 线 加 速 器 和 各 种 进口 焊接 设备 300 
多 台 ( 套 ) 、 先 进 的 计算 机 辅助 设计 系统 
CCAD) 等 800 台 (£). 

主导 产品 和 主要 经 营 服务 项 目 : 公司 生 
产 的 主要 产品 有 : 2 一 260t/h 工 业 锅 炉 ， 
35 一 1000t/h 电 站 锅炉 ， 三 类 压力 容器 ， 大 
型 成 套 化 学 水 处 理 设备 及 各 种 锅炉 辅 机 。 锅 
炉 品种 主要 有 循环 流 化 床 、 煤 粉 锅炉 、 链 条 
锅炉 、 热 水 锅炉 、 余 热 锅 炉 、 垃 圾 焚烧 锅 
炉 、 快 (组) 装 工业 锅炉 及 各 种 特种 锅炉 。 

随 着 市 场 经 济 的 不 断 发 展 和 改革 的 深 
入 ， 无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公 司 将 努力 建成 
国内 一 流 清洁 能 源 环保 设备 制造 企业 ， 并 向 
国内 外 市 场 提供 技术 先进 、 质 量 可 靠 的 产品 
和 优良 的 服务 ， 最 大 限度 地 满足 用 户 的 期 


ý ii a l 
? "T5 








引进 国际 先进 的 30 万 瓦 
循环 流 化 床 锅炉 
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中 国电 器 工业 协会 





中 国电 疾 工 业 协 会 会 刊 《 电 器 工业 》 杂 寺 
A 


H4. HUS 


工业 协会 及 其 38 个 分 会 ， 

门 等 提供 全 新 、 具 有 价 

国 的 i Ae ÉH rie 下 服务 
REIS 

准 化 等 

杂志 为 月 于 小 
p S =a 
-I- 


PTT 权证 号 为 : 


美国 、 
\ 值 的 行业 资讯 ， 从 宏 


dian tod iln 





《电器 工业 》 征 订 回 执 (2007) 


答 友 好 协会 权威 的 信息 和 专家 资 
观 层面 分 析 预 测 行业 发 展 态 势 ， 解 i 
为 电工 行业 的 发 展 做 贡献 


SREBRA: 业界 要 闻 、 市 场 透 视 、 


国际 流行 大 16 FIREN II i= 
永海 工商 广 字 第 0226 5 


地 址 : db SEE x 2 号 院 主 楼 
邮编 :100036 

编辑 部 电话 (010)68163106 68163165 
广告 部 电话 : (010)68273696 68132884 
传真 .(010)68275397 
Email.dqgyQceeia. com dqgy2@126.com 


http. / / www .ceeia. com 


创刊 于 2000 4E 10 月 ， 系 新 闻 机 构 正 式 批准 出 版 的 国家 刊物 。 该 刊 依 靠 中 国电 器 
源 优势 Mene Z5 iE 事业 单位 、 政府 管 理 部 
献 行 业 政 策 ， 推 介 国 内 外 新 产品 、 新 技术 ， 为 振兴 


电器 工业 》 杂 志 是 工业 电器 领域 当之无愧 的 指导 性 媒体 ， 同 时 也 是 行业 知名 企 


行业 展望 、 热 点 追踪 、 海 外 了 望 、 企 业 访 谈 、ET 精英 、 管 理 
国内 统一 刊 号 为 : CN11-4482/TM， 国 际 刊 号 为 : 1SSN-1009-5578， 














收 件 人 
| 
电 活 传 真 | 
| | 
| -单价 期 数 份 数 合计 金额 信 汇 或 邮 汇 日 期 订户 单位 盖 章 | 
| 10 元 /其 其 份 / 期 元 月 = | 
| : r | 
| ”备注 : 可 跨年度 订阅 | 
| | 
订阅 方式 
«RA TID 2. 邮局 汇款 
"名 ; 中 国电 器 工业 协会 也 址 ; 北京 市 音 微 路 2 号 院 主楼 0056 
开户 银行 : 北京 工商 银行 公主 坟 支 行 LIA: LERLE) ed 
KAA: JE HR 电话 : (010)681631! +. (010)68273696 
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概述 电器 工业 2005 年 的 总 体 发 展 情况 ， 讲 述 电 器 工业 “十 一 五 ” 
规划 ， 分 析 电 器 工业 产品 2005 年 进出 口 ， 反映 电器 工业 热点 问题 


本 


P3~38 


从 生产 发 展 、 产 品 产 量 、 市 场 销 售 、 科 技 成 果 与 新 产品 、 质 量 
及 标准 、 基 本 建设 及 技术 改造 等 方面 分 析 电 器 工业 32 个 行业 2005 年 
的 运行 情况 


P41 —190 


记载 2005 ~ 2006 年 获 “ 中 国名 牌 产 品 ” 称 号 的 电工 电器 产品 ， 
2005 年 获 中 国电 器 工业 协会 “质量 可 信 产 品 ” 称 号 的 产品 ，2005 年 
中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 奖项 及 具体 内 容 


P193 — 206 


分 析 电 力 设备 行业 上 市 公司 运营 ， 从 自主 创新 、 打 造 品 牌 、 企 


jt 
ped 业 发 展 3 个 方面 介绍 行业 重点 企业 
四 P209 ~ 250 


"d. 


=- 
E. 


J [过 


EN 


总 结 2005 年 电器 工业 开展 标准 化 工作 的 总 体 情况 、 参 加 国际 化 
标准 情况 、 企 业 参 加 标准 化 、 环 境 设计 标准 化 以 及 标准 化 研究 情况 


P253 — 286 


客观 反映 2005 年 电器 工业 各 分 行业 主要 企业 的 经 营 状况 


P289 — 316 


记录 2005 年 及 2006 年 上 半年 发 生 的 ， 对 电器 工业 产生 重要 影响 
的 政策 法 规 、 新 技术 、 新 产品 及 重大 事件 等 
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编辑 说 明 


、《 中 国 机 械 工 业 年 鉴 》 是 由 中 国 机 械 工 业 联 合 会 主 
管 、 机 械 工 业 信 息 研 究 院 主办 的 大 型 资料 性 、 工 具 性 年 刊 ， 创 
FIF 1984 年。 

二 、 根 据 行业 需要 ，1998 年 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 安 员 会 
开始 出 版 分 行业 年 鉴 ， 逐 步 形成 了 中 国 机 械 工 业 年 鉴 系列 。 该 
系列 现 已 出 版 了 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 《中国 工程 机 械 工 业 年 
上 鉴 》《 中 国 机 床 工 具 工 业 年 鉴 》、《 中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》、《 中 
国 机 械 通 用 零 部 件 工业 年 鉴 》、《 中 国 模具 工业 年 鉴 》、《 中 国 液 

压气 动 密封 工业 年 鉴 》、《 中 国 重 型 机 械 工业 年 鉴 》、《 中 国 农业 
机 械 工 业 年 鉴 》、《 中 国 见 轮 工业 年 鉴 》、《 中 国 磨料 磨 其 工业 年 
鉴 》 和 《中 国 机 电 产 品 市 场 年 鉴 》。 
、《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 作 为 该 年 鉴 系 列 之 一 ，1998 年 
创刊 ， 每 年 出 版 ，2006 年 为 第 9 期 。 集 中 反映 了 电器 工业 各 分 
行业 的 发 展 情况 ， 全 面 系统 地 提供 了 电器 工业 各 分 行业 的 主要 
经 济 技术 指标 。 

四 、 本 年 鉴 统 计 资 料 中 的 数据 由 国家 统计 局 、 中 国 机 械 工 
业 联 合 会 相关 统计 部 门 和 中 国电 器 工业 协会 提供 ， 数 据 截止 到 
2005 年 12 H 31 日。 本 年 鉴 各 部 分 的 统计 数据 ， 因 来 源 与 统计 
口径 不 同 ， 不 尽 一 致 ， 请 读者 使 用 时 注意 数据 来 源 。 

五 、 未 经 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 部 的 书面 许可 ， 本 书 内 容 
不 允许 以 任何 形式 转载 。 

、 本 年 鉴 在 编撰 过 程 中 得 到 了 中 国电 器 工业 协会 及 所 属 
". pa 在 此 深 表 谢意 。 
七 、 由 于 水 平 有 限 ， 难 免 出 现 错误 及 玖 漏 ， 敬 请 批评 指正 。 
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在 全 面 推进 建设 小 康 社会 ,加快 城镇 化 建设 ,西部 大 开 
发 和 振兴 东北 工业 基地 等 一 系列 方针 政策 的 推动 下 ,国民 
经 济 快 速 发 展 ,为 电器 工业 开创 了 广阔 的 发 展 空 间 。2005 
年 ,工业 生产 的 发 展 、 农 业 生 产 的 提升 .商业 的 繁荣 、 科 学 技 
术 的 进步 .国防 现代 化 的 建设 都 对 电器 工业 提出 了 更 新 、 更 
高 、 更 多 的 要 求 ,这 一 切 都 为 电器 工业 的 发 展 萌 造 了 最 广 
益 、 最 合适 的 空间 。 电 器 工业 产品 市 场 是 广阔 的 ,需求 是 巨 
大 的 ,但 在 经 济 运行 中 如 何 开拓 并 占领 国内 外 市 场 ,还 需要 
全 行业 付出 更 大 的 努力 。 

由 计划 经 济 到 市 场 经 济 、 改 革 开 放 、 引 进 外 资 ,再 到 市 
场 换 技术 政策 的 实施 ,我 国电 器 工业 经 历 了 原始 创新 、 集 成 
创新 .引进 消化 吸收 再 创新 的 技术 发 展 之 路 。 近 年 来 ,由 于 
民 经 济 的 持续 发 展 ,我 国 经 济 已 进入 新 一 轮 快速 增长 期 ， 
2005 Æ GDP 的 增长 达到 9. 4% 。 据 统计 资料 显示 ,我 国电 
力 总 装机 容量 1987 FE 1 亿 kW 台阶 ,2000 年 跨越 3 亿 
kW ,2004 年 达到 4.4 亿 kW ,2005 年 已 突破 5 亿 kW ,发 电机 
台数 .装机 规模 及 发 电 总 量 均 列 世界 第 二 位 。 

2005 年 是 我 国 “十 五 ”计划 的 最 后 一 年 ,经 济 运行 保持 
了 健康 .平稳 、 较 快 的 增长 态势 ,各 项 主要 经 济 指标 和 产品 
产量 稳步 增长 ,发 电 设 备 市 场 继续 火爆 , 输 变 电 设备 市 场 逐 
步 升 温 ,基础 电工 类 产品 需求 适度 增长 。 但 是 由 于 整个 电 
器 工业 行业 涵盖 了 从 发 电 设 备 到 输 变 电 设备 再 到 用 电 设备 
Jt 30 多 个 领域 ,因此 ,在 经 济 运行 的 质量 、 经 济 运行 的 稳定 
性 和 发 展 的 协调 性 方面 仍 不 够 平衡 ,特别 是 在 一 些 准 入 “ 门 
槛 ” 较 低 的 基础 类 电器 工业 行业 中 出 现 的 一 系列 问题 和 新 
的 情况 也 是 不 容 忽 视 的 。 从 龙头 行业 一 一 发 电 设 备 、 输 变 
电 设 备 行业 的 一 些 情况 分 析 , 可 以 一 览 电 器 工业 “十 五 ”发 
展 的 轨迹 。 

2005 年 发 电 设 备 完成 9 200 万 kW ,创下 了 中 国 发 电 设 
备 制造 史上 最 高 年 产 纪 录 , 在 世界 发 电 设备 史上 也 是 史 无 
前 例 的 。 此 前 ,2001 年 产量 为 1 340 万 kW,2002 年 为 2 120 
万 kW,2003 年 为 3 700 万 kW,2004 年 为 7 138 万 kW ,2005 
年 的 9 200kW 年 产量 相当 于 2002 年 全 年 产量 的 4.34 倍 、 
2003 年 全 年 产量 的 2. 49 f, E 2004 年 的 产量 也 提高 了 
28.9% ,在 连年 大 幅度 增长 的 基础 上 仍 能 保持 高 速 增长 ,其 
意义 不 同 寻常 。 目 前 ,国内 生产 的 火电 机 组 由 亚 临 界 向 超 
临界 . 超 超 临界 升级 ,单机 容量 由 20 世纪 80 年 代 的 15 万 
kW .90 年 代 的 30 万 kW 的 主力 机 型 ,发 展 到 目前 以 30 万 
kW.60 万 kW 为 主力 机 型 ,而 且 100 万 kW 的 机 组 已 开始 占 
有 一 定 的 比重 。 水 电机 组 实现 了 30 万 kW 向 70 万 kW 等 
级 升级 。 超 高 压 交 流 输 变 电 设备 ,国内 已 经 形成 以 西安 电 
力 机 械 制造 公司 、 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 、 新 东 





北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公司 (以 下 简称 沈 高 ) ,保定 天 
威 集团 有 限 公 司 、 河 南平 高 电气 股份 有 限 公 司 ( 以 下 简称 平 
高 ) 、 许 继 电 气 股 份 有 限 公司 .南京 南 瑞 继 保 电气 有 限 公司 
等 为 代表 的 一 批 重点 骨干 企业 。 其 中 ,交流 500kV 超 高 压 
输 变 电 设 备 设计 制造 水 平 已 与 国际 水 平 接近 ;500kV 变压器 
可 靠 性 指标 优 于 国外 同类 进口 产品 ;高 压 开关 设备 可 靠 性 
明显 提高 ,500kV GIS( 气 体 绝缘 全 封闭 组 合 电器 ) 已 实现 国 
产 化 并 开始 批量 生产 ;500kV 电力 系统 自动 化 保护 设备 已 完 
全 立足 国内 供应 。 直 流 输电 设备 ,通过 引进 、 消 化 国外 技 
术 , 在 直流 系统 仿真 模拟 设计 、 电 力 电子 器 件 制造 .大 型 换 
流 闹 和 换 流 变 压 紫 制造 .直流 控制 保护 技术 和 交 、 直 流 滤 波 
技术 方面 已 取得 突破 性 进展 ,我 国 已 成 为 直流 输电 发 展 最 
快 、 工 程 项 目 最 多 的 国家 。 发 电 、 输 配 电 重 大 技术 装备 不 仅 
以 60 万 kW 及 以 上 超 临 界 、 超 超 临 界 机 组 的 规模 生产 为 标 
志 , 实 现 了 发 电 和 输 变 电 设 备 制造 领域 的 跨越 式 发 展 , 旦 在 
三 峡 ( 三 常 , 三 广 、 三 沪 ) +500kV 直流 输电 设备 工程 ,以 及 
灵 宝 直流 背靠背 换 流 站 工程 和 西北 750kV 交流 示范 工程 等 
成 套 设 备 制造 并 成 功 运行 的 基础 上 ,把 发 展 目标 瞄准 了 
+800kV 直流 与 1 000kV 交流 等 特 高 压 输 变 电 高端 技 术 , 继 
续 推 动 着 重大 技术 装备 的 技术 进步 。 这 一 方面 反映 了 我 国 
近年 来 电力 建设 的 高 速 发 展 势头 ,及 对 发 电 设备 需求 大 幅 
增长 的 强劲 市 场 推动 作用 ; 另 一 方面 也 反映 了 我 国 发 电 设 
备 、 输 变 电 设 备 制造 业 克 服 重重 困难 ,充分 挖掘 企业 内 部 潜 
力 ,科学 合理 地 组 织 生 产 , 并 采取 外 协 、 外 扩 等 多 种 措施 ,有 
效 利 用 各 种 社会 资源 (包括 国内 和 国外 两 种 社会 资源 ), 突 
破 了 产能 不 足 的 瓶颈 ,实现 了 在 重大 装备 制造 领域 生产 能 
力 上 的 历史 性 跨越 。 

作为 电 兹 工业 主导 行业 的 发 电 、 输 变 电 行 业 , 走 的 是 引 
进 技术 .消化 吸收 、 再 创新 的 路 子 。 从 1980 年 开始 ,通过 30 
万 kW.、60 万 kW 亚 临 界 火 力 发 电机 组 及 其 技术 的 引进 ,很 
快 掌 握 了 其 设计 和 制造 核心 技术 ,使 火电 技术 不 到 10 年 便 
上 了 一 个 新 台阶 ,30 H kW.60 77 kW 亚 临 界 火力 发 电机 组 
成 为 我 国电 网 的 主力 机 组 。 通 过 三 峡 水 力 发 电机 组 的 引 
进 ,现在 我 国 已 经 掌握 了 70 万 kW 水 力 发 电机 组 的 制造 技 
术 , 中 国 东 方 电气 集团 公司 .哈尔滨 电站 设备 集团 公司 等 企 
业已 成 为 三 峡 右 岸 机 组 的 主要 供 货 商 。 另 外 , 随 着 大 规模 
“ 西 电 东 送 "和 全 国联 网 建设 ,国家 电网 公司 积极 推动 特 高 
压 电 网 研究 和 开发 ,预计 我 国 第 一 条 1 000kV 线路 一 一 晋 东 
南 一 湖北 荆门 的 交流 特 高 压 试验 示范 工程 将 在 “十 一 五 ”期 
间 建 成 并 投入 斌 运行。 西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公司 
(以 下 简称 西 开 )550kV 单 断 口 龟 式 断 路 器 已 研制 成 功 ; 西 
JF 1 100kV GIS 的 研制 已 取得 了 重大 突破 ; 沈 高 、 平 高 已 分 
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别 与 日 立 .东芝 签 定 了 1 100kV GIS 的 技术 合作 合同 ,1 100 
kV 隔离 开关 样机 已 制造 了 出 来 。 

西北 电网 已 经 建成 第 一 条 兰州 东 到 青海 官 亭 的 交流 
750kV 示范 线路 ,这 为 正式 建设 第 二 ,第 三 条 线路 提供 了 条 
件 ,也 为 输 变 电 设备 制造 企业 提供 了 新 的 市 场 空 间 。 

2005 年 直流 输电 工程 系统 的 研究 与 设计 能 力 有 了 全 面 
提升 ,完成 了 2 项 “十 五 "直流 输电 攻关 课题 :高 压 直流 输电 
工程 成 套 设 备 系统 的 设计 与 模拟 技术 的 研究 和 500kV 交 直 
流 滤波 器 成 套装 置 研究 ;建立 了 高 压 直 流 输电 工程 系统 研 
究 和 模拟 研究 中 的 具有 国际 先进 水 平 的 数字 仿真 系统 及 实 
时 数字 模拟 系统 ,基本 具备 了 承担 +500kV 高 压 直流 输电 工 
程 系统 的 研究 与 设计 能 力 ; 完 成 了 三 峡 一 上 海 +500kV 高 压 
直流 输电 工程 系统 研究 与 设计 任务 。 超 高 压 直 流 输电 技术 
将 成 为 行业 新 的 技术 发 展 领域 ,并 形成 经 济 增长 点 。 我 国 
+ 500kV 直流 设备 ,也 都 是 通过 引进 、 消 化 吸收 ,实现 H 主创 
新 的 成 功 典范 。 

2005 年 电器 工业 的 一 些 骨干 企业 为 适应 电力 建设 的 市 
场 需 求 , 自 主 研 发 的 高 新 技术 产品 不 断 涌现 ,在 诸多 重要 技 
术 领 域 都 取得 了 显著 进步 。 从 能 源 转换 类 型 看 ,已 涉及 水 、 


煤气 、 风 、 核 及 光 能 发 电 等 ,形成 了 20 万 kW 以 上 的 大 型 燃 
气 轮机 组 和 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电机 组 批量 生产 能 力 ， 
这 一 点 尤其 值得 关注 ;从 关键 设备 的 成 套 能 力 看 ,我 国 并 网 
型 风力 发 电 设备 通过 合资 ,合作 、 引 进 技术 等 多 种 方式 已 能 
生产 750kW 及 以 上 风力 发 电机 组 , 兆 瓦 级 变速 恒 频 风力 发 
电机 组 产品 将 推 向 市 场 ; 超 高 压 的 变压器 .电抗 器 、SFs 断路 
器 .CIS .金具 等 均 取 得 了 令 人 鼓舞 的 成 果 。 经 过 “十 五 "期 
间 的 发 展 ,我 国电 器 工业 已 经 具备 一 定 的 规模 ,一 些 产品 技 
术 水 平 已 进入 国际 先进 行列 。 

一 .主要 经 济 指标 概况 

1. 电器 工业 主要 经 济 指标 完成 情况 

2005 年 是 我 国 改革 开放 和 社会 主义 现代 化 建设 取得 显 
车 成 就 的 一 年 ,在 国民 经 济 继续 保持 快速 健康 发 展 的 宏观 
环境 中 ,电器 工业 继续 呈现 快速 稳定 增长 的 态势 ,行业 发 展 
取得 了 较为 显著 的 成 绩 。 根 据 中 国 机械 工 业 联 合 会 统计 ， 
2005 年 电器 工业 国有 企业 和 年 主 营 业务 收入 500 万 元 及 以 
上 的 非 国 有 法 人 企业 共 13 538 个 ( 注 : 统 计数 据 均 不 包括 工 
业 日 用 电器 行业 的 统计 数据 )。2005 年 电器 工业 主要 经 济 
指标 见 表 1。 


表 1 200s 年 电器 工业 主要 经 济 指标 


指标 
工业 总 产值 元 10 874. 51 
工业 销售 产值 10 595.21 
从 业 人 员 296.81 
工业 增加 值 2 916.30 
利税 总 额 931.40 
利润 总 额 619.57 
固定 资产 (净值 ) 合计 2 351.20 
固定 资产 原价 合计 3 214. 73 
资产 总 计 10 005.91 
负债 总 计 6 547.31 


注 :数据 摘自 中 国 机 械 工 业 联 合 会 统计 资料 。 


2005 年 电器 工业 完成 工业 总 产值 10 874. 51 亿 元 ,22 
个 分 行业 中 工业 总 产值 超过 100 亿 元 的 有 18 个 。2005 年 





机 械 工 业 “| 电器 工业 占 机 械 工业 比例 
全 行业 指标 (46) 
4] 786.74 26.0 
40 955. 79 25.9 
1 156.96 25.7 
11 011.90 26.5 
2 196.29 28.2 
10 630. 65 22.1 
22 960.76 28.5 


电器 工业 工业 总 产值 超过 100 亿 元 的 分 行业 见 表 2。 


表 2 2005 年 电器 工业 工业 总 产值 超过 100 亿 元 的 分 行业 







序号 行业 和 名称 


电线 电缆 制造 业 
配 电 开关 控制 设备 制造 业 
变压器 ,整流 器 和 电感 器 制造 业 
电池 制造 业 
锅炉 及 辅 机 制造 业 
内 燃 机 及 辅 机 制造 业 
电力 电子 元 带 件 制造 业 
电动 机 制造 业 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 业 

注 :数据 摘自 中 国 机 械 工业 联合 会 统计 资料 。 

2005 年 电 齿 工业 各 企业 在 激烈 的 市 场 竞争 中 转变 观 
念 , 面 问 市 场 ,调整 产品 结构 ,努力 提高 产品 质量 ,积极 开发 
新 产品 ,加强 网 络 建设 ,畅通 各 种 信息 销售 渠道 ,取得 可 高 
成 绩 。 


4 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


3 002 2 873.38 
1 227.88 
048. 35 
903. 70 
583.62 
564.48 
543. 98 
510. 41 


459. 34 
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企业 数 工业 总 产值 
"s 





































行业 名 称 
发 电机 及 发 电机 组 制造 业 






工业 总 产值 
(个 ) (4,20) 


风 动 及 电动 工具 制造 业 

汽轮机 及 辅 机 制造 业 311. 10 
石墨 及 碳 素 制品 制造 业 280.31 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 业 254. 49 
绝缘 材料 制造 业 167. 13 
特种 陶瓷 制品 制造 业 139. 95 
电容 器 及 配套 设备 制造 业 110. 29 


ftit, TL A ria ede 


2005 年 电器 工业 主要 经 济 指标 都 有 较 大 幅度 地 提高 ， 
全 行业 实现 利税 931. 40 亿 元 ,利润 总 额 619.57 亿 元 。 亏 损 
企业 共 2 232 个 , 占 电 器 工业 企业 总 数 的 16.49% 。2005 年 
电器 工业 利润 总 额 超过 10 亿 元 的 16 个 分 行业 见 表 3。 


hn) 
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行业 名 称 


m 





电线 电缆 制造 业 
配 电 开关 控制 设备 制造 业 
变压器 ,整流 器 和 电感 器 制造 业 


电池 制造 业 
汽轮机 及 辅 机 制造 业 
锅炉 及 辅 机 设备 制造 业 
电力 电子 元 器 件 制造 业 
发 电机 及 发 电机 组 制造 业 





注 : 数 据 摘自 中 国 机 械 工 业 联 合 会 统计 资料 。 


2005 年 ,在 国家 宏观 调控 以 及 原材料 价格 上 涨 、 能 源 成 
本 上 升 等 不 利 因素 的 影响 下 ,电器 工业 生产 


E 
Jm 
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fr dy 4 F 


特种 陶瓷 制品 制造 业 
石墨 及 碳 素 制 品 制造 业 
内 燃 机 及 辅 机 制造 业 
锅炉 及 辅 机 制造 业 
汽轮机 及 辅 机 制造 业 

水 轮机 及 辅 机 制造 业 

其 他 原 动 机 制造 业 

烘 炉 .熔炉 及 电炉 制造 业 
风 动 及 电动 工具 制造 业 
电工 专用 设备 制造 业 

发 电机 及 发 电机 组 制造 业 
电动 机 制造 业 

微 电 机 及 其 他 电机 制造 业 
变压器 ,整流 器 和 电感 器 制造 业 
电容 器 及 配套 设备 制造 业 
配 电 开 关 控 制 设备 制造 业 
电力 电子 元 器 件 制造 业 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 业 
电线 电 纲 制 造 业 

绝缘 材料 制造 业 

电池 制造 业 


特种 陶瓷 制品 制 业 

石墨 及 碳 素 制品 制造 业 
内 燃 机 及 辅 机 制造 业 

f AP IURE D TS 3s V 
汽轮机 及 辅 机 制造 业 

水 轮机 及 辅 机 制造 业 

其 他 原 动 机 制造 业 

典 炉 熔炉 及 电炉 制造 业 
风 动 及 电动 工具 制造 业 
电工 专用 设备 制造 业 
发 电机 及 发 电机 组 制造 业 
电动 机 制造 业 

微 电 机 及 其 他 电机 制造 业 





变压器 ,整流 器 和 电感 器 制造 业 


2005 年 电器 工业 利润 总 额 超过 





经 营 基 本 保持 


10 亿 元 的 16 个 分 行业 


行 业 “ 名 称 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 业 
内 燃 机 及 辅 机 制造 业 
电动 机 制造 业 
风 动 及 电动 工具 制造 业 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 业 
石墨 及 碳 素 制品 制造 业 
绝缘 材料 制造 业 
和 寺 种 陶瓷 制品 制造 业 





表 4 2005 年 电器 工业 各 分 行业 主要 经 济 指标 


企业 数 
(个 ) 






54. 88 
103. 03 
170. 76 

90. 35 

54. 55 

8.37 
1.57 

10. 05 

64. 83 

16.19 

75. 66 
117.08 

94. 12 
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利润 总 额 ( 亿 元 ) 


28.94 
25.82 
24.73 
18.45 
16. 89 
13.71 
10. 42 
10. 39 


工业 
增加 值 
( 亿 元 ) 


































综述 


了 稳定 的 增长 态势 。2005 ^F d8 Ll e 2111 EZAN 
标 见 表 4。 


从 业 人 员 
平均 人 数 
(万 人 ) 
6.78 
10. 16 
19. 40 
12.91 
4. 43 
0.90 
0.29 
2.16 
10. 13 
2.68 
8.36 
17.24 
18.31 
32.16 
4.62 
32. 66 
18.30 
7.83 
48.41 
4. 63 
30. 58 
3. 87 
296. 81 
利税 总 额 
〈《 亿 元 ) 
16.36 
26.25 
44.42 
50.17 
43. 94 
0.91 
0.26 
6.07 
24.24 
4.72 
41.33 
40.75 
25.62 

























(5) 

















































(4420) (4470) (4426) ( 亿 元 ) ( 亿 元 ) ( 亿 元 ) 

电容 器 及 配套 设备 制造 业 49.22 109. 09 59.79 6.91 10. 08 
16 | 配 电 开关 控制 设备 制造 业 1 254. 12 734.41 104. 66 157.65 
17 | 电力 电子 元 器 件 制 造 业 471.09 268. 89 31.02 :44.51 
18 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 业 289. 49 155.57 28.94 40. 42 
19 | "Er Ab ies M. 2 100. 38 1 240.12 123.45 191.00 
20 | 绝缘 材料 制造 业 123. 97 75.14 10. 42 15.72 
21 | 电池 制造 业 781.01 455.13 42.34 60.23 

其 他 电工 器 材 制造 业 32. 70 89. 61 45.46 5.75 









2 351.20 3 214. 73 10 005.91 6 547.31 619. 57 





E :数据 摘自 中 国 机械 工 业 联 合 会 统计 资料 ,未 包括 工业 日 用 电器 行业 的 数据 。 


2. 2005 年 电器 产品 进出 口 情况 

2005 年 电 需 产品 外 贸 出 口 呈 现 上 升 态 势 ,出 口交 货 值 
超过 上 年 ,继续 稳步 攀升 。 根 据 2005 年 统计 , 电 兹 产品 完 
成 出 口交 货 值 2 057.64 亿 元 , 比 2004 年 的 1016.30 亿 元 ， 
增长 102.47 , 占 机 械 产 品 出 口交 贷 值 6973.71 亿 元 的 
29.49% 。2005 年 电器 产品 出 口交 货 值 超过 50 亿 元 的 9 个 
分 行业 见 表 5。 


RS 2005 年 电器 产品 出 口交 货 值 超过 50 亿 元 的 














9 个 分 行业 
出 口 额 (公元 ) 

1 | 电池 制造 业 

2 | 电线 电缆 制造 业 310. 34 
3 | 风 动 及 电动 工具 制造 业 235. 57 
4 | "EHE SR EE DL aS FUHR ns ios M 225.40 
5 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 业 207. 83 
6 | 电力 电子 元 器 件 制 造 业 194. 64 
7 | 电动 机 制造 业 98.18 
8 | 配 电 开关 控制 设备 制造 业 88. 21 
9 | 内 燃 机 及 配件 制造 业 53.24 


注 : 数 据 摘自 中 国 机 械 工 业 联合 会 统计 资料 。 


海关 统计 显示 ,2005 年 我 国 实现 外 贸 进 出 口 总 额 
14 221. 18 亿 美元 , 比 上 年 增长 23.2% ;机 械 产 品 进 出 口 继 
续 保 持 增长 ,实现 进出 口 总 额 2 228. 67 亿美 元 , 比 上 年 增长 
16. 7396 ;电器 产品 实现 进出 口 总 招 549. 23 亿美 元 , 比 上 年 
增长 20.68% , 占 机 械 产 品 进 出 口 总 额 的 24. 64% 。2005 年 
全 国 商品 、 机 械 产 品 和 电器 产品 进出 口 额 见 表 6。 


x6 2005 年 全 国 、 机 械 工业 和 电器 工业 进出 口 额 


指标 名 称 数值 (亿美 元 ) | 比 上 年 增长 (%) 























外 贸 进 出 日 总 额 14 221. 18 
其 中 :出 口 额 7 619.99 28.4 
进口 额 6 601.18 17.6 
机 械 产 品 进出 口 总 额 2 228.67 16.7 
其 中 :出 口 金额 1 044. 60 34.1 
进口 金额 1 184.07 4.8 
电器 产品 进出 口 总 额 549.23 20.7 
其 中 :出 口 总 额 275. 89 26.0 





进口 总 额 273.35 
注 ;数据 摘自 中 国 机 械 工 业 联合 会 统计 资料 。 








2005 年 ,机 械 工 业 重点 统计 的 89 种 主要 进出 口 产 品 
中 ,85 种 产品 出 口 额 比 上 年 增长 , 占 全 部 进出 口 产 品 的 
95.5% ;51 种 产品 进口 额 比 上 年 增长 , 占 全 部 进出 口 产品 的 
57.3% 。 数 据 显示 ,在 机 械 工业 重点 统计 的 主要 产品 进出 
口 额 前 10 位 中 ,电器 产品 在 出 口 产品 中 占 3 种 ,进口 产品 
占 2 种 。 

2005 年 电器 产品 出 口 量 大 .增长 速度 快 的 是 电线 电缆 、 
电动 工具 、 微 分 电机 ,出 口 金额 分 别 为 48. 39 亿美 元 .29.08 
亿美 元 和 22. 12 亿美 元 ,分 别 排 在 机 械 工 业 重点 统计 主要 
出 口 产品 的 第 2 位 .第 7 位 和 第 9 位 ;低压 电器 ,电线 电缆 
产品 进口 金额 分 别 为 58. 48 亿美 元 .27. 54 亿美 元 , 排 在 进 
口 产 品 的 第 2 位 和 第 6 位 。2005 年 电器 工业 部 分 商品 进出 
口 情况 见 表 7。 


表 7 2005 年 电器 工业 部 分 商品 进出 口 情 况 






进口 情况 出 口 情况 
Hm m HLESERHIS C) 
1 蒸汽 锅炉 7 528.5 0.2 6 708.6 -1.3 
2 集中 供暖 用 的 供水 锅炉 2 090.2 159.3 
3 汽轮机 16 631.8 55.4 5 050.0 121.9 
4 水 轮机 460.9 5.0 589.7 112.2 
5 变压器 .互感 器 141 457.1 17.0 114 812.6 19.0 
6 高 压 开关 91 503.0 15.4 18 876.0 72.2 
7 中 小 电机 61 564.8 9.4 107 440.7 33.9 
8 微分 电机 150 947.8 6.1 221 238.4 8.5 
9 电力 电子 元 件 及 静止 变 流 器 66 394. 9 65 781.3 26.6 
10 低压 电器 - 584 769.8 380 373.5 35.6 
6 中 国电 器 工业 年 鉴 





序号 商品 
11 电动 工具 4 009.8 
12 电线 电缆 275 397.5 
13 车 电池 9 805.8 
14 发 电机 14 003.0 
15 低压 开关 板 B 128 700.3 


注 :数据 摘自 中 国 机 械 工 业 联合 会 统计 资料 。 


3. 实施 品牌 .名牌 战 略 ,提高 市 场 竞 争 力 

自 国务 院 颁布 《质量 振兴 纲要 以 来 ,按照 “实施 名 牌 、 
振兴 民族 工业 ”的 思路 , 继 中 国名 牌 战略 推进 委员 会 组 织 开 
展 “ 中 国名 牌 产品 ”评定 工作 之 后 ,2005 年 又 在 全 国 范围 内 
开展 了 “中 国 工 业 大 奖 ” 推 介 活动 ,这 是 贯彻 中 央 走 新 型 工 
业 化 道路 ,加快 铸就 一 批 具有 世界 车 名 品牌 的 跨国 企业 的 
重要 举措 。 按 市 场 占有 率 、 产 业 集 中 度 、 质 量 与 管理 、 核 心 
技术 自主 知识 产权 占有 程度 和 经 济 社会 效益 等 指标 ,评价 
企业 可 持续 发 展 的 竞争 能 力 ,促进 资金 .技术 .人 才 资 源 向 
优势 企业 流动 .集中 , 达到 资源 高 效 利 用 和 最 佳 配 置 ,这 对 
调整 产业 结构 ,实现 国民 经 济 快速 、 高 效 、 协 调和 可 持续 发 
展 具 有 非常 重要 的 意义 。 电 器 工业 行业 已 有 多 个 骨干 企业 
开始 关注 冲击 “中 国 工业 大 奖 ”。“ 中 国名 牌 产品 ”、“ 电 带 
工业 质量 可 信 产 品 ” 已 经 得 到 越 来 越 多 的 企业 重视 ,企业 争 
创 名 有 牌 的 热情 和 积极 性 也 是 空前 高 涨 。 按 照 培育 “中 国名 
牌 产品 ”规定 的 程序 ,经 国家 名 推 委 审 核 批 准 ,变压器 和 防 
爆 电 机 两 大 类 产品 进入 了 中 国名 牌 产 品评 价目 录 , 最 终 
LIOkV 及 以 下 变压器 有 三 力 、 华 鹏 、 达 驰 、. 青 波 、 钱 潮 、 常 州 、 
新 特 (衡阳 )、 新 特 ( 新 疆 )8 个 品牌 , 干 式 变 压 器 有 JST, 
People .中 电 、 华 鹏 、 许 继 、 顺 特等 6 个 品牌 ,防爆 电机 有 南 
阳 、 飞 球 2 个 品牌 被 评 为 “中 国名 牌 "。 到 目前 已 有 低压 电 
器 .电线 电缆 、 防 爆 电机 变压器 4 个 行业 , 塑 壳 断 路 器 、 万 
能 框架 开关 、 交 联 聚 氯 乙 烯 电缆 、 油 浸 式 变压器 . 干 式 变 压 
髓 、 防 爆 电 机 等 6 个 系列 产品 .32 个 企业 的 36 种 产品 获得 
了 “中 国名 牌 ” 称 号 。 

在 推动 质量 工作 ,推介 质量 可 信 产 品 中 ,2005 年 又 有 3 
个 行业 11 个 企业 20 个 产品 系列 获得 了 “质量 可 信 产 品 ” 推 
介 证 书 。2002 ~2005 年 ,已 有 18 个 行业 138 个 企业 279 个 
系列 产品 得 到 了 推介 。 由 于 被 推介 的 产品 在 市 场 竞 争 中 占 
有 优势 ,推介 工作 受到 企业 欢迎 。 

受 委托 ,中 国电 器 工业 协会 已 连续 5 年 承担 中 国 机 械 
工业 科学 技术 奖 电工 电器 评审 工作 。2005 年 受理 申报 65 
项 ,评审 组 评审 出 一 等 奖 3 项 二 等 奖 13 项 、 三 等 奖 15 项 。 
3 项 一 等 奖 分 别 是 “和 输 配 电 谐 波 治理 和 无 功 补 偿 技术 及 应 
用 "“ 现 场 总 线 低 压 电 匣 关 键 技术 开发 及 产业 化 ”、 
*OSFS29—900000/230 自 耦 有 载 调 压 变压器 "”。 了 哈尔滨 电 
站 设备 集团 公司 秦皇岛 燃 机 试验 台 也 获得 中 国 机 械 工业 科 
学 技术 奖 一 等 奖 。5 年 来 ,电器 工业 已 获得 一 等 奖 16 项、 二 
等 奖 63 项 ,三 等 奖 106 项 。 





金额 (万 美元 ) ELTIR, % ) 金额 (万 美元 ) 





( 续 ) 
出 口 情况 


比 上 年 增长 (和 ) 
290 776.7 14.6 
483 917.8 30.8 

80 955.9 40.3 

11 998.9 71.3 

47 904.7 36.9 


二 ,主要 产品 产量 

振兴 电器 工业 ,坚持 以 市 场 为 导向 ,以 企业 为 主体 ,以 
产品 结构 优化 升级 和 提高 国际 竞争 力 为 目标 。2005 年 ,我 
国 国 民 经 济 的 持续 、 健 康 、 快 速 发 展 , 电 力 建 设 事 业 的 莲 勃 
发 展 ,为 电器 工业 经 济 的 增长 注 人 了 新 的 活力 ,拉动 了 电器 
工业 高 速 发 展 , 电 器 工业 产品 需求 居 高 不 下 ,产销 两 旺 。 电 


器 工业 的 两 大 龙头 产业 一 一 发 电 设备 和 输 变 电 设备 制造 业 
迎 来 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 ,产品 供不应求 ,企业 任务 饱满 ， 
生产 经 营 大 幅度 提升 ,全 行业 主要 经 济 指标 不 断 提高 。 

1. 发 电 设备 市 场 供求 两 旺 

2005 年 是 我 国 发 电 设备 的 产销 高 峰 年 ,在 2004 年 超 高 
增长 的 基础 上 继续 增长 ,全 年 完成 9 200 万 kW ,创下 历史 最 
高 , 比 上 年 增长 28. 89% 。 发 电 设 备 各 类 产品 整体 保持 大 幅 
增长 ,其 中 火电 机 组 完成 7 888 万 kW, 比 上 年 增长 32.49%，; 
水 电 设 备 完 成 1 318.4 万 kW, 比 上 年 增长 17. 5796 。 其 中 
大 型 火电 机 组 60 万 kW 以 上 的 电站 锅炉 、 电 站 汽轮机 、 汽 轮 
发 电机 分 别 完成 58 台 、53 & fH 46 台 ;60 万 kW 超 临 界 电站 
汽轮机 和 电站 锅炉 艾 完成 33 台 ;30 万 kW 的 汽 轮 发 电机 完 
成 66 台 , 电 站 汽轮机 完成 79 台 , 电 站 锅炉 完成 85 台 。 

2. 输 变 电 设备 需求 增长 迅速 

国家 重点 建设 项 目的 相继 投入 运行 ,带动 了 输 变 电 产 
品 的 需求 增长 ,高 压 、 大 容量 输 变 电 设备 制造 领域 增长 显 
ko TER BENAR 高 压 电 瓷 等 产品 产销 大 幅 增 长 ， 
变压器 完成 63 115.8 万 kV - A, 比 上 年 增长 28. 8996 ,其 中 
8 000kV，A 及 以 上 完成 29 169.4 F kV * A,500kV 完成 
4 550 万 kV. A。 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 、 西 安 
变压器 有 限 责 任 公司 、 保 定 天 威 保 变 电气 股份 有 限 公司 为 
西北 750kV 示范 工程 提供 了 大 型 变压器 及 并 联 电 抗 妖 , 特 
变 电 工 完成 的 8 000 万 kV - A 变压器 , 进 人 世界 同行 业 先 
进行 列 ; 保 定 天 威 集团 公司 研制 成 功 为 三 峡 工 程 配套 的 
SSP 一 80 000(84 7j kV * A/550kV) 高 压 超大 容量 的 变压器 。 
高 压 开关 板 完 成 41.76 万 面 , 比 上 年 增长 54.47% ,西安 高 
压 开关 厂 自主 开发 了 550kV 单口 断路 器 、800kV 开关 设备 ， 
并 挂 网 运行 。 高压 电 资 完成 12.29 万 t, 比 上 年 增长 
19.43% 。 西 安 电 疙 研究 所 研制 开发 了 750kV 交流 系统 用 
高 原型 线路 悬挂 式 复 合 外 套 无 间 际 金属 氧化 物 避 雷 右 、 
750kV 交流 系统 用 高 原型 无 间 辽 金属 氧化 物 避 雷 器 、750kV 
复合 棒 形 悬 式 绝缘 子 .500kV GIS 用 SF, 钢 式 避雷 器 ;西安 
双 佳 高 压 电 次 电器 有 限 公 司 研制 了 支撑 母线 和 隔离 开关 用 
1 100kV/16kN.,1 100kV/12. 5kN 户外 棒 型 支柱 绝缘 子 。 
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变压器 行业 受 原 材料 影响 ,产量 增 速 前 慢 后 快 。2005 
年 一 季度 ,变压器 用 硅钢 片 价 格 爆 涨 20096 以 上 ,由 于 原 材 
料 短 缺 ,一 些 企 业 处 于 停产 、. 半 停产 状态 ;企业 、 行 业 、 政 府 
有 关 部 门 采 取 了 动用 国家 储备 ,增加 产 需 直 供 以 及 扩大 进 
口 等 一 系列 措施 ,使 硅钢 片 供应 形势 趋 于 缓解 。 

3. 电线 电缆 行业 增 速 较 快 

近年 来 ,由 于 国民 经 济 快速 发 展 ,西部 大 开发 以 及 “ 西 
电 东 送 ” 战 略 的 实施 ,电力 工业 不 断 加 强 电网 建设 ,电器 工 
业 也 随 之 发 展 与 振兴 ,市 场 空 间 凸 现 。2005 年 生产 电力 电 
缆 812. 42 万 km 通信 电缆 了 6 729 万 km, $95 48 Ez £X 
79.34 t, ib EG 2004 年 有 较 大 幅度 的 增长 。 

4. 其 他 行业 呈现 增长 态势 


在 改革 进一步 深化 .业内 资源 进一步 整合 优势 企 业 崛 
起 的 新 形势 下 ,以 及 电力 资源 建设 和 电网 建设 高 速 发 展 的 
拉动 下 ,交流 电动 机 、 电 焊 机 、 电 动工 具 、 鞭 电池 ,绝缘 材料 
等 行业 都 有 不 同 程度 地 增长 。 在 激烈 的 市 场 竞争 中 ,一 些 
企业 处 境 艰难 ,给 整个 电器 工业 行业 的 发 展 带 来 一 定 的 影 
响 。 但 总 的 来 说 ,电器 工业 作为 我 国 经 济 的 一 个 重要 组 成 
部 分 ,在 广大 从 业 人 员 的 努力 下 , 随 着 国民 经 济 的 快速 发 
展 , 各 行业 都 取得 了 较 大 发 展 ,经 济 运 行 保持 平稳 高 速 发 展 
电器 工业 产品 涉及 30 多 个 领域 ,在 统计 的 18 大 类 电 
器 工业 产品 中 ,15 大 类 比 上 年 增长 。2004 ~ 2005 年 电器 工 
业主 要 产品 产量 见 表 8。 


3&8 2004-2005 年 电器 工业 主要 产品 产量 

























发 电 设备 
其 中 :水 电 设备 
汽 轮 发 电机 
FB x RP CARGO 
电站 汽轮机 
TWERDA) 
交流 电动 机 
变压器 
其 中 ;8000kV - A 及 以 上 
500kV 
高 压 开关 板 
低压 开关 板 
电力 电缆 
通信 电线 
钢 芯 铝 绞 线 
绝缘 材料 
工业 用 电炉 
电焊 机 
电动 工具 
蓄电池 
高 压 电 次 
E HORT 
注 :1. 带 * 的 产品 数据 来 自 变压器 分 会 网 站 。 
2. 数据 摘自 中 国 机 械 工业 联合 会 统计 资料 。 


三 .行业 发 展 存在 的 主要 问题 

1.2005 年 电 带 工业 经 济 运行 中 过 到 的 最 严重 问题 之 一 
是 主要 原材料 市 场 价 格 大 幅 上 涨 。 以 变压器 行业 为 例 ， 
2005 年 上 半年 ,变压器 用 的 主要 原材料 冷 轧 硅钢 片 , 涨 价 一 
浪 高 过 一 浪 , 从 2004 年 年 初 的 12 000 元 /t 到 2005 年 “五 
一 ” 节 后 , 涨 到 40 000 元 /t, 最 高 时 涨 到 43 000 元 /t, 甚 至 有 
价 无 市 。 电 工 产 品 用 的 其 他 主要 原材料 ,如 铜 ., 铝 、 电 磁 线 
等 基础 原材料 以 及 锅炉 用 的 大 口径 管 \ 异 型 钢管 .合金 钢 
带 \ 中 厚 钢 管 大 型 适 锻 件 等 特殊 钢材 的 价格 都 处 于 高 位 状 
态 。 由 于 硅钢 片 . 电 解 钢 等 原材料 在 电线 电缆 、 低 压 电 器 、 
变 压 需 、 中 小 电机 、 微 分 电机 等 基础 电工 产品 的 成 本 中 占有 
很 大 的 比重 (例如 电线 电缆 产品 中 原材料 占 全 部 成 本 的 
80% 以 上 , 变 压 需 产品 原材料 成 本 占 总 成 本 的 比重 也 超过 
70% ) ,因此 ,原材料 大 幅度 涨 价 造成 了 这 些 基础 电器 工业 
产品 成 本 的 大 幅 提 高 ,再 加 上 能 源 价 格 、 运 输 费 用 以 及 人 力 


8 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 
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比 上 年 增长 (%) 





71 379 
11 214 
59 535 
234 104 
40 807 





92 000 
13 184 
78 880 
320 181 
77 902 


















17.6 
32.5 
36.8 
90.9 




































133 649 162 960 21.9 

111 791 129 349 15.7 

489 701 631 158 28.9 
174 827 * 291 694 
26 377 * A5 500 

2] 41.76 54.5 

224 214.50 -9.6 

812.42 73.2 

6 729 23.9 

79.34 32.3 

45. 80 30.9 

5 762 -9.3 





719 560 
19 280 
6 645 

12. 29 

27.81 


136.6 
24.7 
47.2 
19.4 










资源 等 成 本 的 上 升 , 使 生产 企业 成 本 进一步 加 大 ,压缩 了 生 
产 厂 家 的 利益 空间 和 生存 空间 。 

2. 国家 应 制定 促进 电器 工业 中 的 电力 装备 发 展 政 策 。 
面 对 电 力 市 场 发 展 的 机 遇 和 国家 支持 民族 工业 的 政策 , 当 
前 电器 工业 行业 、 企 业 的 自主 创新 工作 吸 竺 加强。 首先 , 国 
家 要 对 急需 的 重大 技术 装备 产品 的 专项 技术 改造 项 目 给 予 
扶持 ,在 财税 政策 以 及 投资 上 了 予以 支持 ,以 减轻 企业 所 面临 
的 高 成 本 、 低 利润 的 压力 ;其 次 ,还 需要 加 强 企业 间 的 合作 ， 
产业 链 上 的 企业 应 互 为 依托 ,特别 是 大 型 装备 制造 的 目 主 
创新 更 需要 电力 用 户 的 支持 和 协同 配合 ,解决 首 台 ( 套 ) 设 
备 的 使 用 问题 。 

四 、2005 年 机 械 工业 系统 电器 工业 大 中 型 企业 情况 

据 年 报 统计 ,2005 年 中 国 机 械 工业 联合 会 重点 调查 企 
业 2912 个 ,其 中 大 中 型 企业 1 636 个 。 电 器 工业 大 中 型 企 
业 有 350 个 , 占 机 械 工 业 大 中 型 企业 的 21.39% 。 在 电器 工 


业 大 中 型 企业 中 ,大 型 企业 54 个 , 占 比 15. 4396 ;中 型 企业 
296 个 , 占 比 84. 5796 , 2005 年 电器 工业 大 中 型 企业 情况 见 
表 9。 









O œO wy Aa v A 一 


ROI 2005 年 电器 工业 大 中 型 企业 情况 


特种 陶瓷 制品 制造 业 
石墨 及 碳 素 制品 制造 业 
锅炉 及 辅 机 设备 制造 业 
汽轮机 及 辅 机 制造 业 
水 轮机 及 辅 机 制造 业 
烘 炉 ,熔炉 及 电炉 制造 业 
风 动 和 电动 工具 制造 业 
电工 专用 设备 制造 业 

发 电机 及 发 电机 组 制造 业 
电动 机 制造 业 

微 电 机 及 其 他 电机 制造 业 


上 海 电气 集团 股份 有 限 公司 
哈尔滨 电站 设备 集团 公司 
中 国 东方 电气 集团 公司 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 


东方 锅炉 (集团 ) 股 份 有 限 公司 


上 海 锅 炉 有 限 公司 


哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 


正泰 集团 股份 有 限 公司 
西安 电力 机 械 制 造 公 司 
东方 汽轮机 厂 

德 力 西 集团 有 限 公 司 

上 海 汽轮机 有 限 公 司 
江苏 远东 集团 有 限 公 司 

宝 胜 集团 有 限 公司 

许 继 电 气 股份 有 限 公司 
东方 电机 厂 
哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 公司 
保定 天 威 集团 有 限 公司 
日 本 电 产 (大 连 ) 有限 公 司 
东方 电机 股份 有 限 公司 
青岛 变压器 集团 公司 

沈阳 九星 企业 集团 

江苏 上 上 电缆 集团 有 限 公 司 
武汉 锅炉 集团 有 限 公司 


杭州 汽轮机 动力 集团 有 限 公司 
注 : 数 据 摘自 中 国 机 械 工业 联合 会 “2005 年 机 械 工 业 大 中 型 企业 概况 ”。 


变压器 ,整流 器 和 电感 器 制造 业 



































6 149 703 
2 090 655 
1 888 733 
926 150 
800 634 
753 892 
693 648 
688 656 
620 068 
601 270 
553 965 
544 789 
518 792 
490 947 
463 190 
375 850 
361 753 
361 253 
346 946 
345 186 
321 686 
292 217 
290 100 
286 186 
284 531 















电容 器 及 配套 设备 制造 业 
配 电 开关 控制 设备 制造 业 
电力 电子 元 器 件 制造 业 


电线 电 统制 造 业 
绝缘 制品 制造 业 
电池 制造 业 


其 他 电工 器 材 制造 业 


其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 业 


其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 业 





注 : 本 表 数 据 摘 自 中 国 机 械 工业 联合 会 《2005 年 机 械 工 业 大 中 型 企业 概 
DL? o 


根据 2005 EF ES BUBRCT MV Cr S HR. LRL E MLB 3E 


大 全 集团 有 限 公司 

浙江 万 马 集团 有 限 公 司 

厦门 ABB 开关 有 限 公司 

平 高 集团 有 限 公司 

江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 
南京 汽 轮 电机 集团 有 限 责任 公司 
卧龙 控股 集团 有 限 公 司 

上 海 动力 设备 有 限 公司 

湘潭 电机 集团 有 限 公司 

上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 

无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公司 

上 海 电 气 集团 上 海 电 机 有 限 公司 
天 正 集团 有 限 公司 


北京 ABB 高 压 开关 设备 有 限 公司 


江苏 华 鹏 集团 有 限 公 司 

济南 锅炉 集团 有 限 公司 
武汉 汽 轮 发 电机 三 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 公司 

泰 开 电 气 集团 有 限 公 司 

风帆 股份 有 限 公司 

西门 子 (杭州 ) 高 压 开关 有 限 公司 
河北 宝 丰 电缆 有 限 公司 

特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公司 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 
特 变 电 工 股 份 有 限 公司 





(万 元 ) 
268 860 
264 787 
249 503 
248 912 
232 051 
225 958 
212 098 
211 090 
210 092 
203 841 
186 477 
186 370 
183 767 
180 654 
178 613 
178 071 
170 897 
160 745 
151 551 
138 391 
128 172 
127 938 
126 380 
120 618 
118 417 
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本 情况 年 报 资料 , 列 出 了 电器 工业 大 中 型 企业 工业 总 产值 、 
销售 产值 前 50 名 企业 ,分 别 见 表 10、 表 11。 


表 10 2005 年 电器 工业 大 中 型 企业 工业 总 产值 前 50 名 企业 


TS 
(万 元 ) 


工业 总 产值 


X11 2005 年 电器 工业 大 中 型 企业 销售 产值 前 50 名 企业 


销售 产值 销售 产值 
| 


上 海 电 气 集团 股份 有 限 公司 6 063 093 
中 国 东方 电气 集团 公司 1 882 101 
哈尔滨 电站 设备 集团 公司 1 807 796 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 956 008 
东方 锅炉 (集团 ) 股份 有 限 公司 800 634 
LERA RAK 745 458 
正泰 集团 股份 有 限 公 司 670 297 
西安 电力 机 械 制造 公司 620 522 
东方 汽轮机 厂 601 270 
上 海 汽轮机 有 限 公司 544 789 
德 力 西 集团 有 限 公司 533 608 
江苏 远东 集团 有 限 公 司 508 416 
宝 胜 集团 有 限 公 司 468 831 
许 继 电气 股份 有 限 公 司 457 103 
哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责 任 公司 388 896 
东方 电机 厂 375 850 
哈尔滨 电机 三 有限 责 任 公司 363 143 
日 本 电 产 (大 连 ) 有 限 公司 346 368 
东方 电机 股份 有 限 公司 345 186 
保定 天 威 集团 有 限 公 司 340 590 
青岛 变压器 集团 公司 299 031 
武汉 锅炉 集团 有 限 公司 290 154 
江苏 上 上 电缆 集团 有 限 公司 290 000 
沈阳 九星 企业 集团 278 320 
杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 276 295 
注 :本 表 摘自 中 国 机 械 工业 联合 会 2005 年 机 械 工 业 大 中 型 企业 概况 ”。 
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电力 是 现代 工业 的 命脉 ,是 推动 社会 发 展 和 经 济 发 展 、 
实现 现代 化 不 可 或 缺 的 物质 基础 和 原动力 ,电力 工业 是 支 
撑 国 民 经 济 建设 持续 快速、 健康 发 展 和 全 国 建设 小 康 社会 
的 支柱 产业 。 电 气 化 程度 是 衡量 一 个 国家 国民 经 济 和 科学 
技术 水 平 的 重要 标志 。 电 器 工业 是 以 生产 发 电 、 输 电 、 配 
电 ` 用 电 设备 和 电工 器 材 以 及 各 种 特殊 用 途 电 气 设 备 等 强 
电 产 品 为 主 的 重要 产业 ,是 获取 清洁 能 源 的 重要 保障 手段 ， 
是 机 械 闭 备 工 业 中 的 一 个 大 行业 。 电 器 工业 的 产品 涉及 到 
能 源 的 开发 利用 ,电能 的 生产 、 输 送 、 转 换 和 使 用 等 整个 电 
能 流程 系统 ,肩负 着 为 国民 经 济 各 部 门 和 人 民生 活 提供 各 
种 各 样 电气 设备 的 重任 。 电 器 工业 的 发 展 与 振兴 ,对 生存 
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268 846 
260 039 
255 258 
226 209 
225 322 
217 130 
210 170 
200 538 
205 478 
203 841 
186 126 
178 534 
178 512 
178 071 
177 529 
160 745 
157 138 
156 291 
153 808 
147 512 
137 815 
136 843 
125 324 
119 999 
117 955 


大 全 集团 有 限 公司 
浙江 万 马 集团 有 限 公司 

厦门 ABB 开关 有 限 公司 

南京 汽 轮 电 机 集团 有 限 责任 会 司 
江苏 太湖 保护 股份 有 限 公 司 

平 高 集团 有 限 公司 

上 海 动力 设备 有 限 公司 

卧龙 控股 集团 有 限 公司 

湘潭 电机 集团 有 限 公司 

上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公 司 

无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公司 
北京 巴 布 科 到 威 尔 科 死 斯 有 限 公司 
天 正 集团 有 限 公司 

济南 锅炉 集团 有 限 公 司 

上 海 电 气 集团 上 海 电 机 有 限 公司 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 公 司 

北京 ABB 高 压 开 关 设备 有 限 公司 
江苏 华 鹏 集团 有 限 公司 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 

秦 开 电气 集团 有 限 公 司 

风帆 股份 有 限 会 司 

西门 子 (杭州 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 
河北 宝 丰 电缆 有 限 公司 

特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公 司 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 


环境 的 改善 .国家 综合 国力 的 增强 ,中 华 民 族 的 振兴 将 产生 
深远 的 积极 影响 。 

国民 经 济 各 部 门 ,特别 是 电力 工业 的 发 展 推动 了 电 髓 
工业 的 发 展 ,为 电器 工业 的 发 展 创造 了 良好 条 件 。 同 样 , 电 
器 工业 的 发 展 也 推动 了 国民 经 济 各 部 门 的 发 展 。 我 国 已 形 
成 发 电 、 输 变 电 、 配 用 电 全 方位 较为 完整 的 电力 装备 制造 工 
业 体 系 ,电力 成 套装 备 国内 市 场 满足 率 已 超过 80% 。 

为 保证 我 国 国民 经 济 持 续 、 健 康 、 快 速 的 发 展 ,实现 全 
面 建设 小 康 社会 ,CDP 到 2020 年 再 翻 两 番 的 宏伟 目标 , 据 
初步 分 析 测 算 , 2001 ~ 2020 年 GDP 年 平均 增长 率 应 为 
7.2% ,其 中 前 10 年 年 均 经 济 增长 率 约 为 7% ~7.9% ,后 10 


年 约 为 5.5% ~6.6% ,电力 工业 新 增 装机 容量 约 以 7% 的 
速度 增长 。 根 据 我 国 一 次 能 源 构 成 ,未 来 电力 发 展 的 基本 
方针 是 “提高 能 源 效 率 , 保 护 生 态 环境 ,加 强 电 网 建设 ,大 力 
开发 水 电 , 优 化 发 展 煤 电 , 积极 推进 核电 建设 ,适度 发 展 天 
然 气 发 电 ,鼓励 新 能 源 发 电 ,带动 装备 工业 发 展 ,深化 体制 
改革 ” ,实现 可 持续 发 展 。 为 此 ,电器 工业 必须 满足 电力 工 
业 这 一 增长 需求 。 

一 ,行业 现状 

(一 ) 具 有 一 定 的 规模 ,一 些 产 品 技术 水 平 已 进入 国际 
先进 水 平行 列 

我 国电 器 工业 经 历 了 半 个 多 世纪 的 创立 与 发 展 , 现 已 
形成 哈尔滨 、 东 方 、 上 海 三 大 发 电 设备 制造 基地 与 西北 、 东 
北 两 大 输 变 电 集团 及 一 些 大 、 中 型 骨干 群 构成 的 具有 相当 
规模 水平 .实力 的 技术 开发 与 制造 体系 ,已 具备 一 定 的 自 
主 设 计 和 制造 大 型 成 套 电 力 装 备 的 能 力 ,一些 企业 的 装备 
和 产品 水 平 已 进入 世界 先进 水 平行 列 。 

根据 国家 统计 局 统计 ,2004 年 全 国电 器 工业 行业 国有 
独立 核算 企业 及 年 销售 收 人 500 万 元 以 上 非 国有 独立 核算 
企业 共 10 731 个 ,职工 人 数 214. 12 万 人 , 占 机 械 工 业 全 行 
业 1007.27 万 人 的 21. 26% ;全 年 完成 工业 总 产值 (当年 
价 )7 805 亿 元 , 占 机 械 工 业 全 行业 32 711 亿 元 的 23. 86% ; 
完成 销售 产值 7 485 亿 元 , 占 机 械 工 业 全 行业 31 902 亿 元 
的 23. 4695 ;完成 工业 增加 值 2 106 亿 元 , 占 机 械 工 业 全 行 
业 8 634 亿 元 的 24.39% ;完成 新 产品 产值 965 亿 元 , 占 机 械 
工业 全 行业 6 466 亿 元 的 14.92% ;实现 利润 总 额 428 亿 元 ， 
占 机 械 工业 全 行业 1 858 亿 元 的 23.04% 。 

电器 工业 已 具有 一 定 的 规模 ,一 些 产品 已 进入 国际 先 
进 技术 水 平行 列 。 截 止 至 2004 年 底 , 我 国电 器 工业 企业 累 
计生 产 发 电 设备 近 4.3 亿 kW, 其 中 30 万 kW 机 组 336 余 台 
( 套 ) ,60 71 kW 机 组 50 2x & CE) ;发 电 设备 装机 容量 达到 
4.4 亿 kW ,其 中 80% 以 上 为 国产 机 组 。2004 年 生产 量 达 到 
7 100 万 kW ,其 中 火电 近 6 000 万 kW, 水 电 1 100 万 kW ,60 
万 kW 火电 机 组 28 台 ,30 万 kW 火电 机 组 62 台 。 国 内 火电 
设备 的 年 产量 已 超过 5 950 万 kW ,其 中 容量 为 30 万 kW 机 
组 和 60 万 kW 机 组 占 6096 以 上 ,参数 性 能 和 机 组 可 靠 性 已 
达到 国际 先进 水 平 。 水 电 方面 ,与 国外 合作 为 三 峡 工程 制 
造 了 当今 世界 上 最 大 的 单机 容量 70 万 kW 混流 式 水 电机 
组 , 除 抽水 蕃 能 机 组 的 设计 技术 我 国 尚未 掌握 外 ,我 国 大 型 
混流 式 、 大 型 轴 流 转 浆 式 和 大 型 灯泡 贯 流 式 等 水 电机 组 的 
设计 制造 水 平均 已 步 人 世界 先进 行列 。 核 电 设备 方面 , 截 
止 至 2004 年 底 , 全 国 核 电 装 机 容量 670 万 kW ,其 中 30 万 
kW 核电 设备 的 国产 化 率 已 达到 95% 以 上 ,60 万 kW 设备 
达到 70% ,100 万 kW 设备 也 达到 5096 。 

燃气 轮机 联合 循环 机 组 具有 能 源 利 用 率 高 ,建设 速度 
快 、 低 污染 、 低 成 本 、 少 用 水 、 调 峰 性 能 好 等 突出 优点 ,联合 
循环 效率 可 达 55% ~ 60% ,大 大 高 于 其 他 类 型 的 火力 发 电 
装置 ,因而 国外 发 展 十 分 迅速 ,联合 循环 发 电 将 成 为 21 H 
纪 世 界 发 电 市 场 的 主导 机 型 。 美 国 GE 公司 的 9E、9F 系列 
是 当代 大 型 燃气 轮机 联合 循环 发 电 装置 的 代表 。 我 国 南京 


汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 引进 的 36MW 6B 系列 ,经 过 
改进 可 以 达到 .42.7MW , 且 年 生产 可 达 6 ~ 10 台 , 到 目前 为 
止 已 生产 31 台 。2002 年 我 国 采 用 “捆绑 式 招标 ”方式 实现 
以 市 场 换 技术 ,促进 燃 机 制造 技术 提高 。 哈 尔 滨 汽轮机 厂 
有 限 责任 公司 与 美国 GE 公司 东方 汽 辊 机 厂 与 日 本 三 萎 公 
司 分 别 组 成 的 投标 联合 体 在 我 国 10 个 电厂 23 E 9F 系列 
燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 装 置 中 标 成 功 , 首 台 390MW 机 组 
已 于 2005 年 5 月 19 日 在 浙江 半山 天 然 气 发 电站 点 火 成 功 。 
南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 也 利用 打 捆 招标 ,引进 
T 9E 系列 燃气 一 燕 汽 联合 循环 发 电 装置 制造 技术 ,9F 系 
列 能 使 用 包括 重油 在 内 的 多 种 燃料 ,弥补 了 9F 仅 能 使 用 天 
然 气 和 轻 油 的 不 足 ,目前 一 年 可 生产 4 台 。 德 国王 门 子 公 
司 向 上 海 汽 轮机 有 限 公 司 转让 了 40 万 kW 下 级 燃气 轮机 核 
心 专利 技术 ,并 已 生产 出 第 一 台 产 品 , 其 国产 化 率 达 到 
20% 。 

超 高 压 输 变 电 方 面 , 从 生产 能 力 和 产品 品种 上 看 ， 
220kV 及 以 下 电压 等 级 输 变 电 设 备 , 除 气体 绝缘 变 压 顺 外 ， 
都 能 满足 国内 市 场 需求 ,日 有 相当 数量 的 产品 进入 国际 市 
场 。 所 有 设备 的 技术 参数 与 国外 同类 产品 相当 ,开发 小 型 
化 ,智能 化 ,环保 型 产品 是 满足 今后 市 场 多 元 化 需求 的 重要 
内 容 之 一 。 

1980 年 以 来 ,我 国 输 变 电 行 业 相 继 从 国外 输 变 电 制 造 
企业 引进 了 变压器 、 互 感 器 、 并 联 电抗 器 、 平 波 电抗 器 、 直 流 
Ij, A PRAET AE TE d SES 断路 器 .CIS、 有 载 调 压 开关 、 
电瓷 套 管 .电线 电缆 等 制造 技术 和 关键 设备 。 我 国 输 变 电 
行业 企业 已 基本 掌握 了 500kV 及 以 下 交流 输 变 电 成 套 设备 
的 设计 和 制造 技术 ,国产 的 500kV 交流 输 变 电 成 套 设备 已 
可 满足 国内 市 场 需求 。 

西北 青海 官 亭 至 甘肃 兰州 东 的 750kV 输 变 电 示 范 工程 
是 我 国 第 一 个 750kV 输 变 电工 程 ,该 工程 包括 2 个 750kV 
变电站 (750kV 官 亭 变电站 、750kV 兰州 东 变 电站 ) ,1 条 
140km 的 750kV 输电 线路 ( 官 亭 至 兰州 东 750kV 线路 ) , È 
要 设备 包括 :7 & 750kV 50 F kV - A 主 变压器 ,4 台 750kV 
10 F kvar 电抗 器 ,6 台 750kV GIS,6 & 750kV 隐 离 开关 ,12 
& 750kV 电压 互感 器 ,9 台 750kV 氧化 锌 避雷 器 ,750kV 扩 
径 导 线 近 1 000t,750kV 扩 径 母线 近 1 200m。 从 工程 立项 开 

人 ,国家 发 改 委 就 为 该 工程 确定 了 走 设备 国产 化 的 方针 。 
为 了 配合 工程 建设 ,实现 750kV 输 变 电 设 备 的 国产 化 ,国内 
电器 工业 在 一 年 多 的 时 间 里 先后 自主 研制 成 功 了 750kV 206 
压 器 .电抗 器 隔离 开关 、 避 雷 器 .电压 互感 器 、 继 电 保护 装 
置 等 设备 的 研制 。 沈 阳 高 压 开 关 厂 引进 了 上 日立 750kV GIS 
制造 技术 ,并 与 韩国 晓 星 公司 合作 制造 ,为 工程 研制 提供 了 
750kV GIS 开关 设备 (国产 化 率 25% ) 2005 年 9 月 26 日 
该 示范 工程 投入 运行 ,这 一 工程 是 目前 国内 电压 等 级 最 高 、 
世界 上 相同 电压 等 级 海拔 最 高 的 输 变 电 工 程 。 该 项 目的 建 
设 完成 ,反映 了 我 国 在 输 变 电 成 套 设 备 制造 方面 所 具备 的 
能 力 和 潜力 ,标志 着 我 国电 力 工业 发 展 到 了 一 个 新 阶段 , 电 
网 技术 跨 入 批 界 先进 行列 。 这 对 于 加 快 建设 以 特 高 压 电网 
为 核心 的 坚强 国家 电网 ,提高 电网 优化 配置 资源 的 能 力 ,全 
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面 实施 国家 能 源 发 展 战略 具有 重要 的 里 程 碑 意义 。 

在 三 峡 一 常州 + 500kV 直流 输电 工程 中 ,国内 设备 制 
造 企业 从 ABB ,西门 子 公司 引进 了 + 500kV 直流 输电 工程 
系统 研究 与 系统 设计 和 换 流 变压器 、. 平 波 电抗 器 .晶闸管 换 
流 阀 、 唱 曾 管 元 件 .控制 与 保护 装置 的 设计 制造 技术 ,经 过 
三 峡 一 常州 .三 峡 一 广东 、 贵 州 一 广东 工程 实践 和 西北 一 华 
中 电网 互联 工程 灵 宝 背靠背 换 流 站 的 示范 工程 技术 验证 ， 
国内 企业 已 经 掌握 了 上 500kV 直流 输电 关键 设备 设计 、 制 
造 技术 ,已 具备 独立 设计 .制造 + 500kV 直流 输电 工程 用 换 
流 变 压 器 .平流 电 抗 器 、 换 流 阀 、 唱 疗 管 元 件 及 控制 保护 装 
置 的 能 力 ,国产 化 率 现 已 达 70% 以 上 。 

(二 ) 高 技术 含量 产品 与 国际 先进 技术 差距 较 大 ,企业 

合 竞争 能 力 薄 弱 

目前 电力 市 场 需 求 的 超 临 界 、 超 超 临 界 火 电机 组 、 
300MW 级 CFB 锅炉 ,我 国 虽 有 制造 基础 ,但 由 于 多 年 来 科 
ERAD .试验 设备 和 手段 落后 ,市场 竞争 力 不 强 。 吾 万 干 
瓦 级 核电 机 组 关键 设备 及 其 系统 设计 技术 尚未 掌握 ;压力 
过 等 关键 部 套 虽 已 能 制造 ,但 设计 经 验 不 足 , 日 内壁 大 面积 
堆 焊 不 锈 钢 的 工艺 技术 尚 不 成 熟 ;适应 核电 蒸汽 参数 的 汽 
轮机 末 级 长 叶片 设计 技术 尚未 掌握 ;重型 燃气 轮机 联合 循 
环 机 组 目前 正 处 于 引进 制造 技术 阶段 。2002 年 ,我 国 开 始 
局 动 600MW 起 临界 机 组 ,采用 引进 国外 先进 技术 ,以 中 方 
为 主 , 联 合 外 方 共 同 设计 、 合 作 制 造 方式 。 河 南华 能 沁 北 电 
三 第 一 台 国 产 60 万 kW 超 临 界 燃 煤 机 组 已 于 2004 年 11 月 
23 日 顺利 通过 168h 试 运 ,正式 投入 商业 运行 。300MW 大 
型 CFB 锅炉 、 重 型 燃气 轮机 、 百 万 千瓦 级 核电 设备 、 大 型 抽 
水 鞭 能 机 组 引进 国外 设计 制造 技术 已 在 执行 。 

我 国 超 高 压 \ 特 高 压 、 高 技术 含量 输 变 电 关键 设备 对 市 
场 满足 度 低 ,导致 超 高 压 交 直流 输 变 电 设备 的 进口 量 较 大 ， 
如 三 峡 电站 用 大 容量 变压器 ,GIS 和 直流 输电 设备 等 目前 仍 
依靠 同 国 外 合作 生产 提供 ,SF 气体 绝缘 变压器 、 高 可 靠 性 
隔离 开关 ,智能 化 开关 成 套 设备 等 设备 国内 尚 不 能 满足 市 

(三 ) 科 技 投入 不 足 和 自主 创新 能 力 薄 弱 , 核 心 技 术 来 
源 依 赖 国外 ,影响 电器 工业 的 发 展 ,很 难 适 应 电力 工业 可 持 
续 发 展 战略 需要 

由 于 我 国 多 年 来 没有 形成 科研 开发 .持续 发 展 的 机 制 ， 
企业 财力 有 限 ,国家 科技 经 费 投 和 人 不足 ,导致 高 新 技术 产品 
与 设计 制造 技术 长 期 依靠 引进 技术 支撑 。 研 究 、 开 发 和 创 
新 是 企业 生存 与 发 展 .提高 竞争 力 的 核心 ,是 满足 市 场 需求 
的 关键 。 我 国电 器 工业 目前 是 一 个 微利 产业 ,研究 开发 投 
入 仅 为 销售 收入 的 2% ~3% ,不 仅 比例 与 外 国 公司 相差 其 
远 ,资金 总 量 更 是 无 法 同 国外 公司 相 比 。 

科技 投入 不 足 , 也 导致 试验 条 件 改善 缓慢 ， 难以 满足 研 
究 和 开发 要 求 。 例 如 高 电压 (750kV) 、 大 容量 高 压 开 关 和 
变压器 类 产品 开发 需要 大 容量 实验 条 件 , 而 我 国 试验 站 仅 
具备 试验 220kV 、180MV，A 变压器 短路 容量 试验 的 条 件 和 
550kV 高 压 断 路 加 的 试验 条 件 ,750kV 线路 的 特 高 压 断 路 器 
试验 仍 缺 少 必需 的 电压 、 电 流 源 装 置 。 
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二 发展 环境 与 市 场 需求 

(一 ) 电 器 工业 发 展 前 景 

“十 六 大 确立 了 全 面 建设 小 康 社会 ,国内 生产 总 值 到 
2020 年 比 2000 年 翻 两 番 的 目标 ;综合 国力 和 国际 竞争 力 将 
明显 增强 ;基本 实现 工业 现代 化 ,建成 完善 的 社会 主义 市 场 
经 济 体制 和 更 具 活 力 、 更 加 开放 的 经 济 体系 ;加 快 城镇 化 建 
设 速度 ,加 快 西部 大 开发 和 振兴 东北 老 工业 基地 的 步伐 , 实 
现 可 持续 发 展 战略 ,并 指出 了 高 新 技术 、 西 部 大 开发 .城市 
化 建设 等 将 是 经 济 和 电力 发 展 的 增长 点 。 这 些 为 电器 工业 
的 发 展 提 供 了 明确 的 政策 导 问 。 

1. 国民 经 济 对 电力 需求 旺盛 ,电力 装备 需求 将 会 较 大 
幅度 增长 

为 满足 国民 经 济 发 展 的 需要 , 据 预 测 2005 年 全 社会 用 
电量 将 超过 2.4 万 亿 kW - h,2010 年 需 电 量 3.2 ~3.5 万 亿 
kW . h， 十 一 五 "期 间 发 电量 年 平均 增长 率 696 左右 ;2020 
年 需 电量 4.3 ~4.8 万 亿 k&kW .kh, 后 10 年 发 电量 年 平均 增 
长 3% 左 右 。 据 此 预测 ,发 电 设备 的 装机 容量 2010 年 将 达 
4j 6.8 — 7.0 {Z kW ,2020 年 达到 9.6 - 10 fZ, kW,20 ENP 
增 装机 容量 6.4 ~ 6.8 亿 kW, 年 均 增加 3 200 ~3 400 万 
kW ,由 此 可 看 出 对 发 电 设备 的 需求 较 大 。 由 于 我 国 一 次 能 
源 集中 在 西部 地 区 ,电力 的 传输 、 电 网 建设 也 将 与 电站 建设 
同步 进行 , 随 着 西 电 东 送 、 全 国联 网 等 工程 进行 ,对 输 变 电 
设备 的 需求 会 大 幅度 增长 。 

2. 国民 经 济 可 持续 发 展 战 略 ,对 电 絮 工业 提出 了 新 要 
求 

可 持续 发 展 战 略 的 目标 是 ,不 断 改善 生态 环境 ,提高 资 
源 利 用 率 ,促进 人 和 自然 和 谐 发 展 ,推动 社会 文明 与 进步 。 
电力 工业 对 电器 工业 提出 了 更 高 要 求 ,要 求 电 力 成 套 设备 
在 技术 经 济 、 产 品 结构 、 环 保 等 方面 指标 均 有 和 较 大 的 提高 ， 
高 效 、 高 参数 、 低 煤耗 、 低 排放 (污染 ) 发 电 设备 需求 增加 很 
快 。 到 2010 年 , 随 着 电源 结构 进一步 优化 ,水 、 核 . 气 和 清 
洁 煤 燃烧 发 电 等 清洁 电能 比重 将 达到 40% ,单机 容量 30 万 
kW 及 以 上 火电 机 组 所 点 比重 达到 70% 以 上 ,起 临界 和 超 
超 临 界 火 电机 组 在 煤 电 装 机 容量 的 比重 达到 15% ;每 千瓦 
时 供电 煤耗 下 降 到 355g, 新 建 煤 电 烟 人 尘 排放 降 到 50mg/m , 
SO, 降 到 200mg/m , NO, 降 到 200mg/m , 2020 年 ,全 国 火 
电 比 重 从 2001 年 的 75% 下 降 到 67. 790 。 每 千瓦 时 供电 煤 
耗 下 降 到 3308g, 烟 尘 、SO, NO, 的 平均 排放 率 相当 于 发 达 国 
家 2000 年 的 水 平 ,洁净 煤 发 电 得 到 普遍 应 用 ,新 能 产 发 电 
将 会 有 较 大 的 发 展 , 兆 瓦 级 并 网 型 风力 发 电 、 光 伏 太 阳 能 发 
电 等 设备 需求 增加 。 

电网 将 主要 建设 SOOKV 交 直 流 系 统 .750kyV 交流 系统 ， 
需 重点 研制 + 800kV 直流 和 交流 百 万 伏 级 输 变 电 设备 , 高 
可 靠 .节能 的 配 用 电 设 备 需求 量 巨 大 。 我 国 发 电能 源 分 布 
和 经 济 发 展 极 不 均衡 的 基本 国情 ,决定 了 能 源 资 源 必须 在 
全 国 范围 内 优化 配置 。2005 年 11 月 召开 的 全 国 水 力 资源 
成 果 发 布 会 公布 的 全 国 水 力 资源 复查 成 果 表 明 , 我 国 大 陆 
水 力 资源 理论 蕴藏 量 和 可 开发 装机 容量 均 居 世 界 首 位 , 理 
论 蕴 藏 量 在 1 万 kW 及 以 上 的 河流 共 3 886 条 ,水 力 资源 理 


论 蕴藏 量 年 电量 为 60 829 4Z, kW :hh, 平 均 功 率 为 69 440 万 
kW ;技术 可 开发 装机 容量 S$4 164 万 kW, 年 发 电量 24 740 亿 
kW - h; 经 济 可 开发 装机 容量 40 180 万 kW, 年 发 电量 
17 53447, kW * h。 水 能 资源 的 理论 蕴藏 量 和 可 开发 装机 容 
量 的 80% 以 上 都 分 布 在 西部 地 区 ,但 目前 开发 程度 很 低 , 水 
力 资 源 特 别 丰 富 的 川 `、 滨 、 藏 开发 程度 仅 为 13.6% 、11% 和 
0.4% , 远 低 于 全 国 水 能 资源 的 平均 开发 程度 (19% ) ,更 低 
于 世界 水 能 资源 的 平均 开发 程度 (22% ) 。 我 国 煤 谈 探 明 保 
有 储量 10 033 亿 忆 居 世 界 第 三 位 ,剩余 可 采 储 量 1 145 亿 
i, 煤炭 人 均 储量 为 世界 平均 水 平 的 79% ,煤炭 资源 探 明 保 
有 储量 的 64.3% 分 布 在 晋 陕 蒙 三 地 区 。 我 国 石油 累计 探 明 
储量 227 AL t, ARE REA 24 亿 t。 天 然 气 累计 探 明 储 
量 4.49 71 47, m^ ,剩余 可 采 储 量 约 2.02 万 亿 m 。 天 然 气 和 
石油 人 均 储量 仅 为 世界 平均 水 平 的 11% 和 4.5% 。 风 能 和 
太阳 能 等 新 能 源 多 为 间 软 性 能 源 , 受 技术 因素 限制 ,需要 蓄 
电 设备 或 其 他 电厂 配合 运行 ,日 投资 较 大 ,大 规模 开发 尚 需 
时 日 ,短期 内 所 占 比 重 不 可 能 太 高 。 全 国 约 2/3 的 电力 负 
荷 分 布 在 京 广 铁路 以 东 的 经 济 发 达 地 区 , 随 着 能 源 资 源 的 
开发 和 利用 ,就 必然 形成 “ 西 电 东 送 ”和 煤 电 “ 北 电 南 送 ” 的 
大 格局 。 目 前 以 500kY 交流 和 +500kV 直流 构成 的 主 网 如 
不 能 满足 远 距 离 、 大 容量 输电 以 及 电网 安全 性 可 靠 性 、 灵 
活性 和 经 济 性 的 需要 。 只 有 加 快 建设 750kV 交流 、 百 万 伏 
级 交流 和 + 上 800kV 直流 特 高 压 电 网 ,才能 促进 煤 电 就 地 转 
化 和 水 电大 规模 开发 ,实现 跨 地 区 、 跨 流域 水 火 互 济 ,将 清 
洁 的 电能 从 西部 和 北部 大 规模 输送 到 中 、 东 部 地 区 ,满足 经 
济 快 速 发 展 对 电力 的 需求 ,提高 社会 综合 效益 。 

(二 ) 国外 发 展 趋势 

未 来 20 年 ,世界 范围 内 化 石 燃料 仍 占 世 界 一 次 能 源 的 
8096 ,一 次 能 源 转换 成 电能 的 比重 不 断 提高 ,提高 能 源 利 用 
效率 和 效益 、 保 护 生态 环境 ,不 断 开 发 利用 新 能 源 发 电 装 
备 ,将 是 电力 装备 的 发 展 方向 。 围 绕 高 效 、 节 能 、 环 保 、 安 全 
和 高 可 靠 性 等 主题 ,国外 已 相继 研究 开发 了 多 种 先进 技术 ， 
诸如 超 超 临 界 发 电 技术 、 重 型 燃气 轮机 联合 循环 技术 、 组 合 
化 智能 化 开关 等 输 变 电 设备 技术 等 ,并 广泛 采用 新 材料 、 新 
工艺 和 微 电 子 与 信息 技术 。 

1. 核电 “复苏 ” 

20 世纪 90 年 代 初 ,核电 开始 进入 寒冬 ,从 那 时 起 到 现 
在 装机 容量 几乎 没有 增加 。 目 前 世界 核电 的 发 展 步伐 已 开 
始 加 快 ,欧洲 和 美国 正 进入 核电 复苏 阶段 ,东北 亚 正成 为 核 
电 发 展 最 活跃 的 地 区 。 未 来 20 年 ,中 国 将 成 为 全 世界 最 大 
的 新 核电 厂 建设 基地 。 

国外 核电 技术 经 历 了 第 二 代 ( 第 二 代 改 进 型 ) ,已 开发 
采用 非 能 动 安全 技术 的 第 三 代 技 术 ,预计 2010 年 前 后 建设 
商用 电站 。 目 前 ,美国 英国、 德国 .瑞士 \ 日 本 、 法 国 等 10 
国 , 共 同 合作 研究 具有 固有 安全 性 的 第 四 代 技 术 , 满 足 可 持 
续 发 展 , 比 投资 更 加 经 济 。 

2. 高 效 清洁 发 电 技 术 已 成 为 火电 发 电 技 术 的 主要 方 
问 


超 临 界 火 电机 组 效率 比 亚 临界 机 组 高 出 2% ~3% , 超 
超 临 界 火 电机 组 (30MPa ,600*C /600*C ) 比 超 临 界 火电 机 组 
(25MPa,566/C/566'C ) 又 提高 2% 左 右 ,并且 可 靠 性 好 、 环 
保 指标 先进 、 可 复合 变 压 、 调 峰 性 能 好 ,已 得 到 广泛 应 用 。 

循环 流 化 床 、. 增 压 流 化 床 . 煤 气 化 燃气 蒸汽 联合 循环 等 
洁净 煤 发 电 技 术 , 均 得 到 了 推广 应 用 。 

3. 新 能 源 发 电 是 今后 的 重要 发 展 方向 

由 于 世界 范围 内 的 能 源 紧 张 和 对 环境 保护 的 重视 ,各 
国都 重视 可 再 生 新 能 源 发 电 技术 的 研究 与 开发 ,诸如 风能 
发 电 、 光 伏 发 电 及 潮 沙 发 电 等 。 主 要 围绕 大 功率 、 高 效率 、 
低 成 本 研发 了 许多 新 技术 并 已 应 用 。 

4. 输 变 电 设备 向 紧凑 型 .高 可 靠 性 方向 发 展 

国外 输 变 电 设备 注重 可 靠 性 和 系统 配合 ,电网 设备 向 
超 高 压 、 大 容量 方向 发 展 , 城 网 设备 向 紧凑 型 .无 污染 、 高 可 
靠 、 智 能 化 、 组 合 化 方向 发 展 。 国 内 外 输 变 电 类 产品 总 的 发 
展 方 向 是 :大 容量 、 超 高 压 、 组 合 化 .无 油 化 ,智能 化 、 抗 短 
路 、 高 可 靠 、 免 维护 。 

5. 配 、 用 电 设 备 数 字 化 ,智能 化 、 信 息 化 将 是 今后 发 展 
的 重点 

高 压 大 容量 变频 变 压 调 速 ,高 低压 配 电 与 电 控 装 置 的 
智能 化 与 远程 通信 以 及 与 之 配套 的 无 烟 、 无 毒 、 无 污染 关键 
功能 材料 都 将 得 到 快速 发 展 。 

(三 ) 市 场 需 求 

1. 国家 目标 与 市 场 机 遇 

电器 工业 为 电力 工业 提供 成 套 、 安 全 可 靠 、. 节 能 、 环 保 、 
高 效 、 高 质量 和 高 可 靠 性 的 技术 装备 。 电 力 工业 的 发 展 为 
电器 工业 提供 了 广阔 的 市 场 , 同 时 也 对 电器 工业 提出 了 更 
新 .更 高 的 要 求 。 

(1) 到 2020 年 我 国 发 电量 和 装机 容量 预测 

为 满足 电力 工业 发 展 的 需要 , 据 预 测 ,2001 ~ 2020 年 发 
电 设 备 的 装机 容量 以 5% ~6% 的 速度 逐年 增长 ,2020 年 总 
装机 容量 达到 9.6 ~10 亿 kW, 发 电量 4.3 ~4.8 万 亿 kW， 
h, 2001 ~ 2020 年 发 电量 和 装机 容量 预测 见 表 1。 


表 1 2001-2020 年 发 电量 和 装机 容量 预测 


实际 


发 电量 (万 亿 kW :hh) | 1.368 5 13.2-3.5 |4.3 -4.8 
年 均 增 长 率 (名 ) 
装机 容量 ( 亿 kW) 
年 均 增 长 率 (% ) 


(2) 发 电 设备 结构 及 输 变 电 线路 建设 预测 

依据 未 来 电力 发 展 的 基本 方针 "提高 能 源 效率 ,保护 生 
态 环境 ,加 强 电 网 建设 ,大 力 开发 水 电 , 优 化 发 展 煤 电 , 积 极 
推进 核电 建设 ,适度 发 展 天 然 气 发 电 , 鼓 励 新 能 源 发 电 , 带 
动 装备 工业 发 展 ,深化 体制 改革 ”, 电 力 部 门 规划 的 2000 ~ 
2020 年 发 电量 构成 见 表 2。 发电 装 机 容量 构成 见 表 3。 
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表 2 2000 2020 年 发 电量 构成 


年 份 






















发 电量 (万 亿 kW +h) 1.3685/100% 3.2 ~3.5/100% 4.3 ~4.8/100% 

水 电 (%) 17.8 17.5 .18.8 

燃 煤 火电 ( 96 ) 71.1 72.4 66.7 

燃油 火电 { ) 3.0 1.5 1.0 

tz% ) 1.2 3.4 6.1 

AÉARAUN Fa, (96 ) 0.2 4.8 6.7 

Xr BEUS Az tf, ( 96 ) 0.1 0.4 0.7 

3& 3 2000 -2020 年 发 电 装机 容量 构成 

发 电 装 机 容量 100 

其 中 :水 电 26.0 
燃 煤 火电 57.8 
燃油 火电 1.6 
核电 4.2 
天 然 气 发 电 6.3 
新 能 源 发 电 , 4.2 

JK EE AE DLE hk E Ge PLA | 288 | | | 260 |] 


根据 电力 部 门 初步 规划 ， 十 一 五 ”期间 ,全国 将 投产 
330kV 及 以 上 交流 线路 3.8 万 km, 变 电容 量 1.8 亿 kV - A, 
平均 每 年 新 增 7 600km, 变 电容 量 3 600 万 kV. A。 其 中 
750kV 交流 线路 1 700km, 变 电容 量 780 7j kV ， A;500kY 交 
流 线 路 3.3 万 km, 变 电容 量 1.6 亿 kV .A;330kV 交流 线路 
3 700 万 km, 变 电容 量 1 400 万 kV - A。 并 建成 直流 线路 
3 420km , 换 流 容量 1 500 万 kW( 含 背靠背 换 流 站 )。 到 
2010 年 ,全 国 330kV 及 以 上 交流 线路 达 11.4 万 km, JAF 
f£ 4.7 亿 kV: A, 直 流 线 路 8 200km, 直流 换 流 站 容量 4 000 
JI kW, 2011 ~2020 年 10 年 间 , 初 步 规划 建设 的 直流 输电 
工程 将 有 11 条 左右 , “十 一 五 ”到 “十 二 五 ”期 间 还 将 建设 
百 万 伏 级 交流 和 + 上 800kV 直流 特 高 压 电 网 试验 示范 工程 。 


(3) 电 力 工业 有 巨大 发 展 空间 

2000 年 ,我国 的 发 电量 、 装 机 容量 和 GDP 大 体 相 当 于 
美国 1968 年 的 水 平 ,发 电量 13 685 亿 kW * h, 装 机 容量 
31 9327; kW,GDP 8 637 亿美 元 。 当 2020 年 装机 容量 目标 
实现 后 ,将 会 超过 美国 2000 年 的 水 平 ;但 2020 年 我 国人 口 
di 14.4 亿 计 ,每 个 家 庭 用 电量 仅 为 美国 现在 的 1/4, 仅 达 
到 世界 平均 水 平 ,与 发 达 国家 的 差距 还 很 大 。 为 了 不 断 提 
高 人 民生 活 质量 ,实现 全 面 建设 小 康 的 社会 发 展 目 标 , 我 国 
未 来 在 能 源 可 供 的 限度 内 , 仍 需 继 续 提 高 电力 作为 终端 能 
源 的 比重 。 人 均 发 电量 .装机 容量 与 世界 水 平 的 比较 见 表 
4。 


表 4 人均 发 电量 ,装机 容量 与 世界 水 平 的 比较 





指标 名 称 世界 平均 水 平 发 达 国家 
2000 年 2020 年 (1999 年 ) (1999 年 ) 
发 电量 (kW WMA) 2 950 2 540 4 700 ~ 16 000 
(4) 电 兹 工业 主要 产品 产量 "十 一 五 ”和 需求 预测 见 表 5。 
RS 电器 工业 主要 产品 产量 "十 一 五 ”需求 预测 
| ZERE 37 006 90 000 35 000 
其 中 :火电 30 876 73 000 26 300 
水 电 6 086 17 000 8 700 
2 | 电站 锅炉 134 086 230 000 120 000 
3 | 电站 汽轮机 27 517 45 000 22 000 
4 | LA CzRTA) 114 282 430 000 450 000 
5 ”| 交流 电动 机 89 200 90 000 159 000 
其 中 :防爆 电机 6 000 7 000 10 000 
6 | 微 电 机 73 80 100 
7 | 分 马力 电机 50 000 65 000 100 000 
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(S) 


变压器 MV *A 376 513 500 000 400 000 
其 中 :8 000kV - A 及 以 上 MV .A 133 148 280 000 250 000 
500kV MV .AA 10 540 50 000 40 000 
互感 器 万 台 129 130 150 
高 压 断 路 器 万 台 24 28 38 
其 中 :500kV RECA GIS 间隔 ) 台 220( 80) 280(110) 450(180) 
220kV (-& GIS 间隔 ) & 1 800(620) 2 400(840) 3 600(1 260) 
高 压 负 荷 开 关 台 96 000 126 000 202 000 
高 压 开关 板 万 面 23 24 33 
低压 开关 板 万 面 351 400 600 
低压 电器 元 件 万 件 
其 中 :万 能 式 断 路 器 万 件 45 70 
塑 党 式 断 路 器 万 件 14 000 2 500 
小 型 断路 器 万 件 1 520 000 256 000 
交流 接触 如 万 件 45 000 69 000 
电力 电容 器 万 kvar 14 000 16 000 
工业 用 电炉 台 8 411 8 800 
电焊 机 台 46 100 
电焊 条 Jt 157 190 
电力 电缆 万 km 302 550 
其 中 : 交 联 电缆 万 km 6.8 12 
38 fei 48 万 km 4 518 5 000 
必 铝 绥 线 万 1 57 110 
绝缘 材料 Ht 35 60 
高 压 电 次 万 t 12 25 
电动 工具 台 12 629 40 000 
大 型 工矿 电机 车 辆 8 10 
FRP EHLE 辆 2 500 5 000 
154t Bal e 辆 一 20 
低地 板 快速 轨道 交通 车 辆 辆 一 100 
| 双 能 源 或 混合 动力 电动 客车 辆 一 100 
电工 专用 设备 Jj t 7 12 
电 冰 箱 万 台 2 207 3 500 
电 冰 柜 万 台 563 900 
空调 器 万 台 4 812 8 000 
洗衣 机 H8 1 941 3500 
电 风 扇 万 台 11 071 20 000 
电 饭 锅 H8 3 691 4 500 
微波 炉 万 台 3 660 6 000 





电器 附 件 


N 
ell 


2. 第 三 世界 电力 需求 增加 为 我 国 进 入 国际 市 场 提供 了 
机 遇 

目前 ,全 世界 电力 装机 总 容量 为 30 多 亿 kW, 欧 美 及 日 
本 等 工业 发 达 国 家 占 相 当 比 重 ,这 些 国 家 供需 要 求 相 对 稳 
定 , 电 力 发 展 速度 不 到 1% ,但 电力 装备 制造 业 能 力 很 强 , 因 
此 制造 能 力 的 相对 过 剩 ,必然 导致 其 向 国际 市 场 扩张 。 美 
国 由 于 经 济 上 原因 已 放弃 某 些 电力 装备 制造 业 , 其 制造 技 
术 己 转让 到 其 他 国家 ,欧洲 电力 装备 制造 商 正 在 打 人 美国 
市 场 。20 世纪 70 年 代 以 来 ,东亚 及 东南 亚 地 区 随 着 经 济 迅 





速 嘱 起 ,电力 工业 以 4% 的 速度 增长 。 由 于 该 地 区 电力 装备 
制造 业 相对 落后 ,因此 对 电力 装备 需求 量 较 大 。 从 现在 技 
术 标 准 、 产 品 水 平和 价格 ,以 及 已 出 口 的 业绩 看 ,我 国 在 东 
南亚 、 南亚 \ 西 亚 地 区 具有 竞争 力 。 

3. 经 济 全 球 化 对 我 国电 器 工业 的 机 遇 和 挑战 

经 济 全 球 化 ,特别 是 我 国 加 入 WTO 有 利于 改善 我 国 国 
际 贸易 环境 ,扩大 出 口 ,吸引 外 资 ,引进 先进 技术 和 装备 ,发 
展 国际 经 济 技 术 合 作 , 加 快 改革 步伐 ,促进 我 国 社会 主义 市 
场 经 济 的 发 展 与 完善 ,为 装备 制造 业 提 供 了 较 好 的 发 展 环 
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境 , 也 为 电器 工业 的 发 展 带 来 了 机 遇 。 

(1) 将 有 力 地 促进 国内 电器 工业 提高 产品 的 技术 水 平 ， 
调整 产品 结构 ,降低 产品 成 本 , 搞 好 售后 服务 ,进一步 缩小 
与 国外 大 公司 之 间 的 差距 ,提高 竞争 力 。 

(2) 由 于 我 国 加 入 WTO 后 ,可 以 享受 世贸 组 织 规定 的 
最 惠 国 待遇 和 国民 待遇 ,出 口 竞争 力 进一步 增强 ,有 利于 进 
一 步 扩 大 电器 工业 产品 出 口 , 商 品 的 质量 和 价格 竞争 将 更 
趋 激烈 。 在 产品 性 能 和 质量 基本 相当 的 情况 下 ,价格 与 服 
务 将 成 为 竞争 的 关键 因素 。 我 国电 器 工业 出 口 产品 的 价格 
优势 ,将 有 利于 进一步 扩大 国际 市 场 空间 。 

(3) 国内 市 场 与 国际 市 场 将 逐步 接轨 和 融合 ,有 利于 充 
分 利用 国际 资源 实现 优化 配置 ,促进 我 国产 业 升 级 和 技术 
进步 ,有 利于 生产 用 原材料 和 关键 零 部 件 的 国际 分 工 协作 
配套 ,从 国内 外 两 个 市 场 择优 比价 采购 ,以 提高 质量 ,降低 
成 本 ,对 电器 工业 而 言 ,这 是 吸收 国外 先进 技术 和 配套 件 的 
好 机 遇 。 

三 发 展 战略 与 指导 思想 

(一 ) 发 展 战略 

振兴 电器 工业 ,坚持 以 市 场 为 导向 ,以 企业 为 主体 ,以 

品 结构 优化 升级 和 提高 国际 竞争 力 为 目标 ,以 大 容量 B 
效率 、 低 污染 的 高 新 技术 发 电 设备 和 超 高 压 、 特 高 压 输 变 电 
设备 为 优先 发 展 领域 ,以 研究 开发 集成 应 用 高 新 技术 和 先 
进 适用 技术 为 手段 ,建立 和 完善 技术 开发 体系 ,提高 企业 技 
术 创 新 能 力 ,以 资本 为 纽带 ,加 快 资本 整合 和 企业 重组 , 逐 
步 形成 具有 品牌 的 大 型 企业 集团 ,加 速 提 升 我 国电 器 工业 
水 平 。 

实现 振兴 电器 工业 战略 目标 应 遵循 的 总 原则 是 :优化 
产业 结构 ,提升 产品 的 技术 档次 ,尽快 进入 以 技术 进步 为 主 
要 增长 方式 的 轨道 ; 坚持 可 持续 发 展 ,注重 节能 降 耗 ,防止 
污染 ,提高 资源 利用 效率 ;坚持 以 市 场 为 导向 ,充分 发 挥 市 
场 机 制 在 优化 资源 配置 中 的 基础 作用 ,优化 产品 结构 ,提高 
产品 和 服务 质量 ;充分 发 挥 企 业 的 主体 作用 ,加 强 技术 创新 
体系 建设 和 知识 产权 保护 ,坚持 自主 创新 与 引进 技术 相 结 
合 , 加 强 产 学 研 联合 ,研究 共性 、 关 键 技 术 和 装备 ,提高 创新 
能 力 , 培 育 和 增强 企业 的 核心 竞争 力 , 建 立 现代 企业 制度 ， 
转变 生产 经 营 模式 ,加 强 企业 全 面 管理 ,实现 资源 的 优化 配 
置 ;坚持 有 所 为 有 所 不 为 ,重点 选择 基础 较 好 ,水 平 先进 ， 
市 场 前 景 良好 的 发 电 、 输 变 电 设备 ,实现 重点 领域 的 突破 和 
跨越 式 发 展 。 

1. 科技 创新 战略 

科技 创新 是 提高 企业 核心 竞争 力 的 源泉 。 采 用 高 新 技 
术 和 先进 适用 技术 改造 提升 电器 工业 ,实现 电器 工业 的 振 
兴 是 当前 紧迫 而 又 十 分 艰巨 的 任务 。 电 器 工业 创造 了 巨大 
的 产值 .利税 和 就 业 机 会 ,有 着 庞大 的 规模 和 雄厚 的 基础 ， 
用 高 新 技术 和 先进 适用 技术 改造 提升 电器 工业 ,大 力 推进 
电力 装备 优化 升级 ,充分 发 挥 比较 优势 ,积极 参与 国际 产业 
分 工 , 对 于 推动 我 国 国民 经 济 的 发 展 ,持续 增强 综合 国力 具 
有 重要 意义 。 - 

(1) 以 研制 成 套 重大 技术 装备 集成 为 重点 ,提高 整体 装 
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备 制造 水 平 

根据 国家 中 长 期 发 展 规划 ,电力 工业 的 发 展 将 以 高 效 
率 \ 低 污染 的 发 电 设备 和 清洁 能 源 设备 、 大 型 核电 设备 以 及 
高 可 靠 性 的 输 变 电 设备 和 低 耗 节能 的 智能 化 用 电 设备 为 重 
点 。 电 力 设备 制造 企业 作为 新 技术 开发 的 主体 和 重点 ,在 
重大 装备 研制 的 技术 路 线 上 应 坚持 高 起 点 ,通过 技 贸 结合 
引进 先进 的 设计 制造 技术 ,在 消化 吸收 的 基础 上 进行 二 次 
开发 ,实现 自主 创新 ,缩短 技术 开发 周期 ,提高 产品 档次 , 形 
成 批量 生产 能 力 ,实现 跨越 式 发 展 。 选 择 对 电器 工业 影响 
大 、 应 用 面 宽 的 核心 技术 与 关键 设备 ,组 织 技术 开发 与 科技 
攻关 ,提高 重大 装备 研制 水 平和 成 套 设备 集成 能 力 ,满足 国 
民 经 济 各 部 门 对 先进 电力 装备 的 需求 。 以 行业 共性 技术 和 
关键 技术 开发 应 用 为 重点 ,围绕 新 产品 开发 急需 解决 的 共 
性 .关键 技术 及 关键 材料 ,加 大 投入 ,开发 一 批 拥有 自主 知 
识 产权 的 产品 和 技术 ,并 积极 推广 应 用 ,促进 重大 装备 制造 
技术 与 产品 的 升级 。 依 托 国 家 重点 建设 和 重大 技 改 工程 ， 
坚持 自主 创新 , 产 学 研 联合 ,提高 设备 成 套 集成 能 力 。 以 提 
供 成 套 设 备 总 承包 等 不 同方 式 ,培育 一 批 具 有 自主 开发 、 研 
制 和 成 套 设备 集成 能 力 的 企业 集团 ,参与 国际 竞争 。 

(2) 积 极 采用 先进 制造 技术 

电力 装备 中 重大 技术 装备 占有 相当 比重 ,大 型 超 临界 
和 超 超 临 界 火电 机 组 .大 型 核电 机 组 .大 型 燃气 轮机 联合 循 
环 机 组 ,洁净 煤 燃烧 技术 、 大 型 水 电机 组 、 抽 水 蓄 能 电站 等 
高 新 技术 产品 已 经 进入 商业 应 用 阶段 ,750kV 特 高 压 输 变 
电 示 范 线路 在 我 国 已 开工 建设 。 这 些 重大 技术 装备 首先 要 
实现 国产 化 ,为 我 国电 力 工业 的 发 展 提供 高 效 . 低 耗 、 低 污 
染 的 电力 装备 。 振 兴 装 备 制造 业 的 核心 就 是 采用 先进 制造 
技术 改造 提升 传统 产业 ,增强 企业 国际 竞争 力 。 先 进 制造 
技术 集 现代 设计 技术 、 先 进 的 工艺 和 监控 检测 技术 、 信 息 与 
自动 化 技术 、 系 统管 理 技 术 、 综 合集 成 技术 于 一 体 ,覆盖 整 
个 企业 生产 经 营 的 全 过 程 ,包括 产品 设计 、 加 工装 配 、 质 量 
检测 .产品 销售 和 维修 服务 。 

通过 先进 制造 技术 的 开发 与 应 用 ,推进 制造 领域 的 优 
质 高效 生 产 。 发 展 数控 技术 ,提高 设备 的 自动 化 水 平 ;发 展 


. 计算 机 辅助 设计 与 制造 技术 ,提高 制造 自动 化 、 节 性 化 和 集 


成 化 水 平 ;发 展 与 应 用 综合 自动 化 技术 ,重点 推行 并 行 工 
程 .敏捷 制造 .企业 资源 计划 等 先进 制造 方式 ;研究 开发 新 
工艺 .新 材料 ,推广 新 型 制造 技术 ,提高 制造 效率 和 产品 质 
量 。 重 大 装备 骨干 企业 大 中 型 企业 应 建立 计算 机 管理 信 
息 系统 ,采用 先进 的 生产 模式 和 现代 管理 技术 ,实现 业务 流 
程 和 管理 的 现代 化 。 

(3) 加 快 以 企业 为 主体 的 技术 创新 体系 建设 ,增强 企业 
创新 能 力 | 

当前 及 今后 一 段 时 间 , 电 器 工业 将 面临 激烈 的 国际 竞 
争 ,核心 仍然 是 技术 和 人 才 的 竞争 。 政 府 应 引导 企业 实施 
技术 创新 战略 ,加 大 投入 ,营造 技术 创新 环境 .完善 技术 开 
发 体系 ,坚持 技术 引进 和 自主 开发 并 举 ,以 核心 技术 的 开发 
为 目标 ,逐步 形成 具有 自主 知识 产权 的 高 新 技术 产业 。1 ) 
强化 企业 技术 升级 与 创新 主体 意识 ,建立 以 技术 为 纽带 的 ， 


由 决策 层 、 经 营 层 和 生产 层 构成 的 层次 分 明 、 信 息 畅 通 的 企 
业 技 术 开 发 体系 。2) 加 强 与 相关 行业 、 相 关 技 术 领 域 之 间 
的 技术 交流 与 协作 ,通过 技术 协作 、 技 术 指 导 、 技 术 转 移 和 
共同 开发 等 多 种 形式 ,形成 优势 互补 的 技术 资源 ,并 通过 建 
立 企业 、 研 究 机 构 和 高 校 的 产业 技术 联合 体 , 形 成 高 新 技术 
的 开发 平台 ,提高 整体 技术 研发 能 力 与 水 平 , 提 升 产 品 结构 
升级 。 要 抓 住 当前 积极 ,有利 因素 和 国内 市 场 的 机 遇 ,加 快 
推动 行业 整体 技术 水 平和 综合 竞 争 能 力 的 提高 。 

继续 支持 企业 建立 技术 开发 中 心 ,形成 有 利于 自主 创 
新 的 组 织 体系 和 运行 机 制 , 开 发 有 自主 知识 产权 的 主导 产 
品 和 核心 技术 ,增强 创新 能 力 。 发 挥 转制 科研 机 构 ,特别 是 
转制 为 大 型 科技 型 企业 的 综合 优势 ,进一步 完善 以 企业 为 
主体 的 产 学 研 相 结 合 的 机 制 ,加 强 对 行业 共性 、 关 键 性 、 前 
脆性 技术 的 联合 开发 ,促进 产业 结构 调整 和 技术 升级 。 

针对 国内 电力 装备 制造 企业 (集团 ) 技 术 开 发 体系 尚 不 
完善 ,而 高 新 技术 的 开发 又 迫 在 层 睫 的 实际 情况 ,应 先行 构 
筑 电力 装备 新 技术 开发 平台 ,尽快 建立 社会 化 高 新 技术 开 
发 体系 。 电 力 装备 新 技术 开发 体系 可 由 政府 导向 ,由 企业 、 
研究 机 构 和 高 等 院 校 组 成 联合 体 , 发 挥 企业 、 研 究 机 构 和 高 
等 院 校 人 才 、 科 研 设施 、 先 进 设计 加 工 手段 等 的 综合 优势 ， 
围绕 电力 装备 高 新 技术 ,特别 是 核心 技术 ,组 织 联 合 技 术 开 
发 ,开展 先进 电力 装备 关键 技术 的 研究 ,形成 具有 目 主 知识 
产权 的 研究 成 果 , 加 快 产业 化 ,增强 我 国电 絮 工 业 在 未 来 市 
FERF. 

(4) 加 大 对 技术 创新 的 投入 ,探索 风险 投资 机 制 

适度 增加 财政 投入 ,建立 专项 资金 ,加 大 对 改造 提升 重 
大 装备 制造 业 的 支持 力度 。 充 分 利用 国债 贴息 、 资 本 金 广 
人 人、 政府 采购 等 财政 政策 ,支持 行业 骨干 企业 的 技术 创新 和 
技术 改造 ,支持 符合 条 件 的 优势 企业 通过 资产 重组 、 合 资 娩 
接 \ 股 票 上 市 .股权 和 置换 ,加 速 折旧 等 多 种 形式 拓宽 融资 染 
道 , 并 积极 引导 商业 银行 和 社会 资金 支持 对 重大 装备 制造 
业 的 改造 提升 。 通 过 建立 风险 基金 等 形式 ,积极 探索 改造 
提升 传统 产业 的 风险 投资 机 制 。 鼓 励 和 支持 企业 加 大 对 技 
术 创 新 的 投 人 ,企业 每 年 应 安排 一 定 的 资金 (销售 收入 5% 
以 上 ) 用 于 开发 新 技术 、 新 工艺 、 新 产品 ,提高 企业 创新 能 
力 。 

充分 利用 税收 优惠 政策 ,鼓励 和 支持 重大 装备 制造 企 
业 采 用 高 技术 与 先进 适用 技术 进行 改造 提升 。 充 分 利用 现 
已 出 台 的 有 关税 收 优惠 政策 ,如 在 计算 机 软件 开发 与 产品 
转让 、 技 术 咨 询 服务 收入 、 国 外 技术 的 转让 设备 与 配套 件 
的 进口 方面 ,对 增值 税 ` 营 业 税 .所 得 税 和 关税 等 实行 相应 
的 减 、 抵 、 免 政策 。 

(5) 加 强 标准 化 工作 ,实现 与 国际 接轨 的 标准 化 实施 与 
管理 体系 

加 大 研究 制定 相关 标准 和 市 场 规范 的 力度 ,建立 和 完 
善 技术 标准 和 技术 法 规 体系 ,建立 以 技术 标准 、 法 规 等 手段 
为 主 的 市 场 监管 体系 和 严格 规范 的 市 场 准 人 和 退出 机 制 。 
严格 产品 质量 标准 ,提高 标准 的 制定 、 修 订 水 平 ,加 速 淘汰 
落后 产品 与 生产 工艺 ,限制 劣质 产品 进入 市 场 。 加 快 建立 


和 完善 符合 国际 准则 的 认证 检测 机 构 和 产品 质量 标准 体 
系 ,大 力 推行 $09000 质量 标准 体系 和 1SO14000 环保 标准 
体系 和 职业 安全 健康 认证 体系 。 

2. 企业 集团 化 、 全 球 化 战略 

我 国电 器 工业 的 总 体 规模 不 小 ,但 知名 企业 不 多 ,尤其 
是 具有 国际 竞争 力 的 企业 更 少 。 提 高 我 国电 器 工业 的 竞争 
力 , 除 依靠 科技 创新 外 ,还 须 进行 制度 创新 和 企业 重组 ,向 
集团 化 、 全 球 化 发 展 。 充 分 利用 国际 制造 业 转 移 、 我 国 旺盛 
的 电力 市 场 以 及 国民 经 济 快速 .稳定 发 展 的 机 过 ,促进 企业 
重组 与 整合 ,形成 一 批 集 工 程 设计 产品 开发 .设备 制造 、 工 
ERE 技术 服务 为 一 体 , 具 有 国际 竞争 力 的 大 型 企业 集团 
和 产业 集群 ,积极 参与 国际 分 工 , 在 国际 竞争 中 争取 市 场 。 
企业 按 集团 化 规模 化 社会 化 模式 ,扩大 优质 、 品 牌 产 品 的 
生产 规模 ,增强 国内 外 市 场 竞 争 力 。 进 一 步 改进 企业 内 部 
管理 ,建立 良好 的 科技 创新 和 生产 经 营 机 制 。 加 速 国 有 企 
业 的 改制 改革 ,制定 和 实施 合理 的 人 才 流 动 政 策 、 法 规 , 研 
究 制定 切实 的 知识 产权 保护 策略 与 措施 , 发挥 行业 协会 在 
政府 部 门 与 企业 之 间 的 桥梁 作用 ,促进 企业 业务 发 展 和 市 
场 整合 ,促进 企业 重组 。 进 一 步 做 好 行业 标准 化 工作 ,加 强 
和 售 前 、 售 后 服务 和 技术 与 信息 交流 ,帮助 企业 利用 反倾销 、 
反 补 贴 等 保障 措施 ,建立 预警 机 制 与 公平 竞争 环境 。 

随 着 世界 经 济 结构 的 加 速 调整 和 跨国 公司 的 兼并 重 
组 ,以 及 国内 需求 结构 的 重大 变化 ,电器 工业 的 产业 结构 战 
略 性 调整 ,优化 和 提高 制造 业 的 国际 竞争 力 已 成 为 当前 和 
未 来 一 个 时 期 经 济 建设 与 发 展 的 重要 内 容 之 一 。 在 我 国产 
业 结 构 的 战略 性 调整 中 ,必须 把 传统 产业 的 改组 改造 放 在 
重要 位 置 ,大 力 培育 和 发 展 一 批 拥有 自主 知识 产权 、 主 业 突 
出 \ 核 心 竞 争 力 强 的 大 公司 ,大 集团 ,发挥 其 在 产业 结构 调 
整 中 的 重要 支撑 和 推动 作用 。 

振兴 电 蜂 工业 也 是 应 对 经 济 全 球 化 趋势 的 重要 举措 ， 
经 济 全 球 化 已 成 为 世界 各 国 关注 的 焦点 。 我 国 加 和 人 世界 禄 
易 组 织 后 , 随 着 市 场 准 入 领域 的 扩大 、 关 税 的 削减 和 非 关 税 
行政 措施 的 减少 ,外 国产 品 、 服 务 和 技术 资金 等 必 将 更 多 地 
进入 我 国 市 场 ,对 我 国 相关 产业 中 技术 水 平 低 、 管 理 落后 、 
产品 附加 值 低 的 企业 带 来 严重 冲击 。 实 现 我 国电 器 工业 的 
振兴 ,提高 我 国电 器 工业 在 国内 外 市 场 上 的 竞争 力 , 是 面 对 
这 一 冲击 的 有 效 措施 。 

(1) 积 极 推 进 制度 创新 ,实现 资本 结构 多 元 化 

电器 工业 中 , 配 用 电 设备 制造 企业 资本 结构 目前 已 向 
多 元 化 发 展 ,三 资 企业 所 占 比 例 不 断 提高 ,企业 发 展 迅速 ; 
发 电 设备 、 输 变 电 设备 尤其 是 大 容量 发 电 设备 和 超 高 压 输 
变 电 设备 制造 企业 仍 以 国有 控股 企业 为 主 , 其 固有 的 体制 
和 结构 上 的 兹 端 已 不 利于 企业 的 发 展 ,应 积极 引入 多 元 化 
资本 ,加 快 企业 改制 ,提高 企业 效益 和 市 场 应 变 能 力 。 

(2) 扩 大 对 外 开放 ,积极 利用 国外 资源 改造 提升 重大 装 
备 制造 业 

鼓励 和 支持 企业 以 合资 .合作 技术 人 股 等 多 种 形式 ， 
加 强国 际 间 合 作 。 通 过 争取 国际 金融 机 构 投 入 和 外 国政 府 
优惠 贷款 等 方式 ,吸引 外 资 进入 重大 装备 制造 业 领域 。 通 
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过 与 跨国 公司 共同 组 建 技术 开发 中 心 , 在 较 高 层次 上 开展 
合作 ,尤其 要 注重 优秀 人 才 和 先进 管理 方式 的 引进 ,促进 重 
大 装备 制造 业 的 全 面 升级 。 同 时 也 要 不 断 开拓 国际 市 场 ， 
充分 利用 加 入 WTO 带 来 的 机 遇 和 我 国电 器 工业 的 比较 优 
势 ,参与 国际 竞争 ;要 树立 全 球 化 战略 思维 ,用 全 球 化 的 市 
场 , 全 球 化 的 制造 ,全 球 化 的 技术 .全 球 化 的 人 才 、 全 球 化 的 
服务 整合 市 场 .技术 和 制造 单元 ,以 提高 经 济 效 益 和 市 场 占 
有 率 为 中 心 ,建立 面向 国际 市 场 和 国际 分 工 的 制造 体系 ,全 
面 提 升 电器 工业 竞争 力 。 

(3) 不 断 培 育 企业 的 核心 竞争 力 

企业 核心 竞争 力 是 保持 企业 生存 与 发 展 的 活力 ,提高 
企业 的 核心 竞争 力 就 是 提高 企业 的 核心 业务 、 核 心 产品 , 核 
心 技术 的 比较 优势 。 企 业 的 主导 产品 在 性 能 .价格 、 生 产 技 
RE ,甚至 在 整个 生产 方式 上 与 他 人 有 所 不 同 并 且 有 优势 ， 
这 种 优势 越 大 ,企业 竞争 力 就 越 强 。 在 振兴 电器 工业 的 过 
程 中 ,要 注重 引导 企业 培育 、 增 强 自主 创新 能 力 , 提 高 核心 
竞争 力 。 

(4) 建 立 、 完 善 现代 经 营 管理 机 制 

在 现代 经 营 管理 方面 ,应 借鉴 国外 企业 采用 弹性 机 制 
平衡 生产 能 力 , 以 达到 随 市 场 变化 而 变化 的 管理 模式 ,减少 
市 场 变化 对 其 产生 的 负面 影响 。 国 外 许多 大 企业 生产 规模 
并 不 很 大 ,自身 加 工 能 力也 有 限 ; 但 其 生产 能 力 能 够 随 市 场 
的 变化 进行 扩大 或 缩小 ,运作 灵活 。 国 内 企业 由 于 受 传统 
生产 方式 .经营 理 念 影响 ,往往 考虑 较 多 的 是 以 扩大 规模 求 
全 补缺 ,用 扩大 内 涵 要 素 去 适应 市 场 需求 ,单纯 依靠 生产 规 
模 的 扩大 来 提高 生产 能 力 , 当 市 场 变化 比较 大 的 时 候 ,内 部 
的 运转 机 制 就 不 能 适应 ,自我 修正 和 调节 的 功能 相对 薄弱 ， 
企业 运行 就 陷入 困境 。 

现代 经 营 管理 的 完善 对 增强 企业 的 市 场 竞 争 力 很 重 
要 , 随 着 市 场 经 济 的 不 断 成 熟 和 完善 ,企业 应 增强 专业 化 生 
产 和 社会 化 大 协作 能 力 ,具有 不 断 调 整 和 优化 内 部 资源 配 
ERE ZI ,通过 规范 化 的 社会 大 协作 ,提高 主导 产品 产量 和 
技术 含量 ,降低 成 本 ,以 适应 不 断 变化 的 市 场 需求 。 

3. 人 才 战 略 

市 场 竞 争 不 仅 是 产品 技术、 管理 与 服务 等 方面 的 竞 
争 , 人 才 的 竞争 尤为 重要 ,是 市 场 竞争 中 最 核心 的 部 分 。 振 
兴 电 器 工业 ,需要 一 支 结构 合理 、 素 质 较 高 的 人 才 队 伍 。 提 
高 电器 工业 人 才 素 质 、 优 化 人 才 结 构 , 关键 是 完善 人 才 培 养 
和 用 人 机 制 。 教 育 部 门 的 人 才 培 养 要 与 产业 部 门 的 需求 相 
结合 ,理论 学 习 要 与 实践 经 验 相 结合 ,传统 知识 掌握 要 与 知 
识 更 新 相 结合 , 既 要 重视 培养 学 有 所 长 的 专门 人 才 , 也 要 重 
视 培 养 复 合 型 人 才 。 全 社会 既 要 鼓励 人 才 流 动 ,同时 又 要 
强调 人 才 的 相对 稳定 ,关键 是 完善 用 人 和 激励 机 制 。 应 加 
大 对 以 高 新 技术 和 先进 适用 技术 提升 传统 产业 做 出 重大 贡 
献 的 项 目 和 主要 参加 人 员 的 表彰 和 奖励 力度 。 积 极 探索 按 
劳 分 配 和 按 要 素 分 配 相 结合 的 分 配 机 制 ,鼓励 对 企业 优秀 
技术 人 员 采 用 股权 、 期 权 等 各 种 分 配 激励 方式 。 在 体制 性 、 
结构 性 改革 中 ,还 要 摘 好 人 才 的 培养 工作 。 企 业 要 下 大 力 
气 、 花 大 本 钱 培养 高 级 专门 人 才 , 也 要 创造 条 件 吸 引 人 才 ， 
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尤其 是 具有 丰富 实践 经 验 的 国外 人 才 , 为 发 展 电 器 工业 服 
务 。 ， 
(二 ) 指 导 轧 想 
1. 国家 发 展 目标 优先 
党 的 “十 六 大 ”确定 了 未 来 20 年 全 面 建设 小 康 社会 . 国 
民 经 济 再 翻 两 番 的 宏伟 目标 决定 了 电器 工业 必须 为 我 国电 
力 工 业 提供 高 性 能 、 低 能 耗 、 多 品种 、. 少 污染 的 发 电 、 输 恋 
电 \ 配 用 电 成 套装 备 。 支 持 电 力 工业 的 发 展 与 产品 结构 调 
整 ,形成 具有 世界 先进 水 平和 市 场 竞争 力 的 多 个 电力 装备 
制造 集团 和 布局 合理 的 配 .用 电 设备 制造 企业 群 ,以 保证 我 
国 国民 经 济 稳定 持续、 健康 的 发 展 ,增强 国力 ,实现 中 华 民 
族 的 振兴 。 

2. 坚持 市 场 导向 ,面向 国内 外 两 个 市 场 

在 确定 电器 工业 优先 发 展 领域 时 ,应 结合 国内 外 两 个 
市 场 对 产品 需求 的 发 展 趋势 .产品 结构 调整 的 要 求 以 及 高 
新 技术 、 微 电子 、 计 算 机 技术 的 迅速 发 展 及 其 广泛 应 用 , 超 
前 安排 我 国 应 优先 发 展 的 领域 .关键 技术 及 成 套 产 品 ,在 激 
烈 的 市 场 竞争 中 占据 主动 和 有 利 的 地 位 。 

3. 面向 经 济 全 球 化 及 保证 国家 安全 

世界 经 济 全球 化 的 趋势 已 十 分 明显 。 我 国 加 入 WTO 
以 后 国际 知名 电力 装备 制造 公司 均 享 有 国民 待遇 进入 中 国 
市 场 ,做 为 国民 经 济 支柱 产业 、 关 系 到 国家 安全 的 电器 工业 
的 发 展 壮大 将 对 我 国 增强 国力 ,提高 国际 地 位 具有 深远 影 
响 。 | 
4. 重点 突出 ,集中 力量 有 所 为 .有 所 不 为 
我 国电 器 工业 发 展 历史 较 短 , 解 放 初 全 国电 器 工业 容 
量 与 能 力 都 处 于 低 水 平 起 步 阶段 。 改 革 开 放 以 来 的 20 多 
年 间 ,我 国 经 济 发 展 取得 了 举世 瞩目 的 成 就 ,国家 政策 的 支 
持 与 重视 为 电器 工业 的 发 展 创造 了 良好 的 市 场 环 境 ,电器 
工业 在 能 力 、 水 平 及 人 才 队 伍 等 各 方面 都 取得 了 长 足 发 展 。 
但 是 在 高 技术 成 套 产品 自主 开发 能 力 和 关键 技术 等 核心 况 
争 力 方面 还 与 世界 知名 公司 、 知 名 品牌 有 相当 的 差距 。 因 
此 ,在 确定 电器 工业 优先 发 展 领域 时 必须 坚持 有 所 为 有 所 
不 为 的 原则 ,以 重大 技术 装备 国产 化 带动 全 行业 发 展 ,促进 
行业 整体 技术 水 平和 综合 竞争 能 力 的 提高 。 要 突出 重点 ， 
发 挥 比较 优势 ,整合 现 有 资源 ,集中 力量 推动 重点 地 区 、 重 
点 产品 重点 企业 的 振兴 与 发 展 ,以 达到 重点 突破 、 跨 越 式 
发 展 的 目的 。 

5. 坚持 发 展 国际 前 沿 的 技术 与 设备 ,并 带动 相关 行业 
的 发 展 

国际 前 沿 技术 与 设备 可 从 能 源 结构 调整 .节能 环保 、 高 
效 低 耗 .自动 化 ,高 可 靠 等 多 方面 对 国民 经 济 的 发 展 产生 重 
大 影响 ,同时 有 助 于 促进 电力 、 冶 金 .电子 信息 、 能 源 、 交 通 、 
化 工 及 人 民生 活 各 领域 的 发 展 与 水 平 的 提高 。 电 力 装备 中 
的 各 种 发 电 方式 和 远 距 离 超 高 压 交 、 直 流 输 变 电 以 及 形式 
多 样 的 配 、 用 电 产 品 所 需要 的 新 技术 、 新 材料 .新 器 件 、 智 能 
化 .远程 通信 与 监控 、 计 算 机 应 用 、 多 种 能 源 转化 等 技术 的 
发 展 ,将 有 助 于 我 国 形成 多 领域 相互 促进 .相互 带动 .同步 
提高 .协调 发 展 的 良好 格局 。 


6. 提高 经 济 效益 

在 市 场 经 济 和 经 济 全 球 化 的 大 环境 中 ,任何 产业 的 发 展 
与 进步 都 不 应 违背 效益 原则 。 对 电 右 工业 而 言 ,企业 和 企业 
集团 在 充分 满足 市 场 需 求 ,确保 国家 安全 和 国民 经 济 稳定 、 
持续 、 健 康 发 展 的 过 程 中 作出 应 有 的 努力 和 贡献 外 , 必须 考 
虑 本 身 的 经 济 效益 ,以 积累 充足 的 资金 保证 企业 自身 的 发 展 
与 壮大 。 只 有 企业 自身 不 断 地 创新 .不 断 地 提高 核心 竞争 
力 ,才能 在 国内 外 两 个 市 场 的 竞争 中 立 于 不 败 之 地 。 

7. 坚持 可 持续 发 展 战略 

我 国 是 一 个 人 口 众 多 的 大 国 , 既 要 考虑 当前 的 国家 发 
展 和 人 民生 活水 平 的 提高 ,又 要 考虑 长 远 的 发 展 和 子孙 后 
代 的 生活 与 生存 环境 ,为 此 必须 对 能 源 、 资 源 、 土地、 环境 、 
海洋 等 进行 多 领域 .多 层面 的 考虑 ,坚持 可 持续 发 展 战略 。 
坚持 可 持续 发 展 战 略 是 制定 电器 工业 未 来 发 展 重 点 的 基本 
原则 和 必须 遵循 的 发 展 方针 。 

四 发展 目 标 

以 提高 电器 工业 的 自主 开发 和 设计 制造 能 力 .不 断 增 
强 电力 装备 国内 外 市 场 竞争 力 为 主攻 方向 ,加强 科研 和 生 
产 .技术 与 经 济 的 紧密 结合 ,加 速 引进 技术 的 消化 吸收 , 增 
强 技术 储备 ,加 快 科技 成 果 商 品 化 ,产业 化 ,使 电器 工业 技 
术 水 平 达到 或 接近 国际 同期 先进 水 平 。 

掌握 大 型 核电 、 超 超 临 界 火 电机 组 、 重 型 燃气 轮机 、 超 
大 型 水 电机 组 .大 型 抽水 蓄 能 机 组 及 大 型 成 套 交 直流 输 变 
电 设 备 等 重大 技术 装备 及 工程 系统 的 设计 和 制造 技术 ,发 
展 具 有 自主 知识 产权 的 电力 装备 。 

从 电器 工业 中 的 关键 设备 ( 部件) 人手 ,解决 关键 部 件 
的 设计 、 制 造 及 材料 方面 的 关键 技术 ,全面 提 高 质量 和 可 车 
性 ,研制 一 批 新 型 高 技术 、 高 性 能 、 高 可 靠 性 的 设备 。 

在 新 技术 应 用 和 新 能 源 发 电 技 术 方 面 取得 突破 性 进 
展 。 

建立 电能 工业 基础 技术 、 应 用 技术 、 系 统 成 套 人 研究 体系 
和 研究 平台 。 

五 .发 展 重点 | 

(一 ) 大 型 高 效 、 低 污染 燃 煤 火电 机 组 

我 国 亚 临界 燃 煤 火电 机 组 已 完成 了 国产 化 任务 ,发 电 
机 和 和 汽轮机 的 效率 与 热 耗 以 及 机 组 的 可 靠 性 指标 均 有 明显 
提高 ,经 优化 的 30 万 kW.60 万 kW 火电 机 组 性 能 已 优 于 从 
美国 西屋 公司 进口 机 组 的 水 平 。 煤 炭 仍 是 我 国 今后 相当 长 
时 期 内 的 主要 能 源 , 因 此 60 万 kW 机 组 应 成 为 今后 电力 工 
业 新 增 装机 的 主力 机 组 。 企业 必 须 重视 产品 结构 的 调整 ， 
在 调整 中 改进 生产 、 试 验 手段 ,消除 创新 中 的 薄弱 环节 , 满 
足 我 国电 力 工业 发 展 的 需要 和 积极 开拓 国际 市 场 。 

超 临界 和 超 超 临界 已 成 为 目前 国际 上 燃 煤 火电 机 组 发 
展 的 主导 方向 ,因此 ,积极 发 展 超 临界 和 超 超 临界 机 组 是 促 
进 我 国电 力 工业 技术 进步 和 提升 电力 技术 水 平 的 当 务 之 
急 。 超 临界 火电 机 组 是 高 参数 、 高 效率 、 低 煤耗 的 机 种 , 蒸 
汽 参数 24. 2MPa .5$66% /5366 和 及 24. 2MPa 538C/566'C 。 
东方 锅炉 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 和 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 公司 
与 日 本 三 萎 公 司 以 合作 生产 方式 为 河南 沁 北 电厂 提供 了 2 


台 60 71 kW 超 临 界 机 组 ;哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 、 东 方 
汽轮机 厂 、 东 方 电 机 厂 与 国外 合作 为 江苏 常熟 电厂 提供 的 
超 临 界 机 组 都 在 “十 五 ”期 间 交 付 使 用 。 通 过 这 2 项 工程 ， 
哈尔滨 与 东方 两 大 集团 可 通过 合作 制造 的 方式 掌握 超 临 界 
机 组 的 设计 制造 技术 。 原 国家 经 贸 委 为 配合 上 述 工程 建 
WE ,也 将 超 临界 火电 关键 技术 列 人 国家 科技 攻关 计划 , 主要 
是 针对 汽轮机 末 级 叶片 型 线 及 高 温 、 高 强度 材料 等 方面 完 
成 国产 化 任务 。“ 十 一 五 ”期 间 , 按 上 述 两 种 参数 实现 超 临 
界 机 组 的 批量 生产 是 可 以 达到 的 。 

超 超 临界 机 组 是 技术 水 平 . 机 组 效率 更 高 的 火电 设备 ， 
汽轮机 荣 汽 参数 已 达 28 ~31MPa 580€ ~ 610% 。 近 期 要 
继续 按照 “玉环 模式 ”组 织 国 内 招标 ,以 国内 企业 为 主 ,通过 
联合 设计 联合 制 造 ,技术 转让 ,外 方 分 包 并 提供 性 能 保障 ， 
推进 自主 化 进程 ,培育 和 提高 自主 化 的 设计 、 制 造 水平 , 尽 
快 消化 .吸收 先进 技术 ,具备 相应 制造 条 件 ,降低 机 组 单位 
造价 ,满足 电网 容量 和 负荷 增长 的 需要 。 同 时 ,要 加 速 高 温 
耐 热 关 键 材料 的 研发 和 国产 化 进程 ,以 满足 高 参数 发 电 设 
备 需要 。60 万 kW 机 组 起 步 选择 参数 为 25MPa,600%C/ 
600 人 汽轮机 两 拭 两 排 汽 结构 , 既 结 构 简 单 ,造价 又 低 于 三 
入 四 排 汽 机 型 ,更 为 今后 发 展 四 包 四 排 汽 100 万 kW 级 机 组 
奠定 了 基础 。 超 超 临 界 火 电机 组 的 核心 技术 主要 是 :设计 
技术 、 防 固体 侵蚀 、12Cr 不 锈 钢 锻件 .铁合金 及 防水 蚀 、 发 电 
机 26kV 绝缘 及 通风 冷却 技术 、 锅 炉 螺旋 管 圈 水 动力 特性 、 
启动 特性 、 燃 烧 器 制造 等 内 容 。 

大 型 循环 流 化 床 锅炉 运用 了 十 分 成 熟 的 燃 煤 新 技术 ， 
是 发 电机 组 中 节能 、 环 保 并 重 的 产品 。 哈 尔 滨 、 东 方 、 上 海 
三 大 动力 集团 公司 中 的 锅炉 制造 三, 已 引进 了 大 型 循环 流 
化 床 锅炉 设计 制造 技术 ,并 制定 了 相应 的 科技 攻关 计划 消 
化 吸收 引进 技术 ,以 期 达到 30 万 kW 循环 流 化 床 锅炉 的 批 
量 生 产 ,并 实现 国产 化 的 目标 。 同 时 开发 具有 知识 产权 的 
60 万 kW 循环 流 化 床 锅炉 ,并 形成 生产 能 力 。 

60 万 kW 大 型 火电 空冷 机 组 采用 空冷 技术 ,是 在 多 煤 
少 水 地 区 建设 购 煤 电厂 、 解 决 水 资源 短缺 的 有 效 途 径 , 对 促 
进 我 国电 力 工 业 的 合理 布局 ,解决 火力 发 电 受 煤炭 资源 ,水 
资源 和 交通 运输 三 重 制约 的 突出 矛盾 具有 十 分 重要 意义 。 
要 结合 内 蒙古 .山西 等 缺 水 地 区 空冷 电站 工程 的 建设 ,通过 
研究 开发 和 消化 吸收 先进 技术 ,掌握 直接 空冷 关键 设备 的 
工程 设计 及 制造 技术 ,进一步 提高 60 万 kW 机 组 效率 和 直 
接 空 冷 系 统 的 自主 化 水 平 , 立 足 国 内 批量 生产 具有 当代 世 
界 先 进 水 平 的 60 万 kW 级 空冷 发 电机 组 。 

作为 目前 国际 上 仍 处 于 试验 示范 阶段 的 新 技术 ,整体 
煤气 化 燃气 蒸汽 联合 循环 (IGCC) 已 成 为 国内 外 公认 的 先 
进 煤炭 发 电 和 综合 利用 应 用 技术 ,是 洁净 煤 发 电 技 术 的 首 
选 。 它 效率 高 ,能 满足 各 种 严格 的 环保 标准 要 求 , 耗 水 量 
少 , 易 大 型 化 ,利于 综合 利用 煤炭 资源 ,能 同时 生产 甲醇 \ 汽 
il ER XR .硫磺 或 硫酸 以 及 灰 潭 建材 等 ,发 展 潜力 极 大 。 要 
跟踪 发 展 , 结 合 烟台 电 广 整体 煤气 化 燃气 蒸汽 联合 循环 发 
电 装 置 (IGCC) 示 范 工 程 , 加 大 对 ICCC 示范 工程 的 实施 力 
度 ,促进 IGCC 发 电 装 置 的 关键 技术 研究 ,在 煤气 化 技术 和 
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脱硫 技术 .余热 锅炉 .汽轮机 的 研制 技术 方面 扩大 研究 规 
模 ,在 2010 年 前 掌握 关键 设备 设计 技术 ,拥有 IGCC 关键 设 
备 的 自主 知识 产权 ,基本 实现 30 万 kW 级 IGCC 机 组 自主 
化 。 同 时 开展 部 分 煤气 化 联合 循环 (PGCC) 的 研制 。 

(二 ) 大 型 水 电机 组 与 抽水 蓄 能 机 组 

2000 ~2020 年 ,我国 的 电力 能 源 结构 将 进行 重大 调整 ， 
其 中 水 电 装 机 容量 将 从 2000 年 的 7 935 万 kW 增加 到 2020 
年 的 25 000 H kW, 我 国 大 陆 水 力 资源 理论 蕴藏 量 和 可 开 
发 装机 容量 均 居 世界 首位 ,但 80% 以 上 都 分 布 在 我 国 西部 
地 区 ,目前 开发 程度 很 低 , 水 力 资源 特别 丰富 的 川 . 滨 、 藏 开 
发 程度 仅 为 13.6% 11% $10. 4926 , 远 低 于 全 国 水 能 资源 平 
均 开 发 程度 (19% ) ,更 低 于 址 界 水 能 资源 平均 开发 程度 
(22% ) “十 一 五 "期 间 ,我 国 水 电 建 设 将 按照 流域 梯级 滚 
动 开 发 方式 ,全 面 建设 大 型 水 电 基 地 ,重点 开发 黄河 上 游 、 
长 江 中 上 游 及 其 于 支流 、 红 水 河 澜沧江 中 下 游 和 乌江 等 流 
域 ; 新 增 水 电 装 机 将 以 大 型 混流 式 .大 容量 抽水 鞭 能 机 组 和 
大 贯 流水 电机 组 为 主要 机 型 。 

我 国 ( 除 三 峡 外 ) 近 期 在 建 和 拟 建 的 700MW 级 大 型 水 
电站 有 十 几 座 ,这 些 电 站 的 特点 是 水 头 高 .单机 容量 大 、 采 
用 混流 式 机 组 。 除 了 在 建 的 三 峡 右岸 电站 12 台 700MW 机 
组 .广西 龙 滩 7 & 700MW 机 组 、 云 南小 湾 6 台 700MW 机 组 
和 四 川 锦 屏 1 级 6 台 600 MW 9L£8 . $8 BF IL Z& 6 台 550MW 
机 组 等 大 型 水 电站 外 ,即将 兴建 的 单机 容量 500MW 以 上 的 
水 电站 还 有 构 皮 滩 5 & 600MW 机 组 、 向 家 坝 8 台 700MW 


机 组 .溪洛渡 18 台 700MW 机 组 24575 6 台 550MW 机 组 、 


拉 西 瓦 6 f; 700MW 机 组 白鹤 滩 16 台 700MW 机 组 、 乌 东 
德 等 大 型 水 电站 , 近 10 ~ 15 年 内 我 国 将 新 增 500MW 级 以 
上 水 电机 组 近 120 多 台 。 远 期 规划 的 还 有 金沙 江 澜沧江 、 
黄河 中 上 游 、 大 渡河 .乌江 、 雅 郑 江 等 河流 的 梯级 电站 开发 。 
这 样 大 的 需求 量 正 是 水 电 设备 制造 业 难得 的 历史 机 遇 。 
在 大 型 水 电 设备 制造 中 ,大 型 铸 急 件 是 不 可 缺少 的 毛 


坯 件 ,而 且 铸 锻件 的 质量 好 坏 直接 关系 着 水 电 设备 的 质量 、. 


电站 的 安全 运行 与 电站 的 经 济 效益 。 在 三 峡 工 程 的 建设 
中 ,两 大 重 机 三 也 为 制造 大 型 铸 锻 件 进行 了 技术 攻关 和 技 
术 改 造 ,但 三 峡 左 岸 电 站 机 组 的 大 型 铸 锻 件 仍然 全 部 进口 ， 
这 是 与 我 国 重型 机 械 制 造 业 的 发 展 很 不 相称 的 。 

大 型 抽水 鞭 能 机 组 以 其 独 有 的 调 峰 填 谷 特性 ,可 以 有 
效 地 调整 电网 系统 能 源 结构 、 提 高 供电 质量 ,保证 电网 系统 
运行 的 稳定 性 和 可 靠 性 ,因而 抽水 车 能 电站 的 发 展 与 建设 
已 逐步 呈现 较 强 劲 的 势头 。 据 预测 ,2010 年 抽水 鞭 能 电站 
总 装机 容量 将 达 2 138 万 kW, 到 2020 年 将 达 2 600 万 kW。 
其 单机 容量 在 20 ~30 万 kW 的 机 组 占 90% 以 上 ,水 头 段 在 
200 ~500m 的 占 80% 。 我 国 在 小 容量 、 低 水 头 抽水 蓄 能 电 
站 的 设计 制造 上 已 有 业绩 ,但 在 大 容量 .高 水 头 方面 的 水 
力 设 计 、 推 力 轴承 和 电 控 技术 方面 与 国外 先进 水 平 仍 有 和 较 
大 差距 。 

大 型 混流 式 机 组 运行 稳定 性 、 水 轮机 水 力 稳 定性 及 运 
行 可 靠 性 均 应 给 以 足够 重视 ,大 型 抽水 鞋 能 极 组 则 应 采用 
多 种 方式 尽快 掌握 设计 、 制 造 技术 。 
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(三 )1 000MW 级 压 水 堆 核 电机 组 

由 于 核电 是 一 种 清洁 、 经 济 、 安 全 的 能 源 , 发 展 核电 可 
大 规模 蔡 代 常规 矿物 燃料 ,有 效 减 少 CO, 排放 ,因此 发 展 核 
电 是 实施 电力 可 持续 发 展 的 长 远大 计 , 是 我 国电 力 工 业 发 
展 的 重要 内 容 。 发 展 核 电 有 利于 提高 我 国 综合 国力 、 促 进 
高 技术 的 发 展 ,有 利于 电力 结构 调整 ,有 利于 提升 我 国 装备 
制造 业 的 整体 水 平 , 对 国家 安全 也 有 积极 意义 。 

从 20 世纪 80 年 代 开 始 ,我 国 开始 自行 建设 秦山 核电 
一 期 工程 ,其 30 万 kW 压 水 堆 核 电站 的 核电 设备 是 我 国 自 
行 设 计 制 造 的 ,1991 年 投 运 成 功 ,结束 了 我 国 大 陆 无 核电 的 
历史 。 目 前 我 国 已 有 9 套 核 电机 组 在 运行 ,2 套 在 建 ,1 € 
出 口 巴基斯坦 。 尽 管 我 国 核电 发 展 较 快 ,但 包含 2 套 在 建 
机 组 全 部 投入 运行 后 ,核电 总 装机 容量 也 只 有 870 万 kW， 
仅 占 全 国 装机 容量 的 2.3% 。 当 前 ,世界 各 国都 十 分 重视 核 
电 设备 的 研制 开发 和 国产 化 工作 ,国际 上 核电 主力 机 组 容 
BAKER 90 ~ 100 万 kW 级 以 上 ,采用 压 水 堆 技术 的 核 
电站 已 点 总 数 的 70% 以 上 。 我 国 也 具备 了 成 套 供应 30 万 
kW 压 水 堆 核 电机 组 的 能 力 , 并 基本 掌握 了 60 万 kW EK 
堆 核 电机 组 设计 技术 和 关键 制造 技术 。 百 万 于 瓦 级 核电 关 
键 技术 是 我 国 装备 制造 业 赤 待 解决 的 重大 课题 ,只 有 掌握 
了 这 一 核心 技术 才能 使 我 国 核电 事业 取得 跨越 式 发 展 。 

根据 我 国 发 电 设备 的 发 展 方针 和 电力 工业 发 展 规 划 ， 
2020 年 我 国 核电 装机 容量 将 达到 4 000 万 kW, 即 还 要 新 建 
31 台 套 百 万 千瓦 级 核电 机 组 。 考 虑 到 技术 经 济 的 可 行 性 和 
前 期 工作 的 基础 ,在 “十 五 ”后 两 年 规划 建设 8 台 百 万 千瓦 
级 核电 机 组 , 即 ; 岭 澳 二 期 2 x 100 万 kW, 浙 江 三 门 2 x 100 
A kW , Ui ZR EH 2 x 100 万 kW 和 广东 阳江 2 x 100 75; kW, 
“十 一 五 > 期 间 再 完成 8 & 100 万 kW 级 核电 机 组 的 建设 ， 
关键 设备 达到 批量 生产 的 目标 。2010 ~ 2020 年 10 年 间 , 3t 
每 年 安排 3 台 100 万 kW 核电 机 组 的 建设 项 目 即 可 实现 电 
力 工业 发 展 自 标 。 

(四 ) 重型 燃气 轮机 联合 循环 发 电 设 备 

随 着 我 国 能 源 结构 调整 ,天然气 和 液体 燃料 在 一 次 能 
源 中 比例 上 升 , 特 别 是 整体 煤气 化 燃气 蒸汽 联合 循环 ( 即 
IGCC ) 商业 化 后 ,燃气 轮机 联合 循环 在 我 国电 站 中 的 应 用 比 
例会 越 来 越 大 。 而 近期 内 , 随 着 我 国 天 然 气 资源 的 大 规模 
开发 利用 ,“ 西 气 东 输 ”、 近 海天 然 气 开发 和 液化 天 然 气 
(LNG) 工 程 的 进展 ,天然气 发 电 将 是 燃气 轮机 联合 循环 的 
主要 应 用 领域 。 

燃气 轮机 联合 循环 发 电 装 置 具 有 效率 高 、. 调 峰 能 力 强 、 
投资 低 、 建 设 周 期 短 .用 地 用 水 量 较 少 启动 迅速 .运行 可 用 
率 高 .污染 排放 小 等 特点 ,已 成 为 世界 电力 能 源 的 主要 动力 
设备 之 一 。 各 国政 府 都 鼓励 采用 天 然 气 联合 循环 发 电 , 如 
日 本 近 7096 的 天 然 气 用 于 发 电 , 大 多 数 国家 发 电 用 天 然 气 
比例 为 20% ,全 世界 新 增 的 发 电容 量 中 有 35% 左右 是 由 燃 
气 轮机 联合 循环 机 组 提供 的 。 

我 国 近期 探 明 的 天 然 气 储量 主要 分 布 在 陕 甘 宁 、 新 疆 、 
青海 ,四 川 .海南 等 地 ,同时 还 积极 从 俄罗斯 或 中 亚 诸 国 进 
口 管道 天 然 气 和 从 印尼 澳大利亚 等 国家 进口 液化 天 然 气 。 


预计 今后 15 -20 年 内 天 然 气 工业 将 进入 调整 增长 期 ,将 有 
30% ~40% 的 天 然 气 用 于 发 电 , 利 用 天 然 气 发 电 的 地 区 将 
主要 是 华南 、 华 东 、 华 北 等 经 济 发 达 , 能 源 贫 乏 地 区 以 及 产 
气 的 西北 .四川 .重庆 地 区 。 

原 国 家 计 委 于 2001 年 组 织 国 内 市 场 资源 ,集中 招标 、 
引进 技术 ,促进 了 国内 燃气 轮机 产业 的 发 展 和 制造 水 平 的 
提高 。 美 国 GE 公司 积 脸 尔 滨 动力 股份 有 限 公 司 组 成 的 投 
标 联 合体 ,日 本 三 萎 重 工 和 东方 汽轮机 厂 组 成 的 投标 联合 
体 已 于 2003 年 3 月 分 别 中标 F 型 燃气 轮机 联合 循环 机 岛 
设备 成 套 制造 合同 。 这 两 个 中 标 联合 体 要 在 2006 年 底 前 
完成 国家 打 捆 招标 的 23 套 型 联合 循环 机 组 的 制造 .运行 
调试 等 工作 。 在 中 标 联 合体 中 ,中 方 与 外 方 签订 了 燃气 轮 
机 制造 技术 转让 合同 ,通过 这 次 技术 引进 ,国内 企业 可 得 到 
约 70% 燃 气 轮机 部 件 的 制造 技术 ,其 余 约 30 多 部件 如 燃烧 
Z . 透 平 的 高 温 部 件 等 将 在 中 外 合资 企业 里 制造 。 

燃气 轮机 的 设计 制造 技术 是 集 多 项 高 新 技术 于 一 体 ， 
多 学 科 交 又 的 综合 性 先进 制造 技术 。 其 核心 技术 包括 多 级 
轴 流 压气 机 与 空气 (或 蒸汽 ) 冷 却 透 平 的 气动 热力 学 设计 技 
AR 高 温 热 通道 部 件 的 材料 .制造 工艺 . 涂 层 保护 技术 高 转 
速 机 械 复杂 结构 的 组 合 、 高 温 高 强度 低 污染 排放 的 燃烧 技 
术 ,总 成 系统 的 优化 与 控制 技术 等 。 要 独立 自主 设计 国产 
化 燃气 轮机 ,除了 需要 掌握 先进 的 设计 理论 .计算 方法 外 ， 
还 逢 要 大 量 的 实验 验证 来 支撑 。 为 此 在 消化 吸收 引进 技术 
的 同时 ,还 必须 建立 一 定 的 试验 条 件 , 以便 有 针对 性 地 进行 
某 些 关键 技术 的 试验 研究 。 

“十 一 五 ”的 目标 为 消化 吸收 燃气 轮机 引进 技术 ,形成 
年 产 400 万 kW 联合 循环 机 组 生产 能 力 ( 含 10 套 下 型 燃气 
轮机 ) ,燃气 轮机 的 国产 化 率 达 60% 以 上 ,与 其 配套 的 蒸汽 
轮机 、 余 热 锅 炉 .发 电机 等 设备 的 国产 化 率 达 9596 VA E 

(五 ) 并 网 型 兆 瓦 级 风力 发 电机 组 

解决 能 源 生 产 利 用 中 对 生态 环境 造成 的 损害 是 中 国 环 
保 问题 的 核心 。 大 量 直 接 燃 煤 造 成 的 城市 大 气 污 染 、 过 度 
消耗 生物 质 能 引起 的 农村 生态 环境 破坏 、 以 及 CO, 气体 过 
量 排 放 是 造成 环境 恶化 的 主要 原因 。 我 国 燃 煤 释 放 的 SO, 
占 全 国 总 排放 量 的 85% , CO, h 8596 ,烟尘 占 7096 , 1997 
年 我 国 SO, 排放 总 量 为 2 346 万 +, 酸雨 区 域 在 迅速 扩大 ,已 
超过 国土 面积 的 30% 。 每 年 酸雨 沉降 造成 的 经 济 损失 约 
1 000 亿 元 ,相当 于 GDP 的 1%。 

风能 是 一 种 洁净 的 可 再 生 能 源 ,在 转换 成 电能 的 过 程 
中 ,只 降低 气流 速度 不 会 对 大 气 造 成 任何 污染 。 用 风力 发 
电 , 可 减少 非 再 生 能 源 的 消耗 ,从 而 减少 CO, S0, NO, 的 
排放 ,对 保护 环境 和 生态 平衡 ,改善 能 源 结 构 具 有 重要 意 
义 。 

风能 作为 一 种 无 污染 可 再 生 能 源 已 受到 地 界 各 国 的 高 
度 重 视 , 风 力 发 电 因 此 成 为 迅速 崛起 的 新 兴 产 业 , 且 发 展 极 
为 迅速 。 到 2002 年 12 月 ,世界 风力 发 电 装 机 容量 已 超过 
30 000MW ,而 且 以 年 均 30% 的 速度 增长 。 

我 国 是 世界 上 风力 资源 较为 丰富 的 国家 之 一 , 据 有 关 
专家 估计 ,全 国 可 开发 的 风能 资源 约 2.5 亿 kW。 近 10 年 





来 ,在 新 疆 .内 蒙古 广东 浙江 等 地 利用 引进 国外 机 组 和 国 
产 机 组 建立 了 “3 个 风电 场 , 总 装机 容量 已 达 764MW 。 

风力 发 电机 组 是 涉及 气动 力学 ,控制 技术 .电机 及 电力 
电子 技术 、 材 料 、 钢 结构 等 多 学 科 多 专业 的 机 电 一 体 化 产 
品 , 它 的 产业 化 可 带动 一 批 相 关 产 业 的 发 展 ,有 利于 促进 国 
民 经 济 发 展 。 根 据 在 21 世纪 中 叶 我 国 国民 经 济 达 到 中 等 
发 达 国 家 水 平 的 目标 ,我 国 的 发 电能 力 应 达到 人 均 1kW, 即 
总 发 电量 15 亿 kW。 为 了 实现 这 一 目标 ,专家 们 认为 我 国 
风力 发 电 的 装机 容量 至 少 应 达到 1 亿 KW. 

我 国 并 网 型 风力 发 电 设备 通过 合资 .合作 、 引 进 技 术 等 
多 种 方式 已 能 生产 750kW 及 以 下 风力 发 电机 组 。 在 已 建 
成 的 26 个 风电 场 中 , 均 有 不 同 数量 的 600 ~750kW 风力 发 
电机 组 实现 了 商业 运行 。 但 在 764MW 总 装机 容量 中 所 占 
比例 较 低 。 

通过 750kW 风力 发 电机 组 的 产业 化 ,国内 风力 发 电机 
制造 商 已 形成 规模 生产 ,并 具备 进一步 开发 新 型 风力 机 组 
产品 的 实力 ,在 市 场 与 技术 的 双 轮 驱动 下 ,有 可 能 迅速 将 兆 
瓦 级 变速 恒 频 风 电机 组 产品 推 向 市 场 。 

(六 ) +500 ~ +800kV 直流 和 750 ~ 1 000kV 交流 成 套 
输 变 电 设 备 

未 来 20 年 电力 工业 的 发 展 不 仅 速 度 快 ,而 且 产 品 结 栓 
调整 力度 也 大 。 美 国 AEP 研究 表明 , 当 输送 功率 高 于 500 
万 kW ,距离 在 480km 或 更 长 时 ,采用 1 500kV 输电 较为 经 
济 ;BPA 认为 输送 功率 大 于 600 万 kW 时 ,采用 1 200kV 输 
电 较 为 经 济 ; 前 苏联 在 比较 了 330kV.750kV.1 150kV 输电 
的 费用 后 ,认为 当 输 送 功 率 为 450 万 kW、 输 送 距 离 在 
700km 以 上 时 ,采用 1 150kV 输电 较为 经 济 。 当 输电 容量 在 
300 ~ 400 万 kW, 距离 为 1 000km 左右 中 间 落 点 较 多 的 线路 ， 
上 也 有 可 能 采用 750kV 或 更 高 等 级 的 输电 线路 。 以 输送 
1 000 万 kW 电力 ,输电 距离 800km 为 例 , 采 用 500kV 交流 输 
电线 路 需要 8 ~ 10 回 ,而 采用 1 000kV 交流 输电 线路 仅 需 要 
2 回 ,可 减少 输电 走廊 宽度 300m, 节省 输电 走廊 占 地 
240m! ,而 且 采 用 500kV 送 电 的 功率 损失 是 1 000kV 的 5 
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+ 800kV 级 直流 与 采用 x 600kV 级 直流 相 比 输电 线路 可 以 
从 10 回 减少 到 6 回 ,节省 输电 走廊 占 地 300m 。 由 于 加 大 
了 西部 水 电 资 源 的 开发 ,西部 电力 能 源 外 送 线路 也 全 部 提 
高 了 输电 电压 等 级 。 在 已 有 SO0kV 交流 输电 的 基础 上 , 西 
北 电网 已 决定 公 伯 峡 水 电 外 送 采 用 750ky 电压 等 级 ,以 提 
高 外 送 容量 。 西北 电网 在 2005 年 建成 公 伯 峡 一 兰州 一 西 
安 750kV 输 变 电 示 范 工程 后 ,将 会 逐步 形成 750kV 电网 。 
我 国 西 部 地 区 水 、 火 电工 程 的 外 送 电 力 容 量 大 ,距离 长 ,如 
溪洛渡 .向 家 坝 水 电 输 送 华东 ;小 湾 、. 精 扎 滤 水 电 输 送 广 东 ; 
宁夏 、 陕 北 坑口 电站 输送 山东 等 , 送 电 容量 均 在 600 ~ 1 000 
万 kW, 送 电 距 离 在 1 400 ~2 000km ,因此 ,采用 更 高 电压 等 
级 输电 已 势 在 必 行 。 目 前 ,电力 系统 已 经 提出 在 “十 一 五 ” 
到 “十 二 去? 期 间 建 设 百 万 伏 级 交流 和 +800kV 直流 特 高 压 
电网 试验 示范 工程 。 

2001 ~ 2020 年 西 电 东 送 容量 将 迅猛 增加 ,北方 电网 西 


综述 ， 21 


北 、 内 蒙 、 山 西向 京 、 津 、 费 、 鲁 送 电 约 3 500 ~4 000 万 kW; 
中 部 电网 三 峡 、 金 沙 江 梯 级 水 电 、 四 川 向 华中 、 华 东 送 电 约 
4 000 ~5 000 万 kW; 南方 电网 云南 、 贵 州 向 广东 ,广西 送 电 
约 3000 万 kW 左右。 将 相应 建设 一 大 批 超 高 压 交 直流 输 
变 电 工 程 。 

我 国 在 多 次 引进 国外 先进 技术 的 基础 上 ,已 具备 提供 
交流 500kV 成 套 输 变 电 关 键 设备 的 能 力 与 条 件 , 产 品 水 平 
已 达到 国际 先进 水 平 。 对 于 电力 部 门 提出 的 交流 1 000kV 
输 变 电 设备 的 需求 , 输 变 电 装备 制造 企业 已 经 开始 研究 制 
造 。+500kV 直流 成 套 设 备 在 以 技 贸 结合 合作 制造 .引进 
技术 及 分 包 设 备 制 造 等 多 种 形式 参与 工程 建设 后 ,直流 换 
流 站 中 的 换 流 变 压 颖 整流 与 逆 变 装置 用 大 功率 光 / 电 控 蝇 
俩 管 ,晶闸管 组 件 及 阀 堆 和 系统 继 电 保 护 与 自动 化 都 已 有 
相当 的 基础 。 随 着 + 500kV 直流 输电 线路 的 不 断 建设 ,这 
些 核 心 关 键 设备 的 国产 化 率 . 水 平 与 可 靠 性 会 不 断 提 高 。 
对 电力 工业 提出 的 + 800kV 直流 输电 系统 ,电力 装备 制造 
企业 必须 提前 着 手 进行 准备 ,开展 前 期 科研 开发 工作 。 

1. 变压器 

西北 公 伯 峡 外 送 线 路 已 选 定 交 流 750kV 电压 等 级 输电 
电压 ,750kV 主 变 将 是 “十 五 ”至 “十 一 五 ”之 间 咀 待 开发 研 
制 的 产品 之 一 。 其 目标 是 ;500MVY - A 单 相 或 150MV .A 
三 相 /750kV 自 耦 变压器 ,适用 于 铁路 公路 运输 。 

900 ~1 000MV . A 超大 容量 变压器 :针对 1 000MW 核 
电 和 700MW 水 电 发 电机 组 配套 用 变压器 及 相当 容量 的 输 
变 电 用 变压器 。 

500 ~ 750kV 并 联 电抗 器 :根据 特 高 压 输电 系统 不 对 称 
接地 和 有 岂 负荷 的 特点 以 及 线路 电容 效应 应 限制 工 频 过 电 
压 , 限 制 潜 供 电流 值 。 目 标 为 :试制 100Mvar/750kV 并 联 电 
抗 器 样机 。 

2. 超 高 压 断 路 器 及 全 封闭 组 合 开 关 

550kV AEREI SF, 断路 器 ( 单 断 口 ) .800kV 双 断 口 
iX SF. 断路 器 (T 一 GCB) 、750kV 高 压 SF, 断路 器 及 全 封 
闭 组 合 电 器 ,上 述 3 类 产品 开发 应 满足 750kV 输 变 电线 路 
主 开关 设备 的 技术 要 求 。 

3. 小 型 化 550kV 全 封闭 组 合 电 器 ( GIS) 

采用 三 相 共 箱 并 改进 绝缘 结构 ,加 快 新 型 元 器 件 如 光 
电 电 压 互感 妖 (OPT) 或 光电 电流 互感 器 (OCT) 及 自 能 式 断 
路 器 的 开发 应 用 ,以 适应 电力 系统 对 技术 经 济 指标 提出 的 
高 要 求 。 

4. 800kV 高 压 . 大 容量 智能 化 开关 设备 功能 试验 及 
EMC 系统 | 

适应 750kV 输电 线路 及 远 期 特 高 压 线路 的 建设 ,满足 
线路 关键 设备 的 性 能 试验 及 自主 开发 试验 验证 的 要 求 。 

5.750kV 电容 式 互 感 器 及 超 高 压 交 直 流 滤波 电容 器 

满足 750kV 输电 线路 11 个 变电站 对 750kV CVT 电容 
式 互 感 器 的 要 求 。 | 

6.750 ~ 1 000kV BEEN ALI MRT 

复合 绝缘 子 作为 新 一 代 的 绝缘 产品 , 近 20 年 来 得 到 了 
KERR, 目前 国内 复合 线路 绝缘 子 生 产 与 使 用 量 均 已 达 
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到 4096 ,尤其 是 我 国 存在 的 污秽 严重 的 问题 更 促进 了 复合 
绝缘 子 的 迅速 发 展 。 “十 一 五 "期 间 ,要 在 增加 品种 改善 性 
能 和 质量 、 建 立 评价 指标 与 方法 、 开 发 专用 硅 橡胶 材料 系列 
和 工艺 装备 研制 等 方面 取得 进展 。 

7.500kV 复合 干 式 套 管 及 胶 浸 纸 套 管 

随 着 气体 绝缘 组 合 电器 (GIS) 的 发 展 ,其 连接 用 套 管 需 
求 增多 ,如 油 一 气 、 气 一 气 套 管 等 。 开 发 塑料 薄膜 电容 式 套 
管 及 胶 淄 纸 套 管 将 是 “十 一 五 ”的 重要 内 容 之 一 ,“ 十 一 五 ” 
期 间 这 两 类 产品 应 达到 国外 先进 水 平 并 形成 批量 商品 供应 
市 场 ,因此 应 在 品种 ,建立 评价 指标 与 考核 方法 ,工艺 研究 
及 产业 化 等 方面 加 强攻 关 开 发 力度 。 

8. 300kV 交 联 聚 乙 烯 电缆 (XLPE) 及 附件 

500kV 交 联 聚 乙 烯 电缆 (XLPE) 已 作为 超 高 压 引 出 线 
及 大 容量 电能 (1GVA) 输 送 城市 负荷 中 心 的 地 下 输电 系统 
首选 产品 。 我 国 已 有 4 ~5 个 企业 具有 生产 500kV ZKR 
乙烯 电缆 (XLPE ) 的 能 力 和 立 式 交 联 生产 机 组 (VCV ) 等 装 
备 。 但 超 净 、 特 超 净 交 联 聚 乙烯 电缆 料 要 求 杂 质 扩 寸 < 
80pm, 关 此 “十 一 五 ”完成 500kV 交 联 聚 乙烯 电缆 和 气体 终 
iC GIS 终端 ) 试 制 与 国产 化 是 十 分 必要 的 。 

(七 ) 高 可 靠 配 电 系 统 

我 国 传统 的 低压 配 电 系统 生产 能 力 与 产品 水 平均 已 接 
近 或 达到 世界 同类 水 平 , 但 在 自动 化 ,智能 化 \ 信 息 化 等 方 
面 与 世界 先进 水 平 还 有 较 大 的 差距 。 虽 然 我 国 低压 配 电 系 
统 已 有 有 迁 控 遥测 等 功能 ,关键 元 器 件 也 已 具备 智能 化 串 行 
通信 接口 ,但 在 传统 的 配 电 控制 系统 中 很 难 发 挥 智能 化 功 
能 。 

在 自动 化 领域 ,现场 总 线 技 术 是 目 动 化 技术 发 展 的 必 
然 结 果 , 以 现场 总 线 技术 的 发 展 和 应 用 为 特征 的 智能 化 与 
信息 技术 已 成 为 今后 发 展 的 主要 方向 。 

现场 总 线 技术 发 展 十 分 迅速 ,无 论 是 工业 自动 化 领域 ， 
还 是 楼 宇 自动 化 、 电 站 目 动 化 .石油 化 工 等 领域 ,现场 总 线 
技术 都 已 进入 商业 应 用 阶段 ,国际 竞争 异常 激烈 ,IEC61158 
现场 总 线 国际 标准 包括 8 个 总 线 ,IEC62026 包括 3 个 总 线 ， 
另外 ISO 也 有 相关 总 线 的 标准 。 由 于 电力 系统 的 特殊 性 ， 
各 种 矛盾 非常 突出 ,目前 我 国 市 场 上 现场 总 线 的 种 类 多 达 
十 儿 种 ,但 对 我 国 低压 电器 设备 ( 含 成 套 设备 ) 影 响 较 大 的 
开放 式 国 际 现 场 总 线 主 要 有 3 种 DeviceNet, ModBus、 
Profibus ;建筑 电器 和 工业 设备 领域 内 还 有 另外 3 个 现场 总 
线 InterBus、AS 一 I、Lonwork; 此 外 FF、WorldFIP、CC 一 LINK、 
CAN 总 线 在 各 种 控制 领域 里 也 有 相当 的 应 用 。 低 压 电 器 元 
件 在 以 上 的 控制 系统 里 均 有 不 同 程度 的 应 用 ,而 不 同 现场 
总 线 协 议 / 规 范 的 兼容 性 较 差 ,要 实现 不 同 现场 总 线 之 间 的 
通信 具有 一 定 的 难度 。 适 应 不 同 的 现场 总 线 对 我 国 广大 低 
压 电 器 的 中 小 企业 来 说 是 一 种 技术 壁垒 ,产品 要 同时 进入 
各 种 现场 总 线 是 不 现实 的 , 赁 企业 目 身 的 技术 力量 也 是 很 
难 打 破 僵 局 。 在 WTO 条 件 下 ,如 果 我 们 行业 没有 应 对 的 办 
法 ,相应 的 市 场 份额 会 无 条 件 地 拱手 给 外 国 公司 ,这 对 于 我 
国 低压 电器 行业 是 十 分 不 利 的 。 

因此 我 们 必须 走出 一 条 中 国 式 的 技术 路 线 来 改变 这 种 


态势 。 经 前 期 研究 ,可 以 采用 适合 我 国 低 压 电 器 行业 现状 
的 技术 手段 和 技术 路 线 , 达 到 同 国外 的 大 公司 站 在 同一 “起 
跑 线 ”上 竞争 的 目的 。 . 

关于 总 线 技术 的 策略 是 ;利用 行业 研究 所 与 优秀 企业 
技术 力量 ,集中 选择 几 种 先进 的 开放 式 总 线 进行 研究 ,统一 
开发 各 类 总 线 通信 适配器 ,可 通信 低压 电器 与 通信 适配器 
之 间 的 通信 规约 需 制 订 统一 的 行业 标准 。 我 国 广 大 中 、 小 
型 低压 电器 制造 厂家 只 要 按 统一 的 行业 标准 生产 可 通信 电 
器 ,通过 统一 开放 的 通信 适配器 就 可 以 直接 与 各 种 总 线 系 
统 连接 ,实现 不 同 低压 电器 制造 商 产 品 之 间 的 互 换 ,同时 避 
兔 了 各 种 复杂 总 线 通 信 协 议 的 重复 开发 ,使 我 国 中 、 小 低压 
电器 制造 商 在 现场 总 线 领 域 很 快 缩小 与 国外 大 公司 之 间 的 
差距 ,并 参与 竞争 。 

( 八 ) 高 压 大 容量 数字 交流 变频 调 速 装置 

1. 电力 电子 技术 、 计 算 机 技术 、 自 动 化 技术 的 发 展 将 使 
电气 传动 技术 面临 一 次 大 的 发 展 机 遇 。 

2. 我 国 各 类 电机 总 装机 容量 已 达 4.2 亿 kW, 占 全 国 用 
电量 的 6096 以 上 ,节能 刻不容缓 。 

现在 运行 的 风机 水 泵 .大 型 空调 类 负载 已 达 4 200 万 
台 , 其 中 60% 适 用 于 调 速 技术 。 

3. 交流 变频 调 速 使 用 的 领域 :节能 调 速 、 工 艺 调 速 . 奉 
引 调 速 .特种 调 速 .变频 电源 和 绿色 发 电 等 领域 。 

4. 我 国 高 压 , 大 容量 数字 式 调 速 技术 薄弱 环节 主要 是 : 
功率 半导体 器 件 基本 依赖 进口 ,IGBT、IGCT 等 制造 技术 落 
后 。 

5. 数字 调 速 控制 技术 及 相关 软件 开发 能 力 差 。 

( 九 ) 关 键 元 器 件 、 配 套件 及 功能 材料 

在 发 电 、 输 变 电 及 配 用 电 设 备 及 装置 中 ,元 器 件 、 关 键 
配套 件 及 功能 材料 的 技术 水 平 、 质 量 、 可靠 性 都 具有 至 关 重 
要 的 作用 。 

1. 绝缘 材料 :发 电 设备 及 高 压 大 容量 电机 所 需 的 耐 电 
学 聚 酰 亚 胺 薄膜 和 聚 芳 酰胺 纤维 纸 长 期 依赖 从 美国 杜邦 公 
司 进口 。 

环保 型 绝缘 材料 如 无 商 阻 燃 .无 铅 .无 铬 绝缘 材料 ,无 
污染 的 多 胶 和 少 胶 粉 云母 带 和 水 溶性 绝缘 漆 、 树 脂 大 量 应 
用 于 电机 .电器 .变压器 等 产品 中 。 欧 盟 已 出 台 的 《关于 在 
电子 电器 设备 中 禁止 使 用 某 些 有 害 物质 指令 》 中 就 包含 铅 、 
KAAK RRL OE . 聚 澳 联 苯 等 六 类 物质 。 

2. 触 头 材 料 : 高 压 、 超 高 压 断 路 器 耐 弧 整体 触 头 和 真空 
触 头 是 开关 电器 中 的 关键 配套 件 ,在 开关 电器 长 期 无 故障 
工作 或 短路 保护 时 起 着 至 关 重 要 的 作用 。 这 类 部 件 涉 及 治 
金 材料 学 成 形 与 纳米 粉末 制造 技术 及 多 种 加 工 技 术 , 是 一 
类 典型 的 高 技术 产品 。 

在 欧盟 出 台 的 禁止 使 用 某 些 有 宕 物 质 指令 中 还 包含 我 
国 大 量 应 用 于 电器 .电子 元 件 中 银 氧 化 锅 触 头 ,对 此 ,我 们 
及 早 采 取 应 对 措施 是 十 分 必要 的 。 

3. 电器 元 件 :10 ~ 126kV. 断路 器 向 真空 电器 的 发 展 趋 
势 已 十 分 明朗 。 我 国 10 ~40kV 真空 新 路 器 经 过 近 20 年 的 
发 展 ,已 基本 取代 了 同一 电压 等 级 的 少 油 、 多 油 断 路 器 。 


126kV 真空 断路 器 国外 正在 发 展 之 中 ,我 国 也 有 少数 科研 
院 所 、 高 校 和 企业 在 从 事 这 项 技术 的 开发 ,应 抓 住 有 利 时 
机 ,加 大 文 持 力度 ,争取 走 在 前 列 。 

配 用 电 装 置 中 大 量 应 用 的 万 能 式 断 路 器 、. 塑 过 断路 器 、 
接触 器 等 低压 电器 元 件 产品 经 过 长 期 的 不 懈 努 力 和 发 展 ， 
产品 结构 更 新 换代 ,已 形成 了 比较 完善 的 体系 。 从 行业 的 
产品 技术 等 级 来 看 ,形成 了 第 一 代 产 品 淘汰 、 第 二 代 产 品 雁 
缩 、 第 三 代 产 品 迅 速 发 展 的 格局 ,目前 行业 中 正 加 速 第 四 代 
产品 的 开发 研制 。 第 四 代 产 品 除了 具有 第 三 代 产 品 的 所 有 
功能 外 , 偿 具 有 智能 化 可 通信 功能 ,能 与 各 种 开放 式 总 线 连 
接 ,实现 网 络 化 ,将 可 通信 低压 控制 电器 安装 在 现场 ,可 大 
大 节省 主 回路 电缆 与 二 次 回路 电线 ,能 实现 集中 控制 和 筑 
控 功 能 ,从 根本 上 改变 了 传统 的 低压 配 电 与 控制 系统 及 其 
装置 ,使 低压 电器 产品 功能 产生 质 的 飞 贱 。 

2004 年 ,低压 电器 行业 工业 总 产值 约 250 亿 元 ,万 能 式 
断路 器 ATED SR. Do dE 3 大 类 产品 产量 分 别 达到 50 

台 、1 900 万 台 和 4 500 万 台 ,涉及 企业 1 000 多 个 。 目 前 
行业 中 正 进 行 产业 结构 调整 ,重新 组 合 , 形 成 有 力 的 竞争 机 
制 ,各 企业 应 高 起 点 进行 技术 改造 ,加 快 开发 具有 自主 知识 
产权 、 有 特色 、 有 水 平 的 新 产品 ,把 握 时 机 , 抓 住 市 场 。 

4. 超 导 应 用 技术 及 产品 : 随 着 高 温 超 导 材 料 的 进展 ,在 
电力 装备 中 已 有 不 少 研究 院 所 开展 了 超 导 电 器 的 预 研 工 
作 ,如 超 导 限 流 器 . 超 导 电 缆 、 超 导 变 压 器 、 超 导 开 关 等 。 虽 
然 尚 属 起 步 阶段 ,但 超 导 技 术 与 电力 装备 的 结合 将 肯定 是 
未 来 技术 发 展 的 重要 领域 之 一 ,在 这 一 领域 的 序 争 对 提高 
我 国 国力 、 加 强国 防 安全 的 积极 作用 是 十 分 明显 的 。 

六 “十 一 五 "电器 工业 重点 发 展 的 产品 与 技术 

(一 ) 确 定 原则 

1. 高 效 .节能 . 节 材 、 低 损耗 产品 ; 

2. 技术 水 平 高 ,市 场 前 景 好 ,对 制造 业 发 展 有 较 大 带动 
效应 的 产品 ; 

3. 国内 供应 少 ,市 场 需求 大 ,进口 较 多 的 产品 ; 

4. 重点 发 展 智能 化 、 信 息 化 等 高 新 技术 产品 ; 

5. 出 口 前 景 好 、 附 加 值 高 的 产品 ; 

6.“ 三 农 ” 产 品 及 市 场 急 缺 的 消费 类 产品 ; 

7. 中、 高 档 环保 及 可 循环 利用 的 产品 。 

(二 ) 重 点 发 展 的 产品 

600MW 及 以 上 超 临 界 各 超 超 临界 机 组 ;300MW 及 以 上 
循环 流 化 床 锅炉 及 增 压 循环 流 化 床 锅炉 ;1 000MW 级 压 水 
堆 核 电机 组 ;300MW 及 以 上 热电 联 产 机 组 ;300MW 及 以 上 
空冷 机 组 ;300MW 及 以 上 燃气 一 蒸汽 联合 循环 机 组 ; 
300MW 及 以 上 整体 煤气 化 燃气 茹 汽 联合 循环 (IGCC ) ; 
1MW 及 以 上 并 网 型 风力 发 电机 组 及 群 控 装 置 ;700MW 及 以 
上 混流 式 水 轮 发 电机 组 ;300MW 及 以 上 大 型 抽水 苹 能 水 电 
机 组 ;200MW 及 以 上 轴 流 式 机 组 ;1 000m 水 头 以 上 冲击 式 
机 组 ;大 型 贯 流 式 水 电机 组 ;潮汐 发 电机 组 ;生物 质 能 发 电 
机 组 ;中 小 型 燃油 、 燃 气 及 油气 两 用 工业 锅炉 ;垃圾 焚烧 锅 
炉 ; 水 煤 浆 锅炉 ;冷凝 式 锅炉 和 生活 用 小 型 锅炉 ;750 ~ 1 050 
kV 大 容量 变压器 ;核电 用 超大 容量 变压器 ;SF 气体 绝缘 变 
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Hsd8500kV RERE Hiis 220kV 直 降 式 、 低 噪声 、 低 损耗 
变压器 ;110kV 高 短路 承受 能 力 、 低 损耗 IU P3 AB FE Q8 dE 
蔓 配 电 变 压 吾 .组 合式 变压器 ;时 速 200km 电机 车 用 牵引 变 
压 器 ;750 ~ 1 O00kV 电容 式 电 压 互 感 器 ;500kV 及 以 上 光 
学 .电子 式 互 感 器 ;与 GIS 配套 用 SF, 气体 互感 器 ;750 ~ 
1 000kV 超 高 压 并 联 电抗 器 ;500kV 及 以 上 可 调 电 抗 器 ; 平 
波 电抗 器 ;+500 ~ +800kV 直流 输 变 电 换 流 站 设备 ( 换 流 
变压器 .整流 与 逆 变 阀 堆 、 大 功率 晶闸管 及 控制 与 保护 装 
置 ) ;750 ~ 1 000kV、50 ~ 63kA 双 断 口 SE, 断路 器 ,GIS; 
500kV ,50 ~ 63kA 单 断 口 SF, 断路 器 、GIS;252kV、S0kA 及 
以 上 电压 等 级 的 目 能 式 SF, BAE, ERMEER E 
体 的 半 封 闭 式 组 合 电 名 ;126 ~252kV 小 型 化 高 可 靠 性 共 箱 
X GIS;126 ~252kV 户外 真空 断路 器 ;智能 化 、 小 型 化 、 高 可 
T 环保 型 高 压 开 关 设 备 ;大 中 容量 发 电机 保护 断路 器 ;高 、 
低压 真空 断路 器 ; 自 能 灭 弧 SE, 断路 器 ;10 -35kV C—GIS; 
具有 智能 化 接口 和 多 种 适配器 ,适应 多 种 总 线 规约 的 框架 
断路 器 与 塑 壳 断路 器 ;具有 通信 功能 .组 合 化 电机 起 动 器 ; 
小 型 化 .组合 化 .无 有 害 添 加 物 、 材 料 可 循环 利用 的 交流 接 
触 器 ;前 瞻 性 低压 电器 产品 及 相关 技术 ;充气 环 网 柜 ;充气 
箱 式 变电站 ;智能 化 高 压 开关 柜 ; 带 选择 性 保护 的 终端 配 电 
系统 ;B 级 低压 浪 涌 保护 器 .组 合式 SPD 产品 ; 免 维 护 高 压 
开关 柜 ; 带 簿 信 、 遥 测 、 遥 调和 遥控 功能 的 中 压 预 装 式 变 电 
站 ;智能 化 电 控 配 电 设 备 ;全 膜 介质 高 压 并 联 电容 器 ; 自 愈 
式 并 联 电容 胡 ; 箱 式 和 集合 式 特大 容量 电容 器 ;静止 型 动态 
无 功 补偿 装置 ; 柱 上 投 切 电容 器 装置 ;微机 型 继 电 保护 及 自 
动 化 装置 ;小 型 水 电站 控制 自动 化 系统 ;灵活 交流 输电 系 
统 ;20 ~45t 蓄电池 式 电 机 车 ;150t EJ E 8 f£ sls" F8 ELI 
车 ;低地 板 城 市 轻轨 车 辆 ; 双 能 源 或 混合 动力 电动 客车 ;大 
中 型 交流 调 速 异步 电机 ;大 泵 立 式 交 流 电 机 ;L 系列 异步 电 
机 ;环保 型 绿色 电机 ;高 效 节能 防爆 电机 ;大 型 增 安 型 防爆 
电机 ; 潜 油 电机 、 潜 水 电机 ;大 、 中 型 自动 化 柴油 发 电机 组 ; 
高 原 发 电机 组 ;10MW 以 上 同步 电机 ;交流 调控 伺服 电机 ; 
数控 主轴 电机 ;无 刷 直 流 微 电 机 ;变频 、 调 速 电 机 及 大 容量 
变频 秀和 装置 ;局 效 、 超 高 效 电机 ; 低 噪 声 低 振动 电机 ; 风力 
发 电 用 电机 ;稀土 永 磁 电 机 ;电动 汽车 电机 及 城市 轨道 牵引 
电机 ;直线 电机 低速 电机 ; 盘 式 永 磁 直 流 无 刷 电 机 ; 轮 载 式 
直流 无 刷 电 机 ;超声 波 电 机 ;电子 调 速 .电子 控 速 ,电子 保护 
电动 工具 ; 目 己 动手 用 (DIY) 电 动工 具 ; 电 池 式 电动 工具 ; 
电动 园林 电动 工具 ;500kV ,750 kV 、1 000 kV 大 截面 .大 跨 
越 , 低 电阻 .高 抗 拉 强度 、 耐 冰雪 架空 导线 ;500kV ZER 
MS (XLPE) 825.220 ~ 500kV XLPE 电缆 成 套 附 件 及 XLPE 
电线 用 超 净 绝缘 料 和 超 光 滑 屏 蔽 料 ;750kYV 输电 工程 用 扩 
径 母 线 ;1E 级 KI 类 核电 站 用 电线 电缆 ;10 ~ 35kV 电缆 可 
分 离 型 连接 器 ; 铝 包 钢 、 铜 包 钢 、 钢 包 铝 等 复合 导线 ;高 强度 
铝 合金 . 耐 热 铝 合金 导线 ;光纤 复合 相 线 (OPPC) ,光纤 复合 
染 空 地 线 (OPGW ) ,全 介质 自 承 式 光 缆 ( ADSS ) 、 接 入 网 光 
纤 带 和 光线 系列 化 及 CATV 同 轴 电 缆 ; 网 络 用 5 类 、 超 5 类 、 
6 类 、7 类 智能 化 数据 传输 电缆 ;高 速 电气 化 铁路 用 接触 网 
线 ; 目 控 温 电缆 ;机 车 用 耐 油 电线 电缆 ; 薄 绝 缘 耐 高 温 汽车 
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低压 电线 ;环保 型 建筑 用 布 电线 、 移 动 电线、 信号 电缆 .电子 
设备 内 部 安装 线 .控制 电费 ;符合 日 本 JIS 和 美国 NEMA 标 


. 淮 的 变频 电机 用 漆包线 多 股 绞 合 漆包线 、 微 细 超 微细 无 公 


害 漆包线 ;高 效 电线 电缆 生产 设备 ;大 型 发 电 设备 配套 的 关 
键 绝缘 材料 (高 性 能 超 厚 云母 纸 和 超 薄 云母 纸 、 高 导热 云母 
带 、 高 性 能 级 多 胶 粉 云母 带 、 高 强度 高 云母 含量 级 少 胶 
粉 云母 带 及 VPE AE) ;750kV 输 变 电 设备 和 无 油 化 配 
电 设备 用 关键 绝缘 材料 ( 高 强度 高 延伸 率 绝缘 纸 、 耐 热 纤维 
纸 无 气 阶层 压制 品 、 高 压 开 关 和 干 式 变压器 用 浇注 胶 及 配 
套 材 料 .新 型 绝缘 油 和 户外 用 绝缘 材料 等 ) ;中 小 型 电机 用 
新 型 了 FE、C 级 绝缘 材料 变频 用 绝缘 材料 ,节能 绝缘 材料 
和 环境 保护 型 绝缘 材料 (FH 级 VPI 浸渍 漆 和 低温 快 固化 
淄 溃 漆 , 高 固体 量 漆包线 漆 , 水 溶性 淄 溃 漆 , 新 型 了 级 注 膜 
及 了 级 柔软 复合 材料 \H 级 合成 纤维 纸 和 非 织 布 等 ) :高低 
压 电器 用 新 型 塑料 (智能 化 低压 电器 和 汽车 电器 用 新 型 热 
国 性 塑料 .增强 型 热塑性 塑料 和 高 压 电 器 用 耐 电弧 塑料 
等 ) ;高 档 电 子 绝缘 材料 ( 低 介 电 常 数 和 低 介质 损耗 覆 钢 稍 
板 .CEM 一 3 环 氧 覆 铜 稍 板 .电子 用 聚 酰 亚 胺 薄膜 及 其 挠 性 
TEL TEL. T ps BELICE SR TEUER. .高 性 能 封装 材料 等 ) ;环保 型 
家 电 绝 缘 材 料 (粉末 涂料 、 无 溶剂 漆 、 少 溶剂 漆 或 水 溶性 漆 
等 ); € 500kV 及 + 800kV 直流 系统 用 绝缘 子 避 雷 顺 产品 
(160kN 及 以 上 强度 等 级 的 直流 线路 盘 形 悬 式 、 棒 形 悬 式 绝 
£T , 抗 弯 强 度 100kN m 及 以 上 的 直流 棒 形 支柱 .空心 绝 
缘 子 ,大 电流 油 一 气 、 气 一 气 、 胶 淄 纸 绝缘 直流 套 管 ,成 套 避 
雷 器 等 ) ;交流 200kV 、750kV、1 O00kV FRE T 38E E A 
产品 (300kN 及 以 上 强度 等 级 的 线路 盘 形 悬 式 、 棒 形 悬 式 绝 
缘 子 , 抗 弯 强 度 100kKN * m 及 以 上 的 棒 形 支柱 、 空 心 绝缘 
子 , 大 电流 油 一 气 . 气 一 气 、 胶 浸 纸 绝缘 套 管 ,500kV 及 以 上 
电压 等 级 避雷 器 等 ) ; 并 联 或 串联 补偿 装置 用 避雷 器 ; GIS 
用 避雷 器 ;航空 .航天 用 碳 素 制品 ;提速 机 车 用 电 刷 、 机 车 滑 
板 ; 高 纯 致 密 大 规格 模具 石墨 ;各 向 同性 耐 高 温 石墨 ; 复 层 
电 触 头 及 接 捅 材料 ; 抗 炊 焊 、 低 电阻 Ag 一 Sn0, Ag 一 Zn0 fih 
头 材料 ;高压 真 空 断路 器 触 头 材料 ; 超 高 压 整体 及 自立 型 触 
头 元 件 ; 低压 触 头 元 件 ;环保 型 触 头 材料 ( 银 氧 化 锡 
( AgSnO, ) , 4 LIE 8E C AgZnO) 、 银 氧化 钢 (AgCu0 ) 等 ) ; 粘 
结 钞 铁 硼 永 磁 材 料 ;5$00kV - A 超 高 压 直 流 输电 用 大 尺寸 昂 
闻 管 (光电 控 ) 及 阀 堆 ; 高 进 、 高 出 大 容量 变频 调 速 系统 及 
相关 软件 ;大 电机 励磁 电源 ;600MW 及 以 上 发 电机 组 旋转 
及 静止 励磁 电源 ;大 功率 高 压 绝缘 门 极 双 极 型 晶体 管 单 管 
(IGBT) 及 模块 ; 弧 焊 设备 :大 力 发 展 气体 保护 焊 ( 送 丝 焊 ) 
机 ,内 燃 动 力 电焊 机 ;电阻 焊 设备 :中 、 大 功率 逆 变 电阻 焊 
机 , 逆 变 阻 焊 机 器 人 ,大 功率 闪光 焊 机 ,特种 焊 设 备 : 激 光 焊 
机 ,电子 束 焊 机 ,搅拌 摩 探 焊 机 ,焊接 机 器 人 及 自动 化 焊 机 ， 
专用 成套 设备 ;切割 设备 :数控 等 离子 .火焰 切割 机 ,数控 
激光 切割 机 ,机 器 人 切割 ;CO, 气体 保护 焊 实 芯 焊丝 ; 药 芯 
焊丝 。 

(三 ) 需 研究 、 开 发 .消化 的 重大 关键 技术 

600MW 级 热电 联 产 机 组 关键 技术 ;600MW 级 直接 空冷 
机 组 关键 技术 ;600 ~900MW 超 临 界 机 组 关键 技术 ;350MW 


级 常规 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 装置 关键 技术 ;300MW 级 
循环 流 化 床 锅炉 关键 技术 ;320MW 级 燃气 一 蒸汽 联合 循环 
发 电 装 置 关 键 技术 ;350MW 级 增 压 流 化 床 联 合 循环 发 电 装 
置 关键 技术 ;600 ~ 900MW 超 超 临界 机 组 关键 技术 ;1 000 
MW 级 核电 设备 关键 技术 ; 三峡 700MW 水 电机 组 关键 技 
术 ; 大 型 抽水 苹 能 水 电机 组 关键 技术 ;20 ~ 60MW 大 型 贯 流 
式 水 电机 组 关键 技术 ;生物 质 资 源 利用 和 秸秆 气 化 技术 ; 
750kV ,1 000kV 交流 输 变 电 设备 关键 技术 ;灵活 交流 输电 设 
备 关 键 技术 ; +500kV、+ 800kV 高 压 直 流 输 变 电 设 备 关 键 
技术 ;智能 化 电器 设备 关键 技术 ; 直流 +500 ~ + 800kV 控 
制 保护 技术 ;750 ~ 1 000kV 超 高 压 控制 保护 技术 ; 配 电 目 动 
化 技术 ;调度 自动 化 技术 ;高 压 、 大 容量 ICBT 关键 技术 ;高 
压 整流 及 道 变 器 关键 技术 ;无 功 功率 自动 补 俱 技术 ;采用 
IGBT 的 VVVF 调 速 关键 技术 ;GCT( 门 极 换 癌 晶闸管 ) 及 
IGCT( 集成 门 极 换 向 晶闸管 ) 关键 技术 ;1 000MW 汽 轮 发 电 
机 组 .600MW 级 热电 联 产 机 组 .600MW 级 空冷 机 组 .600 ~ 


900MW 超 临 界 机 组 .350MW 级 常规 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 


电 设备 .350MW 增 压 流 化 床 联合 循环 发 电 闭 置 .320MW 整 
体 煤 气 化 联合 循环 发 电 装 置 、 大 型 抽水 屠 能 水 电机 组 、 大 型 
贯 流 式 水 电机 组 等 配套 的 主 绝缘 材料 制造 技术 ;适应 欧盟 
两 指令 的 无 务 阻 燃 型 覆 铜 板 . 电 工 塑 料 绝缘 漆 的 配方 与 工 
艺 的 研究 ;新 型 无 铅 化 绝缘 油漆 与 电工 塑料 配方 与 工艺 的 
研究 ;新 型 阻 燃 剂 制造 工艺 及 其 应 用 技术 的 研究 ;新 型 纳米 
阻 燃 绝缘 材料 制造 技术 的 研究 ;低压 触 头 材料 技术 创新 研 
究 ( AgSn0, 材料 电 性 能 和 盾 化 技术 研究, AgSn0, 材料 批量 
生产 工艺 稳定 性 及 关键 工 乞 装备 研究 ; 超 细 品 粒 金属 氧化 
物 制 造 技术 研究 , 触 头 材料 的 后 加 工 技术 及 表面 处 理 技术 
研究 ,无 Cd 系 银 金属 氧化 物 触 头 材料 产品 标准 及 检测 技术 
研究 ) ;中 高 压 开关 用 触 头 材料 技术 创新 研究 ( 细 卓 CuCr 触 
头 系列 产品 制造 技术 研究 ,CuW/CrCu 触 头 元 件 高 能 焊接 技 
术 研 究 ,中 高 压 开关 用 和 触 头 材料 的 后 加 工 技术 及 元 件 化 技 
术 研 究 , 中 高 压 开关 用 触 头 材 料 产 品 标准 及 检测 技术 研 
究 ) ;磁性 材料 技术 创新 研究 ( 高 性 能 铝 镍 销 永 磁 材 料 和 加 
工 制造 技术 的 研究 , 粘 结 稀土 永 磁 材 料 和 制造 技术 的 研究 ， 
高 温 氏 销 永 磁 材 料 和 制造 技术 的 研究 ) ;C0, 气体 保护 焊 实 
芯 焊 丝 镀 铜 工 艺 的 研究 ;C0, 气体 保护 焊 实 芯 焊 丝 包 装 技 
术 的 研究 ;电焊 条 生产 设备 的 完善 和 改进 ; 药 芯 焊丝 制造 技 
术 的 研究 ; 药 芯 焊丝 软件 技术 的 研究 ;烧结 焊剂 制造 技术 的 
研究 ;烧结 焊剂 软件 技术 的 研究 ;焊接 材料 质量 检验 技术 的 
提高 与 完善 。 

七 发 展 策略 、 发 展 对 策 与 措施 建议 

(一 ) 电 器 工业 发 展 策略 

1. 走 自主 化 发 展 之 路 。 国 家 组 织 有 关 力 量 自行 研发 ， 
掌握 核心 技术 ,造就 一 批 拥 有 上 自主 知识 产权 的 产品 和 品牌 
产品 ,以 及 具有 组 织 大 型 成 套装 备 工程 能 力 的 企业 集团 。 
对 具有 前 脆性 涉及 国家 安全 ,西方 国家 对 我 国 技 术 封 锁 ， 
并 有 利于 提升 发 电 设备 制造 业 水 平 的 国产 化 项 目 , 如 燃气 
轮机 ,政府 应 给 予 重点 支持 ,集中 全 国 的 行业 精 类 ,明确 牵 
头 单位 ,落实 配套 资金 ,组 织 相关 行业 研究 机 构 、 大 专 院 校 


和 企业 开展 联合 项 目 攻关 及 配套 实施 ,从 整体 上 集约 利用 
各 种 资源 ,以 期 达到 在 一 定时 期 内 迅速 提高 行业 制造 水 平 
的 目标 。 

2. 在 重大 装备 研制 的 技术 路 线 上 ,坚持 高 起 点 、 跨 越 式 
发 展 之 路 。 充 分 利用 当今 址 界 业已 成 熟 的 先进 技术 ,消化 
吸收 国外 的 先进 技术 ,再 创新 和 发 展 ,在 短 时 间 内 赶 上 国际 
先进 水 平 。 

3. 走低 成 本 战略 之 路 ,以 优异 的 性 价 比 提高 企业 的 竞 
争 力 。 国 内 企业 在 依托 工程 完成 后 ,必须 以 经 济 性 、 先 进 
性 可靠 性 来 参与 新 项 目的 投标 ,业主 也 必然 会 进行 择优 选 
购 。 当 然 ,在 努力 提高 本 土 企 业 制造 比率 的 同时 , 仍 应 充分 
利用 全 球 资源 作为 补充 。 

(二 ) 电 器 工业 发 展 对 策 

1. 建立 健全 统一 管理 与 决策 的 机 制 与 稳定 的 政策 措施 

综观 世界 , 凡 发 达 国 家 无 不 首先 发 展 自己 的 电器 工业 。 
对 于 高 技术 含量 的 大 型 电力 装备 的 制造 ,要 从 国家 的 战略 
高 度 出 发 ,统一 管理 ,统一 决策 (包括 资金 ) ,统筹 协调 重大 
工程 攻关 ,组织 技术 引进 及 关键 技术 的 开发 创新 ,使 企业 能 
尽快 形成 具有 自主 知识 产权 的 技术 产品、 成 套装 备 的 研发 
和 生产 能 力 。 

国家 要 协调 电力 工业 与 电器 工业 的 供需 关系 。 为 了 实 
现 可 持续 发 展 ,电力 工业 的 发 展 要 与 一 次 能 源 的 开发 建设 
相 适 应 ,水 电 资 源 的 开发 ,利用 涉及 库 区 移民 、 耕 地 及 林 区 
面积 的 减少 .生态 环境 的 变化 以 及 上 下 游 流域 的 工农 业 用 
水 等 的 平衡 协调 ;火电 建设 涉及 煤炭 ,油气 资源 的 开发 建 
B ae EAE 环保 、 生 态 平衡 协调 ,以 及 电力 建设 和 相关 能 
源 开发 运送 等 的 资金 供应 及 投资 回报 。 国 家 要 定期 组 织 力 
量 对 末 来 5 ~ 10 年 电力 工业 及 相关 行业 (包括 电器 工业 ) 进 
行 协调 发 展 规划 ,用 白皮书 的 形式 同 产 业界 发 布 。 各 相关 
产业 及 企业 借 此 制订 自己 的 行动 准则 和 发 展 调整 规划 ,在 
保证 我 国电 力 工业 顺利 发 展 的 同时 ,取得 全 社会 相关 产业 
协调 、 可 持续 的 发 展 。 

2. 确定 依托 工程 ,为 引进 国外 成 套 电力 装备 制造 技术 
及 实现 国产 化 创造 条 件 

国家 急需 建设 的 重点 工程 ,有 的 部 门 和 业主 单位 往往 
以 没有 “ 首 台 ”、“ 首 套 ” 业 绩 为 由 在 项 目 招标 中 排斥 国内 制 
造 企 业 。 对 于 国内 尚 无 供应 业绩 的 电力 装备 ,国家 要 指定 
首 批 自行 研制 或 消化 吸收 国产 化 的 依托 工程 ,为 国内 装备 
制造 业 创造 工业 考核 的 条 件 。 为 避免 受 外 资 的 牵制 ,必要 
时 国家 应 适度 安排 有 关 工 程 项 目 建 设 资金 。 

国家 要 为 国产 化 的 依托 工程 创造 条 件 ,建立 风险 投资 
基金 ,有 组 织 地 承担 风险 投入 ,使 国内 有 自主 知识 产权 的 电 
力 装备 尽快 实现 商业 化 .产业 化 。 

3. 制定 和 完善 市 场 经 济 秩序 的 政策 法规 与 行为 规范 

我 国 在 进入 市 场 经 济 初期 ,在 各 种 因素 的 影响 下 ,出 现 
了 招 投标 不 规范 ,行业 垄断 ,地方 性 保护 及 超 范围 压价 等 恶 
性 市 场 竞争 ,使 我 国电 力 装 备 制造 企业 蒙受 了 很 大 损失 ,一 
些 企业 已 处 于 亏损 境地 。 企 业 没 有 了 利润 ,就 失去 了 生存 
的 条 件 ; 没 有 利润 就 没有 激励 机 制 ;没有 利润 就 没有 技术 上 
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的 投入 ;没有 利润 就 谈 不 上 产品 开发 ;没有 利润 就 没有 企业 
的 技术 改造 ;没有 利润 也 就 没有 了 市 场 ,所 以 ,必须 建立 完 
善 的 市 场 经 济 秩序 ,建立 防范 行业 内 恶性 低 价 竞争 的 法 规 
与 行为 规范 ,使 企业 减少 损失 、 增 加 利润 。 只 有 这 样 企业 才 
能 得 到 发 展 ,职工 才能 增加 收入 ,我 国 的 电器 工业 才能 得 到 
发 展 。 

建立 .规范 招 投标 的 实施 程序 。 要 破除 行业 的 垄断 行 
为 和 地 方 保护 主义 ,破除 招标 中 的 随意 性 ,就 应 当 建 立 招 投 
”标的 监理 机 制 ,监督 招 投标 公开 公平 .公正 地 进行 ,使 国内 
电力 设备 市 场 成 为 有 序 竞争 的 大 市 场 。 

4. 制定 鼓励 用 户 积极 采用 国产 重大 电力 装备 的 政策 

国家 要 建立 鼓励 使 用 国内 制造 的 重大 电力 装备 的 政 
策 。 对 于 率先 采用 国产 设备 的 业主 和 重点 工程 ,采购 中 国 
内 制造 部 分 按 投资 计算 超过 60% 装备 ,国家 财政 可 对 项 目 
业主 相应 国产 化 部 分 的 贷款 额度 给 于 贴息 ,同时 在 工程 投 
产后 几 年 内 给 予 项 目 业 主 减 免税 政策 ;对 率先 采用 国产 设 
备 的 重点 项 目 , 由 于 采用 国产 设备 而 节约 的 工程 项 目 投资 ， 
允许 业主 单位 提取 一 定 比例 的 奖励 金 ,对 国产 化 有 功 人 员 
实施 奖励 。 对 利用 外 资 项 目 也 要 按 国际 通行 的 对 所 在 国企 
业 投 标 给 予 同 等 优先 的 规定 ,以 鼓励 外 商 与 国内 企业 联合 
投标 、 联 合 设计 、 合 作 制 造 及 转让 技术 。 国 家 要 确定 百 万 千 
瓦 核电 机 组 . 百 万 千瓦 级 超 超 临 界 火 电机 组 、 750 ~ 1 000kV 
交流 和 + 上 800kV 直流 输 变 电 设备 等 重大 电力 装备 应 由 国内 
企业 为 主 成 套 提供 的 方针 。 

5. 完善 电力 装备 的 进口 政策 

首先 要 取消 电力 装备 进口 的 减免 税政 策 。 国 内 企业 生 
产 的 电力 装备 产品 在 价格 上 有 较 大 优势 ,一 般 为 国外 同样 
产品 价格 的 5096 ~70% ,甚至 更 低 。 从 国外 进口 成 套 电力 
装备 ,可 以 减免 关税 和 进口 环节 增值 税 , 降 低 了 进口 设备 的 
采购 成 本 。 而 国内 企业 为 实现 电力 装备 国产 化 需要 进口 部 
分 配套 零 部 件 和 关键 原材料 , 则 必须 全 额 交 纳 的 关税 和 进 
口 环节 增值 税 , 却 不 能 减免 ,这 种 税收 政策 削弱 了 国产 设备 
的 价格 优势 。 国 外 大 公司 在 中 国 建立 的 独资 合资 企业 ,在 
税收 上 仍然 享受 “两 免 三 减 " 的 优惠 政策 ,这 无 疑 使 国内 电 
力 装备 制造 企业 处 于 非常 不 平等 的 税收 环境 ,也 使 这 些 企 
业 与 外 商 形 成 不 平等 的 市 场 竞 争 地 位 ,严重 影响 了 国内 电 
力 装 备 制 造 业 的 健康 发 展 。 

同时 还 要 调整 现行 进口 关税 税率 梯度 。 几 国内 企业 能 
够 生产 制造 的 成 套 设备 ,原则 上 不 应 进口 , 确 要 进口 的 则 其 
进口 关税 不 但 不 能 减免 ,反而 还 应 提高 进口 税率 ;电力 装备 
制造 企业 为 实现 电力 装备 国产 化 进口 部 分 关键 零 部 件 、 关 
键 原材料 ,经 国务 院 有 关 部 门 核定 后 免除 进口 关税 ,减免 进 
口 环 节 增 值 税 ,以 避免 在 一 些 领域 出 现 的 倒挂 现象 ,促进 国 
外 先进 技术 的 转让 和 电力 装备 国产 化 的 进程 。 

6. 坚持 赶 超 先进 水 平 的 战略 思想 ,国家 必须 筹措 必要 
的 战略 发 展 基金 ， | 
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上 工业 发 达 国 家 均 是 如 此 ,至 今 还 没有 一 个 工业 强国 用 牺 
牲 本 国 利益 去 摘 全 球 经济 。 所 以 ,我 们 必须 认真 总 结 过 去 
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的 经 验 教训 ,坚持 赶 超 先进 水 平 的 战略 思想 ,实事 求 是 地 确 
定 电力 装 备 的 赶 超 目标 ,有 重点 、 有 步骤 地 实施 ,要 以 装备 
制造 业 为 突破 口 ,争取 在 10 年 左右 的 时 间 , 使 我 国 的 电器 
工业 在 高 端 产 品 的 技术 水 平 上 赶 上 发 达 国 家 。 

为 此 ,发 展 具有 先进 水 平 的 电器 工业 需要 各 方面 资金 
的 支持 。 企 业 技 术 改 造 所 需 资 金 除了 在 市 场 筹集 外 ,重点 
企业 .重点 工程 项 目的 技术 改造 资金 国家 首先 投入 一 定 比 
例 ,才能 带动 市 场 资金 的 跟 进 ;风险 大 的 新 装备 研制 ,也 需 
投入 较 大 的 科研 经 费 和 风险 基金 ,才能 使 电器 工业 取得 器 
越 式 发 展 。 

7. 坚持 可 持续 发 展 ,打造 节约 型 社会 

在 中 小 电站 设备 受到 政策 成本、 资源 环境 等 诸多 因 
素 的 影响 下 ,企业 应 加 快 技 术 创 新 步伐 ,挖掘 治 金 ,水泥 、 化 
工 煤 炭 、 纺 织 等 行业 余热 余 压 利用 潜力 。 如 冶金 行业 的 低 
热 值 气体 燃料 联合 循环 发 电 设 备 .高 炉 余 压 发 电 设备 .水泥 
行业 的 低温 低压 炉 窗 发 电 设 备 等 等 ,其 实际 应 用 产生 的 经 
济 效益 、 社 会 效益 、 环 保 效益 非常 显著 。 据 测算 ,者 冶金 行 
业 的 高 . 焦 炉 煤气 全 部 用 低热 值 气体 燃料 联合 循环 发 电 , 可 
减少 全 国电 力 消耗 ;预计 国内 钢铁 行业 装机 容量 可 达到 上 
千 万 千瓦 ,水 泥 行业 装机 容量 亦 可 达 几 百 万 于 瓦 , 化 工 . 煤 
Ax 纺织 等 行业 也 有 很 大 的 余热 余 能 市 场 有 待 开 发 。 国 家 
对 应 用 于 循环 经 济 的 环保 产品 应 大 力 提 佛 并 给 予 政策 扶 
持 , 国 内 中 小 电站 设备 制造 厂 应 加 快 推出 新 品 , 拓 宽 服 务 范 
转 和 领域 。 

(三 ) 措 施 建议 

1. 深化 企业 的 体制 改革 ,在 市 场 经 济 环境 中 发 展 电 此 
工业 

我 国 加 入 世贸 组 织 后 要 争取 具有 竞争 优势 的 出 口 产品 
的 增长 。 但 是 ,对 于 处 在 体制 转型 和 改革 进一步 深化 的 我 
国 经 济 而 言 ,那些 阻碍 经 济 发 展 的 体制 、 机 制 等 深层 次 矛盾 
是 不 会 自动 得 到 解决 的 。 加 入 世贸 组 织 是 我 国 面向 经 济 全 
球 化 的 战略 选择 ,可 推动 市 场 化 进程 ,在 机 过 与 挑战 并 存 的 
环境 中 解决 我 国 经 济 长 期 存在 的 体制 问题 和 结构 性 矛盾 。 
过 去 那 种 主要 靠 贸 易 与 投资 壁 又 等 保护 手段 来 为 国内 企业 
创造 生存 空间 的 做 法 已 经 过 去 ,取而代之 的 是 开放 市 场 、 参 
与 竞争 与 国际 分 工 、 寻 求 发 展 的 全 新 空间 。 要 完成 体制 转 
轨 与 结构 升级 ,才能 获得 经 济 上 的 增长 与 持续 的 发 展 壮 大 。 

改革 的 主要 动力 来 自 竞争 ,我 国 的 电器 工业 ,必须 以 加 
和 世贸 组 织 这 一 契机 ,要 尽快 在 开放 市 场 , 引 人 竞 争 .参与 
国际 分 工 的 良好 环境 中 ,彻底 解决 那些 阻碍 市 场 经 济 的 体 
制 间 题 和 结构 性 矛盾 , 按 市 场 经 济 规律 ,建立 新 的 生产 与 管 
理 机 制 , 作 到 企业 的 自主 发 展 、 自 我 完善 .自主 创新 ,在 竞争 
中 提升 综合 竞争 能 力 ,使 企业 在 大 的 竞争 环境 中 不 断 发 展 。 

2. 加 强人 才 培 养 . 提 高 人 员 素 质 是 加 快 电 器 工业 发 展 
的 核心 

市 场 竞争 不 仅 是 产品 ,技术 、 管 理 与 服务 等 方面 的 浣 
争 ,人 才 的 竞争 也 是 市 场 竞争 中 最 核心 的 部 分 。 各 个 企业 
必须 充分 重视 人 才 问 题 , 人 才 特 别 是 高 级 专门 人 才 对 企业 
的 安全 有 着 十 分 重要 的 意义 。 


(1) 留 住人 才 , 完 善 激励 机 制 。 企 业 要 在 体制 与 机 制 改 
革 中 , 搞 好 分 配制 度 的 改革 ,要 在 思想 和 实际 中 彻底 根除 计 
划 经 济 时 代 遗 留 下 来 的 不 合理 的 分 配制 度 。 提 高 思想 觉悟 
和 搞 好 分 配 是 今后 留 住人 才 的 手段 ,二 者 缺 一 不 可 。 

(2) 企业 不 仅 要 摘 好 分 配制 度 的 改革 ,还 要 更 新 人 才 观 
念 ,采取 各 种 措施 留 住 和 用 好 各 类 人 才 。 高 级 管理 和 科技 
人 才 是 保持 企业 核心 竞争 能 力 的 关键 。 企 业 要 培养 人 才 ， 
激发 人 才 的 最 大 能 动 性 ,加 大 人 才 培 养 的 投入 力度 。 现 阶 
段 许多 新 产品 有 待 开 发 ,要 求 工 程 技术 人 员 要 不 断 地 更 新 
知识 ,这 就 要 求 企 业 下 大 力气 、 花 大 本 钱 , 使 工程 技术 人 员 
能 不 断 得 到 知识 更 新 的 机 会 ,使 之 不 断 向 前 探索 前 进 , 在 市 
场 竞争 中 培养 出 更 多 更 好 的 电器 工业 的 科研 设计、 工艺 和 
管理 高 级 人 才 ,创造 出 具有 自主 知识 产权 的 产品 。 同 时 , 企 
业 也 要 创造 条 件 吸 引 人 才 ,为 发 展 生 产 服务 。 

在 未 来 的 竞争 中 , 谁 拥有 人 才 , 谁 就 可 能 获胜 。 要 在 改 
革 中 培养 人 才 、 招 揽 人 才 、 留 住人 才 并 最 大 程度 地 激发 他 们 
的 主观 能 动 性 ,使 我 国电 器 工业 尽快 赶 上 和 超过 世界 先进 
水 平 。 | 

3. 加 大 研究 和 开发 经 费 投 入 ,掌握 关键 技术 GE DUK B 
主创 新 道路 

我 国电 器 工业 竞争 力 弱 的 主要 问题 是 高 级 科技 人 才 
少 技术 创新 能 力 薄弱 、 产 品 档次 不 高 ,因此 在 发 挥 人 才 优 
热 的 同时 要 加 大 研究 和 开发 经 费 的 投入 ,研究 掌握 关键 技 
AR ,把握 产品 升级 的 主动 权 。 

企业 要 有 针对 性 地 制定 企业 的 发 展 战略 ,要 增强 原始 
创新 能 力 和 和 集成 创新 能 力 , 要 走出 不 断 重复 引进 技术 的 老 
路 。 昌 前 企业 的 关键 是 要 把 着 眼 点 放 在 持续 提高 企业 竞争 
力 的 核心 技术 开发 方面 ,尽快 形成 独立 自主 的 新 技术 开发 
能 力 。 

加 大 科研 和 新 产品 开发 的 经 费 投入 是 企业 取得 技术 进 
步 的 关键 ,但 国内 企业 由 于 种 种 原因 (价格 总 体 水 平 低 、 管 
理 成 本 高 .社会 负担 过 重 等 ) ,这 方面 的 投入 比 国外 企业 相 
差 较 多 。 由 于 科研 和 新 产品 开发 资金 投入 少 ,因此 科研 水 
平 低 、 开 发 能 力 差 。 对 此 问题 必须 提高 认识 ,要 从 企业 的 战 
略 发 展 高 度 去 考虑 ,要 积极 努力 获得 应 有 利润 ,提高 管理 水 
平 ,降低 管理 成 本 , 才 有 可 能 提高 科研 经 费 投 入 比例 ,并 逐 
年 提高 .固定 ,达到 国际 通常 的 合理 数值 或 下 限 ,使 科研 经 
费 达 到 销售 收入 5% ~ 1096 的 水 平 。 

4. 搞 好 技术 引进 和 提高 目 主创 新 能 力 

我 国电 力 装 备 有 着 广阔 的 市 场 ,目前 世界 上 所 有 大 的 
电力 设备 制造 商都 已 先后 进入 。 在 此 情况 下 ,我 国 的 电器 
工业 必须 、 尚 需 通 过 必要 的 技术 引进 发 展 高 技术 含量 的 电 
力 装备 ,调整 产品 结构 ,加 大 创新 力度 ,开发 高 技术 含量 和 
具有 自主 知识 产权 的 电力 装备 ,改变 核心 技术 严重 依赖 国 
外 的 被 动 局 面 ,加 快 电器 工业 赶 上 或 超过 世界 先进 水 平 的 

要 增强 引进 消化 吸收 再 创新 能 力 。 把 引进 基础 上 的 消 
化 吸收 和 再 创新 作为 一 项 长 期 的 战略 任务 ,从 体制 机 制 人 
手 , 殉 服 重 引 进 、 轻 消化 吸收 的 现象 。 一 方面 ,继续 做 好 消 


化 吸收 工作 ,促进 先进 适用 技术 的 推广 应 用 ,提升 传统 产业 
的 整体 技术 水 平 ; 另 一 方面 ,充分 利用 国外 先进 技术 资源 ， 
依托 重点 建设 项 目 ,加 强 重 大 技术 创新 和 重大 技术 装备 研 
制 , 加 快 国产 化 步伐 ,为 国民 经 济 发 展 提供 重大 装备 和 技术 
支撑 。 

5. 走 改革 联合、 重组 .兼并 之 路 , 搞 好 电器 工业 的 调整 

我 国电 器 工业 是 在 我 国 社会 主义 建设 的 特殊 情况 下 逐 
步 发 展 起 来 的 ,由 于 受 计划 经 济 条 件 下 条 块 分 割 影响 ,电力 
装备 制造 企业 几乎 遍布 全 国 各 省 市 ,形成 小 而 分 散 的 格局 。 
一 些 企业 虽 经 过 几 次 技术 改造 ,技术 力量 仍然 比较 薄弱 , 产 
品 开发 周期 过 长 ;即使 一 些 大 型 国有 企业 与 国外 电力 装备 
制造 企业 相 比 ,也 还 是 “弱者 ” ,这 样 的 局 面 在 国内 外 市 场 竞 
争 中 是 十 分 不 利 的 。 

电器 工业 就 其 本 身 的 技术 、 产 品 与 应 用 领域 特点 来 说 ， 
是 经 济 效益 较 好 的 产业 。 在 国际 上 ,大 型 电力 设备 制造 企 
业已 发 展 为 多 元 化 经 营 的 巨型 跨国 公司 (特别 是 近年 的 国 
际 收购 与 重组 ) ,规模 的 巨大 和 产品 的 多 样 化 ,为 技术 发 展 
和 抗 风 险 提供 了 足够 的 支撑 。 我 国电 力 装备 制造 企业 由 于 
布局 分 散 ,产品 较为 单一 ,大 部 分 企业 装备 落后 ,工艺 水 平 
低 ,经 营 规模 小 ,抵抗 风险 能 力 弱 ,企业 的 资本 、 生 产能 力 及 
销售 收入 等 与 国外 公司 相 比 差距 很 大 。 这 也 正 是 我 国电 力 
装备 制造 企业 ,特别 是 中 、 小 电力 装备 制造 企业 受 市 场 波 动 
影响 大 的 主要 原因 。 即 使 一 些 大 的 企业 在 工程 项 目 联合 投 
标 、 合 作 分 包 中 ,也 常常 受到 外 商 的 挤 压 ,经 营业 绩 受 到 极 
大 影响 ,甚至 造成 企业 的 亏损 。 

所 以 , 现 阶段 在 国内 市 场 国际 化 的 竞争 中 ,要 赢得 市 场 
并 促进 我 国电 器 工业 的 发 展 ,一 定 要 打破 现 有 格局 ,探索 我 
国电 器 工业 自身 联合 、 重 组 或 兼并 的 模式 , 走 好 改革 调整、 
联合 兼并 之 路 已 成 为 当务之急 。 

利用 联合 .重组 或 兼并 等 模式 ,打破 地 区 .部门 ,所有制 
界限 ,推动 行业 强 强 联合 和 战略 重组 ,盘活 存量 资产 , 提高 
企业 运营 效率 ,充分 发 挥 生产 要 素 的 作用 。 特 别 对 国有 及 
国有 控股 企业 ,必须 进一步 深化 改革 ,减员 增 效 及 调整 产业 
结构 ,强化 技术 创新 能 力 ,加 速 开发 新 技术 、 新 工艺 、 新 产 
品 ,才能 立 于 不 败 之 地 。 

在 市 场 经 济 条 件 下 ,本 着 互惠 互利 、 共 求 发 展 、 多 种 形 
式 的 原则 ,积极 组 织 开展 行业 内 外 相关 单位 的 对 行业 共性 
技术 问题 .关键 技术 .专用 配套 件 、 材 料 的 联合 攻关 ,以 集中 
国内 乃至 国外 的 优势 力量 ,加 速 国内 产品 .技术 的 自主 创新 
进程 ,攻克 “十 一 五 ”及 2020 年 发 展 规划 的 技术 难题 。 

6. 建立 信用 立法 ,解决 货款 拖欠 这 个 日 益 严 重 的 社会 
经 济 问题 

电力 部 门 是 电器 工业 的 主要 用 户 , 拖 欠 国 内 设备 制造 
企业 货款 十 分 严重 ,而 对 进口 设备 却 不 敢 拖 欠 , 造 成 国内 外 
企业 不 平等 竞争 。 建 议政 府 采 取 以 下 措施 解决 货款 拖欠 问 
Bi. 

(1) 建 立 商业 信用 立法 ,用 立法 树立 商业 信用 道德 规 
范 ; 

(2) 引 导 企 业 建立 用 户 信用 风险 预防 制度 ,改变 目前 不 
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顾 信用 风险 ,盲目 追求 销售 额度 的 做 法 ; 

(3) 对 目前 已 形成 的 货款 大 量 拖欠 的 事实 ,由 政府 主管 
部 门 组 织 行 业 协 会 进行 清理 。 对 资金 实际 已 经 到 位 而 被 建 
设 单位 挪用 的 ,要 将 建设 单位 部 分 资产 进行 拍卖 ,将 拍卖 所 
得 抵 作 货款 及 相应 的 利息 ,同时 追究 责任 人 的 相关 责任 。 
对 资金 不 到 位 的 ,应 由 建设 单位 向 银行 申请 抵押 贷款 来 偿 
付 货款 及 相应 的 利 奶 。 

7. 国家 应 制定 促进 电 希 工业 中 电力 装备 与 核心 技术 发 
展 的 政策 与 法 规 

目前 ,在 世界 上 我 国 虽然 是 电力 装备 的 制造 大 国 , 但 不 
是 强国 ,与 世界 先进 水 平 的 制造 企业 相 比 还 有 较 大 差距 , 特 
别 是 在 大 型 高 技术 含量 设备 的 研制 上 我 国 还 处 于 起 步 阶 
段 。 所 以 ,我 国电 器 工业 要 在 国内 市 场 的 竞争 中 占 主导 地 
位 ,了 驶 要 有 计划 、 有 步骤 协调 一 致 地 搞 好 科研 开发 工作 , 充 
分 发 挥 有 限 资 金 和 人 才 的 最 大 作用 。 

对 于 国有 企业 发 展 国 家 急需 的 重大 技术 装备 产品 的 专 
项 技术 改造 项 目 , 国 家 要 给 予 扶持 ,财政 和 银行 要 优先 安排 
资金 并 给 予 政 策 优惠 。 专 项 技术 改造 项 目 是 指 研究 重大 技 
术 装 备 产 品 所 必需 的 项 目 ,但 设备 利用 率 往往 偏 低 ,如 大 型 
转 轮 毛坯 专用 的 热处理 炉 、 大 型 毛坯 铸造 用 地 坑 等 的 技术 
改造 。 国 家 对 这 一 部 分 的 技术 改造 投资 应 考虑 采用 注 人 资 
本 金 或 专项 资助 的 扶持 政策 ,以 减轻 企业 面临 的 高 成 本 、 低 
利润 的 压力 。 

国家 在 财政 税收 政策 方面 要 对 承担 重大 电力 装备 制造 
任务 的 大 型 骨 于 企业 给 予 适当 的 支持 ,在 电力 疫 符 制造 企 
业 试 行 消费 型 增值 税 替 代 生 产 型 增值 税 的 税制 改革 , 即 对 
企业 技术 改造 购 进 的 设备 和 试验 装置 增值 税 给 予 进项 税 抵 
扣 。 

国家 应 对 大 型 企业 的 科技 攻关 等 费用 给 予 文 持 。 对 高 
新 技术 的 自制 创新 与 产业 化 项 目 所 需 资 金 要 给 予 专 项 安 
排 , 并 把 资金 投放 到 以 设备 制造 为 主 的 渠道 上 来 。 国 家 要 
加 大 对 重大 技术 装备 技术 攻关 费用 的 支持 力度 。 


一 .电器 工业 产品 进出 口 情 况 与 特点 

1、 近 三 年 所 器 工业 产品 进出 口 连 年 增长 

电器 工业 产品 2003 年 进出 口 总 额 ( 按 中 国 机 械 工 业 联 
合 会 统计 )368. 98 亿美 元 , 比 上 年 增长 27. 66% ;2004 年 进 
出 口 455. 13 亿美 元 , 比 上 年 增长 23.3596 , 净 增 86. 15 亿美 
元 ;2005 年 进出 口 549. 23 亿美 元 , 比 上 年 增长 20. 6826 , 占 
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电力 工业 的 发 展 与 电器 工业 中 重大 电力 装备 的 制造 是 
一 个 大 的 系统 工程 ,技术 含量 高 ,成 套 性 强 ,生产 周期 长 , 协 
作 配 套 范围 广 ,制造 工艺 复杂 ,资金 投入 大 ,占用 周期 长 ,要 
求 高 度 安全 可 靠 ,所 以 对 电力 事业 的 发 展 不仅 要 早 安排 ,还 
要 有 相对 的 透明 度 ,以 使 电力 装备 的 制造 与 其 同步 。 因 此 ， 
要 对 目前 拟 开工 建设 和 部 分 规划 项 目 中 较 成 熟 的 项 目 尽早 
进行 预 安排 ,让 电力 装备 制造 企业 尽早 明确 项 目 和 进度 要 
求 ,以 防止 生产 能 力 前 松 后 紧 ,或 时 松 时 紧 ,造成 制造 能 力 
的 浪费 。 

8. 制定 有 利于 电器 工业 发 展 的 技术 、 经 济 和 改革 政策 

消化 和 解决 旧 体 制 的 遗留 问题 是 国有 企业 取得 平等 竞 
争 地 位 的 当务之急 。 各 级 政府 都 要 认真 执行 政 企 分 开 的 原 
则 ,要 破除 对 企业 行为 的 直接 干预 和 地 方 部门 的 保护 主 

当前 特别 是 各 级 政府 要 协助 并 促进 企业 深化 体制 改 
革 , 原 计 划 经 济 时 期 留 给 企业 的 种 种 不 合理 负担 和 政策 制 
约 , 依 然 捆绑 着 企业 ,是 企业 走向 市 场 的 障碍 ,也 使 得 企业 
的 劳动 生产 率 过 低 。 解 除 国 有 企业 的 历史 包 裕 ,使 企业 真 
正 从 各 种 社会 保障 职能 问题 中 解脱 出 来 ,轻装 上 阵 , 平 等 参 
与 市 场 竞争 。 

9. 规范 市 场 秩序 ,加 强 政府 部 门 对 市 场 的 监管 力度 , 打 
击 和 遏制 假冒 伪劣 产品 冲击 市 场 ,同时 加 强 培育 行业 名 牌 
产品 ,推广 优质 产品 和 和 名牌 产品 。 

近年 来 ,行业 不 少 产品 在 市 场 上 受到 假冒 伪劣 产品 的 
冲击 ,严重 扰乱 了 市 场 秩 序 ,并 且 直 接 危害 了 消费 者 权益 ， 
特别 是 伪劣 产品 质量 低劣 ,存在 严重 的 安全 隐患 ,直接 危及 
消费 者 的 人 身 安 全 ,国家 相关 部 门 要 加 强 市 场 的 监管 力度 ， 
遏制 假冒 伪劣 产品 泛滥 、 充 斥 市 场 。 

同时 国家 相关 部 门 要 加 大 对 名 牌 产品 的 评比 和 宣传 力 
度 , 尽 快 增加 相关 行业 名 牌 产品 的 目录 ,以 便 开展 相关 工 
作 。 


机 械 工 业 进 出 口 总 额 2 228. 67 亿美 元 的 26.64% , 净 增 94.1 
亿美 元 。2005 年 出 口 275. 88 亿美 元 ,增长 25. 9696 ;进口 
273.35 亿 美元 ,增长 15. 78% 。 出 口 大 于 进口 ,累计 顺差 
2.53 亿 美元 。2002 ~ 2005 年 电器 工业 产品 进出 口 情况 见 表 
1,2003 ~ 2005 年 电器 工业 产品 进出 口 增长 见 图 1。 


X1 2002-2005 年 电器 工业 产品 进出 口 情况 
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3 492 361.1 
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2 361 038.3 
2 733 499.3 
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2、 出 口 继续 增长 , 内燃 发 电机 组 .高压 开 关 和 交流 发 电 
机 出 口 高 速 增长 

近 几 年 电器 工业 产品 出 口 连续 快速 增长 ,2003 年 比 上 
年 增长 25. 68% ;2004 年 比 2003 年 又 增长 19% ;2005 年 增 
长 速度 高 于 前 两 年 , 达 25. 9676 ,但 与 机 械 工业 出 口 增长 幅 
Br 34.1390 JH EE , 38/0 8. 17 个 百分点 。2005 年 出 口 量 大 、 增 
长 速度 快 的 主要 产品 见 表 2。 


R2 2005 年 出 口 量 大 、 增 长 速度 快 的 主要 产品 



















电线 电缆 

低压 电器 35.6 
电动 工具 14.6 
微分 电机 8.5 
变 压 Uns 19.0 
中 小 电机 30.4 
内 燃 发 电机 组 79.3 
车 电池 40.3 
电力 电子 元 器 件 与 静止 式 变 流 器 14.7 
低压 开关 板 de 36.9 
高 压 开 关 及 板 AE 22.72 
d ER 25.5 


发 电机 

(1) 电 线 电缆 。 其 中 出 口 额 最 多 的 是 80 ~ 1 000V 有 接 
头 电 导体 , 达 13.93 亿美 元 ,增长 19. 9% ;其 次 是 80V 及 以 
下 有 接头 电缆, 出口 3.68 亿美 元 ,增长 28.18% 。 出 口 增 速 
最 快 的 是 35kV 以 上 电缆 ,出 口 1 221. 69 万 美元 ,增长 
251.6596 。 

(2) 低 压 电 器 。 其 中 1 000V 及 以 下 开关 出 口 6. 29 亿 
美元 ,增长 24.25% ;1 000V 及 以 下 插头 插座 出 口 8. 86 亿美 
元 ,增长 20.14% ;1 000V 及 以 下 其 他 连接 用 电气 装置 出 口 
13. 89 亿美 元 ,增长 66. 81% 。 


进出 口 合计 xt H 


增长 
金额 (万 美元 ) prid 金额 (万 美元 ) 



































比 上 年 增长 a UEM 
< L 首长 = 
S p (万 美元 ) 
~ 金额 (万 美元 ) "n 
| 464 756.2 39 365.5 
1 840 875.8 25.7 -8 080.0 
2 190 280.3 19.0 — 170 758.0 











2 758 861.8 26.0 25 362.5 


(3) 电 动工 具 。 其 中 手提 和 式 各 种 电 钴 出 口 11.26 亿美 
元 ,增长 11.46% ;手提 电动 砂 磨 工具 出 口 5.45 亿美 元 , 增 
长 14. 39% ; 其 他 手提 式 电 动工 具 出 口 5.99 亿美 元 ,增长 
38.9796 。 

(4) 微 分 电机 。 其 中 37. 5W 及 以 下 徽 电 机 出 口 6. 84 
亿美 元 ,增长 18.34% ,37. 5W 及 以 下 其 他 电动 机 出 口 9.62 
亿美 元 ,增长 1.87% 。 

(5) 变 压 锅 .互感 器 。 其 中 1KV A RATZEA hH 
9.03 亿美 元 , 比 上 年 下 降 5.48% ;10 ~220MV - A 液体 介质 
变压器 出 口 4 807 万 美元 ,增长 63. 86% ;650kV - A 及 以 下 
液体 介质 变压器 出 口 2 188 万 美元 ,增长 39.53%。 

(6) 中 小 电机 。 其 中 单 相 交流 电动 机 出 口 6. 06 亿美 
元 ,增长 31.02% ;75kW 以 上 多 相交 流 电 动机 出 口 3 080 万 
美元 ,增长 66.81% ;750W ~75kW 交流 电动 机 出 口 3.56 47, 
美元 ,增长 36.0196 ; 

(7) 内 燃 发 电机 组 出 口 9.54 亿美 元 ,增长 79.3%。 其 
中 汽油 发 电机 组 出 口 7. 12 亿美 元 ,增长 66. 54% ;柴油 发 电 
机 组 出 口 2.42 亿 美元 ,增长 130.5% 。 

(8) 鞭 电池 出 口 8.09 亿美 元 ,增长 40.3% 。 其 中 起 动 
发 动机 的 铅 酸 蓄电池 出 口 1.52 亿美 元 ,增长 34. 54% ;其 他 
T ER EE RIED 6.57 亿美 元 ,增长 41.73%。 

(9) 绝 缘 子 。 出 口 主要 是 塑料 和 陶瓷 制 的 。 

(10) 发 电机 。75kV，A 及 以 下 交流 发 电机 出 口 7 578 
万 美元 ,增长 56.5496, 

此 外 ,水 轮机 出 口 589. 69 万 美元 ,汽轮机 出 口 5 050 万 
美元 ,分 别 增长 112.24% 和 121.996 , HO FEE BU OE EE 
汽 锅 炉 ,为 6 708.61 万 美元 ,下 降 1.2596, 

出 口 继续 保持 快速 增长 的 主要 原因 :中 世界 经 济 和 国 
际 贸易 继续 保持 增长 ;@ 国 际 电 工 电器 制造 业 向 我 国 转移 
加 快 ,外 资 企 业 出 口 迅 速 增长 ;二 我 国人 世 后 的 积极 效应 ， 
一 大 批 私营 企业 获得 外 贸 经 营 权 ,出口 增长 迅速 ; 弗 我 国政 


综述 © 29. 


府 采取 多 项 符合 WTO 规则 的 鼓励 政策 ,在 信贷 、 保 险 等 方 
面 给 予 支 持 ;名 生产 企业 积极 开拓 市 场 ,改善 出 口 增长 方 
式 , 优 化 出 口 产品 结构 ,加 强 营销 服务 ,取得 明显 成 效 。 

3、 进 口 增幅 明显 下 降 , 少 数 产品 进口 增长 较 快 

前 两 年 ,电器 工业 产品 进口 增长 幅度 较 大 ,2003 年 比 上 
年 增长 29.71% ;2004 Æ X HE 2003 年 增长 27.,7% ;2005 年 
进口 增幅 明显 下 降 , 仅 为 15.78% , 比 上 年 减少 11. 92 个 百 
分 点 。 

2005 年 进口 高 速 增长 的 3 种 产品 见 表 3, 进口 增长 较 
快 的 4 种 产品 见 表 4, 进 口 量 大 、 仅 有 小 幅 增长 的 主要 产品 
见 表 5 ,进口 下 降 的 3 类 主要 产品 见 表 6。 


表 3 2005 年 进口 高 速 增长 的 3 种 产品 


品 名 称 | 进口 额 (亿美 元 ) | 比 上 年 增长 (%) 
风力 发 电机 组 2.11 126.7 
汽轮机 1. 66 55.4 
低压 电器 58.47 | 29,1 





X4 进口 增长 较 快 的 4 种 产品 





产品 名 称 进口 额 (亿美 元 ) | 比 上 年 增长 (%) 
变压器 .互感 器 17.0 
电线 电线 16.0 
高 庄 开 关 15.4 
绝 绿 子 19.1 





RS 进口 量 大 、 仅 有 小 幅 增 长 的 主要 产品 


产品 和 名称 进口 额 ( 亿 美元 ) | 比 上 年 增长 (%) 
“微分 电机 15.09 | 61 

低压 开关 板 、 柜 12. 87 7.2 
中 小 电机 6.15 9.4 




















表 6 进口 下 降 的 3 类 主要 产品 


(亿美 元 ) 


6.04 
9 805.76 
6. 63 
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2.5. 





电器 工业 产品 进口 增幅 明显 下 降 的 主要 原因 是 我 国 实 
施 宏 观 调控 ,国内 需求 适度 减少 。 根 据 海关 统计 ,机 时 产品 
进口 增幅 2004 年 为 34.2% ,2005 年 为 16% ,为 机 电 产 品 配 
套 的 部 分 电器 产品 进口 增幅 也 必然 相应 下 降 。 

2005 年 电器 工业 产品 进出 口 统计 见 表 7。 

二 需要 重视 的 几 个 问题 

1 .继续 积极 扩大 出 口 ,发 展 自主 品牌 ,推行 优质 优 价 

出 口 是 拉 动 电 器 工业 发 展 极为 重要 的 因素 。 当 前 , 优 
化 出 口 产品 结构 ,发 展 自主 品牌 ,改善 出 口 增长 方式 ,是 摆 
在 行业 面前 的 重大 课题 。 目 前 出 口 的 电器 产品 中 ,虽然 技 
术 含 量 较 高 和 附加 值 较 高 的 产品 不 断 增 长 ,但 劳动 密集 型 
产品 ( 如 部 分 低压 电器 、 部 分 电动 工具 ) 、 附 加 值 较 低 的 产品 
(如 部 分 工业 锅炉 .部 分 钢 铝 电导 体 ) 仍 占 相 当 比 重 , 需 要 继 
续 优化 出 口 产品 结构 ,提高 竞争 力 。 . 

要 加 大 对 新 产品 开发 研制 投入 的 力度 ,发 展 具 有 自主 
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知识 产权 的 产品 ,重视 产品 技术 标准 的 不 断 完善 和 提高 , 努 
力 向 国际 标准 或 国际 先进 技术 标准 靠拢 和 转化 ,不 断 提高 
出 口 产品 质量 ,实行 优质 优 价 ,提高 经 济 效益 。 

出 口 的 产品 要 针对 不 同 需求 ,多 元 化 地 开拓 国际 市 场 ， 
尤其 是 亚洲 .中 东 、 非 洲 、 拉 丁 美洲。 把 握 我 国 与 东盟 自由 
贸易 区 建立 的 机 遇 , 充 分 利用 东盟 10 国 对 进口 我 国产 品 实 
行 低 关税 的 优惠 ,扩大 出 口 。 我 国生 产 的 350MW 以 上 汽 轮 
机 :水 轮机 及 调节 器 和 零件 .350MV - A 以 上 交流 发 电机 、 
蒸发 量 超过 45v/h 的 其 他 水 管 锅 炉 及 其 冷凝 器 、 交 直流 两 用 
电动 机 .375kW 以 上 直流 电动 机 、 交 流 电 动机 、750kV < A 及 
以 下 交流 发 电机 ,熔断 器 、1 000V 以 上 自动 断路 器 、 陶 瓷 制 
绝缘 子 、1 000V 以 下 自动 断路 器 等 都 具有 一 定 的 竞争 力 。 

要 防止 出 口 产品 竞相 压价 , 搞 低 价 恶 性 竞争 ,特别 要 避 
免 出 口 产品 价格 低 于 国内 市 场 价格 ,从 而 引起 进口 方 采取 
反倾销 等 贸易 措施 。 

2 出口 退 税政 策 有 调整 ,企业 要 及 时 办 理 出 口 退税 

国务 院 2005 年 8 月 1 日 发 布 《关于 完善 中 央 与 地 方 出 
口 退 税 负担 机 制 的 通知 》, 主要 内 容 为 :一 是 调整 中 央 和 地 
方 出 口 退税 比例 。 在 原核 定 的 退税 基数 上 , 超 基 数 部 分 中 
央 与 地 方 负担 比例 由 原来 的 75: 25 ,调整 为 92.5:7.5。 二 是 
规范 地 方 出 口 退税 分 担 办 法 。 各 省 (区 .市 ) 根 据 实际 情况 ， 
自行 制定 省 以 下 出 口 退税 分 担 办 法 ,但 不 得 将 出 口 退税 负 
担 分 解 到 乡镇 和 企业 ,不 得 采取 限制 外 购 产 品 出 口 等 干预 
外 贸 正 常 发 展 的 措施 。 三 是 改进 出 口 退税 退 库 方 式 。 出 口 
退税 改 由 中 央 统一 退 库 ,相应 取消 中 央 对 地 方 的 出 口 退 税 
基数 返还 ,地 方 负担 部 分 年 终 专项 上 解 。 

从 2004 年 起 ,电器 工业 产品 的 出 口 退 税率 除 电 动工 具 
继续 保持 17% 不 变 外 ,其 他 产品 包括 电动 工具 零件 都 由 
1796 KER] 13% 。 由 于 原 规定 由 地 方 承担 的 25% 在 不 少 地 
方 不 落实 ,企业 拿 不 到 ,影响 企业 资金 周转 和 生产 成 本 ,这 
次 政策 调整 地 方 承 担 的 7.5% 、 中 央 承 担 的 92. 5% 退税 款 
有 保证 ,因此 出 口 企业 可 以 得 到 更 多 的 退税 款 ,从 而 使 出 口 
产品 成 本 有 所 降低 ,资金 周转 会 有 所 改善 , 必 将 调动 企业 出 


口 的 积极 性 。 有 关 企 业 在 产品 出 口 后 ,要 抓紧 政 齐 各 种 单 


证 ,及 时 办 理 出 口 退税 。 

3、 积 极 面 对 汇 率 改 革 ,缓解 人 民 币 升 值 对 出 口 的 影响 

根据 预测 , 人民币 升值 仍 将 是 趋势 ,美元 对 人 民 币 交易 
价 的 浮动 幅度 逐渐 加 大 , 必 将 增加 出 口 产品 成 本 ,出 口 企业 
要 有 足够 的 准备 。 为 此 : 

一 是 要 尽快 适应 新 的 汇率 机 制 ,增强 风险 意 识 。 我 国 
的 进出 口 贸易 一 直 习 惯 以 美元 计价 签约 并 结算 。 实 行 新 的 
汇率 机 制 ,为 非 美 元 的 其 他 货币 计价 签约 结算 提供 了 新 的 
途径 。 有 的 银行 已 主动 向 客户 提出 ,如 果 与 欧盟 做 贸易 ,最 
有 效 的 规避 风险 的 办 法 就 是 采用 以 欧元 计价 签约 并 结算 。 

新 的 汇率 制度 使 过 去 由 银行 承担 的 汇率 风险 变 成 企业 
自己 承担 。 这 就 要 求 进 出 口 企业 增强 风险 意识 ,培养 熟悉 
外 汇 知 识 的 专业 人 才 , 关 注 外 汇市 场 上 各 主要 币 种 汇率 的 
变化 ,学 会 在 汇率 变化 的 市 场 中 ,选择 计价 签约 并 结算 的 外 
币 币 种 ,特别 要 注意 把 握 结 汇 时 机 。 


二 是 努力 缓解 人 民 币 升值 对 出 口 的 影响 。 加 强 与 境外 
客户 的 沟通 ,根据 新 的 汇率 ,调整 出 口 报价 ;综合 运筹 外 汇 
现汇 账户 ,衔接 好 出 口 收 汇 和 进口 用 汇 ,减少 汇 差 损失 和 手 
续费 开支 ;选择 服务 好 、 有 竞争 力 的 银行 开展 远 期 结汇 业 
务 , 即 企业 与 银行 先 签订 合同 ,把 未 来 要 办 理 结汇 的 外 币 币 
种 .金额 .汇率 和 期 限 先 乍 下 来 ,到 期 按 合同 与 银行 办 理 结 
汇 ,将 未 来 的 人 民 币 收 益 锁 定 ( 即 在 签订 出 口 合 同时 , 订 有 
汇率 变动 的 保值 条 款 ) 。 

4、 改 善 出 口 增长 方式 ,促进 加 工 贸易 转型 升级 

电器 工业 是 国际 制造 业 回 我 国 转移 速度 最 快 的 行业 之 
一 。 我 国 实行 改革 开放 尤其 是 加 入 世贸 组 织 以 来 ,外 商 加 
快 步伐 纷纷 在 我 国 投资 设 厂 开展 加 工 贸 易 业 务 , 目 前 加 工 
贸易 出 口 已 成 为 电器 工业 产品 出 口 的 主要 贸易 方式 之 一 。 
据 海关 统计 ,2005 年 电器 工业 加 工 贸 易 出 口 169. 58 亿美 
元 , 占 电 器 工业 产品 出 口 总 额 的 61.47% 。 电 线 电 缆 、 电 动 
机 及 发 电机 、 发 电机 组 .静止 式 变 流 器 加 工 贸 易 出 口 额 已 占 
该 产品 2005 年 出 口 金额 的 70% 以 上 ;蓄电池 ,开关 及 电路 
保护 装置 .电动 工具 加 工 贸 易 出 口 额 已 占 全 年 出 口 额 的 
3096 左右 ;变压器 及 电感 器 等 加 工 贸 易 出 口 比 重 也 很 大 。 
由 于 当前 来 件 来 料 组 装 和 进 料 加 工 贸 易 技术 含量 较 低 、 国 
内 增值 少 ,需要 努力 促进 加 工 贸易 的 转型 升级 ,以 提高 其 技 
术 含 量 和 国内 增值 比重 。 当 前 加 工 贸易 的 转型 升级 要 突出 
以 下 内 容 :由 低档 产品 向 中 高 档 产 品 发 展 ,如 低 电 压 电 缆 向 
中 高 压 电 缆 提升 ;由 硬件 向 硬件 加 软件 方向 发 展 ,生产 企业 
不 仅 要 提供 硬件 ,还 要 提供 应 用 软件 和 技术 服务 ;由 贴 牌 生 
产 逐 步 将 其 中 一 部 分 转 入 自主 品牌 生产 ,如 电动 工具 等 ; 延 


长 加 工 贸 易 上 下 游 产 业 链 ,承担 售后 
供应 等 。 

5 .一些 重点 企业 被 外 资 并 购 ， 应 尽快 建立 外 资 并 购 风 
险 防范 机 制 

近 几 年 来 ,外 商 在 中 国 投资 方式 发 生 明 显 变化 ,呈现 独 
资 化 加 快 ,大 型 投资 项 日 增多 ,工业 领域 外 资 集中 度 上 升 的 
特点 ,外资 并 购 内 资 重点 企业 (主要 是 国有 企业 ) 案 例 越 来 
越 多 。 

电器 工业 中 有 一 批 重 点 企业 在 与 外 商 合资 过 程 中 过 到 
了 或 已 经 出 现 了 种 种 问题 。 特 别 是 有 些 发 展 势头 好 的 重点 
企业 被 外 资 并 购 ,控股 ,从 此 失去 了 自主 权 , 丢 掉 了 优良 资 
产 、 品 牌 和 市 场 ,多 年 积累 的 技术 能 力也 付 诸 东 流 , 这 些 都 
值得 我 们 深思 。 

为 此 建议 我 国 应 尽快 建立 外 资 并 购 内 资 企 业 风 险 防范 
机 制 :一 方面 要 加 紧 完 善 和 制定 《 反 不 正当 竞争 法 》 和 《 反 
垄断 法 》 等 相关 法 律 ; 男 一 方面 要 建立 适合 我 国 国情 的 外 资 
并 购 行为 的 评价 体系 和 标准 。 内 容 包括 :外 资 并 购 对 产业 
安全 和 国家 经 济 安全 的 影响 ;外 资 并 购 对 市 场 影响 的 程度 ， 
有 没有 可 能 形成 垄断 ;外 资 并 购 对 产业 结构 升级 是 否 会 造 
成 不 利 影响 ;外 资 并 购 有 没有 造成 资产 流失 等 。 特 别 是 那 
些 资 产 总 额 .年 销售 额 和 主要 产品 市 场 竞 争 力 名 列 该 行业 
前 茅 的 企业 ,要 予以 特别 重视 。 

同时 建议 在 政府 主管 部 门 内 要 有 专职 机 构 , 组 织 评估 
和 办 理 审批 手续 。 国 有 企业 要 先 经 各 级 国有 资产 监督 管理 
部 门 评估 和 审核 ,并 确定 超过 一 定 限额 的 外 资 并 购 项 目 要 
上 报国 务 院 或 国务 院 主管 部 门 组 织 评估 后 予以 审批 。 


维修 服务 和 维修 备件 


表 7 2005 MM —— 口 统计 


— ao, aT Lan kn) 
rau 


68141000 | 粘 聚 或 复制 云母 制 板 、 = ` 带 
68149000 | 其 他 已 加 工 的 云母 及 其 制品 
70200012 | dy $82 T- HH3E38-3- 3c 
83111000 | 焊剂 涂 面 的 贱 金 属 电极 ,电弧 焊 用 
83112000 | 焊剂 为 芯 的 贱 金 属 制 焊丝 rb, LER FH 
83113000 | 焊剂 涂 面 或 做 艺 贱 金属 条 或 丝 , 针 焊 或 气 焊 用 
83119000 | 其 他 贱 金 属 焊 条 等 ; 贱 金 属 粉 制 金属 喷 镀 丝 条 
84021110 | 蒸发 量 在 900vh 及 以 上 的 发 电 用 锅炉 
84021190 [2k & Ei E 45v/h 的 其 他 水 管 锅炉 
84021200 RERE ASv/h 的 水 管 锅 炉 
84021900 | 未 列 名 蒸汽 锅炉 ,包括 混合 式 锅炉 
84022000 | 过 热 水 锅炉 

84029000 | 蒸汽 及 过 热 水 锅 炉 零 件 

84039000 | 集中 供暖 用 的 热 水 锅 炉 零 件 

84041010 | 蒸汽 锅炉 和 过 热 水 锅 炉 的 辅助 设备 
84041020 | 集中 供暖 用 锅炉 的 辅助 设备 

84042000 | 水 蒸汽 或 其 他 敬 汽 动力 装置 的 冷 族 器 
84049010 84041020 所 列 设备 的 零件 

84049090 |84041010 .84042000 所 列 设备 的 零件 
84068110 40MW < 输出 功率 去 100MW 的 汽轮机 
84068120 100MW < 输出 功率 350MW 的 汽轮机 


nb mb ub nb nb 
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|] 2 733 499.31 499, 3 | 458 8 


2 758 2758 861.8 8 26.0 


28.3 
41.4 

3 906.1 
24.8 
51.8 
237.2 
53.7 
-75.2 
55.6 
107.6 
-5.2 
746.6 
93.3 
102.8 
-43.4 
335.0 
69. 7 

- 100.0 
246.4 


3 295.90 


商品 代码 








金额 








84068130 
84068200 
84069000 
84101100 
84101200 
84101310 
84101330 
84101390 
84109010 
84109090 
84118200 
84672100 
84672210 
84672290 
84672910 
84672920 
84672990 
84679110 
84679910 
85011010 
85011091 
85011099 
85012000 
85013100 
85013200 
85013300 
85013400 
85014000 
85015100 
85015200 
85015300 
85016100 
85016200 
85016300 
85016410 
85016420 
85016430 
85021100 
85021200 
85021310 
85021320 
85022000 
85023100 
85023900 
85024000 
85030010 
85030020 
85030030 
85030090 
85042100 
85042200 
85042311 
85042312 
85042313 


输出 功率 超过 350MW 的 汽轮机 
输出 功率 不 超过 40MW 的 汽轮机 
汽轮机 零件 

水 轮机 及 水 轮 ,P 志 1 000kW 

1 000kW < P10 000kW 的 水 轮机 及 水 轮 
P >30 000kW 的 冲击 式 水 轮机 及 水 轮 

P >200 000kW 的 水 泵 水 轮机 及 水 轮 

P >10 000kW 的 其 他 水 轮机 及 水 轮 

水 轮机 及 水 轮 的 调节 器 

其 他 水 轮机 及 水 轮 的 零件 

其 他 燃气 轮机 ,P >5 000kW 
手提 式 各 种 电钻 

电动 手提 式 链 锯 

其 他 手提 式 电 锯 

手提 电动 砂 磨 工 具 ( 包 括 磨 光 机 砂 光 机 等 ) 
TH GI 

其 他 手提 式 电动 工具 

电动 手提 式 链 饮用 的 零件 

品目 84.67 所 列 其 他 电动 手提 式 工具 的 零件 
玩具 电动 机 ,P 和 志 37.5W 

ftt EL, P37. 5W 20mm < LEE RES 30mm 
Hl SIEL, Px37.5W 

交 直 流 两 用 电动 机 ，P >37.5W 

直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P<750W 
直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,750W <P<75kW 
直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,7SKW <P<375kW 
直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P 2 375kW 
其 他 单 相交 流 电动 机 

多 相交 流 电 动机 ,P750W 

多 相交 流 电 动机 ,750W < Pc75kW 

多 相交 流 电 动机 ,P >75kW 
交流 发 电机 ,P75kY .A 
交流 发 电机 ,75kV - A<P<375kY .A 
交流 发 电机 ,375kY - A «P750kV - A 
交流 发 电机 ,7$0kV - A « Pxz350kV - A 
交流 发 电机 ,350MV * A«Ps665MV* A 
交流 发 电机 ,P >665MY - A 

压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P75kV .A 
压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,75kV © A «Psc375kV - A 
压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,375kV - A <P<2MV .A 
压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P >2MV .A 

装 有 点 燃 式 活塞 内 燃 发 动机 的 发 电机 组 
风力 发 电机 组 

未 列 名 发 电机 组 

旋转 式 变 流 机 

玩具 电动 机 和 微 电 机 的 零件 

输出 功率 超过 350MV' A 交流 发 电机 的 零件 

子 目 号 8 502.31 所 列 发 电机 组 零件 

其 他 专用 于 或 主要 用 于 8501 a 8X. 机 器 的 零件 
液体 介质 变压器 ,额定 容量 过 630kV + A 
液体 介质 变压器 ,650kV， A < 额定 容量 入 IOMV -+ A 
液体 介质 变压器 ,JOMV . A < 额定 容量 <Z0MV «A 
液体 介质 变压器 ,20MV - A 额定 容量 <330MV «A 
液体 介质 变压器 ,330MV . A 额定 容量 <400MV .A 





32 * 中 国电 器 工业 年 鉴 



































































































台 0 
台 3 8150. 00 
kg 6 802.13 
& 127.16 
e 316. 82 
台 0 
台 0 
台 145.71 
kg .7 178 694 140.38 
kg .1 6 644 808| 3 591.63 
台 .3 l 300. 00 
8 .9| 63 166 641| 112 657.64 
[si .4 1555 089| 5315.95 
& .8| 25644 512| 52 864.69 
台 .7| 47 133 585| 54 501.78 
台 .2 5 524.06 
台 .0 59 912. 57 
kg .7 195.70 
kg . .1| 35199 790| 17 279.22 
& 69 632 772| | 1344.74 -9.1| 149 627 784| 2 438.53 
& 867 102 193| 43 243.80 7.1| 1 576 423 630! 68 439.54 
台 660 665 542| 78 095.02 6.1| 1 321 018 732| 96 228.12 
& 4670185| 1988.4] 11.6| 21473 155! 10 149. 70 
& 26 533 931| 17 253.44 -0.9| 80939 131| 33072.31 
& 2785.38| -11.7 3 321 233| 5651.72 
& ] 418.99 0.7 233 145. 82 
& 655.67,  -69.3 73 219.77 
台 14 232.50 5.5| | 99 491 860| 60 671.57 
& 9 022.40 19.1 10 910. 19 
ü 18 041.30 25.1 3 5613.40 
& 24 430.93 12.8 5 138.45 
台 556.64 -5.7 7 578.34 
台 498.07,  -66.4 1 980.96 
台 596.54| -68.0 909. 08 
台 7 039.72 -2.5 1 530. 51 
台 3 876.09| 358.3 0 
& ] 435.98 175.2 0 
台 2 365.79 21.8 14 556.04 
& 3938.55| -49.9 3 022.77 
& 42392.62|  -24.0 6 544.60 
台 9 217. 59 28.6 426.83 
台 2 524.02| -20.4 7 101 206| 71238.55 
台 21148.49| 126.7 1 489 40.47 
台 41 233.75 28.2 1 795| 4504.88 
台 181.59| 151.1 695 3.92 
kg 20 799 509| 36 899.99 6.4| 12291 565| 12 843.23 
kg 20 280 743| 18 623.38 75.4 1 094 935 448. 53 
kg 3926678 3520.42 30.7| | 14163155! 3875.19 
kg 108 049 169 0.5 51 231.31 
个 .0 2 188. 10 
个 .1 1 046.01 
个 .9 4 807. 12 
个 .3 0 
个 .3 220. 00 








比 上 年 


(万 美元 ) EK) 


251. 
74. 
76. 

118. 


141. 
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商品 代码 


85042321 | 液体 介质 变压器 ,40MV' A 友 额定 容量 <S00OMV * A 


85042329 
85043110 
85043190 
85043210 
85043290 
85043300 
85043400 
85044020 
85044091 
85044099 
85045000 
85049011 
85049019 
85049020 
85040090 
85051110 
85051190 
85051900 
85053000 
85059000 
85071000 
85072000 
85079010 
85111000 
85112010 
85112090 
85113010 
85113090 
85114010 
85114091 
85114099 
85115010 
85115090 
85141010 
85141090 
85142000 
85143000 
85144000 
85149010 
85149090 
85151100 
85151900 
85152110 
85152190 
85152900 
85153110 
85153190 
85153900 
85158000 
85159000 
85321000 
85329010 
85351000 


商品 名 称 


液体 介质 变压器 ,额定 容量 宇 500MV - A 
额定 容量 过 1kV - A 的 互感 器 

未 列 名 额定 容量 过 1kV . A 的 变压器 

IkV- A < 额定 容量 三 16kV. A 的 互感 器 
lkV * A < 额定 容量 过 16kV . A 的 未 列 名 变压器 
其 他 变压器 ,16kKV - A <P<500kY :A 

其 他 变压器 ,P>500kV - A 

不 间断 供电 电源 

有 具有 变 流 功能 的 半导体 模块 

ARA RR LEX AE URS 

ERU 

Pz:400MV - A 的 液体 介质 变压器 的 零件 
其 他 变压器 的 零件 

稳 压 电源 及 不 间断 供电 电源 的 零件 

8504 所 列 其 他 货品 的 零件 

稀土 永 磁体 

其 他 金属 永 磁铁 及 磁化 后 准备 制 永 磁铁 的 物品 
其 他 永 磁铁 及 磁化 后 准备 制 永 磁铁 的 物品 
电磁 起 重 吸盘 

电磁 铁 ;电磁 或 永 磁 工 件 夹 具 ;8505 的 零件 
用 于 起 动 活 塞 式 发 动机 的 铅 酸 蓄电池 

Af TRE EE HA ie 

铅 酸 蓄电池 的 零件 

火花 塞 


机 车 ,航空 器 .船舶 用 磁 电机 ,直流 发 电机 及 磁 飞 轮 


其 他 点 火 磁 电机 、 永 磁 直 流 发 电机 及 磁 飞 轮 
机 车 .航空 器 及 船舶 用 分 电器 .点 火线 图 
其 他 分 电器 、 点 火线 图 


机 车 .航空 器 船舶 用 起 动 电机 及 两 用 起 动 发 电机 
输出 功率 宇 132.39kW 其 他 发 动机 用 启动 电机 


其 他 起 动 电机 及 两 用 起 动 发 电机 

其 他 机 车 、 航 空 器 及 船舶 用 发 电机 

未 列 名 发 电机 

可 控 气 氛 热 处 理 炉 

其 他 工业 或 实验 室 用 电阻 加 热 炉 及 烘箱 
工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 工作 的 炉 及 烘箱 
其 他 工业 或 实验 室 用 炉 及 烘箱 

其 他 工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 热处理 设备 
炼 钢 电 炉 的 零件 

品目 85.14 所 列 其 他 设备 的 零件 

针 焊 烙铁 及 焊 枪 

其 他 鲜 焊 机 器 及 装置 

全 自动 或 半自动 电阻 直 缝 焊管 机 

其 他 全 自动 或 半自动 电阻 焊接 机 器 及 装置 
其 他 电阻 焊接 机 器 及 装置 

全 日 动 或 半自动 的 螺旋 焊管 机 

其 他 全 自动 或 半自动 电弧 焊接 机 器 及 装置 
其 他 电弧 焊接 机 器 及 装置 

其 他 焊 机 ; 热 喷 金属 或 硬 质 合金 的 电气 机 器 
8515 所 列 机 器 的 零件 

50/60Hz 电路 用 固定 电容 ,无 功 Q20. 5kvar 
85321000 所 列 电容 器 的 零件 

KA Brar ,线路 电压 > 1 000V 


个 
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33 
19 758 589 
] 373 187 884 


229 107 592 
47 143 227 362 


28 700 577 
3 311 891 
16 675 535 


2 147 160 


6 796. 
2 083. 
43 592. 
7D. 

1 506. 
1 957. 
4 459. 
9 233. 
9 701. 
108 873. 
117 868. 
364. 

25 815. 
15 635. 
48 037. 
7 337. 
19 125. 
19 187. 
158. 

8 932. 
819. 

8 986. 
1 274. 
2 093. 
105. 
40. 
390. 

5 4460. 
1 188. 
405. 

5 631. 
1 148. 
5 033. 
10 681. 
23 242. 
4 374. 
28 595. 
9 037. 
237. 

8 762. 
591. 

6 083. 
1 057. 
11 456. 
4 545. 
227. 

10 292. 
3 103. 
43 443. 
11 553. 
4271. 
650. 


mel 


x 
金额 比 上 年 
2 0.36 6 


3 951 
19 444 664 
2 307 595 065 


12 571 332 
56 564 675 
| 674 221 707 
30 678 439 797 


14 981 769 
29 216 425 


132 867 182 
8 308 254 
95 684 210 


H 
EJ 


比 上 年 


ART) | 增长 (%) 


2 553. 
42 804. 
2 334. 
235 288. 
101 534. 
376. 
21 162. 
11 128. 
28 804. 
24 247. 
20 796. 
21 739. 
367. 
4 186. 
15 251. 
65 704. 
1 799. 
2 293. 
28. 
1 376. 
1 293. 
5 958. 
1727. 
17. 
6 762. 
175. 
4 667. 
1 613. 
2 471. 
1 199. 
2 711. 
314.7 
326. 
1 601. 
3 231. 
487. 


168. 


167. 


100. 
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商品 代码 


85352100 
85352900 
85353000 
85354000 
85359000 
85361000 
85362000 
85363000 
85364100 
85364900 
85365000 
85366100 
85366900 
85369000 
85371010 
85371090 
85372010 
85372090 
85381010 
85381090 
85389000 
85413000 
85433000 
85441100 
85441900 
85442000 
85443020 
85443090 
85444110 
85444190 
85444910 
85444990 
85445110 
85445190 
85445010 
85445990 
85446011 
85446019 
85446090 
85447000 
85451100 
85451900 
85452000 
85459000 
85461000 
85462010 
85462090 
85469000 
85471000 
85472000 
85479010 
85479090 





自动 断路 器 ,1 000V < 线路 电压 «72. 5kV 
自动 断路 器 , EXER HA Hs m 72. 5kV 

中 离开 头 及 断 续 开 关 ,线路 电压 > 1 000V 
避雷 器 .电压 限 幅 器 及 电 浦 抑制 器 ,电压 >1 000V 
其 他 开关 保护 或 连接 用 电气 装置 ,电压 >1 000V 


商品 名 称 


KA Sra ,线路 电压 过 1 000V 


自动 断路 器 ,线路 电压 和 1 000V 
其 他 电路 保护 装置 ,线路 电压 过 1 000V 


"EH dS ETE 60V 


继电器 ,60V « Ze Fk s 1 000V 


JFX ZR PERLES 1 000V 
灯 座 ,线路 电压 专 1 000V 


插 涉 及 插座 ,线路 电压 专 1 000V 

其 他 连接 用 电气 装置 ,线路 电压 «1 000V 

用 于 电压 不 超过 1000V 线路 的 数控 装置 
其 他 电力 控制 或 分 配 盘 板 . 台 等 ,电压 <<1 000V 
全 封闭 组 合式 高 压 开 关闭 置 , 线 路 电压 宇 500kV 
其 他 电力 控制 或 分 配 盘 板 、 台 等 ,电压 >1 000V 
编号 8537. 2010 所 列 货品 的 零 配 件 

8537 其 他 货品 的 盘 、 板 等 基 座 ,未 装 有 关 装 置 
8535.8536 或 8537 所 列 装 置 的 其 他 零件 


半导体 开关 元 件 等 


ER .电解 或 电泳 设备 及 装置 


铜 制 绕组 电线 
其 他 绕组 电线 


同 轴 电缆 及 其 他 同 轴 电 导体 


机 动车 辆 用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 
其 他 车 ,航空 絮 , 船 用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 


有 接头 电缆 , 耐 压 专 80V 


其 他 有 接头 电导 体 , 耐 压 拟 80V 


其 他 电缆 , 耐 压 专 80Y 
未 列 名 电导 体 , 耐 压 拟 80Y 


有 接头 电费 ,80V< ij Hs «1 000V 

其 他 有 接头 电导 体 ,80Y « 耐 压 专 1 000V 
其 他 电缆 ,80Y < 耐 压 专 1 000V 

未 列 名 电导 体 ,80V < 耐 压 专 1 000V 


电缆 , 耐 压 >3SkV 

电费 ,1 000V < ifr Fs s 35kV 
未 列 名 电导 体 , 耐 压 >1 000V 
由 每 根 被 覆 光 纤 组 成 的 光缆 ， 


炉 用 碳 电 极 
其 他 碳 电 极 
碳 刷 


其 他 电气 设备 用 石墨 或 碳 精 制品 


玻璃 制 的 绝缘 子 
输 变 电线 路 绝缘 次 套 管 
其 他 陶瓷 制 的 绝缘 子 


其 他 绝缘 子 


陶瓷 制 绝缘 零件 
塑料 制 绝缘 零件 


内 衬 绝缘 材料 的 贱 金 必 制 线路 导管 及 其 接头 
未 列 名 的 电气 机 器 .器 具 或 设备 用 绝缘 配件 
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2 060 080 
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6 708 

59 494 
822 726 

2 499 716 
3 393 045 078 
177 472 187 
122 060 740 

] 308 190 587 
65 951 079 

8 896 756 784 
662 633 916 
6 508 432 452 
74 809 465 
2 846 054 
23 023 113 
440 

9 974 983 
3 268 777 
11 241 718 
99 150 449 
3 237 382 181 


19 726 552 
131 731 942 
412 021 973 

60 099 019 

88 503 563 

3 012 726 


] 029 841 
14 859 798 
147 895 316 
302 367 574 
1 625 668 
21 946 771 


11 773 382 
9 213 513 
11 164 111 
3] 463 019 


17 307 071^ 
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644. 
13 138. 
19 401. 
11 341. 
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2 864. 
809. 
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一 、 全 球 经 济 强 劲 增长 推动 铜价 持续 上 升 

2001 年 ,世界 经 济 的 火车 头 美国 在 经 历 了 互联 网 泡沫 
破灭 和 9 11 灵 怖 袭击 事件 后 ,经 济 陷入 短期 低谷 。 但 随 
后 ,美联储 对 低迷 的 经 济 迅速 做 出 反应 ,当时 的 美联储 主席 
格林 斯 潘 先 生 在 一 年 内 将 联邦 基准 利率 从 6. 596 迅速 下 调 
到 1.75% ,资金 流动 性 增加 刺激 了 美国 经 济 的 复苏 ,并 进而 
带动 全 球 经 济 进入 新 一 轮 高 增长 周期 。 志 界 经 济 增长 速度 
在 2002 ~ 2004 年 间 持 续 走 高 ,2004 年 达到 5. 196 , 创 出 了 
30 年 来 的 新 高 。 铜 消费 与 世界 经 济 增长 紧密 相关 ,2002 ~ 
2004 年 ,世界 铜 消费 增幅 随 世 界 经 济 增 速 的 提高 而 提高 ,而 
且 波 动 的 幅度 更 大 。 世 界 经 济 增 长 与 钢 消 费 增长 关系 见 图 
L, 


1 世界 经 济 增长 与 铜 消费 增长 关系 
资料 来 源 : 民 族 证 券 研 发 中 心 。 
2001 年 全 球 精 铀 消费 量 为 1 478 万 t,2004 年 增加 到 
1 6947] t, 净 增 216 77 t, 而 同期 全 球 精 铀 产量 只 增加 27 
万 t。 供 需 失 衡 导 致 国际 钢 价 大 涨 ,其 中 伦敦 金属 交易 所 


图 3 LME 3 个 月 期 铜价 格 走势 


(LME)3 月 期 铜 均 价 从 2001 年 的 1 483 美元 /t 上 涨 到 了 
2004 年 的 3 150 美元 /t。2005 年 尽管 国际 铜 市 供求 状况 有 
所 改善 ,但 铜 精 矿 供应 的 持续 紧张 导致 铜价 又 继续 上 涨 到 
4 395 美 元 At。2001 ~ 2005 年 , 铜 均 价 累积 上 涨 近 2 fü. d 
寞 铜 消 费 量 与 铜 均 价 关系 见 图 2。 


图 2 世界 铜 消费 量 与 铀 均 价 


二 、2006 年 国际 铜价 加 速 上 扬 

2006 年 ,国际 和 国内 市 场 铜 价 在 上 年 高 位 运行 的 基础 
上 进一步 加 速 上 扬 ,创下 历史 新 高 。 其 中 ,伦敦 金属 交易 所 
3 个 月 期 铜价 格 仅 仅 经 过 2 个 多 月 ,就 从 2006 年 3 月 10 日 
的 4 825 美元 /t 帘 升 至 2006 年 5 月 18 日 的 8 800 美元 /ti 
之 后 , 虽 曾 一 度 下 滑 到 6 420 XU, HZ xL REED ERES 
在 以 7 600 美元 /t 为 轴 心 的 高 位 区 域 之 中 。 上 海 金属 交易 
所 的 沪 铜 走势 与 伦敦 金属 市 场 的 铜价 走势 相近 , 沪 铜 0701 
盘 中 曾经 一 度 创下 81 600 元 /t 的 高 价 。LME 3 个 月 期 铜价 
格 走势 见 图 3。 沪 铜 0701 价格 走势 见 图 4。 


图 4 沪 铜 0701 价格 走势 
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三 .铜价 上 涨 严 重 影响 电工 电器 行业 的 盈利 能 力 

电工 电器 行业 是 中 国 铜 消费 的 第 一 大 行业 ,其 中 又 以 
电线 电线 用 钢 最 多 ,电机 和 变压器 因为 要 用 到 电磁 线 ,所 以 
也 受到 铜价 上 涨 的 影响 。 根 据 电线 电缆 分 会 统计 ,在 我 国 
年 用 铜 量 中 ,电线 电缆 的 用 铜 量 约 占 5596. ~ 60% , 铜 材 占 电 
线 电缆 产品 生产 成 本 的 70% ~ 80% 。 据 统计 ,2005 年 中 国 
铜 消费 量 为 360 万 t, 也 就 是 说 电线 电线 行业 要 消费 200 万 t 
以 上 的 铜 。 按 当年 LME 期 铜 均 价 的 涨幅 ,2005 年 我 国电 线 
电缆 企业 仪 铜 材 一 项 就 要 多 支付 199.2 亿 元 ,相当 于 2005 
年 电线 电缆 行业 年 销售 额 1 800 亿 元 的 11.07% 。 而 对 于 


芪 争 激烈 的 制造 业 来 说 ,一 年 的 销售 净利 率 可 能 也 就 是 5% 


左右 ,由 此 可 见 铜价 的 持续 上 涨 给 下 游 电工 电器 行业 企业 
的 经 营 带 来 了 较 大 的 成 本 压力 。 从 上 市 公司 近年 经 营 情况 
也 可 以 看 出 , 铜 、. 铝 、 硅 钢 等 原材料 价格 上 涨 对 电工 电器 行 
业 的 影响 。 

1. 原材料 价格 上 涨 使 电工 电器 上 市 公司 毛利 率 持续 下 滑 

2002 年 以 来 , 随 着 国内 经 济 的 持续 好 转 , 下 游 电 力行 业 
固定 资产 投资 稳步 增长 ,电工 电器 行业 订单 持续 增加 ,销售 
收入 呈现 明显 增长 。Wind 资讯 提供 的 统计 数据 显示 ,2001 
~2005 年 的 5 年 间 , 在 沪 深 两 市 上 市 的 31 个 电工 电器 上 市 
公司 收入 由 2001 年 的 143.45 亿 元 增加 到 2005 年 的 391.43 
亿 元 ,增长 1.73 倍 ,相当 于 年 均 增 长 28. 596 ;但 5 年 间 , 这 
31 个 上 市 公司 的 主 营利 润 仅 从 2001 年 的 33.5 亿 元 增加 到 
2005 年 的 74. 36 ILI, DUE K 1.22 倍 ,相当 于 年 均 增 长 
22. 0696 , 比 收入 年 增长 率 低 6.5 个 百分点 。 这 期 间 , 主要 
产品 变压器 、 电 机 和 电线 电缆 都 曾 上 调 过 价格 。 

正常 人 情况 下 , 由 于 规模 效应 ,企业 订单 增加 时 主 营 利润 
增幅 应 大 于 收入 增幅 ,, 主 车 利润 率 应 该 上 升 , 但 从 过 去 5 年 
电工 电器 上 市 公司 经 营 情况 来 看 , 却 没 有 出 现 这 种 效果 ,其 
中 主要 原因 就 是 铜 、 铝 硅钢 片 等 原材料 价格 上 涨幅 度 过 
大 ,导致 企业 成 本 上 升 , 主 营利 润 率 不 但 没有 因 规 模 效 益 上 
升 ,反而 持续 下 滑 。 仍 以 31 个 上 市 公司 为 例 ,2001 ~ 2006 
FEEFEE, MA LME 期 铜价 格 从 1 483 美元 /t 上 涨 至 
5 931 美 元 [t, 上 市 公司 的 主 营利 涧 率 水 平 由 23.35% P ESI 
17.2796 ,下 降 6.1 个 百分点 ,而 2006 年 中 期 这 31 个 电工 电 
器 上 市 公司 的 合计 销售 净利 率 也 只 有 7. 2296 。2004 年 国 
内 变压器 的 骨干 企业 特 变 电 工 还 因为 进行 铜 期 货 的 套 期 保 
值 造成 巨额 损失 。 这 几 年 电工 电器 行业 的 情况 可 以 形象 地 
概括 为 :好 不 容易 盼 来 个 好 年 景 , 却 又 来 了 一 群星 虫 。LME 
期 钢 均 价 与 电工 电器 上 市 公司 主 营利 润 率 走势 见 图 5。 
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2. 铜价 上 涨 对 线 缆 公 司 影响 尤为 直接 

以 国内 电线 电费 行业 的 龙头 企业 宝 胜 股 份 为 例 , 公 司 
收入 全 部 来 自 电 线 电缆 ,收入 规模 从 2001 年 的 4.07 亿 元 
扩大 到 2005 年 的 12.97 亿 元 ,增长 了 2.19 倍 ,相当 于 年 均 
增长 33.6% ;但 公司 主 营 利润 同期 却 只 增长 1. 15 倍 ,相当 
于 年 均 增长 21. 16% , 主 营利 润 年 均 增 速 比 收 入 低 12.5 个 
百分点 。 同 期 公司 的 主 营利 润 率 水 乎 从 26. 86% 下降 到 
18.1996 ,下 降 了 8.7 个 百分点 ,而 2001 年 公司 销售 净利 率 
最 高 时 也 才 8.01% 。 铜 价 开 始 大 幅 上 涨 的 2003 年 ,公司 收 
人 增长 了 45.02% ,年 用 铜 量 1.3 万 + 左右 ,由 于 此 前 缺乏 
经 验 ,未 能 及 时 采取 适当 措施 ,当年 仅 钢 价 上 涨 一 项 就 需 多 
支出 成 本 近 8 000 万 元 , 占 收 入 的 1096 以 上 ,结果 导致 公司 
当年 净利 润 仅 增长 8. 31% , 当年 销售 净利 率 也 迅速 下 降 到 
4.4396 ,出 现 增收 不 增 利 的 情况 。 此 后 几 年 ,如 果 不 是 宝 胜 
公司 采取 积极 措施 ,前 减 各 项 费用 弥补 原材料 成 本 的 上 升 ， 
就 很 有 可 能 出 现 亏 损 。 事 实 上 这 些 年 铜价 的 上 升 已 使 很 多 
小 线 费 企 业 关闭 , 面 对 剧 烈 的 原材料 价格 波动 ,许多 小 企业 
根本 不 敢 接 单 , 甚 至 出 现 将 产品 当 废 铜 卖 也 比 交 给 客户 懂 
行 订单 赚钱 强 的 情况 ,但 这 样 做 终究 会 伤 及 企业 的 信誉 和 
行业 的 长 期 发 展 。 

四 、 企 业 须 从 中 豚 取 教训 .总 结 经 验 

在 电工 电器 行业 因原 材料 大 幅度 上 涨 带 来 压力 的 同 
时 ,能源 价 格 .运输 费用 和 人 力 资 源 成 本 的 上 升 也 不 断 推 动 
企业 成 本 进一步 提高 。 然 而 ,企业 的 销售 价格 难以 合理 提 
升 ,特别 是 技术 附加 值 较 低 的 中 低 端 产品 市 场 中 ,压价 竞 销 
相当 普遍 ,这 直接 导致 大 部 分 企业 亏损 。2005 年 全 电工 行 
业 亏 损 企业 亏 损 额 与 全 行业 实现 利润 总 额 的 比率 为 
8.91% 。 按 这 一 比例 ,对 各 个 小 行业 分 析 比 较 , 变压器 、 电 
动机 \ 微 电机 和 和 其 他 电机 ,尤其 是 技术 附加 值 较 低 的 其 他 电 
工 器 材 制 造 (如 低压 电器 ) 等 行业 的 比率 都 高 于 全 行业 平均 
水 平 。 电 动机 行业 为 16. 82% , 微 电 机 和 和 其 他 电机 行业 为 
15.76% ,变压器 行业 为 9.38% ,其 他 电工 器 材 制造 业 高 达 
90.77% 。 另 外 ,从 各 行业 的 亏损 面 变化 看 ,2005 年 变压器 、 
电动 机 、 微 电机 和 其 他 电机 `、 其 他 电工 器 材 制造 业 等 行业 的 
亏损 面 比 2004 年 分 别 增加 0. 18 .0.73 .2.43 和 3.32 个 百 分 
RÀ o 

市 场 经 济 的 最 大 特征 就 是 产品 供求 大 多 数 情况 下 都 处 
于 失衡 状态 ,供求 平衡 只 是 研究 的 一 个 参考 坐标 。 在 供求 
失衡 下 必然 伴随 着 产品 价格 的 剧烈 波动 ,尤其 是 像 铜 、 铝 等 
短期 内 供应 弹性 较 小 的 资源 类 产品 。 本 轮 国际 金属 价格 的 
大 涨 在 影响 国内 电工 电器 行业 经 营 效 益 的 同时 ,也 锻炼 了 
行业 内 龙头 企业 抗击 风险 的 能 力 。 在 经 历 了 2003 年 和 
2004 年 的 铜价 突然 暴涨 后 ,行业 内 部 分 明智 的 企业 就 开始 
积极 想 办 法 ,如 与 下 游 用 户 协商 沟通 ,本 着 行业 长 期 互 存 发 
展 的 大 计 , 适 当 提 高 产品 售 价 以 弥补 成 本 上 升 ;再 如 部 分 企 
业 积 极 与 上 游 供 应 商 协商 合作 ,采取 签单 时 订货 锁定 价格 
的 办 法 ,及 时 规避 价格 波动 的 风险 。 当 然 , 面 对 成 本 上 升 ， 
积极 挖潜 增 效 、 削 减 费 用 、 加 强 对 原材料 市 场 走向 的 关注 和 
预测 也 是 各 企业 管理 层 的 必修 课 。 男 外 ,行业 协会 也 对 企 


业 困 境 做 出 了 响应 ,积极 出 面 与 上 下 游 相关 行业 协商 , 共 谋 
对 策 。 

我 们 要 清醒 地 看 到 ,行业 竞争 加 剧 的 根本 原因 是 企业 
育 目 投资 ,行业 企业 过 多 过 小, 产能 严重 过 剩 。 据 了 解 , 目 
前 仅 变 压 器 生产 企业 就 超过 1 000 个 , 线 缆 行业 大 小 企业 更 
多 达 9 800 个 ,市 场 集中 度 过 低 , 龙 头 企业 的 市 场 占有 率 尚 
不 足 5% 。 一 些 " 作 坊 企 业 " 混 迹 于 行业 中 ,成 为 假 官 伪劣 、 


粗制滥造 ,偷工减料 、 以 次 充 好 的 严 生 源头 ,并 凭借 压价 拢 
乱 市 场 竞争 秩 疗 。 这 种 过 于 分 散 的 产业 结构 严重 影响 了 相 
关 产 品 的 议价 能 力 , 致 使 业内 企业 无 法 顺利 向 下 游 转嫁 成 
本 上 升 的 压力 ,这 才 是 线 绕 行业 未 能 完全 分 享 到 行业 景气 
的 根本 原因 ,未 来 如 何 提 高 行业 集中 度 悉 怕 将 是 行业 内 人 
士 需要 仔细 思考 的 问题 。 


“十 五 ”期 间 主 要 电工 产品 产量 
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图 4 2000 — 2005 年 变压器 产量 
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数据 来 源 :《 中 国电 器 工业 年 鉴 )2001 ~ 2006。 
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从 生产 发 展 、 产 品 产量 、 市 场 销 售 、 

成 果 与 新 产品 、 质 量 及 标准 、 基 本 建设 及 技术 改 
造 等 方面 分 析 电 器 工业 32 个 行业 2005 年 的 运行 
情况 


Analyzing on the operating situation of 32 indus- 
tries of electrical equipment industry in 2005 in aspects 
of production development, product output, marketing, 
scientific and technological achievements and new 
products, quality and standard, capital construction and 
technical transformation. 
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生产 发 展 情况 ”2005 年 锅炉 生产 企业 增加 174 个 ,总 
数 达 到 1 470 个 。 根 据 我 国 加 入 WTO 的 相关 协议 和 条 件 ， 
对 锅炉 制造 许可 条 件 及 等 级 进行 了 调整 ,各 等 级 的 生产 厂 
家 均 有 增加 ,为 各 生产 制造 企业 提供 了 更 为 广阔 的 市 场 发 
展 空间 。 特 别 是 近 几 年 电站 锅炉 的 持续 旺销 ,使 得 A 级 部 
件 生产 制造 企业 激增 。 全 国 持 有 锅炉 许可 证 企业 情况 见 表 
lo 


R1 全 国 持 有 锅炉 许可 证 企业 


锅炉 许可 证 分 类 
(1) 持 有 锅炉 制造 许可 证 
持 有 锅炉 制造 A 级 证 的 企业 
另 , 持 有 锅炉 制造 A 级 部 件 证 企业 
持 有 了 级 证 (额定 蒸汽 压力 科 2.5MPa) 
HE C 级 证 ( 额定 蒸汽 压力 过 0.8MPa, 且 额定 蒸发 量 反 1Vh) 企业 
持 有 D 级 证 (额定 蒸汽 压力 短 0.1MPa 的 蒸汽 锅炉 和 额定 出 口水 
温和 120% HA EAR «2. 8MW 的 热 水 锅炉 ) 企 业 
FFA YI 级 证 企业 
(2) 持 有 锅炉 安装 许可 证 
(3) 持 有 锅炉 修理 改造 证 
(4) 持 有 境外 制造 许可 证 


2005 年 工业 锅炉 行业 保持 良好 的 发 展 势头 ,工业 总 产 
值 . 销 售 收入 以 及 利润 率 均 有 不 同 程度 的 提高 。2005 年 工 





业 锅 炉 行 业 70 个 企业 主要 经 济 指标 见 表 2, 人 均 利 润 前 10 
名 企业 见 表 3 ,全 员 劳 动 生产 率 前 10 名 企业 见 表 4。 


R2 2005 年 工业 锅炉 行业 70 个 企业 主要 经 济 指标 





工业 总 产值 97.75 28.66 55 

工业 销售 产值 96. 62 

工业 增加 值 ( 生 产 法 ) 24. 52 49 

产品 销售 收入 86.8 47 

利润 4. 56 52( 亏 损 企业 15 个 ) 
全 员 劳 动 生产 率 





6.73 


表 3 2005 年 工业 锅炉 人 均 利 润 前 10 名 企业 
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杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公 司 7.23 
无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 
江苏 双 良 锅炉 有 限 公司 

天 津 宝 成 机 械 集 团 有 限 公司 
安阳 方块 锅炉 有 限 公 司 
广州 迪 森 热能 设备 有 限 公 司 
武汉 天 元 锅炉 有 限 责任 公司 
江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 
上 海 新 业 锅炉 高 科技 有 限 公 司 
安徽 金鼎 锅炉 股份 有 限 公司 
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人 均 利 润 工业 总 产值 工业 增加 值 (生产 法 ) 
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工业 销售 产值 
(万 元 ) 

















14 547 14 487 
186 126 186 127 
28 836 28 836 
32 872 23 589 
4 200 3 590 

9 806 9 806 
19 617 19 745 
42 380 40 244 
2 757 2 650 
15 173 14 957 
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X4 2005 年 工业 锅炉 全 员 劳 动 生产 率 前 10 名 企业 








江苏 双 良 锅炉 有 限 公司 

上 海 沪 江 机 械 厂 有 限 公司 
上 海 三 浦 锅炉 有 限 公司 
江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 
广州 天 谭 锅 炉 有 限 公司 
杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公 司 
无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公司 
泰山 集团 股份 有 限 公 司 
温州 锅炉 厂 有 限 责 任 公 司 
Wi UT). 
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产品 分 类 产量 ”结合 历年 各 生产 厂家 的 数据 统计 , 唱 
除 电 站 锅炉 的 产量 ,测算 2005 年 主要 企业 生产 工业 锅炉 约 


13. 24 万 长 蒸汽 ) , 合 2.5 万 台 ; 与 上 年 相 比 ,工业 锅炉 产量 
增长 6% 以 上 。 燃 煤 锅炉 产品 中 ,循环 流 化 床 锅炉 具有 较 大 
的 需求 量 ,2005 4E 70 个 企业 共生 产 647 台 ,15 240t TC) ， 
占 统计 产量 的 27. 2496 ;而 水 火 管 燃 煤 锅 炉 的 生产 量 占 统计 
数 的 26. 6% ( £30) 0 8. 496 (ORO BO 。 

2005 年 工业 锅炉 产品 分 类 产品 产量 比例 见 表 5o 2 
汽 、 热 水 锅炉 的 生产 比例 与 以 往 相 当 。 但 燃油 、 气 锅炉 的 产 
量 有 较 大 幅度 的 下 降 , 主 要 原因 是 油气 价格 的 提高 ,使 得 运 
行 成 本 提高 ,制约 了 油气 锅炉 的 应 用 和 需求 。 


表 5 2005 年 工业 锅炉 分 类 产品 产量 比例 


占 总 产量 比例 (%) 
以 蒸汽 ) 














(一 ) 按 工 质 分 类 
ETRAS P: 60 
热 水 锅 炉 40 
(二 ) 按 燃料 分 类 
燃 煤 锅炉 84.6 
燃油 `. 气 锅炉 12.0 


燃 用 木柴 \ 稻 糠 、 芒 渣 等 锅炉 





全 员 劳 动 生产 率 工业 总 产值 
$à 小 





工业 增加 值 (生产 法 ) 
(万 元 ) 
18 729 















28 836 






24 277 9 445 
5 214 2 137 
42 380 11 719 
5 800 3 300 
14 547 3 207 
186 126 23 118 
40 978 15 298 
3 527 1 213 






5 859 


近年 来 ,我 国 国民 经 济 持续 发 展 ,工业 化 和 城市 化 进 
人 高 速 发 展 时 期 ,同时 国家 和 各 级 地 方 政 府 制 定 了 相关 政 
策 以 努力 改善 环境 和 节约 能 源 ,为 工业 锅炉 的 发 展 奠定 了 
良好 的 基础 。 工 业 锅 炉 的 销售 呈 上 升 趋势 ,继续 保持 较 高 
的 需求 量 。 

(1) 全 国 房地产 市 场 发 展 迅速 ,集中 供 热 用 大 容量 热 水 
锅炉 需求 量 增加 ,而 大 中 城市 “ 禁 煤 区 ”政策 的 实施 使 得 小 容 
量 燃 煤 锅炉 需求 明显 减少 ,并 逐步 被 燃油 燃气 锅炉 所 取代 。 

(2) 石 油价 格 的 不 断 上 涨 导 致 燃油 锅炉 的 运行 费用 大 
幅 提高 ,又 较 大 程度 地 抑制 了 燃油 锅炉 的 发 展 。 因 此 , 燃 煤 
锅炉 的 比例 呈 增 加 趋势 。 

随 着 环保 和 能 源 政策 的 实施 ,以 及 新 技术 .新 产品 的 开 
发 ,生物 质 锅炉 、 水 煤 浆 锅炉 逐步 得 到 市 场 的 认可 和 应 用 。 

市 场 及 销售 2005 年 ,70 个 生产 企业 共 销 售 锅炉 
13 111 台 、12 万 t( 蒸 汽 ) ,分 别 比 上 年 增长 - 24. 16% 和 
15.5196 。 其 中 ,销售 电站 锅炉 1 259 8.50 755. 4t( 蒸汽 ) ; 
工业 锅炉 10 863 台 、63 020.67t( 燕 汽 )。 锅 炉 单 台 平均 容 
量 9.18t( 蒸 汽 )/ 台 。 由 此 可 见 ,电站 锅炉 的 份额 提高 ,同时 


. 工业 锅炉 的 单 台 容量 增 大 。2005 年 工业 锅炉 销售 额 前 10 


名 企业 见 表 6。 


表 6 2005 年 工业 锅炉 销售 额 前 10 名 企业 





工业 锅炉 

企业 名称 销售 额 
张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 
江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 
江苏 双 良 锅炉 有 限 公 司 
天 津 宝 成 机 械 集团 有 限 公司 
上 海 四 方 锅炉 厂 
Joe AK BEER PUER a] 
南通 万 达 锅 炉 股份 有 限 公 司 
太原 锅炉 集团 有 限 公司 
长 沙锅 炉 厂 
泰山 集团 股份 有 限 公司 





© o y C tu RR tw tH 一 





je 
ce 


42 * 中 国电 器 工业 年 鉴 



















电站 锅炉 
销售 额 
(HIC) 





产品 销售 锅炉 销售 量 


t( 蒸汽) 


5 488 
2 580 
7 588 
4 142 
2 542 
2 855 
5 314 
1 877 


2004 年 我 国 进口 锅炉 2 076 & , 1H EI 314 6,2005 4g yit 
口 锅 炉 1 009 台 ,出 口 204 台 。 在 工业 锅炉 外 销 方面 ,2005 
年 22 个 企业 出 口 工业 锅炉 ,出 口 额 达 36 567. 75 万 元 , EE 
2004 年 增长 191.96% 。 出 口 锅炉 以 燃油 、 气 锅炉 和 特种 燃 
料 锅炉 为 主 ,出 口 地 区 大 部 分 在 东南 亚 一 带 ,以 印尼 越南 
居多 ,个 别 出 口 伊朗 ,土耳其 埃及 和 阿尔 及 利 亚 ;东亚 地 区 
的 日 本 、 幕 国 、 朝 鲜 也 有 几 台 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”由 天 津 宝 成 集团 独立 研制 成 功 的 
DZL3 型 70MW 大 型 环保 燃 煤 热 水 锅炉 ,被 国家 科技 部 、 国 
家 商务 部 .国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 .国家 环保 总 局 授予 
“国家 重点 新 产品 ”称号 。 

双 良 锅炉 公司 抓 住 时 机 ,大 力 进行 水 煤 浆 锅炉 的 技术 
开发 及 市 场 策划 ,解决 了 锅炉 结构 燃烧 器 及 燃烧 系统 等 大 
量 技术 问题 ,产品 做 到 了 高 效 燃 烧 , 环 保 达 标 ,多 项 技术 成 
果 申 报 了 专利 。 据 统计 ,2005 年 新 产品 销售 产值 占 工业 销 
售 产 值 的 41.04% 。 

质量 及 标准 ”根据 国家 发 展 和 改革 委员 会 关于 行业 标 
准 复审 工作 的 有 关 要 求 , 全 国 锅炉 压力 容器 标准 化 技术 委 
员 会 于 2005 年 12 H 24 日 在 北京 召开 了 锅炉 行业 标准 复审 
工作 会 议 。 逐 项 审查 32 项 锅炉 行业 标准 ,对 其 中 的 21 项 
标准 予以 确认 ,6 项 标准 进行 修订 ,5 项 标准 予以 废止。 

基本 建设 及 技术 改造 ”根据 70 个 企业 的 统计 ,2005 年 
完成 基建 及 更 新 改造 项 目 投资 总 额 51 663.41 万 元 , 比 上 年 
增长 71.15% ,是 历年 来 投入 最 多 的 一 年 。 

对 外 合作 2005 年 5 月 17 日 ,欧洲 供 热 协会 (EHI) 和 
上 海 工业 锅炉 研究 所 等 中 方 机 构 在 上 海 就 标准 化 和 许可 程 
序 举办 了 第 二 届 中 欧 对 话 会 ,30 位 中 外 专家 出 席 。 

EHI 燃烧 器 部 主席 KlausLuck 博士 介绍 了 《强制 就 风 式 
燃油 燃气 燃烧 器 》ISO 标准 的 工作 进程 。EHI 技术 委员 会 
WilfriedLinke 秘书 长 分 析 了 欧洲 压力 设备 指令 (PED) 的 要 
求 和 中 国 附加 要 求 间 的 难点 。 

中 国 特种 设备 检测 研究 中 心 赛 文 字 博 士 介绍 了 我 国 锅 
炉 安全 性 能 监督 与 检验 方法 ,对 于 设计 、 制 造 、 安 装 、 使 用 、 
维修 改造 过 程 中 涉及 的 有 关 法 规 进行 了 阅 述 。 

上 海 工业 锅炉 研究 所 检测 中 心 周 什 明 主任 介绍 了 燃烧 器 
检测 实验 室 装备 情况 和 对 威 索 燃 烧 器 性 能 测试 的 有 关 情 况 。 

企业 结构 调整 5 月 18 日 ,烟台 现代 冰 轮 重工 有 限 公 
司 举行 了 竣工 庆典 。 烟 台 现 代 冰 轮 重工 有 限 公 司 是 由 烟台 
冰 轮 集团 有 限 公 司 与 韩国 现代 重工 业 株 式 会 社 成 立 的 合资 
公司 ,主要 生产 销售 以 煤 和 石油 焦 为 燃料 的 75 ~ 690tvh 大 
型 循环 流 化 床 锅炉 ,设计 产能 2 5001 (2E TO ,项 目 投产 后 ， 
可 实现 年 销售 收入 1.6 亿美 元 ,并 可 承揽 集 设计 、 制 造 、 安 
装 .调试 及 运行 管理 为 一 体 的 交 钥 匙 工程 。 

河北 邯郸 锅炉 制造 有 限 公司 与 台湾 志 品 技术 工程 有 限 
公司 正式 签约 ,合资 成 立 邯郸 志 品 环保 科技 发 展 公 司 ,项 目 
总 投资 3 000 万 元 。 新 公司 将 以 生产 医疗 垃圾 焚烧 炉 、 生 活 
垃圾 焚烧 炉 污水 处 理 设备 等 环保 设备 产品 为 主 。 

重庆 锅炉 厂 继 2004 年 宜 布 企业 破产 后 ,于 2005 年 8 月 


再 次 进行 拍卖 。 

广西 梧州 锅炉 股份 有 限 公司 于 2005 年 10 A 25 日 依法 
裁定 宣布 破产 。 

【 撰 稿 人 :中 国联 合 工程 公司 张 浩 ] 





生产 发 展 情况 ”2005 年 ,余热 锅炉 生产 企业 通过 挖掘 
内 部 潜力 ,加强 企业 管理 ,推进 技术 创新 , 狠 抓 产品 质量 , 积 
极 开拍 国内 外 市 场 ,使 余热 锅炉 行业 依然 保持 持续 增长 的 
发 展 态势 。 据 不 完全 统计 ,2005 年 生产 各 类 余热 锅炉 643 
台 , 合 计 产 生 18 885t( 蒸汽 ) ,实现 产值 302 671 万 元 。 与 
2004 年 相 比 (2004 年 生产 余热 锅炉 613 台 , 合 计 产 生 
17 ATA SE IR , P7 (8g 259 757 万 元 ) ,余热 锅炉 生产 台数 
增加 了 4. 9% PERAR EH 8.196 ,产值 上 升 16. 5% 。 

2005 年 ,杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 以 余热 锅炉 年 产值 
175 662 万 元 ,生产 的 余热 锅炉 合计 8 063t( 燕 汽 ) 的 业绩 列 
全 国 首位 ,这 两 项 指标 分 别 较 2004 年 净 增长 86% 和 49% , 
在 众多 企业 中 增幅 居 前 。 张 家 港 海陆 锅炉 有 限 公 司 作为 余 
热 锅 炉 主 要 生产 企业 ,近年 来 在 余热 锅炉 研发 .生产 方面 取 
得 优异 的 业绩 ,2005 年 余热 锅炉 产值 达到 54 400 万 元 , 较 


“上 年 增长 60.596 。 武 汉 锅 炉 股 份 有 限 公司 与 外 方 合作 开发 


了 燃气 轮机 余热 锅炉 ,当年 余热 锅炉 产值 达 25 597 万 元 , 较 
上 年 成 倍增 加 。 

盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 .邯郸 锅炉 制造 有 限 责任 公 
司 和 江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公 司 等 单位 不 断 扩 大 各 自 
在 余热 锅炉 优势 产品 领域 的 生产 规模 ,注重 产品 质量 ,赢得 
市 场 的 认可 ,余热 锅炉 产量 和 产值 均 有 显著 增长 。 此 外 , 江 
苏 太 湖 锅炉 股份 有 限 公司 和 安徽 金鼎 锅炉 股份 有 限 公 司 等 
单位 将 余热 锅炉 产品 作为 企业 新 的 经 济 增长 点 ,积极 开发 
余热 锅炉 新 产品 满足 市 场 的 需求 。 

在 国家 “十 一 五 "规划 中 ,环保 产业 、 循 环 经 济 和 可 再 生 
能 源 利用 是 发 展 重点 ,为 此 国家 将 会 完善 相关 的 配套 政策 ， 
大 力 扶持 这 些 产 业 的 发 展 。2005 年 国务 院 发 布 了 《促进 产 
业 结 构 调 整 暂行 规定 》 和 《产业 结构 调整 指导 目录 》, 其 中 ， 
大 型 燃气 一 蒸汽 联合 循环 设备 、 城 市 垃圾 处 理 设备 和 秸秆 
综合 利用 关键 设备 等 都 是 国家 鼓励 发 展 的 项 目 ,因此 ,这 些 
产品 的 未 来 发 展 前 景 十 分 广阔, 也 必 将 给 锅炉 制造 企业 带 
来 非常 宝贵 的 发 展 机 遇 。 

产品 分 类 产量 2005 年 各 类 余热 锅炉 产量 见 表 1， 
2005 年 余热 锅炉 主要 生产 企业 产量 与 产值 见 表 2。 
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X1 2005 年 各 类 余热 锅炉 产量 












































序号 余热 锅炉 类 别 | 一 一 一 
(CORO 
1 燃气 轮机 余热 锅炉 7 598 
2 SUE ID RP 2 344 
3 IEA 280 
4 高 炉 煤 气 余热 锅炉 1 275 
5 焦 炉 煤气 余热 锅炉 350 
6 于 熄 焦 余 热 锅 炉 1 216 
7 有 色 治 金 余 热 锅 炉 562 | 
8 人 硫酸 余热 锅炉 454 
9 低热 值 尾气 余热 锅炉 171 
10 玻璃 窑 余 热 锅炉 33 
11 小 化 肥 造 气 余热 锅炉 3 531 
12 水 泥 窗 余 热 锅 炉 238 
13 柴油 机 余热 锅炉 54 
14 加 热 炉 余 热 锅炉 237 
15 炼油 催化 装置 余热 锅炉 12 372 
16 其 他 余热 锅炉 39 170 
合计 


— R2 2005 年 余热 锅炉 主要 生产 企业 产量 与 产值 











产量 


175 662 





54 A00 

23 597 
4 | 江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公司 19 241 
5 | 盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 12 800 
6 | 邯 埋 锅炉 制造 有 限 责任 公司 5 225 
7 | 江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 2 780 
8 | 安徽 金明 锅炉 股份 有 限 公 司 2 335 





市 场 及 销售 随 着 我 国 大 力 推行 资源 节约 型 社会 , 实 
现 经 济 的 可 持续 发 展 ,余热 锅炉 行业 各 企业 把 握 我 国电 力 
发 展 机 遇 , 坚 持 以 市 场 为 龙头 ,增强 企业 的 综合 实力 ,带动 
企业 的 发 展 。 据 统计 ,2005 年 各 锅炉 制造 企业 销售 业绩 在 
2004 年 大 幅 上 扬 的 基础 上 , 仍 有 较 大 的 增长 。 共 销售 余热 
锅炉 668 & CE), Git 19 239t C ZR 1) ;销售 收入 实现 
269 219 万 元 , 比 上 年 增长 50% 。 

余热 锅炉 行业 企业 还 不 断 开 拓 国 外 市 场 ,余热 锅炉 出 
口 数量 呈 增 加 态势 。2005 年 ,张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 向 
越南 和 阿尔 及 利 亚 出 口 2 台 有 色 冶 金 余 热 锅炉 ,出口 金额 
达 275 万 美元 。 江 苏 太 湖 锅炉 股份 有 限 公 司 也 向 日 本 、 印 
度 尼 西亚 和 泰国 等 国 出 口 多 台 余 热 锅 炉 , 出 日 金额 达 198 
万 美元 。 
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主要 生产 企业 


杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 .武汉 锅炉 股份 有 限 公司 
张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 无锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公司 

江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公司 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 ,长沙 


锅炉 三 有 限 责 任 公 司 .张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 


杭州 锅炉 集团 有 限 公司 ,江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公 司 .长 沙锅 炉 


VARREZA 


张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 ,杭州 锅炉 集团 有 限 公司 
张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 .邯郸 锅炉 制造 有 限 责任 公司 .郑州 锅 


炉 有 限 责任 公司 .安徽 金 易 锅 炉 股 份 有 限 公司 


盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 .张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 .邯郸 锅炉 


制造 有 限 责任 公司 .杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 


杭州 锅炉 集团 有 限 公司 、 安 徽 金 时 锅炉 股份 有 限 公司 ,长沙 锅炉 


厂 有 限 责 任 公司 .浙江 双 峰 锅炉 制造 有 限 公司 


邯郸 锅炉 制造 有 限 责任 公司 .浙江 双 峰 锅炉 制造 有 限 公 司 
盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 .邯郸 锅炉 制造 有 限 责 任 公 司 .杭州 锅 


炉 集 团 有 限 公 司 


杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 .邯郸 锅炉 制造 有 限 责任 公司 、 郑 州 锅炉 


有 限 责任 公司 


青岛 船用 锅炉 厂 有 限 公司 、 张 家 港 海 陆 锅炉 有 限 公 司 
杭州 锅炉 集团 有 限 公司 .江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 ,张家港 


海陆 锅炉 有 限 公 司 


江西 江 联 能 源 环 保 股 份 有 限 公司 、 张 家 港 海陆 锅炉 有 限 公 司 
江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公 司 \ 长 沙锅 炉 三 有 限 责任 公司 


从 近年 余热 锅炉 行业 产品 构成 情况 得 知 ,一 些 技术 含 
量 高 环保 性 能 好 的 余热 锅炉 产品 深 受 市 场 欢迎 ,此 类 产品 
每 年 产销 量 的 增幅 较 大 ,对 企业 效益 增长 的 贡献 度 极 高 。 

科技 成 果 及 新 产品 ” 面 对 国 内 发 电 设备 行业 潜在 的 严 
峻 态势 ,杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 从 技术 创新 入手 ,不 断 占 领 
市 场 新 的 制高点 ,增强 自身 抗 风险 能 力 。 水 泥 回转 密 纯 低 
温 余热 发 电 是 利用 新 型 干 法 水 泥 密 头 、 密 尾 温 度 在 320'C 上 
下 的 废气 ,不 添加 任何 燃料 ,直接 进行 余热 发 电 , 是 具有 良 
好 经 济 效益 、 社 会 效益 与 环境 效益 的 节约 能 源 新 技术 , 目 
前 ,日 本 等 国 在 技术 上 居 世 界 前 列 。 杭 州 锅 炉 集 团 有 限 公 
司 经 过 多 年 潜心 开发 ,研制 成 功 5 000v/d 水 泥 窑 纯 低温 余 
热 锅炉 。2005 年 12 月 ,浙江 省 科技 厅 组 织 专家 对 该 锅炉 进 
行 了 科技 成 琳 鉴 定 , 鉴 定 委员 会 认为 :该 产品 的 开发 是 成 功 
的 ,填补 了 国内 5 000vd 水 泥 窖 纯 低 温 余热 锅炉 的 空白 ,处 
于 国内 领先 水 平 , 同 意 通 过 省 级 鉴定 ,并 建议 开发 系列 产 
品 ,满足 市 场 需求 。 水 泥 行 业 是 高 耗 能 行业 ,余热 锅炉 发 电 
能 力 可 占 水 泥 厂 总 用 电量 的 1/3 左右 ,还 能 减少 粉尘 和 二 
氧化 硫 等 废气 的 排放 ,实际 应 用 效果 很 好 。 而 且 这 类 锅炉 
投资 不 大 ,两 年 即 可 回收 成 本 ,产品 供不应求 。 此 项 技术 引 
起 了 国家 发 改 委 等 部 门 的 高 度 重视 ,并 已 被 浙江 省 经 贸 委 


. 列 人 《浙江 省 先进 制造 业 基 地 建设 重点 领域 ,关键 技术 及 产 


品 导向 目录 》。 可 以 预见 , 随 着 我 国 经 济 的 发 展 和 环保 事业 

的 同步 推进 ,水 泥 窑 余热 锅炉 的 市 场 前 景 非常 广 兽 。 
温州 临 江 垃圾 焚烧 发 电厂 示范 工程 (被 列 人 国家 高 技 

术 研 究 发 展 计划 一 一 "863 "计划 ) 的 城市 垃圾 焚烧 成 套 技术 


与 设备 顺利 通过 了 国家 科技 部 组 织 的 “863 "计划 能 源 环 境 
技术 领域 专家 的 验收 ,该 设备 由 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 \ 杭 
州 新 世纪 能 源 环保 工程 股份 有 限 公 司 与 伟 明 集团 有 限 公司 
等 单位 负责 设计 制造 和 安装 调试 。 


此 外 ,杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 研制 的 220vh 全 烧 高 炉 


煤气 的 高 温 高 压 电 站 锅炉 荣获 “北京 市 科技 进步 "一 等 奖 。 
该 锅炉 还 获得 中 国 钢铁 工业 协会 .中 国 金属 学 会 联合 颁发 
的 “冶金 科学 技术 奖 " 一 等 奖 。 

张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 坚持 科技 为 本 ,重视 科技 创 
新 ,采取 多 种 方式 积极 引进 国外 的 先进 技术 ,专门 聘请 日 本 
技术 人 员 对 干 熄 焦 余 热 锅炉 的 关键 技术 进行 联合 攻关 , 研 
tZ] HLGI25/78—4. 6/450 新 型 干 熄 焦 余 热 锅 炉 ,通过 
了 江苏 省 科技 厅 组 织 的 项 目 鉴定 ,并 获得 由 中 国 钢铁 工业 
协会 .中 国 金属 学 会 颁发 的 “冶金 科学 技术 奖 " 一 等 奖 。 该 
公司 现 已 完成 燃气 一 蒸汽 联合 循环 余热 锅炉 项 目的 开发 工 
作 。 

近年 来 ,能 源 利用 率 低 、 环 境 污染 严重 所 造成 的 生态 环 
境 破 坏 已 成 为 制约 我 国 经 济 发 展 的 重要 因素 。 已 经 实施 的 
《中 华人 民 共 和 国 再 生 能 源 法 》 第 十 六 条 规定 :国家 鼓励 清 
洁 、 高 效 地 开发 利用 生物 质 燃料 。 第 二 十 六 条 规定 :国家 对 
列 人 可 再 生 能 源 产业 发 展 指导 目录 的 项 目 给 予 税收 优惠 。 
无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 将 此 视 为 油 整 公司 产品 结构 、 
转变 经 济 增长 方式 的 一 个 新 途径 。 该 公司 正在 积极 开发 环 
保 产 品 和 利用 生物 质 燃 料 发 电 或 热电 结合 的 锅炉 (如 秸秆 
发 电 锅炉 .木柴 发 电 锅 炉 .垃圾 发 电 锅炉 等 ) ,并 争取 尽早 形 
成 生物 质 燃 料 锅炉 的 系列 产品 。 公 司 已 在 河北 普 州 秸秆 热 
电厂 项 目 2 台 75V/h 秸秆 直 燃 锅炉 及 配套 系统 设备 的 招标 
中 中 标 , 该 项 目 是 “十 一 五 "规划 中 三 个 国家 级 示范 性 工程 
项 目 之 一 ,也 是 第 一 个 采用 国产 化 秸秆 直 燃 锅炉 的 项 目 。 
该 合同 的 签订 ,标志 着 华 光 锅炉 已 经 成 为 行业 中 率先 掌握 
了 国产 化 秸秆 锅炉 的 设计 制造 技术 的 厂家 。 

为 满足 国内 大 型 燃气 轮机 联合 循环 电厂 的 建设 需要 ， 
ARP RDA RAS hE = NEM 公司 扩 术 ,研制 成 功 
与 V94.3A 型 燃气 轮机 配套 的 2397/587 一 262 (43) —12. 9 
(0.38)/567.5(239.7) 型 余热 锅炉 。 锅 炉 采 用 高 精度 的 热 
力 设计 软件 设计 ,并 采用 优化 的 节点 温差 及 接近 点 温差 方 
法 ,使 锅炉 性 能 更 先进 ,具有 和 较 强 的 苋 争 力 。 

郑州 锅炉 有 限 责任 公司 开发 出 Q50/1150—25—2. 5/400 
新 型 碳 素 窑 余 热 锅 炉 , 该 加 利用 独特 的 膜 式 壁 结构 布置 形 
式 ,使 受热 面具 有 既 传 热 义 隅 烟 的 多 功能 性 ,同时 又 形成 独 
立 的 热 偏差 自然 循环 方式 ,改进 了 常见 的 带 独 立 下 降 管 的 目 
然 循环 结构 形式 。 锅 炉 具 有 高 效 传 热 .两 级 炉 内 烟尘 分 离 的 
功能 ,各 项 指标 均 符 合 国家 现行 标准 。 该 炉 已 通过 了 河南 省 
科技 厅 组 织 的 产品 鉴定 ,鉴定 委员 会 认为 :该 锅炉 的 研制 是 
成 功 的 ,节能 效果 显著 ,环保 性 能 良好 ,填补 了 国内 空白 , 达 
到 国内 领先 水 平 。 该 锅炉 已 申请 国家 专利 。 

安徽 金 映 锅炉 股份 有 限 公司 与 青岛 NEC 公司 合作 开 
发 出 WHG 一 60/3. 82 一 Q 型 碳 黑 尾气 余热 锅炉 。 | 
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根据 国标 委 计 划 [2002]81 号 文 组 建 的 ,由 国家 标准 化 管理 
委员 会 直接 领导 ,接替 原 全 国 锅炉 标准 化 技术 委员 会 和 全 
国 压 力 容 器 标准 化 技术 委员 会 的 职能 ,负责 锅炉 和 压力 容 
器 国家 和 行业 标准 的 制 修订 工作 。 余 热 锅 炉 行业 标准 现 由 
全 国 锅炉 压力 容器 标准 化 技术 委员 会 及 其 下 设 的 一 级 工作 
机 构 一 一 全 国 锅炉 标准 化 分 技术 委员 会 负责 管理 。 

按照 提高 水 平 .适应 市 场 . 完 善 配套 、 解 决 需求 及 接轨 
国际 的 工作 思路 ,全 国 锅 炉 压 力 容器 标准 化 技术 委员 会 将 
对 锅炉 行业 标准 体系 作 较 大 的 调整 ,整合 现行 的 锅炉 行业 
标准 ,制定 新 的 锅炉 建造 规范 。 余 热 锅 炉 行业 将 以 《 烟 道 式 
余热 锅炉 建造 规范 》( 暂 名 ) 替代 现行 相关 行业 标准 。 鉴 于 
此 ,余热 锅炉 行业 标准 的 修订 工作 根据 安排 已 暂缓 进行 。 

先期 列 人 行业 标准 修订 计划 的 《小 直径 弯 管 技术 条 件 
( JB/T6509—1992) 》 已 由 杭州 锅炉 集团 有 限 公司 完成 修订 ， 
ARR ORE ) 审查 .修改 后 形成 送审 稿 ,已 报 送 全 国 锅 炉 标 
准 化 分 技术 委员 会 。 

武汉 锅炉 股份 有 限 公 司 注重 产品 质量 、 狠 抓 质 量 管理 ， 
2005 年 3 月 被 中 国 机 械 工 业 质 量 管理 协会 评 为 "全国 机 械 
工业 质量 效益 型 先进 企业 ” ,有效期 三 年 。 公 司 还 再 获 “中 
国 机 械 500 强 ” 称 号 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”为 提高 企业 生产 能 力 和 产品 质 
量 ,2005 年 余热 锅炉 行业 众多 企业 根据 自身 的 实际 情况 , 进 
行 了 固定 资产 投资 。 据 统计 ,当年 完成 固定 资产 投资 41 336 
万 元 ,其 中 基本 建设 投资 20 672 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 
20 664 万 元 。2005 年 部 分 余热 锅炉 生产 企业 固定 资产 投资 
见 表 3。 


X3 2005 年 部 分 余热 锅炉 生产 企业 固定 资产 投资 
投资 金额 (已 元 ) 



















盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 12 000 
安徽 金晶 锅 炉 股 份 有 限 公司 11 000 


无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 
江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公 司 
张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 
杭州 锅炉 集团 有 限 公 互 

无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 准备 通过 增发 新 股 募集 资 
金 , 用 于 实施 燃气 一 蒸汽 联合 循环 余热 锅炉 技术 改造 项 目 、 
再 生 能 源 综 合 利 用 技术 改造 项 目 和 环保 热电 工程 项 目 等 一 
系列 环保 项 目 。 其 中 ,再生 能 源 综合 利用 技术 改造 项 目 在 
充分 利用 公司 现 有 生产 装备 的 同时 ,新 增生 物质 发 电 锅炉 
及 其 燃烧 设备 所 需 的 生产 加 工 设备 ,提高 生产 装备 的 综合 
水 平 。 该 项 目 计划 总 投资 10 720 万 元 ,预计 投产 后 正常 年 
份 销售 收入 25 600 万 元 ,利润 总 额 2 036 万 元 。 

江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公 司 完成 了 烛 烧 焦 气 余热 锅炉 
等 3 种 余热 锅炉 专项 技术 改造 项 目 , 现 均 已 投入 生产 ,经 济 
效益 良好 ,市 场 前 景 广阔 。 此 外 ,邯郸 锅炉 制造 有 限 责 任 会 
司 购置 了 四 辊 卷 板 机 、 数 控 切 割 机 等 生产 关键 设备 ;张家港 
海陆 锅炉 有 限 公 司 添置 了 新 型 弯 管 机 ;长 沙锅 炉 广 有 限 责 
任 会 司 完成 了 集 箱 生产 线 技术 改造 ;安徽 金 易 锅炉 股份 有 
限 公 司 进行 膜 式 水 冷 壁 、 蛇 形 管 生 产 线 技术 改造 项 目 。 这 
些 项 目的 完成 ,将 进一步 扩大 企业 的 生产 能 力 、 提 高 产品 质 
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量 和 生产 效率 。 

企业 结构 调整 ” 为 适应 市 场 国际 化 的 发 展 趋势 和 企业 
经 济 发 展 的 需要 , 邯 埋 锅 炉 制造 有 限 责 任 公 司 与 台湾 志 品 
技术 工程 有 限 公 司 正 式 签约 ,合资 筹建 华北 地 区 医疗 垃圾 
焚烧 炉 生 产 基 地 ,并 成 立 邯 郸 志 品 环保 科技 发 展 公司 ,项 目 
总 投资 3 000 万 元 。 邯 郸 志 品 环保 科技 发 展 公 司 注 册 成 立 
后 ,将 以 生产 医疗 垃圾 焚化 炉 、 生 活 垃圾 焚化 炉 .污水 处 理 
设备 等 环保 设备 产品 为 主 , 对 车 韩 市 万 至 整个 华北 地 区 的 
医疗 废弃 物 无 害 化 处 理 有 重要 意义 。 

郑州 锅炉 有 限 责 任 公司 出 资 控 股子 公司 一 一 郑州 郊 锅 容 
器 有 限 公 司 , 从 而 使 公司 的 资本 结构 .组 织 结构 更 趋 合理 ,为 公 
司 下 一 步 发 展 莫 定 了 基础 。 公 司 为 拓展 企业 的 经 营 领 域 ,还 出 
资 受 让 河南 省 志 诚 资产 管理 有 限 公司 ( 属 企业 联合 ) 。 

张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 出 资 3 500 万 元 兼并 了 江苏 
江海 机 械 有 限 公司 , 以 扩大 企业 的 生产 能 力 。 

[ 撰 稿 人 :杭州 余热 锅炉 研究 所 薪 建 民 审 稿 人 :杭州 余 
热 锅炉 研究 所 屠 柏 锐 ] 








生产 发 展 情况 2005 年 是 十 五 最 后 一 年 ,这 一 年 我 
国 工业 燃气 轮机 的 生产 仍然 以 较 快 速度 增长 。6B 到 EE、F 
级 多 种 类 型 的 大 型 燃气 轮机 已 经 形成 初步 制造 能 力 。 昌 然 
EF 级 燃气 轮机 及 其 联合 循环 发 电 设 备 是 通过 “ 打 捆 招 
AR C 以 市 场 换 技术 ”的 方式 与 国外 公司 合作 生产 的 ,但 是 
经 过 哈尔滨 动力 设备 股份 有 限 公司 ( 含 蛤 尔 滨 汽轮机 厂 有 
限 责 任 公司 ) 上海 汽轮机 有 限 公司 、 东 方 汽轮机 厂 、 南 京 汽 
轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 4 个 厂家 的 努力 ,燃气 轮机 技 
术 转 让 与 国产 化 进度 大 大 加 快 ,生产 发 展 形势 欣欣 向 荣 。 

随 着 我 国 经 济 持续 快速 发 展 , 对 电力 需求 量 越 来 越 多 ， 
改善 电网 品质 ,建设 城市 调 峰 电站 越 来 越 据 切 ,而 对 环境 保 
护 的 要 求 也 愈 来 您 严 ,加 上 西北 油气 田 开 发 、 西 气 东 输 ”、 
液化 天 然 气 站 的 建立 等 多 元 化 燃料 的 提供 ,使 燃气 轮机 及 
其 联合 循环 发 电 设备 越 来 越 有 市 场 。 截 止 至 2005 年 底 ,我 
国 沿海 经 济 发 达 地 区 上 海 、 江 苏 、 浙 江 、 广 东 、 福 建 \ 天 津 \ 海 
南 广西 等 地 已 建成 五 .六 十 台 ( 套 ) 燃 气 轮机 联合 循环 发 电 
厂 ( 站 ) ,同时 ,在 中 、 西 部 地 区 及 油 ( 气 ) 田 亦 相继 建成 数 十 
台 ( 套 ) 电 厂 ( 站 ) ,总 装机 容量 达到 20 000MW ,但 其 中 多 数 
为 国外 进口 的 联合 循环 发 电 设 备 , 国 内 仪 有 南京 汽 轮 电 机 
(集团 ) 有 限 责任 公司 提供 的 以 6B 为 主 的 燃气 轮机 及 其 联 
合 循环 发 电 设备 40 RECE) , 远 远 不 能 满足 市 场 需 求 。 因 
此 ,我 国 才 自 2004 年 起 通过 以 “市 场 换 技术 ”“ 打 捆 招 标 ” 
的 形式 引进 级 和 9F 级 重型 燃气 轮机 制造 技术 ,计划 合作 
生产 60 2 & ,杭州 锅炉 集团 公司 等 则 为 YF 级 和 级 的 联合 
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循环 发 电 设备 提供 配套 的 余热 锅炉 。 我 国 现 有 3 个 大 一 型 
企业 生产 高 科技 含量 的 下 级 系列 重型 燃气 轮机 。 

(1) 哈尔滨 动力 设备 股份 有 限 公司 (简称 哈 动 股份 ) 

通过 国家 “ 打 捆 招标 ”从 美国 GE 公司 引进 MS9001FA 
重型 燃气 轮机 。 其 联合 循环 发 电 设备 包括 9FA 型 燃气 轮 
机 、D10 型 汽轮机 、 配 9FA 燃 机 的 余热 锅炉 和 390H 型 发 电 
机 。 

OFA 型 燃气 轮机 主要 参数 为 :功率 255. 6MW ; 热 耗 
9 759kJAkW，h; 简 单 循环 效率 36. 9% ;联合 循环 净 效 率 可 
达 5696 ; 初 温 1 300'C ; 排 气 温度 609*C ; 压 比 15.4; NOx HF 
放 (15% 0, ) ] -F 25ppmvd, 

9FA 型 燃气 轮机 主要 技术 特点 :中 采用 两 个 轴承 的 支 
承 方 案 。 两 个 轴承 分 别 位 于 压气 机 和 燃气 透 平 转子 的 两 
端 ,使 燃气 轮机 的 总 体 结 构 最 简单 。 四 在 压气 机 侧 的 冷 端 
输出 功率 。 这 样 在 组 成 联合 循环 时 ,可 以 使 燃气 透 平 的 排 
气 扩 压 器 直接 与 余热 锅炉 相 联 ,有 利于 减少 流 阻 损失 和 改 
善 机 组 的 布局 。@ 采 用 18 级 压气 机 , 压 比 为 15.4, 空 气流 
量 为 623.7kg/s。 为 了 防止 起 动 过 程 中 压气 机 发 生 啦 振 , 压 
气 机 中 装 有 1 级 可 转 导 叶 和 中 间 级 放 气 孔 。 压 气 机 的 静 叶 
和 动 叶 采用 CASO 和 403 + C6 不锈钢 制造 ,前 几 级 叶片 还 喷 
涂 GECC 一 1 号 防腐 涂 层 ;转子 则 选用 CrMo、NiCrMo 和 
CrMoV ,NiCrMoV 钢 制造 。@@ 采 用 干 式 预 混 低 污染 物 排 放 型 
(DLN) 燃烧 室 ,实现 了 低 于 25ppm 的 所 氧化 物 排放 水 平 。F 
级 燃气 轮机 配备 18 个 DEN 火焰 简 ,每 个 火焰 简 中 设置 6 个 
燃料 喷嘴 , 既 可 燃 用 天 然 气 , 也 可 燃 用 轻 柴 油 。@ 选 用 3 级 
透 平 ,简化 了 整 机 的 结构 ,但 透 平 的 等 炉 膨胀 效率 有 一 定 的 
下 降 , 发 电 效率 较 4 级 透 平 要 低 些 。@) 采 用 变频 局 动 装 置 ， 
利用 发 电机 作为 启动 马达 来 完成 机 组 的 启动 。 

截止 至 2005 年 底 , 国 家 已 实施 三 批 “ 打 捆 招 标 "F 级 燃 
气 轮机 项 目 。 哈 动 股 份 共 赢 得 了 21 台 下 级 燃气 轮机 的 供 
货 合 同 ,市 场 占有 率 达 到 了 50% (21 台 /42 台 ) 。 国 内 首 台 
F 级 燃气 轮机 杭州 半山 1 号 燃气 轮机 于 2005 45 H 19 H 
在 杭州 一 次 点 火 成 功 。2005 年 6 月 27 日 ,张家港 1 号 燃气 
轮机 在 国内 率先 通过 了 168h 运行 。 截 止 至 2005 年 底 , 哈 
动 股份 制造 的 首 押 11 台 招 标的 燃气 轮机 已 经 全 部 成 功 点 
火 , 并 于 2006 年 1 月 20 日 前 全 部 顺利 通过 了 168h 试 运行 。 

(2) 上 海 汽 轮机 有 限 公 司 

由 原 上 海 汽轮机 厂 和 西门 子 公司 合资 成 立 的 中 外 合资 
公司 。2004 年 开始 引进 西门 子 公司 的 燃气 轮机 技术 ,并 按 
照 计 划 逐 步 实 施 国产 化 。2005 年 ,在 国家 第 二 捆 打 捆 招 标 
中 ,中 标 4 个 项 目 , 合 计 9 台 V94.3A(F 级 ) 机 组 ,其 中 上 海 
石 润 口 电厂 3 台 ,郑州 燃 机 项 上 且 1 台 及 中 原 蓝天 项 目 1 A 
共 5 台 机 组 已 安装 就 位 , 石 洞口 电厂 的 机 组 2006 年 4 月 开 
始点 火 。 此 外 ,公司 在 华电 中 标的 北京 郑 常 庄 和 厦门 2 个 
项 目 为 V94.2(E 级 ) 机 型 。 自 前 上 海 汽 轮机 有 限 公 司 已 经 
开始 进行 V94.2 ( E 级 ) 项 目的 国产 化 进程 ,成 为 国内 首 家 
WA E RA F 级 重型 燃气 轮机 制造 能 力 的 企业 。 

上 海 汽 轮机 有 限 公 司 的 燃气 轮机 产品 主要 包括 V94. 2 
(天 级 ) 和 V94.3A(F 级) 两 种 型 号 ,主要 参数 见 表 1, 


A1 上 海 汽 轮机 有 限 公司 生 产 的 EE 级、F 级 
燃气 轮机 主要 参数 














”燃气 轮机 型 号 
电网 频率 ( Hz) 
透 平 进口 温度 ( 所) 
压 比 

排 气 流量 (kg/s) 
HARET) 
燃气 轮机 功率 (MW) 
燃气 轮机 效率 ( % ) 
联合 循环 效率 ( % ) 


(3) 东 方 汽轮机 厂 (以 下 简称 东方 ) 

是 目前 国内 引进 ff 级 和 下 级 重型 燃气 轮机 制造 技术 的 
企业 之 一 。 东 方 汽 轮机 厂 于 2004 年 7 月 将 该 厂 中 的 一 部 
分 与 三 菱 公 司 组织 成 立 了 东方 一 三 萎 合 资 公司 。 根 据 东 方 
与 三 鞭 公 司 达 成 的 技术 转让 协议 , 透 平 1 ~2 级 动静 叶片 的 
制造 技术 转 给 东方 一 三 葵 合 资 公 司 , 透 平 3 ~4 级 动静 叶片 
的 制造 技术 转让 给 东方 。 考 虑 到 透 平 3 ~4 级 动静 叶片 与 
透 平 1 ~2 级 动静 叶片 分 由 2 家 制造 ,导致 设备 重复 投资 ， 
东方 计划 把 3 ~4 级 透 平 动静 叶 的 制造 也 交 给 东方 一 三 邯 
合资 公司 完成 。 合 资 公 司 在 2005 年 已 具备 燃烧 室 的 喷涂 
能 力 ,2006 年 将 具备 燃烧 室 制 造 和 维修 以 及 透 平 动静 叶片 
的 喷涂 能 力 ,2007 年 将 完全 有 具备 透 平 动静 叶片 的 维修 能 力 。 

截止 至 2005 年 底 , 东 方 与 日 本 三 蓉 联 合体 已 制造 5 台 
M701F 燃气 轮机 ,其 中 1 台 已 投 运 ,此 外 还 有 5 台 正 在 制造 
中 。 东 方 首 台 总 装 出 厂 的 燃气 轮机 国产 化 率 达 到 46. 590 , 
预计 第 7 台 将 达到 58. 3% 。 根 据 东 方 与 三 莹 公司 签订 的 技 
术 转 让 合同 ,通过 国内 燃气 轮机 已 签订 合同 项 目的 生产 制 
造 ,东方 汽轮机 厂 将 逐步 实现 67% 的 燃气 轮机 国产 化 率 , 5 
三 菱 合资 的 工厂 部 分 将 逐步 实现 其 余 33 多 燃气 轮机 国产 化 
率 ,这 样 可 最 终 达到 10096 本 地 化 制造 的 目标 。 

2005 年 ,东方 在 制造 技术 取得 实质 进展 的 同时 ,还 开展 
了 联合 循环 电站 优化 、 工 程 设计 配合 、 辅 助 系统 配套 设计 等 
技术 研究 并 取得 相当 数量 的 成 果 。 

除了 上 述 3 个 企业 生产 制造 级 燃气 轮机 外 ,我 国 还 
有 一 个 专门 生产 玉 级 和 6B 系列 的 燃气 轮机 的 大 型 企 
业 一 一 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 。2005 年 生产 
制造 的 燃气 轮机 ,已 由 常规 的 6B 系列 拓宽 到 40MW 等 级 中 


V94.3A(F 级 ) 
50 
1 230 
16.9 
659 
382 
268 
39 








低热 值 和 更 高 功率 等 级 的 9E 燃气 轮机 系列 ,初步 形成 了 以 
9E.6B、40MW 等 级 中 低热 值 燃 气 轮机 为 龙头 ,包括 燃气 /说 
汽 联 合 循环 机 组 、 空 冷 机 组 .低温 低压 余热 利用 机 组 等 在 
内 ,符合 国家 产业 政策 ,具有 差异 化 优势 的 主导 产品 体系 ， 
为 “十 一 五 ”持续 健康 发 展 打 下 了 较 好 基础 。 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 于 2005 年 6 月 下 
旬 与 GE 公司 正式 签署 下 级 (9%E) 燃气 轮机 技术 转让 协议 ， 
随后 组 成 联合 体 参 加 国家 燃 机 电站 项 目 “ 打 捆 招 标 ”并 一 举 
取得 4 台 下 级 燃 机 合同 。 包 括 内 蒙古 苏 里 格 项 目 在 内 ,已 
签订 了 6 E 9E 燃气 轮机 合同 ,成 为 国家 认可 的 且 已 经 生产 
制造 出 9E 燃气 轮机 的 生产 基地 ,从 而 奠定 了 公司 在 燃气 轮 
机 行业 的 “3 +1" 地 位 ,同时 也 大 大 拓展 了 其 中 长 期 发 展 空 
间 。2005 年 11 月 29 日 国家 发 改 委 正式 核准 批复 , 由 南京 
汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 与 GE 公司 联合 体 中 标的 黄 
河上 游 水 电 开发 有 限 责 任 公司 投资 建设 的 青海 格尔木 
300MW 级 燃气 轮机 电站 项 目 合同 ,于 12 月 7 日 正式 生效 ， 
该 项 目 是 利用 柴 达 木 盆地 涩 北 气 油田 的 天 然 气 为 燃料 的 大 
型 燃气 轮机 电站 工程 。 项 目的 实施 表明 ,我 国 大 西北 地 区 
在 利用 燃气 轮机 优势 ,按照 科学 发 展 观 快速 发 展 大 西北 电 
力 事业 ,使 国内 燃气 轮机 电站 布局 更 趋 合理 方面 迈 出 了 实 
质 性 的 步伐 。 另 外 ,2006 年 一 季度 与 深圳 美 视 签订 了 2 套 
9E 机 组 供 货 合同 。 

此 外 ,公司 还 于 2005 年 10 月 自行 设计 制造 出 13.5 万 
kW 燃气 轮 发 电机 并 试车 成 功 ,各 项 性 能 指标 均 达 到 设计 要 
求 。 从 而 标志 着 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有限 责 任 公 司 与 9E 
燃气 轮机 配套 的 燃气 轮 发 电机 的 生产 能 力 提升 到 一 个 新 的 
水 平 ,也 为 批量 生产 9F 燃气 轮机 及 配套 燃气 轮 发 电机 提供 
了 坚实 基础 。 

综 上 所 述 , 我 国生 产 F 级 .EE 级 .6B 等 重型 燃气 轮机 的 
大 型 企业 ,南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 、 哈 尔 滨 动力 
设备 股份 有 限 公 司 ( 含 哈尔滨 汽轮机 有 限 公司 )、 上 海 汽 轮 
机 有 限 公 司 、 东 方 汽轮机 厂 等 面 对 生 产 任务 重 、 新 产品 周期 
紧 等 困难 ,加 大 力度 ,有 效 地 采用 多 项 措施 ,使 主要 经 济 指 
标 大 大 超过 了 年 初 的 预定 目标 , 几 个 公司 都 创造 了 历史 以 
来 最 好 的 利润 和 效益 。2005 年 燃气 轮机 行业 主要 企业 经 济 
指标 见 表 2。 


R2 2005 年 燃气 轮机 行业 主要 企业 经 济 指标 





- 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) | 哈尔滨 汽轮机 厂 | ”上 海 汽轮机 ^ 
从 业 人 员 平均 人 数 (人 ) 2 168 5 455 3 422 7 318 18 363 
工业 总 产值 (万 元 ) 225 958 693 648 544 789 601 270 2 065 665 
国定 资产 净值 平均 余额 (万 元 ) 23 828 44 495 60 998 79 258 208 579 
销售 收入 (万 元 ) 226 261 400 380 427 373 471 613 5 770 627 
利税 /利润 {万 元 ) 36 603/28 623 31 411/30 837 | 94 124/92 631 | 106 948/81 452 269 086/233 543 
全 员 劳 动 生产 率 (元 /人 ) 259 239 - 392 220 400 428 279 812 
资本 保值 增值 率 (%) 164.6 127.8 158.9 154.7 
总 资产 报酬 率 (%) 8.5 2.9 8.6 8.4 
产销 率 (%) 100. 1 56.1 100.0 100. 0 
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指标 名 称 


质量 损失 率 (% ) 
燃 机 产量 ( 台 /MW) 
燃 机 出 口 量 ( 台 /MW) 
燃 机 工业 产值 (万 元 ) 


近年 来 ,我 国 经 济 高 速 发 展 ,以 煤 为 主 的 电力 工业 增 速 
快 ,资源 消耗 多 ,能 源 利用 率 低 ,污染 严重 。 钢 铁 行业 能 耗 
占 全 国 总 能 耗 的 16% , 吨 钢 的 综合 能 耗 比 国外 先进 水 平 高 
2096 左右 ,能 源 的 利用 率 只 达 2796 ,大 量 中 低 值 治 金 煤气 低 
效 利 用 和 排放 造成 严重 的 能 源 浪 费 和 环境 污染 。 有 效 利用 
尾气 中 的 内 能 ,减少 烟尘 .50, 排放 , 搞 好 节能 降 耗 是 钢铁 
工业 的 迫切 需求 ,也 是 中 央 对 落实 科学 发 展 观 降 低能 耗 的 
重要 措施 之 一 。2005 年 ,由 于 燃气 轮机 在 整体 煤气 化 联合 
循环 (IGCC) .钢铁 企业 中 低热 值 可 燃 煤 气 回 收 利用 、 化 工 
行业 尾气 回收 利用 中 作用 显著 ,高 效 转 换 能 量 的 能 力 强 , 燃 
用 中 低热 值 煤气 的 以 燃气 轮机 为 主 链 的 6B 系列 40MW 等 
级 联合 循环 发 电 装 置 被 国家 发 改 委 在 全 国 钢 铁 企业 全 面 推 
广 。 南 汽 集团 公司 利用 自身 生产 制造 的 6B 燃气 轮机 ,与 
GE 公司 合作 联合 设计 ,保持 原 机 型 的 压气 机 、 透 平 不 变 , 重 
新 设计 燃烧 系统 、 气体 燃料 系统 、 控 制 系统 ,增加 用 于 防爆 
的 氮气 吹 扫 系统 ,改进 雾 化 空气 系统 .空气 清 吹 系统 等 ,并 
对 其 他 多 个 系统 和 部 套 ( 件 ) 重 新 设计 ,最 终 掌握 了 40MW 
级 中 低热 值 燃 气 轮 机 的 燃料 系统 设计 方法 、 燃 料 控 制 技术 
以 及 调试 技术 ,其 生产 制造 的 多 种 型 号 燃气 轮机 及 其 联合 
循环 发 电 设备 产品 已 形成 系列 化 。 南 京 汽 轮 电 机 (集团 ) 公 
司 40MW 等 级 中 低热 值 的 燃气 轮机 的 国内 市 场 占有 率 已 达 
100% ,其 技术 指标 与 国外 企业 相 比 在 同一 水 平 上 。 南 京 汽 
轮 集团 公司 与 国外 公司 的 中 低热 值 燃 机 主要 参数 见 表 3。 


RI 南京 汽 轮 电机 ( 集团 ) 公司 与 国外 公司 的 
中 低热 值 燃 机 主要 参数 


(H | (三 萎 公 司 ) (ABB 公司 ) 





0.06 
10/517.3 
1741.3 
59 090 


















燃 机 额定 功率 (MW ) 


联合 循环 效率 ( % ) 50.5 45.52 
系统 热效率 ( % ) 39.4 

燃料 热 值 (额定 ) (KANm ) 5 577 3 500 
燃料 热 值 允许 变动 范围 


空气 过 滤 精 度 


余热 锅炉 是 以 燃气 轮机 为 主 链 的 燃气 /蒸汽 联合 循环 
发 电 设备 中 的 重要 设备 ,杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 是 我 国 余 
热 锅炉 的 主要 生产 企业 , 自 20 世纪 70 年 代 后 期 就 开始 研 
究 开 发 燃气 轮机 余热 锅炉 。 公 司 通过 技术 合作 、 消 化 吸收 
和 自我 开发 创新 等 多 种 形式 ,已 具备 独立 设计 制造 各 类 新 
型 燃气 轮机 余热 锅炉 的 能 力 , 全面 掌握 了 余热 锅炉 的 制造 
工艺 和 安装 、 运 行 、 调 试 程序 ,并 积累 了 丰富 的 经 验 。 尤 其 
是 近 十 年 来 ,公司 的 燃气 轮机 余热 锅炉 技术 开发 能 力 得 到 
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16/2 137.3 
1741.3 
96 112 


了 迅速 提高 。 

2005 年 ,公司 共 制 造 适合 9E 级 燃气 轮机 的 余热 锅炉 
18 & CE) , 配 9F 级 燃气 轮机 的 余热 锅炉 9 6 CE) , 配 FT8 
型 燃气 轮机 的 余热 锅炉 1 台 ( 套 ) , 配 6B 级 燃气 轮机 的 余热 
锅炉 3 台 ( 套 ) ,实现 产值 153 830 万 元 。 

截止 至 2005 FE, 公司 已 累计 承接 、 制 造 燃 气 轮机 余 
热 锅炉 130 余 台 ( 套 ) ,其 中 EE 级 HRSG 56 台 ( 套 ),F 级 
HRSG 21 台 ( 套 ),5B、6B 等 燃气 轮机 余热 锅炉 60 RA 
( 套 ) 。 成 为 目前 国内 惟一 一 个 有 经 验 , 且 能 设计 制造 燃气 
轮机 余热 锅炉 并 成 套 供 货 的 厂家 。 

目前 我 国 燃气 轮机 发 电 装 机 容量 仅 占 整个 电网 容量 的 
4p 左右 ,而 国外 公用 电网 一 般 要 有 1596 ~20% 的 燃气 轮机 
发 电 装 置 进行 调 峰 来 保证 供电 品质 ,所 以 ,我 国 在 这 方面 还 
有 较 大 差距 。 如 果 到 2010 年 按 电网 容量 的 6% 来 建设 , 那 
么 ,起 码 也 要 再 增加 14 000MW 的 燃气 轮机 及 其 联合 循环 
发 电 设备 ,因此 ,在 “十 一 五 ”期间 ,我国 重 大 机 械 装备 中 的 
发 电 设备 之 一 的 燃气 轮机 及 其 燃气 /蒸汽 联合 循环 发 电 装 
置 的 继续 发 展 , 必 有 一 定 的 市 场 支 持 。 

市 场 及 销售 2005 年 工业 燃气 轮机 行业 取得 了 较 好 的 
成 绩 。 哈 尔 滨 动力 设备 股份 有 限 公 司 2005 年 一 捆 “ 打 捆 招 
标 ” 项 目 5 个 电厂 共 11 台 MS9001FA 燃气 轮机 全 部 点 火 成 
功 并 投入 商业 运行 。2005 年 12 月 26 日 ,北京 太阳 宫 燃 气 
热电 冷 联 供 工程 项 目 合 同 在 北京 草签 并 生效 。 该 项 目 是 为 
2008 年 北京 奥运 会 配套 建设 项 目 , 采 用 了 级 燃气 轮机 “2 16 
1 的 热电 冷 联 供 燃 气 /蒸汽 联合 循环 机 组 。 

上 海 汽 轮机 有 限 公 司 2005 年 共 销 售 11 台 , 其 中 
V94.3A(F 级) 燃气 轮机 9 台 , 分 别 售 给 中 原 、 上 海 石 洞口 、 
河南 郑州 及 浙江 杭州 萧山 等 燃气 轮机 电厂 项 目 , V94.2(E 
级 )2 台 , 全 部 售 给 北京 郑 常 庄 项 目 。 

东方 汽轮机 厂 2005 年 共 销 售 4 台 M701F 燃气 轮机 ( 实 
际 上 生产 5 台 , 其 中 1 台 已 投 运 )。 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 2005 年 共 销 售 燃 
气 轮机 10 台 。 其 中 :浙江 余杭 和 德清 燃气 轮机 电厂 3 8 
( 套 )6B 燃气 轮机 ,济南 钢铁 公司 二 期 工程 低热 值 40MW 级 
燃气 轮机 2 台 ( 套 ) .出 口 尼日利亚 5 台 ( 套 )6B 型 燃气 轮 
机 。 市 场 开 发 上 ,2005 年 一 季度 与 深圳 美 视 电 厂 .青海 格 尔 
木 燃气 轮机 电站 分 别 各 签订 2 台 ( 套 )9E 燃气 轮机 机 组 供 
货 合同 。5 月 与 济南 钢铁 公司 签 下 二 期 工程 供 货 合 同 ,总 共 
6 套 低 热 值 6B 燃气 轮机 组 和 3 套 燃 气 / 蒸 汽 联合 循环 发 电 
机 组 ,总 金额 达 9.5 亿 元 。8 月 中 旬 又 与 重庆 钢铁 公司 签订 
1 套 低热 值 6B 燃气 传输 线 机 组 合同 ,从 而 使 得 国内 燃 用 中 
低热 值 高 炉 煤 气 6B 燃气 轮机 的 市 场 开 发 显现 出 新 的 生机 。 
此 外 ,2005 年 苏丹 吉利 电厂 二 期 工程 改造 再 次 订购 南 汽 集 


团 公司 1 套 6B 型 燃气 轮机 机 组 和 2 套 燃气 /蒸汽 联合 循环 
发 电机 组 ,总 金额 近 2 000 万 美元 。 由 此 可 见 , 我 国生 产 的 
6B 系列 燃气 轮机 发 电 装 置 及 燃气 /蒸汽 联合 循环 发 电 装 置 
不 但 在 国内 有 广阔 的 市 场 ,而且 已 经 稳定 地 进入 国际 市 场 。 

2005 年 ,杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 为 我 国联 合 循环 发 电 
装置 共计 销售 配 9F 级 燃气 轮机 联合 循环 余热 锅炉 9 台 
( 套 ) , 配 9E 级 燃气 轮机 联合 循环 的 余热 锅炉 15 台 ( 套 )， 
配 FT8 型 燃气 轮机 联合 循环 的 余热 锅炉 1 台 ( 套 ) , 配 6B 燃 
气 轮机 联合 循环 的 余热 锅炉 4 台 ( 套 ) ,实现 产值 153 830 
万 元 , 占 该 公司 全 年 销售 总 额 的 735% 以上。 

科技 成 果 及 新 产品 ”2005 年 是 “十 五 ”计划 实施 的 最 
后 一 年 ,燃气 轮机 行业 各 公司 ( 厂 ) 围绕 F 级 燃气 轮机 新 产 
品 的 引进 与 生产 进行 了 大 量 科研 和 国产 化 工作 ,取得 了 一 
批 具有 国内 外 先进 水 平 的 科研 成 果 , 有 力 地 推动 了 企业 的 
发 展 与 科技 进步 。 

重型 燃气 轮机 是 技术 密集 型 产品 ,其 核心 技术 包括 高 
效率 、 高 性 能 的 通 流 部 分 设计 技术 燃烧 技 术 、 冷 却 技 术 、 高 
温 部 件 材料 技术 、 制 造 工艺 、 涂 层 保护 技术 、 轴 系 稳定 性 技 
术 、 系 统 性 能 优化 技术 、 控 制 技术 等 。2005 4E, UR ZR 2E 2 7J 
设备 股份 有 限 公司 在 消化 引进 9E 技术 的 基础 上 ,进行 自主 
创新 ,有 针对 地 对 这 些 关 键 技术 进行 科研 攻关 及 二 次 开发 ， 
并 逐步 建立 起 自己 的 设计 开发 体系 。 主 要 研究 有 :全 亚 音 
速 轴 流 压气 机 优化 设计 及 方法 研究 .压气 机 跨 音 速 级 的 研 
究 .空气 冷却 透 平 叶片 研究 ,重型 燃气 轮机 联合 循环 优化 技 
术 研 究 、 重 型 燃气 轮机 联合 循环 动态 特性 研究 等 方面 。 

上 海 汽 轮机 有 限 公 司 2005 年 参加 了 “上 海 市 引进 技术 
的 吸收 与 创新 计划 "项目 。 该 项 目 名 称 : 燃 气 轮 机 核心 技术 
和 制造 国产 化 攻关 (联合 循环 电厂 参数 优化 及 燃 机 辅助 系 
统 核心 技术 研究 ) ,2006 年 该 项 目 仍 在 进行 中 。 

东方 汽轮机 厂 为 了 实现 级 燃气 轮机 国产 化 ,实施 了 
重型 燃气 轮机 国产 化 制造 技术 研究 ,其 成 果 如 下 :人 焊接 技 
术 研 究 中 包括 耐 热 钢 焊 接 、 压 气 机 隔 板 真空 电子 束 焊 接 UA 
气 轮 机 管 系 焊接 ,解决 了 这 些 部 套 制 造 焊接 上 的 主要 技术 
难点 。 如 采用 三 维 CAD 及 数控 型 工艺 完成 管道 成 型 ;针对 
集成 结构 ,研究 制定 了 合理 的 装配 焊接 工艺 ,通过 专门 的 试 
验 研究 制定 出 专用 的 清洁 度 处 理 流 程 及 方法 。@@ 加 工 技 术 
人 研究。 高温 气 包 的 薄 辟 结构 采用 先进 的 CAD、CAM 技术 ， 
在 高 强度 耐 热合 金 钢 切 前 加 工 工艺 、 大 型 薄 壁 零件 的 高 精 
度 加 工 和 高 精度 大 型 压气 机 叶片 的 加 工 技 术 等 方面 都 取得 
丰硕 成 果 。 东 方 汽 轮机 厂 目 前 已 掌握 了 重型 燃气 轮机 中 的 
压气 机 叶片 HAH AER ERA A HEAR R 
H ARERI EAN SRI ARRS 
零 部 件 加 工 技术 。 鲜 喷涂 技术 的 研究 。 通 过 对 压气 机 动 叶 
片 及 静 叶 片 的 涂 层 试 验 ,掌握 了 整个 涂 层 制作 的 工艺 流程 、 
相关 设备 .环境 控制 和 质量 控制 技术 ,具备 了 涂 层 的 施工 制 
作 能 力 。 对 燃气 轮机 压气 机 动静 叶片 表面 进行 涂 层 和 叶 根 
表面 进行 耐 微 动 磨损 涂 层 的 生产 制作 技术 , 均 居 国内 领先 
水 平 。 岂 空 负荷 试车 系统 研究 是 国家 重大 技 改 项 目 之 一 。 
所 有 的 设计 和 研究 均 由 东 汽 首次 自行 设计 ,试车 主要 系统 








采用 国产 化 设备 ,燃料 经 过 技术 经 济 论证 采用 天 然 气 。 燃 
机 试车 台 的 辅助 系统 设计 主要 包括 了 润滑 油 系 统 、 仪 用 空 
气 系统 .控制 油 系统 、 燃 料 系 统 . 启 动 装置 .空气 烟 气 系 统 
等 ,其 中 一 部 分 系统 的 国产 化 成 果 已 经 应 用 到 下 级 M701F 
产品 上 。 

2005 年 ,南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 在 科研 项 
目 中 又 取得 良好 的 成 绩 , 主 要 项 目 是 研制 利用 中 低热 值 高 
炉 煤 气 的 燃气 轮机 。 

“十 五 ”最 后 两 年 , 南 汽 集团 公司 开发 燃 用 低热 值 燃 料 
气 (LHV =5. 58MJ/ Nm ) 的 燃气 轮机 。 在 6B 型 燃气 轮机 的 
基础 上 ,自行 改进 设计 了 燃气 供应 系统 、 燃 烧 系 统 、 自 控 系 
统 。 首 台 机 组 经 一 年 安装 调试 并 于 2004 年 7 月 通过 国家 
发 改 委 委托 中 国 机 械 工业 联 合 会 组 织 的 专家 鉴定 , 现 已 在 
通化 钢铁 公司 成 功 投入 运行 达 三 年 。 崩 后 ,公司 与 中 科 院 
工程 热 物理 所 合作 ,为 山东 充 州 矿 务 局 “煤气 化 发 电 与 甲醇 
联 产 系统 关键 技术 研发 与 示范 ”项 目 ( 国 家 “863” 科 人 研 计 划 
课题 ) 提供 一 套 燃 用 中 低热 值 煤 气 的 燃气 轮机 (LHYVY = 
10.86 MJANm ) , 现 已 完成 调试 投入 商业 运行 。 目 前 ,国内 
只 有 南 汽 集团 公司 与 GE 公司 合作 研制 的 燃 用 中 低热 值 煤 
气 的 燃气 轮机 ,其 他 企业 还 无 此 技术 和 产品 。 

2005 年 ,杭州 锅炉 集团 有 限 公司 科研 成 果 斐 然 。2005 
年 8 月 3 日 杭 锅 集团 承担 的 “城市 生活 垃圾 焚烧 成 套 技术 
与 设备 ” 诬 题 ,在 杭州 通过 了 国家 科技 部 “863” 计划 资源 环 
境 技术 领域 专家 组 的 验收 。 该 课题 包括 8 个子 项 ;由 二 段 
往复 炉 排 垃 圾 焚烧 炉 与 燃烧 自动 控制 课题 子 项 ;他 高 温 耐 
腐蚀 余热 锅炉 课题 子 项 ;@3 烟 气 处 理 系统 课题 子 项 ;多 垃圾 
堆 存 脱水 课题 子 项 ;人 垃圾 渗 沥 液 处 理 课 题 子 项 ;@@ 飞 灰 水 
泥 固化 课题 子 项 ;CD 炉渣 综合 利用 课题 子 项 ;@ 焚 烧 厂 系统 
集成 及 自动 控制 。 

杭 锅 集团 加 大 新 产品 开发 力度 ,加 快 产品 结构 调整 , 开 
发 了 一 系列 节能 、 环 保 综 合 利 用 新 产品 ,进一步 扩大 了 市 
场 。 主 要 新 产品 有 :中 与 美国 N/E 公司 合作 开发 下 级 燃气 
轮机 余热 锅炉 ,包括 为 美国 GE、 日 本 三 萎 重 工 .德国 西门 子 
燃气 轮机 配套 等 ;@)%E 级 自然 循环 燃气 轮机 余热 锅炉 ;二 
250v/d 垃圾 焚烧 余热 锅炉 ;9 转炉 余热 锅炉 。 

质量 及 标准 ”全国 燃气 轮机 标准 化 技术 委员 会 (SAC/ 
TC259) 是 我 国 目 前 惟一 的 负责 制定 .修订 以 燃气 轮机 为 主 
体 的 ,或 与 燕 汽 轮机 、 余 热 锅 炉 组 成 的 ,燃气 / 藻 汽 联合 循环 
发 电 装 置 (或 称 发 电 设备 ) 国家 标准 ,以 及 研究 该 专业 和 相 
关 专 业 国 际 标准 的 标准 化 权威 组 织 机 构 , 业 务 上 直接 由 国 
家 标准 化 管理 委员 会 领导 。2005 年 是 我 国标 准 化 事业 发 展 
重要 而 关键 的 一 年 ,也 是 燃气 轮机 标准 化 大 发 展 的 一 年 。 
SAC/TC259 在 国家 标准 制定 修订 方面 作 了 大 量 工 作 。 由 于 
F 级 EE 级 大 型 燃气 轮机 相继 " 打 捆 招标 " 引进, 组装、 试车 
中 心 已 在 国内 建成 投产 ,清华 大 学 、 上 海 交 通 大 学 等 相继 成 
立 了 燃气 轮机 研发 中 心 。 主 机 的 国产 化 带动 了 一 大 批 设 备 
配套 备品 备 件 供应 和 维修 安装、 调试 .运行 等 专业 力量 的 
崛起 。 以 燃气 轮机 为 核心 的 产业 链 已 经 形成 ,燃气 轮机 研 
制 科 技 攻关 项 目 正 在 全 力 推动 ,不 仅 在 组 织 样机 研制 方面 
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取得 进展 ,在 核心 技术 的 消化 创新 方面 也 有 了 进展 。 因 此 ， 
在 科研 和 人 研发 产品 创新 过 程 中 ,标准 制定 项 目的 创新 也 要 
随 之 同步 。 只 有 按照 自主 创新 的 步伐 走 下 去 ,用 自己 制定 
的 国家 标准 逐步 涵盖 人 燃气 轮机 及 其 联合 循环 发 电 设备 才 是 
当务之急 。 应 该 说 ,燃气 轮机 界 的 同仁 已 经 认识 到 这 一 点 ， 
但 由 于 与 世界 强国 相 比 ,我 国 科技 术 平 尚 有 一 定 差距 ,为 此 
必须 在 现 有 的 燃气 轮机 及 联合 循环 发 电 设备 的 国家 标准 、 
行业 标准 、 企 业 标 准 基础 上 ,通过 科技 成 果 的 转化 ,以 及 引 | 
进 技术 消化 吸收 的 再 创新 ,开展 标准 的 研究 。2005 年 在 秘 
书 处 主持 下 .SAC/TC259 共 采 用 ISO 国际 标准 制定 两 项 国 
家 标准 :中 采 标 IS03977 一 3 制定 《燃气 轮机 采购 第 3 部 
分 :设计 要 求 》 国 家 标准 ,已 完成 送审 稿 ,预计 2006 E n] 5d 
成 审查 上报 报批 稿 和 报批 文件 ; 凶 采 标 IS03977 一 8 制定 
《燃气 轮机 采购 第 8 部 分 :检查 .试验 安装 和 调试 》 国 家 标 
准 , 现 已 完成 征求 意见 稿 ,按照 先 制定 后 报 计 划 给 国标 委 的 
新 国标 政策 ,2005 年 10 月 上 报 ,2006 年 批准 、 实 施 、 发 布 。 
此 外 ,2005 年 8 月 31 H,SAC/TC259 修订 的 国家 标准 《燃气 
轮机 采购》(CBZT14099 一 2005) 被 批准 实施 。 

2005 年 , 自 西 门 子 公司 对 上 海 汽轮机 有 限 公 司 转让 燃 
气 轮机 技术 开始 ,西门 子 就 将 目 己 的 内 部 标准 资料 提交 给 
上 汽 , 同 时 ,还 将 生产 加 工 过 程 中 用 到 的 DIN .EN 等 标准 一 
并 交付 。 公 司 正 因为 有 了 生产 加 工 V94. 3A 燃气 轮机 机 组 
的 绝 大 多 数 标准 , 才 保证 了 设计 和 加 工 顺 利 进行 ,保证 了 产 
名 的 质量 。 

随 着 市 场 竞争 的 日 趋 激烈 ,对 产品 质量 要 求人 钝 来 愈 高 ， 
南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 会 司 等 燃气 轮机 大 型 企业 采 
取 了 强 有 力 措 施 , 严 格 按 标准 、 按 合同 组 织 生 产 和 质量 控 
制 ,提高 了 产品 的 竞争 力 。 在 积极 引进 9F .9E .6B 燃气 轮机 
等 国外 先进 技术 的 同时 ,也 十 分 重视 采用 国际 标准 、 国 外 先 
进 标准 以 及 我 国 自 行 采 标 制 定 的 国家 标准 。 南 京 汽 轮 电 机 
(集团 ) 有 限 责任 公司 通过 加 强 现 场 控 制 ,对 6B.、9E 等 重要 
产品 均 采 用 GE 公司 和 国家 标准 ,严格 把 住 各 个 检验 关口 、 
落实 持续 改进 措施 ,保证 公司 主 产品 质量 基本 稳定 ,在 生产 
量 大 幅 增 长 的 情况 下 ,未 发 生 重大 质量 事故 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2005 年 燃气 轮机 行业 各 企业 在 
资金 不 太 宽 裕 的 情况 下 ,仍然 想方设法 投资 扩大 再 生产 , 进 
行 技术 改造 和 基本 建设 ,添置 或 更 新 急需 的 设备 ,扩建 生产 
场地 ,提高 工艺 和 检测 水 平 ,改善 厂区 绿色 环保 环境 ,提高 
企业 的 形象 和 生产 能 力 。 

南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 总 投资 1. 54 亿 元 
用 于 ”发 展 燃 气 / 蒸 汽 联合 循环 电站 设备 "国债 专项 技 改 项 
H ,2005 年 8 月 通过 了 江苏 省 经 贸 委 主持 的 验收 ,形成 年 新 
增 S10 9E 型 18 万 kW 燃气 /车 汽 联合 循环 发 电 设备 3 套 共 
54 万 kW 的 生产 能 力 。 同 时 ,还 自 筹资 金 投入 1 600 万 元 ， 
完成 了 第 二 陋 板 焊接 厂房 改造 ,燃气 轮机 总 装 厂 房 100t、 
200t 跨 的 调整 改造 ;新 建 发 电机 VPI A ERZ RA) 设施 
以 及 完成 了 电动 机 VPI 设备 搬迁 和 50t 动 平衡 机 改造 等 ,为 
推动 产品 结构 调整 ,提升 产品 质量 创造 了 有 利 条 件 。 此 外 ， 
南 汽 集团 公司 连续 克服 了 汽 轮 发 电机 和 燃气 轮 发 电机 定子 


50 - 中 国电 器 工业 年 鉴 





线圈 生产 .转子 超重 加 工 、 定 子 络 压 、 下 线 、 机 座 变 形 等 困 
难 , 首 台 13.5 万 kW.15 万 kW 汽 轮 发 电机 和 12.5 万 kW HR 
气 轮 发 电机 相继 于 2005 年 1 月 ,7 月 和 10 月 广内 试车 成 
功 ,各 项 性 能 指标 均 达到 设计 要 求 , 标 志 着 该 公司 燃气 轮机 
及 燃气 /蒸汽 联合 循环 的 发 电机 产品 生产 能 力 提 升 到 一 个 
新 水 平 ,也 为 即将 在 2006 年 生产 制造 9E 燃气 轮机 及 燃气 / 
蒸汽 联合 循环 发 电 装置 英 定 了 坚实 的 基础 。 

哈尔滨 动力 设备 股份 有 限 公 司 虽然 在 F 级 重型 燃气 轮 
机 打 捆 招标 项 目 实 施 上 已 取得 阶段 性 的 成 果 , 但 真正 要 开 
发 出 具有 自主 知识 产权 的 燃 机 产品 ,还 有 很 长 .很 艰巨 的 路 
要 走 。 为 此 , 哈 动 股份 继续 加 大 技术 改造 投入 ,加 快 引进 技 
术 的 消化 吸收 和 燃气 轮机 产品 的 国产 化 步伐 ,按照 “ 先 简单 
后 复杂 、 先 外 围 后 核心 ”的 燃 机 国产 化 思路 ,截止 至 2005 年 
底 , 哈 动 股份 已 基本 上 实现 了 除 燃气 轮转 子 外 ,GE 公司 转 
让 给 哈 动 股份 的 全 部 部 件 的 本 地 化 制造 任务 。 哈 动 股 份 依 
托 国家 两 次 打 捆 招标 的 实施 ,经 过 2004 2005 两 年 来 的 积 
极 探索 与 努力 发 展 ,通过 引进 技术 的 消化 吸收 和 自主 创新 ， 
燃气 轮机 及 其 联合 循环 产品 的 自主 化 制造 与 总 装 试车 、 建 
立 和 健全 采购 与 供 货 商 认证 体系 、 项 目 实施 与 工程 管理 、 联 
合 循环 电厂 的 调试 与 运行 维护 、 产 品 售 后 的 备品 备件 供应 
以 及 产业 发 展 的 项 目 实施 团队 和 组 织 管理 体系 ,已 初步 具 
备 了 了 级 燃气 轮机 及 联合 循环 电厂 的 全 套 供 货 和 交付 钥匙 
的 能 力 。 

哈尔滨 汽轮机 公司 通过 一 ,二 捆 燃 机 项 目的 实施 ,已 实 
现 F 级 燃气 轮机 及 联合 循环 发 电 设备 中 的 DIO 汽轮机 高 中 
压 缸 和 低压 缸 的 自主 化 制造 ,已 完全 具备 DIO 汽轮机 全 部 
本 地 化 和 自主 化 制造 能 力 。 自 三 捆 燃 机 项 目 开始 ,哈尔滨 
汽轮机 公司 将 向 业主 提供 完全 自主 化 制造 的 汽轮机 产品 。 
另外 ,哈尔滨 汽轮机 公司 将 结合 三 拥 项 目的 实施 ,与 GE A 
司 共同 进行 研究 ,通过 对 D10 汽轮机 通 流 部 分 的 优化 改造 ， 
在 加 大 汽轮机 本 地 化 和 自主 化 制造 进程 的 同时 ,进一步 提 
高 D10 汽轮机 的 效率 。 

上 上海 汽轮机 有 限 公 司 2005 年 共 进 行 59 项 燃气 轮机 总 
装 的 厂房 .设备 机床、 试验 台 、 测 试 仪 器 等 的 基本 建设 及 技 
术 改 造 项 目 。 与 此 同时 , 燃 机 技术 转让 国产 化 进度 大 大 加 
快 , 共 分 4 个 阶段 进行 ,现在 正在 进行 中 。F 级 燃气 轮机 引 
进 的 技术 项 目 :压气 机 、 透 平 燃 烧 室 、 仪 控 (软件 )4 大 关 
键 部 件 的 整 机 制造 技术 ;@@ 燃 机 销售 采购 ,安装 、 调 试 、 运 
行 . 性 能 试验 、 维 修 服 务 和 联合 循环 电站 成 套 技术 ;@ 控 制 
系统 :第 一 台 开 始 国产 化 ,硬件 软件 同时 转让 ;@ 压 气 机 叶 
片 :公司 专用 数控 设备 已 经 到 位 ,并 试制 了 第 一 批 样品 ;@ 
高 温 热 部 件 :2005 年 3 月 1 日 挂牌 ,正式 开始 运作 ,4 月 份 
总 装 车 间 竣 工 ;@ 燃 机 转子 ;开始 按 西 门 子 公司 的 工艺 添置 
设备 ,总 装 台 已 经 搭建 完成 ,并 开始 转子 装配 。 

此 外 ,上 海 汽轮机 有 限 公司 2005 年 已 取得 重大 成 果 的 
技术 攻关 项 目 有 : 进 、 排 气 系统 设计 与 性 能 分 析 ; 重 型 燃气 
轮机 罩 壳 系统 分 析 ; 燃 气 轮 机 与 燃气 /蒸汽 联合 循环 中 汽 轮 
机 参数 优化 ; 透 平生 中 心 导向 支撑 优化 设计 等 。 另 外 ,在 燃 
气 轮 机 辅助 系统 国产 化 .V94. 3A 燃气 轮机 本 体 国 产 化 , 控 


制 系统 国产 化 、 执 部件 制造 及 售后 服务 和 维修 等 方面 都 取 
得 了 较 大 成 绩 。 由 西门 子 公司 策划 ,中 国联 合 工程 公司 设 
计 的 燃气 轮机 厂房 已 于 2005 年 9 月 开工 ,预计 2006 年 4 月 
竣工 投产 。 

东方 汽轮机 厂 2005 年 新 建 燃气 轮机 总 装 车 间 5 184m 。 
在 总 装 车 间 内 建成 了 总 装 台 位 和 空 负荷 试车 台 位 。 其 中 空 
负荷 台 位 包括 控制 系统 ,数据 采集 系统 ,燃料 供应 系统 , 进 、 
排 气 系统 ,启动 装置 ,电气 系统 和 冷却 水 系统 等 。 新 建 燃 机 
加 工 车 间 4 320m? ,主要 用 于 安装 燃 机 大 件 的 数控 加 工 设备 。 
新 建 燃 机 叶片 加 工 车 间 3 168m ,主要 安装 压气 机 叶片 的 数 
控 加 工 设备 。 添 置 了 4 大 类 主要 设备 :中 静 子 部 件 加 工 设备 
(数控 龙门 铣床 23m x 7. 6m; 数 控 铀 铣床 260mm .由 80mm、 
中 160mm; 数 控 立 车 pl0m 5m p6. 3m 等 ) ;GO 压气 机 叶片 加 
工 设备 (2 台 卧 式 加 工 中 心 800mm x 800mm; 10 台 立 式 加 工 
中 心 1 000mm x 500mm; 4 台 立 式 加 工 中 心 2 000mm x 
630mm;2 台 五 座 标 叶片 型 面 铣 S630 等 ) ;燃气 轮机 压气 机 
叶片 喷涂 设备 ; 超 音速 火焰 喷涂 系统 及 辅助 设备 ;压气 机 叶 
片 防腐 涂 层 涂 固 化 设备 等 ;由 燃气 轮机 转子 待 加 工 设备 : 
$2 000mm x 6 000mm 数控 甲 式 车 床 ; 拉 杆 车 床 ;数控 端面 齿 
磨床 ;数控 槽 拉 床 等 。 以 上 4 大 类 主要 设备 于 2005 年 都 已 投 
人 使 用 。 

在 制造 技术 取得 巨大 进展 的 同时 ,东方 汽轮机 厂 还 购 
买 了 燃气 /蒸汽 联合 循环 电站 的 性 能 优化 计算 程序 ,建立 了 
M701F 计算 数据 库 , 具 备 了 联合 循环 电站 热力 平衡 的 计算 
及 性 能 优化 的 能 力 ;实现 了 榨 制 系统 液压 部 件 及 电气 部 件 
的 国产 化 ,具备 了 安装 组 态 、 仿 真 , 调 试 的 技术 能 力 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 2005 年 有 2 项 针对 大 型 燃气 
轮机 技术 改造 的 国债 项 目 , 经 浙江 省 发 改 委 批准 立项 并 在 
国家 发 改 委 备 案 , 总 投资 18 895 万 元 。 具 体 项 目 是 :QD 大 型 
燃气 轮机 余热 锅炉 技术 引进 及 国产 化 固定 资产 投资 项 目 ， 
主要 是 引进 美国 N/E 公司 技术 ,开发 和 研制 配 GE 公司 
9FA 西门 子 公司 V94. 3 等 各 种 类 型 燃气 轮机 的 多 种 压力 
的 再 热 式 余热 锅炉 产品 。 新 建 余热 锅炉 组 装 及 辅助 建筑 共 
9 863m" ,配套 建设 电 、 水 、 气 等 公用 动力 设施 ,新 增 大 型 燃 
气 轮机 余热 锅炉 模块 生产 的 关键 设备 。 项 目 建成 达 产 后 ， 
可 形成 年 产 Ff 级 余热 锅炉 16 台 ( 套 ) 的 能 力 。 凶 螺旋 鱼 片 
管 固 定 资产 投资 项 目 主 要 是 新 建 螺 旋 鳍 片 管 生产 车 间 
11 429m ,进口 4 条 螺旋 鱼 片 管 绕 制 机 及 新 增 螺 旋 鱼 片 管 
绕 制 机 的 配套 设备 与 配套 的 公用 动力 设施 。 项 目 完成 后 ， 
可 以 形成 年 产 螺旋 鳍 片 管 23 700t 的 能 力 , 企 业 将 成 为 我 国 
螺旋 鱼 片 管 的 最 大 生产 基地 ,技术 水 平 处 于 国内 领先 水 平 。 

对 外 合作 “十 五 ?期间 ,我 国 开 始 天 然 气 资 源 的 大 规 
模 开 发 利用 , 西 气 东 输 、 近 海 油 气田 ,天 然 气 的 开发 利用 和 
引进 国外 液化 天 然 气 工 程 全 面 展开 ,国家 开始 重视 燃气 轮 
机 及 其 燃气 /蒸汽 联合 循环 发 电 设备 的 发 展 。 国 家 发 改 委 
提出 了 “组 织 国内 市 场 资源 ,集中 招标 ,引进 技术 ,促进 国内 
燃气 轮机 产业 发 展 和 制造 水 平 提高 ”的 战略 目标 。“ 十 五 ” 
期 间 进 行 了 三 次 打 捆 招标 , 引进 了 美国 通用 电气 公司 
(GE) .德国 西门 子 公 司 和 日 本 三 菱 公司 三 种 了 级 单 轴 机 组 


共 54 套 , 总 装机 容量 达 20 000MW。 由 此 2003 ~ 2005 年 三 
年 间 我 国 通过 打 捆 形式 ,以 市 场 换 技术 ,共有 三 批 了 上 级 重型 
燃气 轮机 发 电 项 目 。 与 此 同时 , 自 2001 ~ 2004 年 经 过 4 年 
的 艰苦 谈判 ,我国 南 京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 与 美 
国 通用 电气 公司 就 9E 燃气 轮机 技术 转让 达成 协议 ,并 签字 
EZ His 2005 年 元 1 月 14 日 ,南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 
限 责 任 公司 与 美国 通用 电气 公司 组 成 的 联合 体 , 在 级 燃 
气 轮机 的 招标 中 ,取得 了 4 个 9ECI25MW 等 级 ) 燃 气 轮 发 
电机 组 的 合同 订单 。 至 此 ,我 国 以 市 场 换 技术 项 目 一 一 E 
级 燃气 轮机 国产 化 项 目 正式 启动 ,南京 已 成 为 国内 旭 前 惟 
一 的 EE 级 燃气 轮机 生产 基地 。 

[ 扎 稿 人 :南京 燃气 轮机 研究 所 涂 庆 国 ” 审 稿 人 : 窗 永 
燃气 轮机 研究 所 娄 马 宝 ]】 





生产 发 展 情况 ”2005 年 发 电 设备 行业 依然 保持 快速 发 
展 态 势 , 火 电 设 备 制 造 行业 仍 是 发 电 设备 行业 高 速 发 展 中 
的 主角 。 各 企业 在 面 对 原 材料 价格 上 涨 、 关 键 铸 锻 件 供应 
紧张 交 货 周期 短 、 新 产品 种 类 多 、 制 造 工 艺 难度 加 大 等 困 
难 的 情况 下 ,充分 挖掘 内 部 潜力 ,加 强生 产 组 织 与 管理 协 
调 , 增 加 技 改 投 入 ,重点 加 强 外 扩 生 产 和 外 委 力 度 , 又 一 次 
创下 了 我 国 火 电 设 备 制造 史上 的 最 高 年 产 纪 录 。 

目前 ,国内 生产 的 大 型 火电 设备 已 由 亚 临 界 向 超 临 界 
或 超 超 临界 发 展 和 升级 ,中 小 型 火电 设备 在 继续 做 好 国内 
热电 联 产 机 组 市 场 的 基础 上 ,已 开发 余热 利用 、 生 物质 发 电 
机 组 等 多 品种 中 小 型 火电 设备 ,并 将 重点 转向 国外 市 场 ; 
300 ~600MW 亚 临界 火电 设备 的 参数 性 能 已 达到 国际 同类 
的 先进 水 平 ,机 组 可 靠 性 及 可 用 率 明显 提高 ,达到 或 部 分 优 
于 进口 机 组 水 平 。 

2005 年 ,由 于 电力 建设 持续 高 速 发 展 ,火电 设备 生产 发 
展 速 度 与 上 年 相 比 又 有 了 新 的 增长 ,火力 发 电 设备 产量 进 
一 步 增长 ,容量 向 大 机 组 发 展 , 新 产品 超常 发 展 。2005 年 发 
电 设备 完 成 产量 9 200 万 kW , 比 上 年 增长 28. 93% ,其 中 火 
力 发 电 设备 完成 产量 7 736. 24 万 kW, 比 上 年 增长 46.75% 
累计 生产 电站 锅炉 954 台 /315 813t( 蒸气 ) ,电站 汽轮机 950 
台 /7 907.41 万 kW, 汽 轮 发 电机 927 &/7 736.24 H kW, 
其 中 ,60 万 kW 等 级 的 电站 锅炉 58 台 、 电 站 汽轮机 52 台 、 
汽 轮 发 电机 45 台 ;30 万 kW 等 级 的 电站 锅炉 85 台 、 电 站 汽 
轮机 79 & . 汽 轮 发 电机 66 台 ;20 万 kW 等 级 及 以 下 的 电站 
锅炉 811 台 .电站 汽轮机 819 台 、 汽 轮 发 电机 802 台 。 

上 海 汽 轮机 有 限 公司 是 我 国 最 大 的 电站 设备 制造 企业 
之 一 ,2005 年 公司 整体 经 济 运行 良好 ,继续 保持 高 速 发 展 的 


势头 ,生产 能 力 稳步 提高 。2005 年 产量 从 2004 年 的 1 200 
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万 kW ERE 2 200 万 kW, 实现 公司 汽轮机 产量 史上 的 叉 一 
次 飞跃 。 全 年 安装 新 机 组 144 台 , 其 中 83 台 已 投 运 , 汽 轮 
机 168h 通过 率 达 到 100% 。 随 着 公司 产量 的 不 断 增 加 ,外 
部 采购 量 的 持续 增长 ,采购 费用 在 成 本 中 的 权重 日 趋 增加 。 
公司 从 降低 采购 成 本 着 手 , 提 出 “降低 成 本 、 人 人 有 责 ” 的 成 
本 控制 理念 ,充分 利用 企业 内 部 和 国内 合格 供应 商 的 资源 
蔡 代 国外 采购 ,最 大 限度 地 降低 成 本 、 提 高 毛利 率 。 

上 海 锅炉 厂 有 限 公司 是 我 国 大 型 电站 锅炉 化工 设备 、 
压力 容器 和 核电 设备 的 主要 制造 厂家 之 一 ,也 是 国有 大 型 
骨干 企业 。2005 年 公司 工业 总 产值 75. 39 亿 元 ,销售 收入 
75.9 亿 元 ,确保 了 公司 在 国内 电站 市 场 的 核心 地 位 。 和 截止 
至 2005 年 底 ,已 生产 600MW 锅炉 40 台 、300MW 锅炉 128 
台 。 公 司 通过 多 年 技术 改造 ,增加 了 必要 的 工艺 装备 ,提高 
了 工艺 水 平 , 同 时 通过 深化 改革 ,强化 精细 化 管理 ,继续 加 
大 高 科技 技术 的 投入 ,挖潜 改造 ,缩小 与 国际 先进 水 平 的 差 
距 。 通 过 多 年 技术 改造 ,锅炉 大 部 分 受 压 部 件 采 用 的 主要 
工艺 和 装备 水 平 已 接近 上 世纪 末 国 际 先 进 水 平 。2005 年 公 
司 电站 锅炉 生产 能 力 达 到 2 000 万 kW, 

青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 具备 年 产 400 台 /400 万 
kW 的 生产 能 力 。2005 年 ,通过 实行 “营销 、 技 术 、 生 产 内 部 
市 场 联动 ”机制 ,共生 产 中 小 型 热电 联 产 和 工业 拖 动 汽轮机 
300 台 /363.04 万 kW ,其 中 出 口 机 组 13 台 /11.1 万 kW, 成 
功 完成 印尼 市 场 2.5MW 大 功率 地 热 汽 轮机 的 设计 和 制造 ， 
继续 保持 较 好 的 生产 发 展 态势 。 

哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责 任 会 司 2005 年 取得 了 辉煌 的 
上 成绩, 开创 了 公司 生产 经 营 的 新 纪元 ,实现 了 跨越 式 的 大 发 
展 。2003 -2005 年 累计 新 增订 贷 量 已 超过 280 亿 元 ,2005 
年 是 机 组 交 货 高 峰 , 全 年 完工 电站 汽轮机 产品 80 台 /2 332 
万 kW, 远 远 超出 了 自身 1 200 万 kW 的 生产 能 力 。2005 年 
出 产 的 汽轮机 主要 以 600MW 及 300MW 机 组 为 主 ,其 中 超 
临界 600MW 机 组 14 台 ,1 台 阳 城 空冷 600MW 机 组 ,使 公司 
在 超 临 界 及 空冷 600MW 机 组 的 生产 制造 上 积累 了 丰富 的 
经 验 , 为 百 万 于 瓦 等 级 机 组 的 生产 做 了 大 量 的 前 期 准备 工 
作 。 为 了 确保 完成 全 年 的 生产 任务 ,公司 对 内 进行 充分 的 
生产 能 力 平 衡 ,提高 对 制约 生产 能 力 “ 瓶 颈 " 问题 的 预见 能 
力 ,提早 做 好 外 协 计划 的 平衡 工作 ,减少 和 尽量 杜绝 临时 性 
外 协 件 的 工作 量 ,对 外 加 强 外 协 分 供 方 的 资质 评定 ,最 终 形 
成 最 优化 的 “外 协 链 ”, 将 外 协 分 供 方 固定 为 长 期 合作 的 生 
产 厂 家 ,以 确保 外 协 件 的 质量 和 进度 。 由 于 电力 需求 的 急 
剧 扩大 ,汽轮机 的 关键 件 转子 和 汽 生 的 供应 成 为 各 发 电 设 
备 主机 生产 厂 的 生产 瓶颈 ,公司 及 早 确定 近 两 年 即将 出 产 
机 组 情况 ,提前 订货 ,在 国内 外 转子 和 汽 氏 等 关键 件 订 货 上 
取得 很 好 的 效果 。 

哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 2005 年 完成 工业 总 产值 
926 150 万 元 , 比 上 年 增长 61.6% ; 主 营 业务 收入 754 015 万 
元 , 比 上 年 增长 88. 8% ;利润 总 额 14 869 万 元 , 比 上 年 增长 
193. 496 ;电站 锅炉 产量 67 台 /68 229Y( 2818) /2 051 万 KW， 
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分 别 比 上 年 增长 34% .66. 1% H 66. 896 。 

东方 汽轮机 三 生产 任务 非常 繁重 ,产品 制造 量 大 、 交 货 
周期 紧 , 还 肩负 着 燃气 一 蒸汽 联合 循环 汽轮机 及 100 万 kW 
超 超 临界 汽轮机 的 试制 。 该 厂 通 过 加 强 计 划 管 理 , 突 出 重 
点 ,精心 组 织 ,克服 了 生产 中 的 重重 困难 ,主要 生产 指标 再 
创 历史 新 高 。2005 年 工业 总 产值 突破 60 亿 元 , 比 上 年 增长 
近 一 倍 , 居 同 行业 第 二 ;工业 增加 值 完 成 20.5 亿 元 , 比 上 年 
增长 123.89% ;汽轮机 产量 突破 2 000 万 kW, 共 完成 电站 
发 电 用 汽轮机 64 台 、2 056.4 万 kW, 其 中 与 三 蓉 合 作 制造 
的 燃气 一 燕 汽 联合 循环 汽轮机 4 台 、160 万 kW; 工 业 汽 轮机 
产量 29 台 。 特 别 是 首 台 下 级 重型 燃 机 的 成 功 试车 和 顺利 
发 运 ,为 该 三 了 级 重型 燃 机 的 批量 生产 葛 定 了 基础 。2005 
年 ,该 三 的 产品 结构 也 发 生 了 新 变化 :30 万 KW 机 组 的 比重 
逐步 下 降 ,60 万 kW 机 组 已 在 燃 煤 机 组 中 占 了 半壁 江山 ,成 
为 工厂 的 主力 机 型 。 

北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 2005 年 经 济 运营 保持 
良好 态势 ,主要 指标 再 创 历史 新 高 。2005 年 完成 工业 总 产值 
160 745 万 元 , 比 上 年 增长 29.08% ;产品 销售 收入 14 亿 元 ， 
比 上 年 增长 7.7% ;生产 电站 汽轮机 20 台 /331.5 万 kW , 汽 轮 
发 电机 23 台 /374 H kW, 2005 年 该 公司 以 实现 均衡 生产 为 
突破 口 ,有 效 利用 外 部 资源 补充 产能 不 足 , 通 过 周密 计划 , 科 
学 组 织 .生产 技术 准备 作 保障 ,实现 了 330MW 机 组 年 度 批量 
生产 8 台 的 预期 目标 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 2005 年 完成 工业 总 产值 
195 767 万 元 , 比 上 年 增长 34% ; 主 营 业务 收入 188 094 万 
元 , 比 上 年 增长 47%; 利 渔 总 额 19 944 万 元 , 比 上 年 增长 
39% ;电站 锅炉 产量 52 台 /9 626t( 2R 18 )/294 万 kW, 分 别 
比 上 年 增长 -11.5% 、52.3% 22.5% 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 2005 年 在 生产 管理 上 加 强 
计划 的 统筹 安排 和 生产 节奏 的 有 序 控制 ,强化 外 协 能 力 , 全 
年 累计 生产 360 台 汽 轮机 ,其 中 65 台 600MW 和 10 £ 
300MW 给 水 有 泵 汽轮机 的 大 部 分 等 部 件 外 协 。 为 快速 提升 
产能 ,公司 搭建 了 统一 的 管理 平台 ,完善 生产 计划 管理 系 
统 , 从 原来 的 “ 强 计 划 、 弱 调度 ”转变 为 “计划 、 调 度 双 强 ”， 
适应 了 新 的 生产 形势 。 同 时 通过 把 生产 流程 的 管理 和 整合 
CAD、CAPP BOM. ERP 作为 重点 ,技术 准备 周期 大 大 缩短 。 
通过 叶片 数控 机 床 计算 机 联网 控制 的 新 尝试 ,机 床 利用 率 
进一步 提高 。 | 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 2005 年 完成 工业 
总 产值 225 958 万 元 , 比 上 年 增长 4 和 $9. 296 ;产品 销售 收入 
226 261 万 元 , 比 上 年 增长 4196 ;电站 汽轮机 101 台 /254. 5 
万 kW , 汽 轮 发 电机 134 台 /405 万 kW ,燃气 轮机 10 台 /51.7 
JH kW, 公司 6B 燃气 轮 发 电机 组 和 5 万 kW 及 以 上 汽 轮 发 
电机 组 比重 有 大 幅度 提高 ,表明 企业 产品 结构 调整 的 成 效 
正 逐 步 显 现 出 来 。 

2005 年 主要 锅炉 汽轮机 制造 企业 生产 及 经 济 指标 见 
表 1。 


R1 2005 年 主要 锅炉 .汽轮机 制造 企业 生产 及 经 济 指标 


工业 主 营 业务 


企业 名 称 总 产值 -| 收入 
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哈尔滨 锅炉 三 有 限 责任 公司 





(万 元 ) 
926 150 


(万 元 ) 
754 015 





全 员 劳 动 | 电站 锅炉 /电站 汽轮机 产量 
总 额 | 生产 率 
Op | (元 /人 ) | 台数 ( 台 ) | R | 功率 (万 kW) 








129 147 2 051 
906 500 2 010 
392 220 2 332 
279 812 2 056 
400 428 2 169 
215 717 294 


168 977 
250 239 
354 192 
175 889 
137 669 


374 
255 

97 
363 
346 


EFRI ERAR 753 870 767 618 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 693 648 416 793 
东方 汽轮机 三 601 270 508 505 
上 海 汽轮机 有 限 公司 544 789 427 373 
杭州 锅炉 集团 有 限 公司 195 767 188 094 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 160 745 141 553 
南京 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 225 958 226 261 
杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 236 339 193 178 
青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 145 009 130 230 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 170 897 108 000 

市 场 及 销售 由 于 已 提前 消化 了 后 几 年 的 部 分 市 场 需 


求 量 , 再 加 上 国家 政策 调控 以 及 电力 投资 重新 回归 理性 等 
诸多 因素 ,2005 年 火电 设备 市 场 需求 相对 前 几 年 明显 下 降 ， 
市 场 竞争 日 趋 激烈 ,新 一 轮 的 产品 降价 开始 显现 。 因 此 , 企 
业 纷 纷 开拓 海外 新 市 场 、 开 发 新 产品 以 求 订 单 量 的 基本 平 
衡 ,如 :燃气 一 蒸汽 联合 循环 机 组 、 风 力 发 电 设备 、 余 热 / 余 
能 利用 发 电 设备 .生物 质 能 发 电 设备 、 循 环流 化 床 锅 炉 以 及 
核电 设备 /部 件 等 。 汽 轮机 制造 行业 2005 年 新 增订 货 250 
亿 元 左右 ,锅炉 制造 行业 2005 年 新 增订 货 300 多 亿 元 , 均 
比 上 年 下 降 1/3 以 上 。 

由 于 2005 年 国家 宏观 调控 力度 的 增强 ,电力 ,冶金 .水 
泥 行业 紧缩 ,汽轮机 市 场 形势 趋 紧 ,杭州 汽轮机 股份 有 限 公 
司 积极 开拓 国内 外 市 场 ,适时 调整 营销 策略 ,进行 市 场 细 
化 , 抓 住 产品 市 场 性 开发 和 升级 性 开发 2 个 层面 ,拓展 产品 
应 用 领域 ,在 国家 着 力 发 展 的 领域 如 甲醇 \ 煤 化 工 .石油 深 
加 工 等 行业 加 大 促销 力度 ,汽轮机 销售 继续 保持 良好 态势 。 
公司 积极 寻找 汽轮机 以 外 的 新 的 经 济 增长 点 , 燃 机 项 目 开 
局 良好 ,军工 项 目 落 到 实处 。2005 年 初 ,公司 提出 “立足 印 
度 市 场 ,打开 东南 亚 市 场 ,开发 其 他 潜在 市 场 ” 的 目标 ,通过 
设置 2 个 海外 事业 部 和 积极 培育 、 发 展 产品 代理 等 措施 , 取 
得 了 可 喜 的 成 绩 。2005 年 共 承 接 外 贸 合 同 额 超过 5 000 万 
美元 ,在 2004 年 的 基础 上 又 翻 了 一 番 。 

哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 针对 2005 年 电力 设备 市 
场 项 目 少 、 竞 争 激烈 价格 走势 下 降 的 趋势 ,树立 全 员 营 销 、 
全 员 服 务 意识 ,全 年 共 签订 电站 锅炉 24 台 1 136 万 kW, 其 
中 :100 万 kW 超 超 临界 锅炉 2 台 ,60 万 kW 超 超 临界 锅炉 4 
& 、 超 临界 锅炉 2 台 、 亚 临界 锅炉 8 台 。 公 司 成 功 拿 到 了 国 
电 泰 州 2 台 100 万 kW, 营 口 、 河 源 各 2 台 60 万 kW 超 超 临 
界 锅 炉 订货 合同 ,签订 了 秦山 核电 二 期 扩建 工程 2 台 65 万 
kW 汽水 分 离 再 热 器 ( MSR ) 等 具有 战略 意义 的 项 目 。 出 口 
越南 山洞 2 台 11 万 kW 的 循环 流 化 床 锅炉 是 公司 出 口 容量 
最 大 的 循环 流 化 床 锅炉 ,也 是 国内 出 口 的 首 台 上 其 有 自主 知 
识 产 权 的 环保 产品 ,对 于 抢占 东南 亚 市 场 具 有 重大 意义 。 

上 海 汽轮机 有 限 公司 凭借 先进 的 技术 、 卓 越 的 管理 及 
优质 的 质量 ,在 电站 市 场 下 滑 趋 势 中 确保 了 国内 市 场 份额 
的 领先 。2005 年 ,公司 电站 汽轮机 累计 订货 量 10 759.5 万 





kW ,共计 273.4 亿 元 ;新 增订 货 量 1 236.5 万 kW, 共 计 33.8 
亿 元 。2004 年 公司 30 万 kW 以 上 机 组 占 年 度 电 站 汽轮机 
生产 总 量 的 70% 以 上 ,2005 年 再 次 对 主导 产品 结构 作出 重 
大 调整 ,小 机 组 的 生产 比例 继续 下 降 , 百 万 千瓦 超 超 临 界 燃 
气 轮 机 逐步 纳入 常规 化 生产 ,生产 能 力 将 逐年 提升 。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 在 进一步 巩固 5 大 公司 
市 场 基 础 上 ,依靠 大 机 组 (300 ~ 1 000MW) 提 高 市 场 占有 
率 , 依 靠 小 机 组 (20 ~ 100MW) 提 高 经 济 效益 ,依靠 出 口 项 目 
和 竞争 对 手 周边 地 区 项 目 扩大 产品 获 盖 率 ,依靠 新 领域 产 
品 探求 新 的 经 济 增长 点 ,全 年 新 增订 货 额 55.1 亿 元 ,签订 
了 泰州 1 000MW 超 超 临界 机 组 、 秦 山 核 电 二 期 扩建 工程 
650MW 核电 机 组 等 具有 战略 意义 的 项 目 。 公 司 依据 2005 
年 产品 订货 特点 取得 了 4 个 方面 的 成 绩 :(1) 紧 紧 围绕 国家 
能 源 政策 ,注重 开发 大 容量 、 高 效率 超 超 临 界 、 超 临界 机 组 ， 
开发 符合 环保 要 求 的 空冷 、 供 热 、. 联 合 循环 机 组 等 项 目 。 
(2) 积 极 开发 自 备 电 厂 项 目 , 拓 宽 经 营 领域 。2005 年 一 举 
签订 了 5 台 齐 鲁 石化 .2 台 燕 山石 化 共 7 台 汽 轮机 组 ,扩大 
了 公司 在 石化 领域 的 影响 。 广 州 石 化 100MW 供 热 机 组 的 
取得 为 公司 进入 石化 行业 和 其 他 新 领域 打下 基础 。(3 ) 加 
快 风 电 市 场 开 发 ,探求 公司 新 的 增长 点 。(4) 主 、 辅 并 举 , 拓 
展 配套 业务 范围 ,在 辅 机 订货 方面 ,不 仅 为 本 公司 主机 配套 
辅 机 ,同时 也 为 上 汽 和 东 汽 主机 进行 了 配套 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公司 2005 年 新 增订 货 量 8. 29 亿 
元 , 比 2004 年 明显 下 降 , 主 要 是 受 市 场 容量 和 国家 宏观 政 
策 的 双重 影响 。2004 年 订货 产品 以 燃 机 余热 锅炉 为 主 ， 
2005 年 主要 以 垃圾 炉 、 脱 硫 装 置 等 环保 产品 以 及 转炉 等 节 
能 产品 为 主 ,符合 国家 产业 政策 。 

2005 年 发 电 设备 市 场 逐 步 平 稳 ,东方 汽轮机 厂 积 极 采 
取 应 对 措施 ,努力 开拓 市 场 ,2005 年 新 增订 货 额 53 亿 元 。 
继 岭 澳 二 期 2 台 核 电 汽轮机 订单 签订 后 ,又 陆续 签订 了 一 
批 风 电机 组 及 2 台 燃 机 。 这 些 合 同 的 签订 ,对 于 改善 该 厂 

品 结构 ,推进 “四 电 并 举 ”( 火 电气 电 、 核 电 、 风 电 ) 战略 

具有 重要 意义 。 受 市 场 影响 ,全 年 生效 订单 比 上 年 减少 ,年 
末 在 手 订单 也 相应 下 降 。 

上 海 锅炉 厂 有 限 公司 2005 年 新 增订 货 额 71 亿 元 。 

青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 针 对 国家 宏观 调控 和 市 
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场 竞争 急剧 变化 的 形势 ,及 时 调整 市 场 策 略 ,实施 了 “把 握 
市 场 脉 捕 , 抓 国内 重 热电 , 拓 国 外 强 服务 ,提升 捷 能 品牌 ”的 
营销 策略 ,不 断 完善 市 场 功能 ,提高 了 “ 捷 能 ” 牌 汽 轮机 产品 
的 市 场 占有 率 。2005 年 累计 订货 17.5 亿 元 ,新 增订 货 4. 5 
亿 元 。 国 际 市 场 ,以 东南 亚 及 非洲 的 发 展 中 国家 为 市 场 开 
拓 的 重点 ,加 快 市 场 国际 化 步伐 。 组建 了 享有 自 营 进出 口 
权 的 国际 市 场 开拓 公司 ,强化 了 产品 节能 、 快 装 、 自 动 化 高 、 
可 靠 性 高 和 可 以 电站 工程 成 套 总 承包 的 市 场 竞 争 优势 ,在 
印尼 、 印 度 、 泰 国 等 国家 设立 了 办 事 处 ,积极 发 展 当 地 代理 
商 。50MW 及 以 下 功率 的 “ 捷 能 ” 牌 热电 联 产 和 低温 余热 以 
及 地 热 汽 轮机 已 经 在 东南 亚 市 场 站 稳 脚 根 , 市 场 份额 逐年 
扩大 ,2005 年 汽轮机 产品 出 口 额 4047 万 元 ,出 口 汽 轮机 13 
台 。 尤 其 是 成 功 实现 出 口 印尼 2 500kW 地 热 汽 轮机 组 具有 
标志 性 的 开拓 意义 ,同时 在 印尼 也 已 成 功 完 成 自 备 电站 成 
套 “ 交 钥匙 ”工程 ,为 今后 国际 市 场 电站 成 套 项 目的 开拓 莫 
定 了 基础 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公 司 2005 年 实现 新 增订 
ft 15.76 亿 元 ,其 中 签订 1 135MW 机 组 合同 ,填补 该 等 
级 产品 的 市 场 空白 ;签订 出 口 越南 2 套 110MW 机 组 合同 ， 
迈 出 实施 出 口 战略 的 重要 一 步 。 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 2005 年 合同 新 增 
ipf 17 亿 元 , 汽 轮 发 电机 组 容量 已 逐步 向 大 、 中 容量 机 组 
发 展 。2005 年 年 底 首 次 获得 300MW 汽 轮 发 电机 组 订货 合 
同 , 并 积极 与 国外 跨国 公司 合作 ,引进 了 美国 GE 公司 9E 
系列 燃 机 制造 技术 。 

科技 成 果 及 新 产品 ” 随 着 国民 经 济 的 稳步 快速 发 展 ， 
火电 设备 制造 企业 围绕 新 产品 的 开发 .引进 与 生产 进行 了 
大 量 科研 工作 ,取得 了 一 批 可 喜 的 .具有 一 定 国 际 先进 水 平 
的 科研 成 果 , 有 力 地 推动 了 企业 的 发 展 与 科技 进步 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公 司 2005 年 紧 紧 围绕 合 
同 产 品 、 储 备 项 目 和 科研 开发 做 了 大 量 工 作 。 完 成 了 
330MW 汽轮机 外 调整 抽 汽 的 设计 方案 、135MW 抽 凝 汽轮机 
技术 准备 .135MW 空 内 冷 发 电机 工艺 方案 以 及 合同 产品 
600MW 机 组 的 大 量 技术 工作 等 。Q96 发 电机 定子 线 棱 研制 
工作 按 计划 完成 , 样 棒 试 制 及 各 项 试验 结果 达到 设计 要 求 。 
公司 在 大 量 调研 基础 上 ,完成 了 《大 型 风力 发 电 成 套 设 备 技 
术 引 进 和 制造 可 行 性 研究 报告 》, 技 术 引进 谈判 顺利 进入 尾 
声 (2006 年 1 月 21 日 北 重 公司 引进 兆 瓦 级 风电 机 组 制造 技 
术 正 式 签订 合同 )。 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 2005 年 完成 了 首 


台 13.5 7j kW.,15 万 kW 汽 轮 发 电机 组 和 配套 9E 燃 机 的 


13.5 H kW 燃气 轮 发 电机 、6 万 kW 联合 循环 抽 汽 补 汽 式 汽 
轮 发 电机 组 的 试制 并 成 功 投 运 。 完 成 充 州 矿 务 局 煤气 化 多 
联 产 项 目的 中 低热 值 燃气 轮机 试制 ,这 是 我 国 首 台 商业 化 
运行 的 IGCC 燃气 轮机 ,该 机 组 为 煤 的 洁净 化 利用 提供 了 设 
备 。 引 进 美国 GE 公司 技术 的 9E 燃 机 产品 ,在 厂 内 完成 了 
气缸 试制 。 

上 海 发 电 设备 成 套 设 计 研 究 院 的 科研 及 新 产品 开发 : 
(1) 负责 承担 的 国家 科技 攻关 项 目 600MW 超 临 界 火电 机 组 
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成 套 设备 研制 10 个 分 专项 研究 工作 全 部 完成 ,并 进行 了 超 
临界 项 目 结 题 和 验收 准备 工作 ,召开 了 60 万 kW 超 临 界 火 
电机 组 成 套 设 备 研制 项 目 验 收工 作 会 议 。(2) 超 临界 机 组 
信息 监控 系统 的 功能 技术 开发 及 其 装置 的 研究 被 国家 科技 
部 批准 立项 ;电站 装备 用 特种 材料 研究 和 开发 .秸秆 焚烧 发 
电 关键 技术 和 设备 的 研究 等 项 目 被 上 海 市 科 委 批准 立项 。 
公司 还 积极 申请 国家 科技 部 的 科研 项 目 ,申报 了 锅炉 在 线 
寿命 检测 装 阜 等 2 个 项 目 ; 完 成 了 该 院 大 型 燃气 轮机 联合 
循环 电站 引进 技术 消化 及 成 套 设 备 研制 申报 报告 的 编写 ， 
并 做 好 国家 “十 一 五 ”项 目 申报 的 准备 工作 。(3) 该 院 加 强 
了 新 技术 ,新 产品 的 开发 和 投入 ,依靠 技术 创新 来 提升 核心 
竞争 力 , 通 过 技术 、 人 才 等 优势 的 充分 发 挥 ,积极 开发 高 科 
技 新 产品 。2005 年 该 院 在 燃气 轮机 油 改 气 技术 开发 方面 得 
到 重大 进展 ,完全 由 该 院 自主 研究 和 技术 集成 的 燃气 轮机 
改 烧 天 然 气 项 目 成 功 投 入 运行 并 得 到 推广 ;核电 站 电气 贯 
穿 件 的 研制 取得 重大 进展 ,设计 经 过 核电 专家 评审 ,并 已 经 
完成 样机 制造 和 多 项 性 能 试验 ;燃气 轮机 变频 启动 装置 也 
已 经 完成 设计 研发 工作 。(4) 负 责 完成 了 国家 科 工 委 大 型 
先进 压 水 堆 核 电站 示范 工程 制造 技术 研究 专项 论证 报告 的 
编写 ,并 通过 了 专家 评审 ;申请 承担 国家 核电 制造 标准 体系 
人 研究 和 负责 核电 材料 手册 编制 ,得 到 了 国家 有 关机 构 的 认 
可 ,为 该 院 "十 一 五 "进入 核电 技术 领域 打下 了 基础 。 以 上 
海 发 电 设备 成 套 设 计 研 究 院 为 主编 制 的 600MW 级 空冷 汽 
轮机 及 空冷 系统 关键 设备 研制 被 列 人 国家 重大 装备 研制 计 
划 。2005 年 负责 编制 了 600MW 级 空冷 汽轮机 及 空冷 系统 
关键 设备 研制 的 技术 方案 ,被 列 入 项 目 承 担 单位 范围 。(5) 
获奖 与 申请 专利 :2005 年 该 院 大 型 空冷 汽轮机 设计 技术 研 
究 与 产品 研制 获 中 国 机 械 工业 联合 会 科技 进步 一 等 奖 ; 电 
站 锅炉 排 烟 温度 程控 装置 获 中 国 机 械 工业 联合 会 科技 进步 
二 等 奖 ;以 可 靠 性 为 中 心 的 电站 风机 状态 检修 技术 研究 获 
上 海 市 科学 技术 进步 二 等 奖 , 同 时 获 华 东 电 网 有 限 公司 科 
技 进步 一 等 奖 和 国家 电网 公司 技术 进步 三 等 奖 。 申 报国 家 
科技 进步 奖 1 项 ,申报 上 海 市 科技 进步 奖 3 项 。2005 年 度 
专利 授权 2 项 ,申报 上 海 市 专利 新 产品 2 项 ,专利 申报 2 
项 。 
东方 汽轮机 厂 2005 年 加 大 了 技术 开发 投入 ,全 年 投入 
技术 开发 经 费 11 937 万 元 , 占 主 萌 业 务 收 入 的 2.35% , 比 . 
上 年 增长 50% 。 新 产品 研制 取得 重大 进展 : 首 台 超 临界 机 
组 和 直 冷 式 空冷 机 组 顺利 投 运 ,高 国产 化 率 下 级 重型 燃 机 
成 功 制造 , 百 万 千瓦 级 超 超 临界 机 组 按 计划 在 制 , 首 批 风电 
机 组 安装 调试 。 
上 海 锅 炉 厂 有 限 公 司 2005 年 重大 技术 装备 研制 及 重 
大 技术 攻关 项 目 进展 情况 :(1) 公 司 承担 的 百 万 等 级 超 超 临 
界 火力 发 电机 组 研制 (科教 兴 市 项 目 ) 中 的 11 个子 课题 ,其 
中 1 项 已 经 完成 ,其 余 10 项 将 在 下 一 年 度 陆 续 完 成 ; 百 万 
等 级 压 水 堆 核 电站 主要 设备 及 材料 研制 (科教 兴 市 项 目 ) 中 
的 5 个 子 课题 ,预计 2007 年 完成 ; 煤 液化 重大 装备 研制 ( 科 
教 兴 市 项 目 ) 中 的 3 个 子 课题 ,1 项 子 课题 已 于 2004 年 完 
成 ,其 余子 课题 预计 下 一 年 完成 。(2) 列 人 国家 、 部 、 省 


(市 ) 级 科研 项 目 (“863”) 超 超 临 界 发 电机 组 技术 选 型 研究 
预计 2006 年 底 完 成 ;国家 发 改 委 项 目 引 进 300MW CFB $5 
炉 关 键 技术 及 计算 软件 的 消化 吸收 于 2006 年 6 月 份 完成 。 
(3) 采 取 的 重大 技术 措施 及 其 经 济 效益 : 百 万 等 级 超 超 临 界 
锅炉 引进 技术 并 进行 消化 吸收 ,在 此 基础 上 开发 出 了 超 超 
临界 塔 式 锅炉 和 超 超 临界 I 型 锅炉 ,成 为 国内 第 一 个 同时 
拥有 这 两 项 技术 的 锅炉 制造 企业 ,目前 这 两 类 锅炉 都 有 合 
同 。 在 目前 以 600MW 超 临 界 机 组 为 主力 机 组 的 市 场 竞 争 
环境 中 ,发 展 超 超 临 界 机 组 是 市 场 竞争 的 必然 选择 ,也 为 公 
司 迅 速 占领 国内 市 场 、 形 成 竞争 优势 打下 了 良好 的 基础 。 
(4) 新 产品 的 试制 .生产 、 鉴 定 :2005 年 开始 进行 600MW 超 
临界 压力 直流 锅炉 的 新 产品 试制 生产 ,目前 的 第 一 、 二 台 锅 
炉 运行 于 江苏 镇 江 电 三 三 期 ,锅炉 投入 商业 运行 接近 一 年 
的 时 间 ,性 能 稳定 .运行 良好 ,具有 良好 的 调 峰 能 力 , 优 于 国 
内 外 同类 机 组 ,正在 筹划 新 产品 鉴定 。 公 司 2001 年 开始 进 
行 135MW CFB 锅炉 的 新 产品 试制 ,2003 年 完成 生产 并 在 
山东 济宁 电厂 投入 商业 运行 ,在 一 年 半 的 稳定 运行 后 ,2005 
年 4 月 进行 新 产品 鉴定 。 该 锅炉 在 燃 用 设计 煤 种 和 校 核 煤 
种 时 ,燃烧 稳定 ,锅炉 达到 稳 发 满 发 ,具有 良好 的 负荷 调节 
特性 和 低 负荷 稳 燃 特性 ,锅炉 效率 达 91.6% ,污染 物 排放 远 
低 于 国家 环保 标准 。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 重大 技术 装备 研制 及 和 草 
大 技术 攻关 项 目 进展 情况 ;(1) 该 公司 承担 国家 发 改 委 下 达 
的 600MW 超 I 临 春 汽轮机 研制 项 目的 5 个 专题 ; 超 临 界 汽 轮 
机 发 电机 组 转子 动力 学 特性 研究 、 超 临界 汽轮机 可 靠 性 设 
计 技 术 研 究 . 超 临 界 汽轮机 高 中 压 缸 及 转子 设计 开发 和 工 
艺人 研究 . 超 临 界 汽 轮机 主 汽 阁 调节 阀 研制 . 超 临 界 汽 轮机 低 
压 亿 及 转子 设计 开发 和 工艺 研究 。(2) 该 公司 申报 黑龙 江 
省 科技 攻关 计划 项 目 一 一 全 转速 汽轮机 1 200mm KAEN 
长 叶片 开发 在 2005 年 已 完成 ,标志 着 我 国 汽 轮机 行业 长 叶 
片 科研 设计 力量 已 达到 国际 水 平 。1 200mm 长 叶片 目前 为 
国内 最 长 的 末 级 动 叶片 ,采用 先进 的 全 三 维 气动 设计 方法 
及 有 限 元 分 析 方法 设计 并 进行 必要 的 试验 研究 ,在 技术 水 
平 上 达到 与 当今 世界 上 全 速 汽轮机 主流 钢 制 长 叶片 相当 的 
程度 。 超 长 叶片 的 开发 可 以 简化 机 组 结构 ,特别 是 减少 机 
组 的 排 汽 口 数目 ,对 提高 大 功率 火电 机 组 的 热 经 济 性 及 开 
发 核电 机 组 意义 重大 ,有 巨大 的 社会 效益 和 经 济 效益 。(3 ) 
采取 的 重大 技术 措施 :公司 研制 的 N60 一 5. 6/0. 56/527/255 
型 联合 循环 用 汽轮机 是 专 为 国际 、 国 内 市 场 下级 燃 机 设计 
的 联合 循环 汽轮机 ,具有 广 澜 的 市 场 前 景 ,已 签订 20 RE 
定单 ;专门 为 于 燥 缺 水 地 区 研制 了 300MW 直接 空冷 汽 轮 
机 。(4) 新 产品 的 试制 .生产 ,鉴定 :2005 年 12 H 27 日 ,由 
黑龙 江 省 经 济 委 员 会 主持 ,组 织 专家 组 对 公司 直接 空冷 
600MW 汽轮机 新 产品 进行 了 鉴定 ,专家 组 经 过 认真 评审 ， 
认为 该 公司 自主 开发 设计 制造 的 直接 空冷 600MW 机 组 在 
研制 过 程 中 采用 了 多 项 成 熟 的 先进 技术 :中 开发 了 专用 于 
空冷 机 组 的 强化 型 末 级 620mm 动 叶片 ,该 叶片 刚度 大 , 强 
度 振 动 性 能 好 ;采用 的 复合 镀膜 技术 ,提高 了 末 级 时 片 的 变 
工 襄 性 能 。@) 新 设计 的 低压 缸 模 块 适应 空冷 机 组 的 运行 要 


OK ,通用 性 好 ,稳定 性 好 。 色 采用 落地 轴承 箱 , 轴 系 的 稳定 
性 不 受 运行 背 压 变化 的 影响 。 了 低压 和 饶 端 部 汽 封 与 低压 外 
氏 之 间 采 用 不 锈 钢 波 形 节 连接 ,使 低压 纪 端 部 汽 封 始终 与 
低压 转子 保持 同心 。@@ 低 压 迄 采用 两 路 喷 水 系统 ,同时 设 
置 背 压 自 动 保护 系统 ,能 有 效 防止 末 级 叶片 和 排 汽 饶 温度 
过 高 。 人 @ 采 用 全 三 维 流 场 设 计 方法 。 该 机 组 是 我 国 自 行 开 
发 研制 的 首 台 直 接 空 冷 600MW 汽轮机 ,机 组 性 能 考核 试验 
表明 :在 额定 工 况 下 ,修正 功率 为 616. 4MW ,修正 后 热 耗 为 
8 024. 9kJ/kW .hh; 在 最 大 连续 出 力 下 ,机 组 修正 后 功率 为 
658.65MW。 经 运行 验证 ,技术 性 能 良好 ,满足 技术 规范 的 
要 求 , 具 有 国际 先进 水 平 。 该 机 组 成 功 投入 商业 运行 ,表明 
我 国 在 大 功率 直接 空冷 汽轮机 开发 研制 上 取得 突破 性 进 
展 ,填补 了 我 国电 力 设备 制造 史上 的 一 项 空白 。 

上 海 汽轮机 有 限 公司 2005 年 完成 新 产品 开发 项 目 10 
余 项 ,包括 了 100 万 kW 超 超 临 界 火电 机 组 .燃气 轮机 联合 
循环 机 组 . 超 临界 60 万 kW 汽轮机 、 超 超 临界 60 万 kW 汽 
轮机 空冷 60 万 kW 汽轮机 等 项 目 。 公 司 自 行 研发 、 制 造 的 
首 台 600MW 超 临 界 机 组 已 于 2005 年 11 月 初 在 镇 江 发 电 
有 限 公司 顺利 并 网 发 电 , 百 万 千瓦 等 级 超 超 临 界 机 组 的 主 
要 部 套 已 全 面 投 入 生产 。 在 承接 了 9 台 下 级 燃气 轮机 联合 
循环 机 组 的 制造 任务 后 ,公司 全 面 启动 了 燃 机 国产 化 工作 。 
2005 年 共 交 付 燃 机 2 台 ,其 他 机 组 也 在 加 工 和 准备 中 。 通 
过 一 系列 的 技术 引进 、 消 化 与 吸收 ,第 一 台 机 组 已 实现 了 
2096 以 上 的 国产 化 率 ,第 -- 批 国产 化 的 系统 和 部 套 也 取得 
了 成 功 。2006 年 公司 将 继续 加 大 新 产品 的 开发 力度 ,重点 
在 两 低空 冷 60 万 kW 机 组 两 缸 超 超 临 界 60 万 kW 机 组 及 
抽 汽 100 万 kW 机 组 的 新 产品 开发 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公司 重 大 技术 装备 研制 及 重大 技术 
攻关 项 目 进 展 情况 ;(1) 城 市 生活 垃圾 焚烧 成 套 技术 与 设备 
诛 题 (“863 谍 题 ) 以 开发 研制 完全 拥有 自主 知识 产权 的 、 
完全 国产 化 的 二 段 往 复 炉 排 式 垃 圾 焚烧 炉 为 核心 ,研究 开 
发 城市 生活 垃圾 焚烧 成 套 技术 及 设备 ,包括 二 段 往复 炉 排 
式 垃 圾 焚烧 炉 与 燃烧 自动 控制 .高 温 耐 腐蚀 余热 锅炉 、 烟 气 
处 理 系统 、 垃 圾 堆 存 脱水 、 垃 圾 渗 沥 液 处 理 、 飞 灰 水 泥 固 化 、 
炉渣 综合 利用 ( 制 砖 ) 和 焚烧 三 系统 集成 及 自动 控制 8 个 课 
题 子 项 ,其 中 二 段 往复 炉 排 式 垃圾 焚烧 炉 与 燃烧 自动 控制 
课题 子 项 是 8 个 子 项 的 核心 。2005 年 8 月 3 日 在 杭州 通过 
了 国家 科技 部 863 计划 资源 环境 技术 领域 专家 组 的 课题 验 
lr, (2)2005 年 12 H 16 日 ,国产 第 一 台 5 000v/d 水 泥 窑 纯 
低温 余热 锅炉 在 杭州 通过 浙江 省 科技 厅 成 果 鉴 定 。 该 产品 
具有 很 好 的 环保 节能 效果 ,是 我 国 目 前 最 大 的 水 泥 窑 纯 低 
温 余 热 锅炉 ,填补 了 国内 空白 。 在 浙江 长 兴 等 地 投 人 运行 
以 来 ,各 项 技术 指标 优良 ,获得 了 用 户 和 专家 的 一 致 好 评 。 
(3) 公 司 加 大 新 产品 开发 力度 ,加 快 产品 结构 调整 ,开发 一 
系列 节能 、 环 保 综合 利用 新 产品 ,如 :与 美国 N/E 公司 合作 
开发 了 9F 级 燃气 轮机 余热 锅炉 、225td 垃圾 焚烧 锅炉 、9E 
级 自然 循环 燃气 轮机 余热 锅炉 .600MW 超 临 界 高 低 加 热 器 
等 10 种 新 产品 。 

哈尔滨 锅炉 三 有 限 责任 公司 的 科技 成 果 及 新 产品 :(1) 
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重大 技术 装备 研制 及 重大 技术 攻关 项 目 :国家 重大 技术 装 
备 科技 攻关 项 目 一 一 大 化 肥 成 套 设 备 研制 中 的 水 煤 浆 气 化 
炉 炉 体 研制 .合成氨 废 热 锅炉 研制 .合成 气 蒸汽 过 热 器 研制 
3 个 专题 于 2005 年 9 月 通过 国家 验收 ;国家 重大 技术 装备 
国产 化 创新 研制 项 目 一 一 135MW 循环 流 化 床 锅炉 于 2005 
年 5 月 通过 黑龙 江 省 经 济 委员 会 的 鉴定 ;国家 重大 技术 装 
备 研制 项 目 一 一 大 型 循环 流 化 床 锅炉 研制 项 目 中 ,该 公司 
承担 引进 300MW CFB 锅炉 技术 消化 吸收 “课题 的 “引进 
300MW CFB 锅炉 关键 部 件 设 计 制 造 技术 "专题 ,并 在 "引进 
300MW CFB 技术 资料 及 计算 软件 消化 吸收 "专题 中 承担 
“大 型 CFB 锅炉 相关 设计 标准 和 性 能 设计 软件 消化 “和 ”不 
同 煤 质 大 型 CFB 锅炉 设计 方法 "2 项 分 专题 。 目 前 3 项 专 
题 的 研制 工作 已 接近 尾声 ,正在 进行 课题 总 结 , 准 备 验收 。 
(2) 列 和 国家、 部、 省 (市 ) 级 科研 项 目 :公司 承 担 的 国家 
“863” 诬 题 一 一 超 超 临 界 燃 煤 发 电 技术 研究 项 目的 第 二 子 
许 题 " 超 超 临界 锅炉 关键 技术 研究 "已 于 2005 年 11 月 通过 
课题 组 验收 ;与 清华 大 学 共同 承担 的 国家 “863” 计划“ 超 临 
界 循环 流 化 床 锅炉 课题 中 的 子 谋 题 超 临 界 循环 流 化 床 锅 
炉 设 计 研 究 " 已 通过 国家 验收 ,目前 正 处 于 跟踪 阶段 ; 哈 尔 
次 市 科技 攻关 项 目 一 一 超 临 界 锅炉 螺旋 管 圈 水 冷 壁 传 热 规 
律 的 研究 及 600MW 高 压 加 热 融 已 完成 相关 研究 内 容 , 正 在 
整理 课题 相关 总 结 材料 ,准备 验收 ;在 “十 五 "国家 科技 部 
“清洁 能 源 行动 "计划 中 ,公司 承担 的 “200MW E 级 循环 流 
化 床 锅炉 示范 工程 设计 研究 "专题 ,目前 正在 实施 过 程 中 ; 
温 龙 江 省 科技 攻关 计划 项 目 一 一 大 型 燃 机 联合 循环 电站 快 
速 局 动 和 频繁 局 停 余热 锅炉 适应 能 力 的 研究 和 核电 燕 汽 发 
生 器 焊接 工艺 技术 研究 正在 进行 当中 。(4) 新 产品 的 试制 、 
生产 .鉴定 :2005 年 ,公司 完成 600MW 超 临 界 锅炉 、300MW 
CFB 锅炉 (引进 型 ) .200MW CFB 锅炉 等 16 项 新 产品 试制 。 
全 面 掌 握 了 60 万 kW 超 临界 机 组 锅炉 的 设计 制造 技术 , 常 
熟 3 台 超 临界 锅炉 顺利 通过 试 运行 ,机 组 运行 情况 良好 ,各 
项 性 能 指标 均 达 到 设计 要 求 。“CFB 锅炉 本 体 和 动态 仿真 
关键 技术 研究 及 产业 化 ” 获 2005 年 度 中 国教 育 部 科技 进步 
一 等 奖 ， 目 主 知识 产权 的 100MW CFB 锅炉 研制 " 获 中 国 
电力 科学 技术 一 等 奖 ,“300MW .600MW 亚 临界 锅炉 启动 过 
FEWR” IK 2005 年 度 省 科技 进步 三 等 奖 ,“600MW 亚 临 界 
电站 锅炉 " 获 第 五 届 黑 龙 江 省 优秀 新 产品 奖 ，135MW 循环 
流 化 床 锅炉 ” 获 哈 尔 演 市 2005 年 度 科 学 技术 进步 一 等 奖 。 

质量 及 标准 ”各 企业 在 质量 管理 方面 都 采取 了 强 有 力 
的 措施 ,特别 是 在 利用 国内 外 社会 资源 进行 外 扩 、 外 协 生 产 
方面 ,严格 按 标 准 、 按 合同 组 织 生 产 和 质量 控制 ,提高 了 产 
品 的 竞争 能 力 。 在 积极 引进 国外 先进 技术 的 同时 ,也 积极 
采用 国外 先进 标准 ,并 逐步 转化 为 企业 标准 。2005 年 火电 
设备 制造 行业 主要 骨干 企业 均 通 过 1809001 质量 保证 体系 
认证 。 

哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 通过 了 华 信人 公司、 新 时 代 
中 心 质 量 管理 体系 监督 检查 ,美国 ASME SU、U2 钢印 产品 
换 证 检查 , 海 装 沈阳 局 军品 质量 管理 体系 第 二 方 审 核 ,完成 
了 压力 容 右 设计 资格 许可 证 换 证 工作 ,公司 质量 保证 能 力 
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得 到 了 充分 的 认可 。 公 司 荣获 “2005 年 全 国 用 户 满意 企 
x" 和 “全 国 机 械 工 业 质 量 管理 小 组 活动 优秀 企业 ”称号 ; 
公司 下 属 管 二 分 厂 热 丝 TIG E QC 小 组 和 轻 容 分 厂 高 加 管 
端 焊 接 QC 小 组 双双 荣获 “2005 年 度 全 国 机 械 工 业 优 秀 质 
量 管 理 小 组 成 果 一 等 奖 ” ,其 中 轻 容 分 厂 高 加 管 端 焊接 QC 
小 组 被 中 机 质 协 推荐 为 “中 国 质量 协会 国家 级 优秀 质量 管 
理 小 组 ”。 目 前 ,公司 主导 产品 基本 采用 国外 先进 国家 标准 
以 及 国际 标准 和 国家 标准 。 其 中 ,50 ~ 300MW 循环 流 化 床 
锅炉 设计 制造 采用 ALSTOM 公司 标准 ,300 ~ 600MW 亚 临 
界 锅炉 设计 制造 和 检验 采用 ABB 一 CE 公司 标准 ,600MW 
超 临 界 锅炉 设计 制造 采用 英国 MB 公司 标准 ,600MW 及 
1 000MW 超 超 临界 锅炉 设计 制造 采用 日 本 三 菱 公 司 标准 ， 
大 型 电站 高 压 加 热 器 设计 、 制 造 和 检验 采用 日 本 东芝 公司 
标准 ,核电 设备 采用 ALSTOM 公司 和 美国 ASME 标准 ,电站 
阀门 采用 ASME .日 本 光辉 公司 标准 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 自 1995 年 通过 IS09000 质量 
体系 认证 ,并 于 2001 年 和 2004 年 分 别 进行 换 版 和 换 证 , 进 
一 步 提高 了 公司 质量 管理 水 准 , 产 品质 量 可 达到 国际 通用 
的 API, NEMA, DIA 及 用 户 的 特殊 技术 规范 要 求 ,产品 技术 
处 于 业内 先进 水 平 。 

上 海 汽轮机 有 限 公 司 通过 开展 各 种 形式 的 质量 改进 活 
动 ,确保 了 质量 管理 体系 的 有 效 运 行 。2005 年 9 月 ,公司 顺 
利通 过 了 上 于海 质量 体系 审核 中 心 的 环境 管理 体系 复评 换 证 
审核 .质量 和 职业 健康 安全 管理 体系 复评 监督 审核 。 同 时 ， 
还 顺利 通过 ASME 压力 容器 许可 换 证 审核 并 再 次 获得 
ASME“U” 钢 印证 书 。2005 年 公司 继续 保持 60 万 kW 、30 77 
kW 电站 汽轮机 和 6 000kW 驱动 给 水 泵 汽轮机 的 “上 海 市 名 
牌 " 产 品 称号 ,资质 保持 率 100% 。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公 司 于 1994 年 按 ISO 9001: 

1987 标准 建立 并 保持 了 质量 体系 ,并 于 当年 先后 通过 华 信 技 

术 检 验 有 限 公司 的 民品 质量 体系 认证 (ISO 9001: 1987) 、 海 
军 合同 前 的 第 二 方 质 量 保证 能 力 评定 ,成 为 海军 第 一 批 合 
格 供 方 ;通过 了 秦山 核电 联营 公司 的 第 二 方 质保 监察 。 
2001 年 公司 又 通过 中 国 新 时 代 质 量 体 系 认证 中 心 的 民品 质 
量 体 系 认证 (GB/AT 19001—1994 ) 商检 质量 体系 认证 
(ISO 9001: 1994 ) 和 军品 质量 体系 认证 (GJB/Z 9002 一 
1996) 。2003 年 通过 华 信 技术 检验 有 限 公 司 的 民品 GB/T 
19001 一 2000(idt ISO 9001: 2000) 标 准 换 版 审核 和 海军 第 二 
方 军品 GJB 9001A 一 2001 标准 的 换 版 审核 。2004 年 通过 中 
国 新 时 代 质 量 体 系 认 证 中 心 的 民品 GB/T 19001 一 2000 标 
准 和 军品 GJB 9001A 一 2001 标准 的 换 版 审核 。 由 于 技术 引 
进 和 同 国 外 公司 技术 合作 ,公司 目前 采用 的 国外 标准 有 美 
国 西 屋 公 司 和 GE 公司 、 日 本 三 萎 公 司 等 有 关 核 电 、 超 临界 
汽轮机 和 燃气 轮机 有 关 技 术 标 准 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 持 有 国际 通行 的 .由 美国 机 械 工 
程 师 协 会 颁发 的 ASME 的 动力 锅炉 (S) 和 压力 容器 (U) 两 个 
钢印 和 授权 制造 证 书 , 有 国内 最 高 等 级 的 A 级 锅炉 制造 许可 
证 和 Al + A2,DI + D2 级 压力 容器 制造 许可 证 、 三 类 压力 容 
器 设计 资格 证 和 1509001: 2000 质量 管理 体系 认证 证 书 。 公 


司 自 1984 年 开展 全 面 质量 管理 ,根据 2000 版 GB/T19001— 
ISO9001 标准 建立 了 锅炉 压力 容器 质量 保证 体系 ,2005 年 11 
月 公司 已 顺利 通过 了 Al + A2 .D1 + D2 级 压力 容器 制造 许可 
证 换 证 评审 ,2006 年 初 通过 了 ASME“S”、“U” 钢 印 及 授权 证 
书 换 证 审核 ,同年 通过 了 第 二 方 一 一 GE、N/E 供 方 资格 评审 ， 
公司 已 具备 了 GENE 锅炉 压力 容器 制造 资格 ;2006 年 下 半 
年 公司 将 对 A 级 锅炉 制造 许可 证 实施 换 证 。 

东方 汽轮机 厂 通 过 了 GB/TI9001—IS09001 质量 体系 
认证 和 ASME 取证 ,取得 了 一 、 二 类 压力 容器 设计 、 制 造 许 
可 证 ,并 严格 按 其 生产 。2005 年 ,在 产品 在 制 量 大 、 加 工 周 
期 紧 的 情况 下 ,仍然 牢记 “质量 是 企业 生命 "的 宗旨 ,严格 按 
质保 体系 生产 ,确保 产品 质量 ,机 加 工 废品 率 持平 ,质量 损 
失 率 降低 。 

青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 始 终 坚持 “以 质量 为 生 
命 ”的 质量 理念 ,严格 按 GB/T 5578 一 85《 固 定式 发 电 用 汽 
轮机 技术 条 件 》 产 品 标准 的 要 求 组 织 实施 产品 的 设计 开发 
和 生产 制造 ,2005 年 又 通过 了 18014001 环境 管理 体系 标准 
的 认证 。 为 进一步 提高 汽轮机 产品 质量 ,公司 对 汽轮机 产 
品 进行 了 升级 换代 : 通 流 部 分 采用 全 三 维 优化 设计 ,保安 元 
件 增设 在 线 试验 功能 ,采用 DEH 控制 系统 和 TSI 监测 系统 ， 
采用 可 倾 瓦 轴承 等 技术 措施 ;制造 过 程 中 严格 实施 各 坏 市 
的 质量 检验 和 质量 控制 工作 , 按 原 行 业 《 产 品质 量 分 等 标 
准 》 中 的 优等 品 标准 控制 机 械 加工 尺 寸 合格 率 和 热 加 工 合 
格 率 ,产品 实物 质量 指标 连续 几 年 合格 率 保 持 在 94% 以 上 ， 
确保 了 产品 制造 质量 的 稳定 。2005 年 机 械 工业 火电 产品 质 
量 监督 检测 中 心 对 公司 生产 的 2SMW 热电 联 产 汽轮机 机 组 
进行 了 性 能 试验 ,其 热 耗 和 汽 耗 数据 均 好 于 设计 值 ,产品 质 
量 达 到 国内 先进 水 平 。 近 年 来 ,为 进一步 提升 产品 质量 水 
平 缩短 与 国际 先进 水 平 的 差距 ,公司 积极 采用 国际 标准 来 
不 断 提高 产品 技术 含量 。 热 电 联 产 类 汽轮机 ,认真 对 比 国 
际 标准 IECAS—1: 1991《 汽 轮机 规范 了》 与 国家 标准 GB/T 
5578 一 1985《 固 定式 发 电 用 汽轮机 技术 条 件 》, 为 等 同 采用 
国际 先进 产品 标准 正 C45 一 1: 1991《 汽 轮机 规范 》, 制定 了 
企业 产品 标准 并 在 各 环节 进行 了 贯彻 和 落实 ;工业 拖 动 类 
汽轮机 则 首次 采用 了 API611 和 API612 等 国际 先进 产品 标 
准 的 技术 要 求 。 、 

上 海 锅 炉 厂 有 限 公 司 推 行 全 面 质量 管理 ,严格 控制 产 
品质 量 , 具有 完备 的 质量 保证 体系 。1987 年 获得 美国 
ASME 协会 颁发 的 压力 容 右 制造 许可 证 书 和 S、U、U2 法 规 
钢印 ,1994 年 获得 上 海 市 质量 体系 中 心 授 予 的 GB/T9001— 
IS9001 质量 体系 认证 证 书 , 持 有 中 华人 民 共 和 国 劳动 部 颁 
发 的 A 级 锅炉 制造 许可 证 、ARI 级 压力 容器 制造 许可 证 和 
国家 核 安全 局 颁发 的 压 水 堆 核 电厂 10MW 高 温 气 冷 实验 堆 
反应 堆 压 力 容 器 制造 资格 许可 证 等 ,被 评 为 高 新 技术 企业 ， 
并 获得 上 海 市 质量 管理 奖 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 2005 召开 两 次 质量 
工作 会 议 , 制 定 并 实施 了 质量 管理 改进 计划 ;制定 了 生产 基 
地 质量 管理 办 法 ,设立 了 三 河 基地 质量 检验 站 ;加 强 了 供 方 
管理 ,完成 了 供 方 管理 名 册 的 重新 编 册 , 核 审 及 确认 在 457 





个 供 方 中 按 ABC 实施 分 类 管理 ;完成 了 IS09001 质量 体系 
和 压 容 体 系 的 年 度 流动 内 审 工作 。 

南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 2005 年 6 月 ,中 联 
认证 中 心 审 核 组 对 该 公司 采用 1809000—2000 版 标准 的 质 
量 管理 体系 进行 了 现场 监督 审核 ,确认 符合 要 求 , 对 体系 的 
有 效 性 、 质 量 方针 目标 的 实现 能 力 给 予 充 分 肯定 。 公 司 通 
过 加 强 现场 控制 . 严 把 各 个 检验 关口 .落实 持续 改进 措施 ， 
保持 主 产品 质量 基本 稳定 。 对 重要 产品 一 一 燃气 轮机 均 采 
用 美国 GE 公司 的 质量 .技术 标准 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2005 年 火电 设备 制造 行业 ( 锅 
炉 汽轮机 ) 完成 基建 及 技术 改造 项 目 投资 额 近 30 亿 元 。 
各 企业 在 市 场 需求 高 速 增长 的 形势 下 ,坚持 做 精 做 强 的 原 
则 ,加快 优势 项 目 投资 ,使 企业 具有 差异 化 竞争 优势 。 

上 海 锅炉 厂 有 限 公 司 共 2 个 技术 改造 投资 项 目 , 均 列 
人 上 海 市 的 重点 技 改 项 目 。(1) 超 超 临 界 锅炉 技术 改造 项 
目 投 资 额 4 600 万 元 ,完成 投资 额 4 000 万 元 ; (2) 600MW 
核电 技术 改造 项 目 投资 额 1 100 万 元 ,完成 投资 额 800 万 
元 。 上 述 两 个 项 目 中 的 部 分 进口 设备 将 延期 至 2006 年 10 
月 完成 ,国产 设备 2005 年 底 已 完成 。 项 目 实施 后 促进 了 公 
司 超 临 界 锅炉 关键 部 件 的 制造 能 力 和 产品 质量 ,以 及 
600MW 核电 生产 能 力 。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 2005 年 基建 与 技术 改 
造 项 目 总 计 278 项 ,433 & CE) ,计划 费用 9 800 万 元 。 其 
中 ,完成 192 项 ,在 制 59 项 ,未 实施 27 项 ,完成 资金 5 200 
万 元 。 主 要 项 目 有 :中 增加 生产 能 力 :三 分 厂 的 Z3180 4i 
床 .增加 75t 吊车 ,二 分 厂 的 1.6m 数控 立 车 .由 130mm 数控 
PEVK ,提高 检测 手段 配备 的 30t 电子 拉 伸 试验 机 ,叶片 分 厂 
添置 的 并 联机 床 ,工具 处 新 增添 的 数控 工具 磨床 等 ; 凶 设 备 
的 更 新 及 改造 :一 分 厂 4 500mm 立 车 .二 (三 ) 跨 桥 式 吊车 4 
更 新 ,焊接 冷 作 分 公司 探伤 设备 更 新 ,公司 动力 锅炉 、 空 压 
机 更 新 及 对 生产 处 动 平衡 系统 的 改造 .公司 电力 电缆 改造 
等 项 目 。 大 型 燃气 轮机 技术 改造 项 目 提高 了 燃 机 转子 及 气 
饶 加 工 能 力 。 通 过 引进 美国 GE 公司 MS1009FA 型 250MW 
等 级 燃气 轮机 制造 技术 ,从 总 装 试车 开始 ,逐步 达到 年 产 6 
~8 台 部 件 加 工 能 力 。 

2005 年 是 东方 汽轮机 三 投资 力度 最 大 的 一 年 。 全 年 投 
资 4.67 亿 元 , 比 上 年 增长 38. 27%。 其 中 ,技术 改造 投资 
4.06 亿 元 , 比 上 年 增长 58. 88% ;基本 建设 投资 0.61 亿 元 ， 
比 上 年 略 有 减少 ,投资 重点 在 工厂 新 产品 开发 和 工艺 结构 
优化 。 国 家 财政 债券 技术 改造 项 目 即将 完成 ,项 目 投资 完 
成 率 99.7% ;重型 燃 机 国产 化 技术 改造 项 目 按期 进行 ,项 目 
投资 完成 率 67.8% 。 

2005 年 8 月 ,南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 承担 
的 国债 专项 资金 技 改 项 目 一 一 发 展 燃 气 一 蒸汽 联合 循环 电 
站 设备 (总 投资 1.54 亿 元 ) 通 过 省 经 贸 委 主持 的 验收 ,形成 
年 新 增 S109E 型 18 万 kW 燃气 一 燕 汽 联合 循环 发 电 设备 3 
套 共 54 万 kW 的 生产 能 力 。 同 时 ,还 自 筹 资金 投入 1 600 
余万元 ,完成 隔 板 焊接 厂房 改造 ,30t 动 平 衡 机 改造 ,新 建 发 
电机 VPI 设施 等 。 
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杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 2005 年 共 完 成 投资 16 78877 
元 (用 汇 500. 67 万 美元 ) ,当年 完成 投资 12 779 万 元 ,新 增 
固定 资产 8 230 万 元 。 其 中 ,2 项 基本 建设 和 3 项 技术 改造 
项 目 2005 年 都 已 投入 试 生 产 。 这 些 项 目 分 别 是 : 增 建 总 装 
燃 机 装配 车 间 及 配套 设施 、 新 增 20t 油 锅炉 房 的 建设 、 超 临 
界 火电 机 组 给 水 泵 汽轮机 技 改 项 目 、48 000Nm /h 空 分 装置 
配套 工业 汽轮机 技 改 项 目 和 50MW 双 抽 冷凝 发 电 汽 轮机 技 
改 项 目 。 这 些 基 本 建设 和 技术 改造 项 目的 完成 ,为 公司 新 
产业 的 开发 和 扩 能 提供 了 场地 保证 ,将 为 企业 带 来 恨 好 的 
回报 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公司 2005 年 有 两 项 针对 大 型 燃气 
轮机 技术 改造 的 国债 项 目 经 省 发 改 委 批准 立项 并 在 国家 发 
改 委 备案 ,项 目 预 计 总 投资 18 895 万 元 。 具 体 项 自 是 :(1) 
大 型 燃气 轮机 余热 锅炉 技术 引进 及 国产 化 固定 资产 投资 项 
日 。 该 项 目 引 进 美国 N/E 公司 技术 , 开发 和 研制 配 
GE9FA .西门子 V94. 3 等 各 种 类 型 燃 机 的 多 种 压力 的 再 热 
式 余热 锅炉 产品 。 新 建 余热 锅炉 组 装 及 辅助 建筑 共 
9 863m ,配套 建设 电 、 水 、 气 等 公用 动力 设施 ,新 增 大 型 燃 
机 余热 锅炉 模块 生产 的 关键 设备 。 项 目 建成 达 产 后 ,可 形 
成 年 产 9F 级 余热 锅炉 16 台 套 的 能 力 。(2) 螺旋 鳍 片 管 固 
定 资产 投资 项 目 。 该 项 目 新 建 螺 旋 鳍 片 管 生产 车 间 
11 429m ,进口 4 条 螺旋 鳍 片 管 绕 制 机 及 新 增 螺旋 鳍 片 管 
绕 制 机 的 配套 设备 与 配套 公用 、 动 力 设施 。 项 目 完 成 后 形 
成 年 产 螺 旋 鳍 片 管 23 700t 的 能 力 ,企业 将 成 为 我 国 螺 旋 鲜 
片 管 的 最 大 生产 基地 ,技术 水 平 将 处 于 国内 先进 水 平 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 2005 年 积极 搞 好 基 
本 建设 ,推进 技术 改造 项 目 实施 ,努力 提升 公司 竞争 力 。 
2005 年 基本 建设 项 目 投资 700 万 元 ,完成 的 主要 项 目 有 : 维 
修 中 心 搬迁 和 成 品 库 封闭 、.Q96 轻 体 厂房 1 000m? 的 建设 、 
IE XE, WE 30 万 、60 万 低压 加 热 器 的 探伤 需求 等 。 
技术 改造 项 目 投资 3 200 万 元 ,完成 的 主要 项 目 有 :汽机 中 
小 部 套装 配 项 目 4 台 打 孔 机 的 搬迁 及 2 个 装配 台 的 施工 、 
完成 数控 动 梁 龙 门 四 轴 钻 床 (2 台 ) 的 安装 、.Q96 专项 中 Q96 
线 棒 的 批量 生产 ,以 及 完成 TK6926 330 $5 E B DK . x Hs 89 
55t 天 车 .C0, 手工 焊 机 等 技 改 项 目 。 

青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 近 年 来 订货 量 快速 增 
长 ,公司 针对 市 场 的 具体 情况 和 发 展 趋 势 , 于 2003 年 起 先 
后 立项 并 进行 了 工业 拖 动 汽轮机 、25MW 级 、12MW 级 热电 
联 产 汽轮机 等 技 改 项 目 ,累计 完成 各 类 固定 资产 投资 3.5 
亿 元 。 建 成 1.6 J m^ 的 汽轮机 总 装配 车 间 ,建成 1.9 7 m 
的 黄 咏 工业 园 重点 生产 汽轮机 辅 机 及 各 类 压力 容器 ,新 增 
C5250 立 式 车 床 、.CK5225 和 CK5220 数控 立 车 .TK6913 数 
控 落地 锐 床 等 设备 近 百 套 ,通过 技术 改造 新 增 的 生产 能 力 ， 
使 该 公司 基本 确立 了 50MW 及 以 下 中 小 热电 联 产 汽轮机 国 
内 最 大 供应 商 的 地 位 。 

哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 2005 年 完成 基建 与 技术 改 
造 投 资 3 128 万 元 。 舰 船 动力 锅炉 阀门 生产 线 列 入 国家 重点 
技术 改造 项 目 ,该 项 目 批准 投资 1 000 万 元 ,2005 年 落实 了 国 
家 资本 投入 的 450 万 元 和 银行 贷款 550 万 元 , 38 2005 年 底 ， 
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完成 投资 660 万 元 。 新 建 厂房 已 于 5 月 竣工 ,设备 .设施 安装 
调试 工作 已 接近 尼 声 ,预计 2007 年 6 月 竣工 。2005 年 公司 
共 完 成 技 措 技 改 316 项 ,重点 项 目 有 :配合 8 x6 焊 机 增加 了 
100t 变 位 机 ,提高 了 锅 简 纵 环 颖 的 焊接 能 力 和 球形 部 件 的 堆 
焊 能 力 ;引进 大 口径 管 热 丝 TIG 焊 机 ,大 大 提高 了 联 箱 环 颖 
的 焊接 能 力 和 焊接 质量 ;增加 了 热 丝 TIG 焊 机 ,无 油 空 压 机 、 
电动 上 胀 管 机 、 届 辟 升 降 平 台 \ 三 轴 深 孔 钴 等 关键 设备 ;完成 重 
容 分 厂 供 电 增 容 改 造 ,保证 了 分 厂 关键 设备 正常 运行 ;完成 
了 XX 光 室 的 改造 ,解决 了 超 长 部 件 的 射线 检查 问题 ,同时 也 
提高 了 射线 防护 能 力 ;完善 了 系统 弯 生 产 线 进行 ,解决 了 管 
子 弯 制 生产 瓶 贷 问题 。 男 外 ,充分 利用 公司 现 有 资源 进行 工 
艺 布局 调整 ,提高 了 生产 场地 的 利用 率 。 

上 海 汽 轮机 有 限 公司 随 着 新 产品 新 技术 的 发 展 ,产品 
的 质量 相应 提高 ,公司 加 紧 加 大 了 基建 及 技术 改造 的 投入 ， 
呈现 投资 额度 大 项目 数量 多 .建设 周期 紧 的 特点 。 

管理 与 改革 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 在 对 热电 
联 产 汽轮机 实施 更 新 换代 和 开发 工业 拖 动 汽轮机 的 过 程 
中 ,积极 地 同 国内 著名 高 校 和 国外 知名 企业 开展 “ 产 学 研 ” 
合作 。 在 开发 工业 汽轮机 过 程 中 ,与 日 本 三 萎 公 司 进行 
600MW 汽 轮 发 电机 组 拖 动 给 水 录用 工业 汽轮机 项 目 联合 
设计 制造 ,实现 了 合作 产品 和 自主 产品 同时 交付 用 户 的 佳 
绩 。 公 司 在 民营 化 改制 后 ,探索 实施 多 元 化 资本 经 营运 作 
方式 。 拉 长 发 电 设 备 产 业 链 ,在 黄 岛 经 济 技术 开发 区 注资 
成 立 捷 能 高 新 技术 有 限 责任 公司 ,专门 开发 电站 辅 机 产品 ; 
将 原 公 司 铸造 分 三 迁 出 市 区 合资 成 立 捷 能 吉 兴 铸造 有 限 责 
任 会 司 , 生 产能 力 扩大 为 原来 的 4 倍 ,2005 年 实现 销售 收入 
5 000 多 万 元 ;涉足 石化 行业 ,与 东明 化 工 集团 合资 建设 100 
JI t 延迟 焦化 项 目 , 已 于 2006 年 4 月 正式 投产 ,实现 年 销售 
收入 20 亿 。 公 司 以 “强化 生产 现场 管理 ”为 突破 口 .以 生产 
现场 的 管理 水 平 的 高 低 来 衡量 各 项 基础 管理 工作 的 是 否 落 
实 。 对 制造 资源 进行 了 全 面 整合 ,对 工艺 布局 进行 了 优化 
调整 ,制定 了 切实 可 行 的 《现场 管理 规范 实施 细则 》 并 严格 
贯彻 实施 ,2005 年 被 评 为 “山东 省 现场 管理 样板 企业 ”。 在 
设计 、 工 艺 \ 主 要 生产 分 厂 和 财务 等 部 门 建立 了 局 域 网 络 ， 
自主 开发 了 JNCAPP( 计 算 机 辅助 工艺 ) .MRP II (生产 计划 
管理 ) 等 计算 机 程序 ,为 生产 制造 提供 了 基础 平台 ;PDM X 
统 实现 了 产品 数据 的 统 -管理 ,有 效 实 现 了 信息 共享 ,提高 
了 各 环节 的 效率 。2006 年 公司 将 以 ERP 管理 流程 思路 理 
顺 企业 各 环节 业务 管理 链 ,采取 内 、 外 结合 的 模式 逐步 建设 
具有 “ 捷 能 ”特色 的 ERP 管理 系统 。 

上 海 锅 炉 厂 有 限 公 司 2005 年 成 立 了 专门 的 管理 推进 
工作 小 组 推进 一 体 化 管理 工作 。 强 化 资源 管控 ,落实 降 本 
指标 ,提高 经 济 运行 质量 ;通过 业务 调整 重组 ,提高 赢利 能 
力 和 价格 竞争 力 。 在 实现 一 流 企业 过 程 中 , 培育、 发展 、 吸 
引 一 批 优秀 供应 商 ,实现 “双赢 、 多 赢 ” 的 合作 格局 。 健 全 技 
术 人 才 培 养 机 制 。 逐 步 建立 上 锅 “ 技 术 领 军人 物 队 伍 ” 和 和 
“管理 领军 人 物 队 伍 ”, 同 时 加 强 与 国内 著名 高 校 联合 ,建立 
博士 流动 站 与 硕士 培训 点 。 | 

东方 汽轮机 厂 2005 年 进一步 推进 实施 主 辅 分 离 工作 ， 


并 取得 了 实效 。2005 年 , 子 公 司 的 发 展 非常 迅猛 :其 规模 迅 
速 扩大 ,经 济 总 量 大 幅 增 长 ,经 济 效益 显著 提高 。 
杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 认真 梳理 了 2004 年 翻番 过 


程 中 反映 出 的 各 种 问题 和 矛盾 ,2005 年 主要 在 以 下 几 个 方 . 


面 进行 了 探索 :(1) 资 本 经 营 迈 出 了 第 一 步 。2005 年 公司 
董事 会 同意 对 印度 CPSPL 以 增资 扩 股 的 形式 参股 合作 经 
营 ,购买 其 总 股本 37% 的 股份 ,注入 现金 约 13 万 美元 。 出 
Vt 2.4 亿 元 受 让 了 杭 商 行 10 000 万 股份 ,成 为 该 公司 有 中 
以 来 最 大 的 一 笔 投 资 。(2) 增强 执行 力 。 公 司 经 营 班子 实 
施 “ 轮 岗 ” 调 整 。 根 据 战略 发 展 ,对 组 织 机 构 进 行 调 整 ,以 提 
高 公司 的 协调 和 执行 能 力 。 为 加 强 线 与 线 之 间 的 协调 , 增 
加 了 由 综 管 处 牵头 的 线 与 线 之 间 的 管理 协调 会 ,财务 线 每 
月 召开 成 本 构成 分 析 、 资 金 调度 会 ,技术 线 每 月 召开 质量 分 
析 例 会 等 ,及 时 解决 存在 问题 。(3) 完 善 有 关 规 章 制 度 。 大 
力 推进 薪酬 改革 ,实施 动态 的 分 类 分 级 管理 的 结构 薪酬 分 
配制 度 ; 完 善 经 济 责任 考核 体系 及 其 方法 ;逐步 完善 承包 责 
任 制 ;实施 了 公司 培训 管理 制度 ;建立 健全 安全 保障 制度 ， 
及 时 发 现 并 预防 不 安全 生产 因素 ;落实 、 理 顺 关 联 交 易 价 格 
结算 流程 。(4) 启动 现场 管理 。(5 ) 加 强 外 协 件 管理 , 争 创 
中 国名 牌 。2005 年 公司 外 协 件 大 幅 增加 ,外 协 件 的 质量 成 
为 要 首先 解决 的 关键 问题 ,质量 工作 重点 抓 住 外 协 外 购 件 
特别 是 大 件 的 质量 问题 。 公 司 还 开展 了 工业 汽轮机 争 创 中 
国名 牌 产品 工作 。(6) 加 强 安全 管理 ,确保 了 公司 全 年 重大 
事故 "0" 目标 的 实现 ， 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 在 完成 二 次 改制 后 ,与 香港 金 
润 公司 合资 ,于 2005 年 12 月 注册 成 立 了 中 外 合资 企业 ( 杭 
州 锅炉 集团 有 限 公 司 ) 。 开 发 运用 IPDM 信息 管理 系统 ;加 
强 计划 的 统筹 .协调 ,及 时 发 现 计 划 执 行 过 程 和 生产 过 程 中 
各 环节 的 问题 ;成 本 管理 由 事后 控制 转 为 事前 控制 。 健 全 
完善 的 质量 管理 体系 ,从 原材料 进 厂 到 产品 完工 进行 全 过 
程控 制 ,确保 产品 达到 规定 的 要 求 以 满足 用 户 需要 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 2005 年 管理 与 改革 : 
(1) 以 全 面 预算 管理 为 轴 心 的 管理 升级 工作 全 面 展开 :中 推 
行 全 面 预算 管理 ,严格 执行 预算 管理 ,有 效 控制 费用 支出 。 
@ 推 进 信 息 化 建设 。PDM 项 目 已 完成 技术 部 门 工作 流程 、 
产品 编码 规则 制定 及 系统 选 型 工作 ,签订 了 系统 软件 技术 
协议 和 商务 合同 ;运营 信息 管理 平台 项 目 已 完成 软件 系统 
的 功能 调研 。 包 基础 管理 工作 得 到 加 强 。 以 330MW 产品 
和 新 产品 为 主 ,制定 典型 产品 的 定额 标准 、 推 出 产品 工时 定 
额 标准 化 .科学 化 的 试行 方案 ;完成 330MW 产品 标准 成 本 
制定 工作 等 。(2) 加 强 资金 管理 重视 成 本 管理 ,成 立 价格 管 
理 委 员 会 和 成 本 调研 分 析 工 作 小 组 ;规范 了 与 改制 企业 的 
经 济 协作 行为 ;限额 领 料 制度 等 开始 运行 。(3) IARE 
动 管理 向 人 力 资源 管理 转变 。(4) 以 “培育 股东 利益 最 大 
化 组 织 与 员工 共同 成 长 的 核心 价值 观 ” 为 切 人 点 ,推进 企 
业 文化 建议 ,促进 企业 文化 变革 ,编制 “6S” 管 理 宣传 手册 并 
积极 宣 贯 。 

上 海 汽 轮机 有 限 公 司 以 推进 IM + 管理 变革 为 支撑 , 实 
现 管理 出 效益 。2005 年 ,公司 继续 稳步 推进 KOA 项 目 , 以 


及 成 本 软件 和 生产 管理 软件 。 着 重 做 好 优化 员工 队伍 结 
构 , 特 别 是 优化 和 提升 三 支队 伍 ( 管 理 者 队伍 、 专 用 技术 队 
伍 .高 技术 工人 队伍 ) 整 体 素 质 的 工作 。 

哈尔滨 锅炉 三 有 限 责任 公司 于 2004 年 9 月 15 HT 
《 超 超 临界 锅炉 技术 许可 证 和 技术 支持 协议 》, 第 一 、 二 批 技 
术 资 料 已 到 ,第 一 期 培训 工作 已 经 结束 。 公 司 还 配合 哈 动 
股份 公司 完成 了 哈 动物 流 公 司 的 整合 组 建 工 作 。2005 年 公 
司 信息 化 建设 被 列 为 省 科技 厅 “ 制 造 业 企业 信息 化 项 目 ”， 
并 顺利 通过 验收 。 公 司 连 续 两 年 被 评 为 全 国信 息 化 500 强 
企业 。 

南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 2005 年 围绕 转变 
经 济 增长 方式 突出 管理 工作 重点 ,库房 整顿 .协作 梳理 、 物 
资 采购 招标 、 运 输 业 务 招标 、 供 水 系统 改造 .运输 托 架 回收 
等 降 本 增 效 工作 收 到 较 好 成 效 。 安 环 体系 通过 创建 国家 二 
级 安全 质量 标准 化 企业 的 认定 。 

2005 年 ,哈尔滨 汽轮机 广 有 限 责任 公司 技术 引进 工作 
紧 紧 围绕 “上 管理 . 增 效 益 " 的 工作 主题 ,在 加 强 与 国外 合作 
公司 的 合作 深度 .拓宽 合作 领域 的 同时 ,加 强 内 部 工作 的 组 
织 和 协调 ,推进 引进 项 目的 消化 吸收 管理 工作 。 公 司 进 一 
步 加 强 技术 引进 ,重视 国际 间 技 术 交 流 与 合作 :Q)2005 年 7 
月 初 ,与 三 苑 公司 在 日 本 签署 了 600MW PERLES ES fs Jr dr TE 
制造 备忘录 。@@2005 年 10 月 开始 ,公司 与 三 莹 公司 就 三 
门 、 阳 江 两 项 目 同时 启动 了 标书 制作 工作 和 技术 转让 会 谈 ， 
已 就 百 万 等 级 核电 汽轮机 技术 转让 原则 基本 达成 了 一 -致意 
见 。(32005 年 7 月 初 ,与 东芝 公司 在 日 本 正式 签署 了 两 缸 
600MW 空冷 汽轮机 合作 开发 设计 协议 CCA ,同时 按照 双方 
的 分 工 正式 启动 设计 任务 。(2)2005 年 10 月 11 日 ,国产 首 
台 与 9FA 燃 机 配套 的 DIO 蒸汽 轮机 高 中 压 模 块 已 装配 完成 
并 发 往 半山 电厂 。 该 机 组 的 成 功 出 产 ,标志 着 公司 蒸汽 轮 
机 整 机 自主 化 制造 步 人 胃 新 阶段 。 在 分 析 研 究 GE D—10 
汽轮机 图 纸 和 制造 技术 基础 上 ,公司 提出 的 9F 型 燃 机 配套 
的 汽机 的 自主 化 方案 ,应 用 全 三 位 气动 设计 技术 优化 机 组 
通 流 ,并 采用 叶 顶 多 齿 阶 梯 型 汽 封 结构 ,提高 了 机 组 效率 。 
公司 在 2005 年 重点 进行 了 产品 结构 .组 织 结构 .人员 结 构 
的 调整 。 在 产品 结构 调整 方面 ,积极 开发 高 效率 、 低 污染 、 
低能 耗 、 低 造价 的 发 电 设备 ,重视 新 的 清洁 煤 燃烧 发 电 技术 
的 开发 。 

[拟稿 人 :上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 郑 健 富 审 稿 
人 :上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 张 瑞 】 





2005 年 ,电站 辅 机 企业 的 经 济 运行 主要 有 6 个 特点 :一 
是 市 场 持 续 看 好 ,订货 额 开 始 回落 ;二 是 各 企业 的 履约 和 产 
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出 矛盾 趋 于 缓和 ,履约 能 力 增 强 ; 三 是 各 企业 外 委 、 外 扩 的 
管理 水 平 提高 ;四 是 行业 用 的 中 厚 板 材 价 格 平稳 ,有 色 材 料 
及 大 型 锻件 .铸造 原材料 等 趋 紧 , 且 价格 上 涨 ;五 是 业主 急 
于 提货 ,支付 货款 的 情况 略 有 好 转 ;六 是 企业 生产 系统 对 市 
场 的 快速 反应 能 力 , 末 性 生产 能 力 持 续 提高 。 

2005 年 末 , 全 国电 站 装机 容量 已 达 5.084 亿 kW, 发 电 

量 完成 24 747 亿 kW - h。 随 着 大 批 新 建 电源 点 的 运行 投 
产 , 电 力 供需 矛盾 相对 缓解 ,发 电 设备 利用 小 时 有 所 回落 。 
2005 年 ,全 国 新 增发 电 装 机 容量 6 602 万 kW, 比 上 年 增长 
24% ,其 中 火电 增加 5 465 万 kW, 水 电 增 加 1 128 万 kW; 全 
国 年 发 电量 比 上 年 增加 2 804 亿 kW - h, HI & 12. 896, 
2005 年 ,电站 辅 机 行业 产销 两 旺 ,产业 集中 度 提高 ,重点 畏 
机 企业 持续 向 好 。 

生产 发 展 情况 ”2005 年 电站 辅 机 企业 生产 要 素 配 置 趋 
于 合理 , 产 出 能 力 提高 ;企业 利用 社会 资源 的 能 力 提高 ,外 
扩 、 外 协 的 管理 水 平 提升 ;高 企 的 订单 与 产能 的 矛盾 走向 组 
解 。 

对 生产 要 素 进 行 优化 配置 ,提高 产 出 能 力 。 北 京 电 力 
设备 总 厂 创 造 了 企业 发 展 史 上 的 产 出 新 高 ,生产 系统 为 企 
业 市 场 开拓 与 合同 履约 提供 了 支持 。 加 强 了 生产 组 织 调度 
管理 , 挖 据 了 内 部 产能 :根据 市 场 对 产 出 的 要 求 , 企 业 强化 
了 生产 的 均衡 性 ;通过 严格 计划 执行 ,保证 了 计划 的 严肃 性 
和 产 出 的 稳定 性 ;积极 协调 ,平衡 组 织 内 部 水 电 汽 风 、 试 验 
等 资源 的 合理 使 用 ,提高 了 综合 资源 利用 效率 。 上 海 重型 
机 械 厂 有 限 公 司 积极 调整 生产 方式 ,基本 形成 了 月 产 中 速 
磨 机 40 台 的 能 力 , 完 成 了 目前 国际 上 最 大 的 HP1163 磨 的 
项 目 ( 玉 环 工 程 1 000MW 机 组 )。 公 司 2005 年 商品 产值 达 
到 40 亿 元 ,为 2004 年 的 200% ,生产 能 力 实 现 历史 性 突破 。 
上 海 动力 设备 有 限 公司 围绕 石 洞口 工程 燃 机 、 玉 环 百 万 等 
级 机 组 、 百 万 核电 项 目 三 大 战役 ,实现 历史 性 突破 ,汽轮机 
辅 机 产量 比 2004 年 增长 50% ,高压 加 热 器 比 上 年 增长 
46% 。 杭 州 锅炉 集团 有 限 公 司 全 年 生产 辅 机 27 套 ,其 中 
300MW 机 组 高 压 加 热 部 12 d . 除 氧 器 $ 套 ;600MW 机 组 高 
压 加 热 器 4 套 、 除 氧 种 4 套 ;1 000MW 机 组 除 氧 器 2 Bo FE 
达 集 团 有 限 公司 全 年 完成 电 除 尘 器 100 套 158 & ,完成 脱 
硫 设备 8 台 ,气力 输 灰 设备 8 套 ,完成 布袋 式 除尘 部 8 套 。 

兰州 电力 修造 三 加 强 成 本 控制 ,提高 劳动 生产 率 , 全 年 
完成 综合 产量 4.2 万 t, 创 历史 新 高 , 比 2004 年 增长 44.5% 。 
武汉 鼓风机 有 限 公 司 全 年 生产 出 离心 鼓风机 37 台 ( 套 ) A 








心 通风 机 194 & CE) . 轴 流 通风 机 81 台 ( 套 )。 实 现 工业 销 
售 产值 14 439 万 元 , 比 2004 年 增长 106.6% ;实现 工业 增加 
{E 5 239 万 元 , 比 2004 年 增长 172% 。 上 海 鼓 风机 广 有 限 公 
司 生产 风机 1 127 台 ,创造 了 公司 产量 上 的 奇迹 ,产值 超过 
7 亿 元 , 比 上 年 增长 62.9% 。 

加 大 外 扩 、 外 协力 度 ,利用 社会 资源 提高 产能 。 电 站 畏 
机 行业 的 重点 企业 订单 多 , 交 货 任务 重 。 在 此 情况 下 ,大 多 
数 企业 均 调 整 生产 组 织 方 式 ,确定 关键 零 部 件 在 三 内 生产 ， 
其 他 部 件 利 用 社会 资源 ,提高 产 出 能 力 。 各 企业 的 关键 设 
备 及 瓶颈 工序 持续 满 负荷 运转 ,工人 节假日 加 班 呈 普遍 现 
象 。 上 海 重型 机 械 三 有 限 公司 扩 大 外 协 、 外 扩 总 量 ,并 通过 
设立 办 事 处 及 委派 技术 人 员 , 监 造 和 质量 检验 人 员 ,加 强 对 
外 扩 的 指导 和 和 培育 ,提高 外 扩 的 管理 水 平 。 为 提高 产能 , 公 
司 加 强 计划 协调 能 力 和 计划 执行 的 实现 率 , 采 取 多 项 措施 ， 
最 大 限度 地 缓解 生产 场地 紧张 和 生产 瓶颈 及 关键 设备 超 负 
荷 运行 的 矛盾 。 北 京 电力 设备 总 三 加 强 对 外 部 供应 链 管 
理 , 充 分 利用 社会 资源 ,扩大 产能 。 中 抓 质 量 控制 , 派 人 监 
造 ; 凶 抓 工期 ,把 工期 作为 分 供 商 的 重要 资质 之 一 ;中 把 总 
三 的 管理 方式 延伸 到 分 供 方 ,在 提高 产能 的 同时 ,提高 产 出 
效率 。 全 年 外 委 、 外 扩 总 量 达 到 2. 8 亿 元 。 

增加 投入 ,扩大 产能 。 杭 州 锅炉 集团 有 限 公 司 新 购 进 2 
条 进口 和 1 条 国产 鱼 片 管 生产 线 及 焊接 设备 。 中 国 华电 工 
程 (集团 ) 公 司 在 天 津 的 制造 基地 已 完成 征地 .厂房 建设 等 
方面 工作 ,并 与 地 方 政 府 协商 ,用 足 、 用 活 政策 ,打造 华电 重 
工 品牌 ,为 优化 华电 工程 公司 内 部 资源 葛 定 基础 。 中 核 苏 
六 科技 实业 股份 有 限 公 司 按照 苏州 市 有 关 工 业 企 业 “ 退 城 
进 区 ”的 政策 ,已 进入 苏州 高 新 技术 开发 区 的 生产 基地 。 新 
区 生产 基地 总 投资 1.7 亿 元 ,厂房 建筑 面积 47 500m ,重点 
配置 了 加 工 中 心 、 大 型 立 车 、 离 子 氮 化 炉 、 回 旋 加 速 妖 、 微 泄 
漏 试验 设备 等 。 

环球 阀门 集团 有 限 公 司 设备 加 工 中 心 ( 型 号 为 
JIHMC63 ) 所 使 用 的 铸造 阅 体 自动 加 工 线 和 小 口径 锻造 电 
站 阀门 自动 生产 流水 线 , 由 环球 公司 与 浙江 大 学 、 兰 州 理工 
大 学 等 院 校 联合 开发 完成 ,是 省 级 重大 攻关 项 目 。 为 了 提 
高 焊接 质量 和 水 平 ,该 公司 配置 了 280kW 的 卧 么 大 型 焊接 
设备 ,专门 用 于 银 焊 电站 阀门 、 结 构 阀 门 。 另 外 ,还 配置 了 2 
S 4m 立 车 以 满足 大 口径 阀门 的 加 工 需 要 。2005 年 部 分 电 
站 辅 机 制造 企业 经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2005 年 部 分 电站 辅 机 制造 企业 经 济 指标 


E MA 产品 销售 利润 
et ma 税金 及 附加 [万 元 ) 
" (万 元 ) Oran (万 元 ) A ) 


235 140 
390 010 
188 094 
131 023 


企业 名 称 


3 795 
5 000 


332 412 
356 288 


”上海 重型 机 械 厂 有 限 公司 
中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公司 
杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 





1 250 195 767 
北京 电力 设备 总 厂 | 1616 162 402 
上 海 电 力 修 造 总 厂 有 限 公 司 711 82 593 
上 海 发 电 设备 成 套 设 计 研 究 所 451 . 21 880 
上 海 动力 设备 有 限 公司 1 579 211 090 
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210 832 


39 181 
127 384 
28 194 
29 633 
11 098 

9 017 
40 519 


93 400 
27 350 


销售 收入 ( 含 税 ) 





企业 名 称 
扬州 电力 修造 厂 20 305 
西安 电力 机 械 厂 17 081 
兰州 电力 修造 厂 29 504 
上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 71 451 
RIRKA RAA] 14 963 
豪 顿 华工 程 有 限 公司 128 565 
菲 达 集团 有 限 公司 128 653 
环球 阀门 集团 有 限 公 司 37 480 
中 核 苏 州 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 30 108 


市 场 及 销售 ”企业 订货 增幅 放 缓 , 且 略 有 回落 。2005 
年 ,电站 辅 机 行业 市 场 空间 较 2004 年 缓慢 下 滑 。 电 站 辅 机 
重点 企业 的 新 增 市 场 订 货 额 大 多 数 减 缩 ,基本 还 属于 高 位 
整理 。 

电站 辅 机 市 场 竞争 格局 基本 形成 ,特别 是 五 大 辅 宙 制 
造 企 业 的 市 场 信誉 .产品 品质 基本 得 到 用 户 及 市 场 的 认可 。 
上 海 电 力 修 造 总 三 有 限 公 司 面 对 电 站 辅 机 市 场 激励 竞争 的 
形势 ,审时度势 ,调整 营销 策略 ,优化 产品 结构 ,发 展 市 场 空 
间 , 在 国内 上 电站 给 水 泵 市 场 继续 保 持 领 先 地 位 。 公 司 全 年 
新 增订 货 合同 额 9. 34 亿 元 。 在 燃 机 机 组 给 水 泵 市 场 上 先 
后 到 得 了 北京 正 东 工程 .南京 金陵 工程 上海 石 洞口 工程 、 
浙江 萧山 工程 4 个 燃 机 机 组 给 水 泵 的 订单 ,还 签 下 宝钢 冶 
金泰 的 改造 任务 。 上 海 重型 机 械 厂 有 限 公 司 面 对 新 的 市 场 
形势 ,积极 调整 产品 结构 、 开 拓 新 的 市 场 ,承接 磨 煤 机 订单 
总 量 400 & ,价值 20 亿 元 以 上 ;不 仅 承 接 了 国内 第 一 套 为 
1 000MW 机 组 塔 式 锅炉 配套 的 SM29 磨 煤 机 组 ,还 承接 了 
冶金 设备 订单 6 亿 多 元 。 北 京 电 力 设 备 总 厂 继续 贯彻 “市 
场 是 硬 道理 ”的 经 营 理念 ,在 市 场 总 量 减少 的 情况 下 ,年 度 
新 增订 货 仍 保持 高 位 运行 ,市 场 订 单 18.44 亿 元 ,主导 产品 
的 市 场 占有 率 相对 增加 ,体现 了 企业 良好 的 成 长 性 。 主 营 
产品 实现 多 项 突破 :QDZCM 型 中 速 磨 煤 机 实现 最 大 批量 出 
口 和 首次 进入 煤 液 化 产业 两 项 重大 突破 ,战略 发 展 意义 深 
远 ;(@750kV 线路 用 阻 波 器 .电抗 器 在 西北 电网 实现 挂 网 运 
行 ,为 电器 产品 进入 特 高 压 电网 领域 奠定 了 良好 基础 ;@@ 封 
闭 母 线 市 场 订 贷 首 次 突破 570; 0 GG EE&XIN 
(10 O00KkV > A/10kV ) 干 式 铁心 并 联 电抗 器 首次 实现 市 场 
突破 。 兰 州 电力 修造 厂 调整 和 加 强 营销 工作 ,提高 营销 人 
员 的 综合 素质 ,加强 与 用 户 的 沟通 ,在 市 场 开拓 上 取得 新 进 
展 ,合同 总 量 大 幅度 提高 ,突破 了 经 营 的 空白 区 。 主 导 产 品 
备品 配件 订货 持续 好 转 , 安 装 合 同 总 量 取得 突破 。 生 产 的 
顶部 振 打 电 除 侍 器 在 较 短 的 时 间 内 打开 了 市 场 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 在 水 处 理 设备 的 市 场 开 发 
上 ,积极 开拓 核电 领域 ,并 取得 实质 性 进展 , 签 下 阳江 核电 
厂 水 厂 主 设备 等 总 承包 项 目 。2005 年 公司 本 部 主 萌 产 品 取 
得 了 相当 不 错 的 市 场 订单 :物料 专业 新 增订 单 18.5 亿 元 、 
水 处 理 专业 新 增订 单 1.57 亿 元 、 钢 结构 专业 新 增订 单 4.2 








(5) 

















产品 销售 " 
税金 及 附加 Hm 备注 
(万 元 ) (万 元 ) 
19 615 122 | 382 | 
15 052 73 38 
28 941 13 16 
70 087 198 1 041 
11 916 90 461 
116 203 0 9 905 
119 417 9 641 7 431 
35 304 . | 4755 
33 238 125 1 440 


亿 元 、 管 道 专业 新 增订 单 12.37 亿 元 、 管 道 ( 脱 硫 ) 专业 新 增 
订单 13.48 亿 元 ,清洁 能 源 公司 当年 成 立 当 年 新 增订 单 2.4 
亿 元 。 该 公司 本 部 国内 总 承包 取得 新 进展 ,江苏 华电 威 墅 
H 2 x 390MW 联合 循环 燃 机 项 目 (1 号 机 、2 号 机 ) 分 别 于 
2005 年 11 月 、12 月 通过 168h 试 运 行 。 工 海 动力 设备 有 限 
公司 全 年 新 增订 货 19 亿 元 。 该 厂 作为 上 海 电气 集团 的 分 
包 方 从 2006 年 1 月 至 2009 年 10 月 ,将 陆续 向 岭 澳 二 期 工 
程 提 供 核 岛 容器 类 设备 180 台 ( 核 二 ,三 级 容器 及 换 热 器 )， 
提供 百 万 核电 机 组 常规 岛 高 压 加 热 器 低压 加 热 右 及 除 氧 
水 箱 等 。 菲 达 集 团 有 限 公 司 全 年 新 增订 货 额 20 亿 元 ,其 中 
ERREA 11 亿 元 。 公 司 在 烟 气 脱硫 装置 市 场 开拓 上 取得 
了 较 大 的 突破 ,获得 了 江西 九江 电厂 330MW 机 组 湿 法 脱硫 
项 目 . 国 电大 武 口 电厂 2 套 110MW 机 组 .河南 焦作 上 电厂 
200MW 机 组 .山东 太阳 纸 业 150MW 机 组 等 循环 半 于 法 烟 

” 气 脱硫 项 目 。 扬州 电力 设备 修造 厂 主 车 产品 一 一 阀门 电动 
装置 .电动 执行 机 构 年 产量 达到 31 205 台 ; 电 站 备品 配件 销 
售 趋 旺 , 耐 磨 铸件 产量 达到 1 384t, 比 上 年 增长 36% , 创 历 
史 最 好 水 平 。 西 安 电力 机 械 厂 全 年 订货 额 1.66 亿 元 。 

上 海 电 力 修 造 总 厂 有 限 公司 全 年 产 出 电站 锅炉 调 速 给 
KRH 301 台 ( 套 ) , 比 上 年 增长 9.9% ;销售 焊条 1.11 亿 
元 ,销售 网 门 2 109 万 元 。 杭 州 锅炉 集团 有 限 公司 全 年 承接 
辅 机 项 目 18 套 , 其 中 300MW 机 组 高 压 加 热 器 7 套 、 除 氧 器 
2 套 ,600MW 机 组 高 压 加 热 器 7 套 、 低 压 加 热 器 2 套 ,合同 
金额 1.6 亿 元 。 销 售 辅 机 25 套 , 其 中 300MW 机 组 高 压 加 
热 器 12 套 、 除 氧 器 4 套 ;600MW 机 组 高 压 加 热 器 3 套 、 除 氧 
器 4 套 ;1 000MW 机 组 除 氧 器 2 套 , 实 现 销售 额 近 2 亿 元 。 
武汉 鼓风机 有 限 公司 面 对 市 场 需求 的 增长 ,克服 原材料 涨 
价 等 不 利 因素 影响 ,实现 销售 收入 11 916 万 元 , 比 上 年 增长 
6.6% 。 上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 销售 突破 7 亿 元 , 比 上 年 增 
长 62.996 。 

拓展 非 电 力行 业 市 场 成 为 防范 市 场 风 险 的 重要 选择 。 
部 分 电力 辅 机 企业 的 主 营 产品 或 新 开发 的 产品 ,不 仅 适 用 
于 电力 行业 ,还 可 进军 非 电 力行 业 市 场 。 中 核 苏 阀 科技 实 
业 股 份 有 限 公司 不 断 开拓 阀门 新 市 场 , 抓 件 石 化 产业 发 展 
的 机 遇 ,特别 是 石化 企业 改造 和 扩建 的 时 机 ,以 “贴近 用 户 、 
重点 服务 ”的 销售 理念 ,优化 销售 方式 和 策略 ,市 场 销售 收 
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人 比 2004 年 增长 9.8% 。 其 中 ,石化 行业 和 电力 行业 市 场 
有 明显 增长 。 中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 的 物料 输送 设备 ， 
不 仅 在 电力 系统 ,还 在 非 电力 系统 取得 不 错 的 市 场 业绩 。 
在 秦皇岛 五 期 工程 北 良 粮食 码头 三 期 提升 功能 工程 、 大 龙 
电厂 输 煤 系统 工程 莱芜 钢 厂 项 目 、 华 润 水 泥 贵 港 等 项 目 
中 ,公司 的 工程 进度 和 工程 质量 均 受 到 用 户 的 好 评 。 

坚持 走出 去 的 战略 ,加 强 多 种 方式 的 合作 。 中 国 华电 
工程 (集团 ) 公 司 总 承包 的 印尼 南 苏 门 达 腊 4 x 600MW 项 目 
是 中 国 华电 集团 走出 去 的 项 目 。 华 电工 程 ( 集 团 ) 公 司 代表 
中 国 华电 集团 公司 全 面 负 责 项 目的 前 期 工作 ,3 台 主 机 和 主 
要 设备 已 经 发 运 完毕 ,2005 年 11 月 进入 全 面 安装 。 印 尼 的 
En iX. 2 x90MW 水 电 项 目 由 华电 集团 公司 融资 ,华电 工程 
公司 总 承包 ,工程 进展 顺利 。 北 京 电力 设备 总 厂 主导 产品 
出 口 势 头 恨 好 。 该 三 再 次 与 东方 电气 集团 合作 ,出 口 印度 6 
£ ZGM113 型 磨 和 12 台 ZGMI23 型 磨 ;签订 出 口 阿尔 巴 尼 
亚 1 台 ZGM95G 型 中 速 磨 煤 机 合同 。 电 器 产品 出 口 方面 表 
现 出 非常 大 的 潜力 ,与 西门 子 公 司 合作 出 口 伊拉克 阻 波 器 
62 台 ,与 法 国 AREV 公司 合作 出 口 突尼斯 阻 波 器 32 台 。 武 
DU XUBUÉR EZ u] Sz 9L HDI A bt. 736 万 元 , 比 上 年 增长 
47.290 , LiSXDUPLI ARAE h H 402 万 美元 , 比 上 年 
增长 21.9% 。 上 海 电 力 修造 总 三 有 限 公 司 成 功 地 打 人 印 
BE .越南 等 国电 站 项 目 市 场 ,还 承接 了 巴基斯坦 怡 希 玛 CI 
核电 项 目 常 规 岛 给 水 泵 的 订单 。 

中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 在 中 国 核电 大 发 展 的 
形势 下 ,积极 探索 与 国际 合作 的 新 途径 ,先后 与 法 国 捷克、 
美国 等 阀门 公司 洽谈 合作 ,部 分 合作 项 目 达 成 共识 。 上 海 
动力 设备 有 限 公 司 按照 上 海 电 气 电站 集团 公司 改革 的 总 体 
要 求 , 与 英国 IMI 省 外 投资 有 限 公 司 共同 出 资 组 建 上 海 希 
希 埃 动力 控制 设备 有 限 公 司 ,2005 年 11 月 11 日 正式 挂牌 
成 立 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”电站 辅 机 企业 大 多 是 以 市 场 带动 
技术 开发 ,在 电力 高 速 发 展 的 机 遇 下 ,提升 产品 技术 含量 和 
附加 值 。 各 企业 纷纷 调整 产品 结构 ,特别 是 在 中 央 “ 树 立 科 
学 发 展 观 的 方针 指引 下 ,加 大 新 技术 及 新 产品 的 开发 力 
BE ,积极 消化 吸收 引进 技术 ,实现 新 的 创新 ,大 力 开 发 拥有 
企业 自主 知识 产权 的 产品 。 

各 企业 更 加 注重 自主 创新 ,加 大 新 技术 和 新 产品 的 开 
发 。 上 海 动力 设备 有 限 公 司 完成 了 玉环 电厂 1 000MW 超 
超 临界 机 组 的 高 压 加 热 器 、 低 压 加 热 器 . 族 汽 器 新 产品 的 研 
制 ,完成 了 石 洞口 燃气 轮机 配套 北汽 器 的 研制 。 北 京 电 力 
设备 总 三 持续 不 断 地 进行 技术 改进 和 技术 升级 ,取得 了 新 
的 成 果 ,在 电站 辅 机 产品 开发 上 , 继 研 发 出 ZGM950G 磨 煤 
机 (快速 磨 ) 之 后 ,又 在 研发 ZGM113QG 磨 煤 机 (快速 磨 ) 和 
配套 的 SXJ160QG 型 减速 机 ,以 满足 用 户 新 的 需求 ,同时 保 
证 在 关键 技术 上 与 国际 同类 产品 水 平 同步 .在 国内 同类 产 
品 中 占据 技术 优势 ;10MW 工业 汽轮机 完成 了 工程 设计 ; 封 
闭 母 线 完 成 了 高 垂 母线 的 方案 设计 ,进入 验证 阶段 。 上 海 
电力 修造 总 三 有 限 公司 完成 了 全 年 新 产品 开发 项 目 计 划 ， 
开发 出 燃气 机 组 用 的 给 水 泵 ,实现 了 对 冶金 用 给 水 泵 的 改 
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造 ,在 技术 创新 上 完成 了 600MW 超 临 界 机 组 给 水 泵 的 国产 
化 工作 ,并 在 数 家 电厂 投入 运行 。 上 海 重 型 机 械 厂 有 限 公 
司 开发 出 具有 动态 分 离 器 的 HP 型 中 速 磨 煤 机 、BBD 型 双 
进 双 出 钢 球磨 煤 机 。 其 中 ,为 玉环 电厂 1 000MW 机 组 配套 
的 HP1163/Dyn 超大 型 中 速 磨 煤 机 保持 了 国内 超大 磨 煤 机 
系列 的 领先 地 位 。 

武汉 鼓风机 有 限 公 司 调整 产品 结构 ,大 力 推进 技术 创 
新 ,完成 了 600MW 机 组 送 风 机 ;300MW 机 组 硫化 床 送 风 
机 、 引 风机 和 一 次 风机 ;D2100 一 41 $5 XUL; AF12000 烧结 风 
机 和 BUP 脱硫 风机 等 5 项 新 产品 的 开发 。 新 产品 产量 达到 
158 台 ,产值 11 860 万 元 , 比 上 年 增长 127.8% 。 公 司 还 通 
过 了 湖北 省 国家 级 高 新 技术 开发 区 一 一 东湖 新 技术 开发 区 
高 新 技术 企业 的 认定 。 上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 坚 持 走 产品 
开发 的 道路 ,先后 完成 五 大 类 十 几 个 新 产品 的 开发 ,主要 
有 :600MW 机 组 全 国产 单 台 脱 硫 增 压 风机 、 新 型 RTF 风机 、 
冶金 用 高 速 防爆 子午 加 速 轴 流 风机 、 双 级 停车 可 调 矿井 轴 
流风 机 、 大 型 动 叶 可 调 返 风 轴 流 矿井 风机 等 。 同 时 还 做 了 2 
项 前 脆性 的 工作 .一 是 组 织 了 600MW 机 组 脱硫 增 压 风机 国 
产 化 评审 会 ,公司 开发 的 脱硫 增 压 风机 国产 化 得 到 与 会 专 
家 的 肯定 , 收 到 了 很 好 的 效果 ;二 是 完成 了 高 温 气 冷 堆 氮气 
风机 的 总 图 设计 ,为 开拓 新 市 场 英 定 了 基础 。 随 着 电站 对 
节能 的 重视 ,空冷 机 组 日 渐 增 多 , 豪 顿 华 工程 有 限 公 司 引进 
了 荷兰 豪 顿 公司 40 多 年 空冷 风机 制造 技术 。 

扬州 电力 设备 修造 厂 完成 了 电动 执行 机 构 JWB 系列 
减速 器 、L 系列 电动 执行 机 构 直 行程 部 件 的 研制 ;SMQ50 调 
节 型 功率 控制 器 样机 已 通过 模拟 工 况 试验 ;高 温 气 冷 堆 双 
控制 系统 核电 动 执行 机 构 的 设计 已 通过 评审 ;研制 完成 
DZH45/60 核 级 电动 装置 并 通过 核 级 试验 。 中 核 苏 阀 科技 
实业 股份 有 限 公 司 完成 了 国防 科技 工业 民用 专项 科研 工程 
项 目 “ 核 电站 关键 阀门 设计 及 制造 技术 研究 开发 "的 立项 建 
议和 可 行 性 研究 。 环 球阀 门 集团 有 限 公司 研发 中 心 被 认定 
为 省 级 高 新 技术 研究 开发 中 心 。 该 公司 先后 吸收 了 美国 
FISHER. 日 本 刚 野 等 公司 最 新 技术 不断 推 出 新 结构 、 新 工 
艺 、 高 品质 的 阀门 ,有 效 解决 了 传统 阀门 存在 的 气 蚀 、 品 声 、 
振动 .泄漏 等 问题 。 公 司 研发 中 心 具 备 开 发 配套 600MW 和 
900MW 机 组 闪 门 的 能 力 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 有 2 项 产品 通过 鉴定 。 环 球 
阀门 集团 有 限 公 司 开发 的 蓄 能 器 式 0. 3s TR ORAE BS] ER REDDE 
密封 水 封 闻 阐 、 小 巧 型 防水 锤 缓 闭 蝶 形 止 回 阀 3 个 产品 通 
过 省 级 鉴定 ,其 中 车 能 器 式 0. 3s 快 关 蝶 阀 已 列 人 国家 星火 
计划 。 

加 强国 际 、 国 内 间 技 术 合 作 与 交流 。 上 海 动力 设备 有 
限 公司 完成 了 西门 子 公 司 燃气 轮机 凝 汽 器 设计 、 工 艺 转让 
和 培训 ,完成 了 美国 FW 公司 高 、 低 压 加 热 器 的 扩大 延伸 技 
术 的 转让 及 再 培训 工作 ,为 岭 澳 工程 百 万 核电 机 组 、 外 高 桥 
工程 单列 高 压 加 热 器 提供 技术 保障 。 杭 州 锅炉 集团 有 限 公 
司 从 美国 NAE 公司 引进 9F 级 燃气 轮机 余热 锅炉 的 设计 和 和 
制造 技术 ;与 法 国 ALSTOM 公司 合作 生产 600MW 机 组 高 、 
低压 加 热 器 及 除 氧 机 冷凝 器 等 ;与 荷兰 Stok 合作 生产 


1 000MW 超 临 界 机 组 除 氧 机 ;与 德国 巴克 杜 尔 公 司 合作 生 
产 300 ~ 600MW 机 组 烟 气 处 理 装置 GGH 设备 ;与 美国 FW 
公司 合作 生产 320vh.420vh 循环 流 化 床 锅炉 ;与 日 本 三 菱 
重工 合作 生产 4S0Vh 垃圾 焚烧 锅炉 。 公 司 引 进 美 国 计 算 机 
(三 维 动画 ) 设 计 软 件 , 以 满足 和 提高 生产 .设计 水 平 。 菲 达 
集团 有 限 公司 2005 4E 1 月 与 德国 FISLA BABCOCK 公司 签 
订 了 引进 湿式 石灰 /石灰 石 法 烟 气 脱硫 技术 ( 空 塔 技术 ) 。 
兰州 电力 修造 厂 与 德国 RAGAR 公司 签订 了 KCFB 干 法 脱 
硫 项 目 合作 协议 。 武 汉 鼓 风机 有 限 公 司 还 引进 日 本 三 薰 重 
工 600MW 以 上 机 组 配套 动 叶片 可 调 轴 流风 机 技术 ,同时 ， 
完成 了 4 一 73Nh31.5F ahnt ur yia d, XUL E dx n 6 2 项 产 
品 的 技术 改造 。 

上 海 动力 设备 有 限 公 司 与 院 校 合作 完成 了 高 加 传 热管 
的 冲刷 试验 ,完成 300MW 机 组 高 压 加 热 器 参数 优化 设计 ; 
完成 了 窜 间 际 工艺 焊接 试验 和 液压 胀 管 试验 ,已 应 用 于 生 
产 , 提 高 了 效率 。 兰 州 电力 修造 厂 与 兰州 交通 大 学 合作 , 优 
化 电 除 侍 器 的 设计 ,降低 了 多 个 部 套 的 钢材 消耗 。 该 厂 与 
西安 热 工 研究 所 合作 开发 的 电 布 袋 复合 除尘 器 已 完成 工业 
性 实验 ,测试 效率 达到 满意 的 效果 。 该 厂 YC 新 型 除尘 硕 投 
入 工业 运行 也 取得 良好 的 效果 。 

自主 知识 产权 意识 增强 ,科技 成 果 申 请 或 获得 专利 项 
目 增加 。2005 年 3 月 ,杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 承担 的 “城市 
生活 垃圾 焚烧 成 套 技 术 与 设备 ”课题 在 杭州 通过 科技 部 
“863” 计 划 资 源 环 境 技术 领域 专家 组 的 课题 验收 ,这 是 浙江 
省 首 个 由 企业 承担 国家 级 “863” 计划 课 题 。 课 题 包括 8 个 
子 项 ;二 上 段 往复 炉 排 式 垃圾 焚烧 炉 与 燃烧 自动 控制 课题 ;高 
温 耐 腐蚀 余热 锅炉 课题 ; 烟 气 系统 处 理 谋 题 ;垃圾 堆 存 脱水 
课题 ;垃圾 渗 沥 液 综合 利用 课题 ; 飞 灰 水 泥 固 化 课题 ; 炉 消 
综合 利用 ( 制 砖 ) 课 题 ;焚烧 广 系统 集成 及 自动 控制 课题 等 。 
该 课题 的 研发 以 完全 国产 化 的 二 段 式 往复 炉 排 式 垃圾 焚烧 
炉 为 核心 ,拥有 完全 自主 知识 产权 、 适 合 中 国 国情 。 该 公司 
开发 的 5 000v/d 水 泥 窑 纯 低温 余热 锅炉 通过 了 鉴定 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 2005 年 获 新 型 专利 3 项、 电 
力 系 统 科 技 成 果 二 等 奖 1 项。 西安 电力 机 械 厂 与 有 关 科 研 
机 构 合 作 开 发 的 750kV 电力 金具 获得 陕西 省 电力 公司 科技 
进步 一 等 奖 。 扬 州 电力 设备 修造 三 已 将 疾 门 电动 执行 机 构 
控制 组 件 等 5 项 技术 成 果 申 报国 家 专利 。 上 海 重 型 机 械 厂 
“有 限 公 司 研制 的 BBD 双 进 双 出 钢 球 磨 煤 机 在 常熟 (华润 ) 
电厂 运行 情况 良好 ,已 向 上 海 市 申报 科技 成 果 转 化 项 目 。 
该 公司 还 向 国家 专利 局 申报 了 10 项 专利 ,其 中 发 明 专利 9 
项 ,分 别 是 :一 种 双 进 双 出 钢 球 磨 煤 机 一 种 大 直径 齿轮 加 
工 方法 .一 种 30 万 t 油轮 大 舵 杆 的 车 削 方 法 .一 种 铣 齿 机 、 
一 种 大 型 简体 上 钻 孔 装置 .一 种 钢 汽 轮机 转子 热处理 方法 、 
一 种 大 型 船用 低速 曲轴 红 套 加 工 加 热 方法 .大 型 船用 红 套 
加 热 器 仿真 方案 优选 方法 .一 种 超 临 界 机 组 含 钒 汽轮机 钢 
体 。 该 公司 在 非 电力 行业 设备 开发 上 也 取得 成 果 , 自 主 研 
发 的 1700APS 全 液 下 热 连 轧机 (为 济南 钢铁 公司 定制 开 
OA) . 轨 梁 轧机 大 型 移动 式 热 锅 生 产 线 ( 为 包 钢 公司 定制 开 
发 ) 等 成 套 设备 , 均 拥 有 完全 的 自主 知识 产权 。 环 球阀 门 集 


团 有 限 公 司 先后 获得 国家 专利 8 项 ,其 中 1 项 为 发 明 专 利 。 

菲 达 集团 有 限 公司 全 年 完成 国家 级 、 省 级 科技 牙关 项 
目 6 个 ,其 中 5 项 通过 验收 ,一 项 待 验收 。 向 省 科技 厅 申 报 
2 项 新 产品 :300MW 燃 煤 机 组 布袋 除尘 器 、1 000MW 超 超 临 
界 机 组 电 除 尘 器 。 公 司 开 发 的 循环 半 干 法 烟 气 脱硫 及 垃圾 
尾气 处 理 技术 与 装备 获 国家 科技 进步 二 等 奖 ;300MW 气力 
输 灰 设备 获 浙 江 绍 兴 市 科技 进步 二 等 奖 。 非 达 集 团 有 限 公 
司 企业 技术 中 心 被 中 国 科 技 部 认定 为 国家 级 企业 技术 中 
心 ,公司 的 “ 菲 达 牌 ” 电 除 尘 器 产品 通过 浙江 名 牌 产品 复审 。 
300MW 湿式 石灰 /石灰 石 法 烟 气 脱硫 技术 与 装备 研制 项 目 
(省 支柱 产业 重大 科技 攻关 项 目 .浙江 省 新 产品 ) 完 成 ,2005 
年 5 月 28 日 , 首 台 湿式 石灰 /石灰 石 法 烟 气 脱硫 装置 在 大 
唐国 际 公 司 唐山 电厂 2 x 300MW 机 组 工程 投入 运行 ,6 H 
26 日 设备 移交 用 户 ,脱硫 率 97.05% , 

加 大 企业 研发 投入 。2005 年 ,北京 电力 设备 总 厂 投 人 
726 万 元 ,扬州 电力 设备 修造 三 投入 303 万 元 ,用 于 研发 经 
9t, 

质量 及 标准 ”近年 来 ,电站 辅 机 企业 的 市 场 订 单 大 幅 
增加 ,产品 质量 能 否 保 证 ,十 分 令 人 关注 。 与 2004 年 相 比 ， 
2005 年 5 种 火电 机 组 辅助 设备 的 可 用 系数 均 有 不 同 提 高 ， 
运行 系数 也 有 和 较 大 提高 , 详 见 表 2。 








表 2 2005 年 5 种 火电 机 组 辅助 设备 可 用 系数 
与 运行 系数 变化 














可 用 系数 
提高 率 
(%) 


运行 系数 


相当 于 单 台 设备 分 别 
(96) | 提高 (运行 时 间 )(h) 






ESTE EL 1.74 154. 18 
HKR 67.45 
送 风 机 103. 37 
引 风 机 107.75 


高 压 加 热 器 
数据 来 源 : 人 《电力 可 靠 性 管理 简报 》。 


经 过 市 场 的 考验 ,各 企业 的 质量 意识 明显 增强 ,电站 辅 
机 产品 质量 总 体 稳 定 。 据 统计 ,200MW 火电 机 组 的 5 种 辅 
助 设备 可 靠 性 普遍 依 低 于 平均 水 平 ,300MW 火电 机 组 ( H 
前 我 国 的 主力 机 组 ) 的 5 种 辅助 设备 可 用 系数 有 较 大 提高 。 
500MW 火电 机 组 的 5 种 辅助 设备 可 用 系数 波动 ,给 水 泵 、 
高 压 加 热 器 可 用 系数 比 上 年 提高 。600MW 火电 机 组 的 5 
种 辅助 设备 可 用 系数 平均 比 上 一 年 提高 1% 。700MW 火电 
机 组 只 有 2 台 ,5 种 辅助 设备 运行 状态 不 十 分 稳定 。 从 可 靠 
性 指标 分 析 ,国产 磨 煤 机 、 送 风机 、 引 风机 高 压 加 热 器 的 可 
用 系数 分 别 高 于 进口 设备 ,给 水 泵 与 进口 设备 持平 ,主要 是 
进口 设备 的 备品 配件 供应 不 足 。 

加 强 质量 控制 , 严 把 质量 关 。 上 海 动 力 设 备 有 限 公司 
加 强 对 产品 实物 质量 的 控制 ,对 承接 的 合同 产品 ,采取 编制 
质量 计划 作为 检查 控制 文件 进行 签字 流转 的 控制 方法 ,不 
放 过 每 个 关键 质量 控制 点 。 非 达 集 团 有 限 公 司 除 加 强 日 常 
产品 检验 外 ,重点 对 外 部 反馈 的 问题 进行 分 析 和 改进 ,强化 
控制 使 反馈 的 质量 问题 得 到 有 效 控制 ,实物 一 次 交 验 合格 
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3 99. 996 P^ — X die tr 98.996, PEA RPE 
业 股 份 有 限 公司 全 年 阀门 抽检 合格 率 为 98% 。 环 球阀 门 集 
团 有 限 公司 配置 先进 的 智能 化 阀门 检测 试验 设备 ,还 引进 
了 军工 设备 用 于 阀门 生产 工艺 ,购置 了 2 台 超 音速 喷涂 设 
备 ( 喷 : 硬 质 合 金 .金属 陶瓷 、WC + CO 等 ) 3 台 等 离子 喷涂 
(密封 面 ) 设 备 。 

完善 质量 体系 文件 ,强化 实物 质量 控制 。 杭 州 锅炉 集 
团 有 限 公 司 CEERI ARA ,中核 苏 阀 科技 实业 
股份 有 限 公司 .北京 电力 设备 总 厂 、 上 海 动力 设备 有 限 公 
司 `. 上 海 电 力 修 造 总 厂 有 限 公司 .西安 电力 机 械 厂 .兰州 电 
力 修 造 厂 .扬州 电力 设备 修造 厂 等 相继 完成 了 ISO9001: 
2000 版 质量 管理 体系 的 内 部 审核 .管理 评审 或 质量 体系 的 
完善 。 菲 达 集 团 有 限 公 司 全 年 质量 管理 的 重点 围绕 
ISO9001 质量 体系 的 改进 与 产品 实物 质量 控制 两 大 主线 开 
展 , 对 原 有 质量 体系 文件 进行 修改 与 完善 ,对 体系 覆盖 部 门 
进行 了 5 次 抽查 ,2 次 内 部 审核 和 1 次 管理 评审 及 考核 。 武 
汉 鼓 风机 有 限 公 司 举办 了 4 次 质量 知识 讲座 和 1 次 质量 知 
识 测验 ,并 对 质量 体系 进行 了 2 次 内 部 审核 ,11 月 顺利 通过 
了 中 国 质 量 认证 中 心 的 监督 审核 。 扬 州 电力 设备 修造 厂 通 
过 了 扬州 市 技术 监督 局 计量 标准 的 复核 。 中 核 苏 阀 科 技 实 
业 股 份 有 限 公 司 通过 了 美国 石油 协会 API16D、 中 国 技 术 监 
督 局 组 织 的 出 口 人 免检 等 多 个 机 构 审 核 ,为 今后 扩 证 做 好 了 
准备 ,并 顺利 通过 了 江苏 省 及 苏州 市 进出 口 免 检 资 格 的 考 
E. 

企业 的 信用 意识 增强 ,努力 树立 良好 的 企业 形象 。 北 
京 电 力 设备 总 厂 获 得 2005 年 度 北 京 市 “ 守 合 同 重信 誉 企 
业 ”" 称 号 ,并 人 围 “ 中 国 机 械 500 强 ” 和 “北京 企业 100 2$" , 
上 海 重型 机 械 厂 有 限 公 司 的 HP 型 中 速 磨 煤 机 已 被 推荐 为 
“2004 年 上 海 名 牌 产品 ”和 入 选 “2004 年 度 上 海 名 牌 产品 
100 强 ”。 

企业 的 资质 意识 增强 。 上 海 动力 设备 有 限 公 司 军工 质 
量 体 系 接 受 三 年 一 次 的 换 证 审查 ,并 顺利 通过 换 证 ;接受 海 
军 总 装 部 作为 第 二 方 审核 认证 ,也 顺利 通过 ;经 核 安 全 局 核 
准 , 公 司 原 持 有 的 制造 资格 许可 证 可 获 盖 氨 注 箱 和 硼 注 箱 ， 
并 批准 增加 人 员 闻 门 和 设备 闸门 的 制造 许可 。 杭 州 锅炉 集 
团 有 限 公司 现 持 有 美国 工程 师 协 会 颁发 的 ASME 动力 锅炉 
( S) 和 压力 容器 (U) 产 品 钢 印 及 授权 证 书 ; 具 有 锅炉 安装 2 
级 ,修理 改造 I 级 资质 和 经 浙江 省 出 入 境 检验 检疫 局 认可 
的 金属 材料 实验 室 。 公 司 可 依据 用 户 的 需求 ,在 大 型 电站 
辅 机 制造 上 采用 法 国 CODAP, ALSTOM 公司 的 标准 ;大 型 燃 
气 轮 机 余热 锅炉 采用 美国 YE 公司 标准 ;与 国外 其 他 公司 
合作 产品 采用 ASME 规范 。 上 海 电 力 修 造 总 厂 有 限 公司 通 
过 了 中 国 船 级 社 对 船用 焊接 材料 的 认可 。 扬州 电力 设备 修 
造 厂 HAF003 核 质 量 体 系 实施 良好 ,7 月 通过 核 级 产品 审核 
验收 。 浙 江 菲 达 环保 科技 有 限 公 司 取得 了 国家 建设 部 颁发 
的 环境 工程 (废气 ) 专 项 工程 设计 甲 级 证 书 。 环 球阀 门 集团 
有 限 公 司 取得 了 国内 民 车 企业 首 家 核电 阀门 设计 资格 证 书 
和 制造 资格 证 书 。 上 海 正 明 阀 门 有 限 公 司 经 德国 技术 监督 
协会 认证 ,产品 畅销 欧洲 市 场 。 
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武汉 鼓风机 有 限 公司 实施 精品 战略 ,加 强生 产 过 程 的 
控制 ,分 别 以 原材料 .冷加工 、 金 加 工 及 产 成 品 四 个 阶段 作 
为 质量 监测 管理 目标 点 进行 严格 控制 。 在 制造 控制 阶段 严 
格 执行 首 检 、 巡 检 , 终 检 的 三 检 和 制 ,将 质量 隐患 消除 在 过 程 
中 ,确保 不 制造 缺陷 、 不 接受 缺陷 .不 传递 缺陷 。 

电站 辅 机 非 计划 停 运 的 原因 。 磨 煤 机 部 件 损坏 及 漏 粉 ， 
给 水 泵 的 密封 装置 漏水 和 漏 油 , 送 风 机 机 械 磨损 ,温度 高 , 引 
风机 振动 超标 温度 高 ,高 压 加 热 器 的 爆 管 漏水 等 ,上 述 问题 
有 制造 因素 ,也 有 检修 质量 的 因素 。 总 之 , 均 属 老 问题 。 

管理 及 改革 “ 面 对 电 力 快速 发 展 的 形势 ,电力 辅 机 制 
造 企 业 加 强 了 成 本 控制 和 财务 管理 ,管理 信息 化 建设 的 关 
注 度 持 续 提 高 。 

加 强 财务 管理 和 成 本 控制 。 上 海 电 力 修 造 总 厂 有 限 公 
司 加强 成 本 控制 ,定期 半年 结算 管理 费用 支出 情况 ;通过 梳 
理 外 协 、 外 购 渠道 ,进行 公平 .公正 .公开 的 比 质 、 竞 价 ,降低 
了 采购 费用 。 北 京 电 力 设 备 总 厂 采取 短期 、 滚 动 贷款 方式 ， 
减少 财务 费用 ,提高 资金 效率 。 

货款 回收 好 于 往年 ,企业 资金 覆 有 缓解 。 上 海 电 力 修 
造 总 厂 有 限 公 司 加 大 货款 回收 力度 ,压缩 应 收 货款 余额 ,全 
年 回收 资金 9.78 亿 元 ,首次 突破 销售 收入 总 额 。 公 司 提高 
资金 的 使 用 效率 ,大 大 减少 货款 利息 的 支出 ,财务 费用 仅 
为 年 计划 的 20% 。 随 着 产能 的 大 幅 提高 ,北京 电力 设备 总 
厂 资金 的 需求 量 巨大 , 且 来 源 单一 ,企业 资金 一 直 相当 紧 
张 。 该 厂 采 取 加 强 货款 回收 管理 考核 和 提高 综合 授信 和 额度 
使 用 效率 两 大 措施 ,在 不 增加 贷款 的 情况 下 ,确保 了 2005 
年 生产 经 营 必 要 资金 的 使 用 。 该 厂 还 对 2004 年 前 的 应 收 
账 款 进 行 了 清理 ,确立 了 新 一 年 的 考核 目标 。 兰 州 电力 修 
造 厂 货款 回收 和 陈 欠 款 回 收取 得 好 的 成 绩 。 上 海 鼓 风机 厂 
有 限 公司 通过 ERP 平台 加 强 对 应 收 货款 的 管理 ,及 时 掌握 
信息 ,提高 应 收 货款 管理 的 透明 度 , 使 应 收 货款 得 到 控制 。 

加 强 企业 信息 化 建设 。 杭 州 锅炉 集团 有 限 公司 对 网 络 
交换 机 和 设备 进行 改造 ,购置 了 CISCO 交换 机 B JEB Js 
及 管理 软件 等 。 菲 达 集团 有 限 公司 完成 了 浙江 省 重大 科技 
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尘 器 行业 中 的 应 用 ,于 12 月 26 日 通过 验收 。 该 项 目 主 要 
建立 了 产品 配置 设计 系统 .产品 数据 管理 系统 、 客 户 管理 系 
统 、 异 地 交流 系统 。 北 京 电 力 设备 总 厂 在 管理 信息 系统 建 
设 上 ,完善 了 厂 办 公 区 千 兆 骨干 局 域 网 建设 ;实现 了 总 厂 
内 、 外 部 网 站 安全 运行 和 及 时 更 新 ;采用 了 厂 自动 化 办 公 系 
统 (0A 系统 ) ,保证 了 统计 管理 信息 系统 、 人 力 资源 管理 信 
息 系 统 、 物 资 网 上 采购 系统 的 正常 运转 。 中 核 苏 闪 科技 实 
业 股 份 有 限 公司 注重 企业 信息 化 工作 ,定期 或 及 时 更 新 企 
业 新 闻 。 该 公司 通过 参加 全 国 相关 地 区 的 阀门 展会 ,从 多 
角度 展示 企业 的 阀门 产品 ,扩大 企业 的 影响 。 环 球阀 门 集 
团 有 限 公 司 全 面 启动 企业 信息 化 管理 , 目前 已 完成 财务 系 
统 的 会 计 电 算 化 。 公 司 信 息 化 建设 近期 投入 100 万 元 , 远 
期 预算 投入 .600 万 元 。 上 海 鼓 风机 厂 有 限 公司 将 存货 管 
理 \ 成 本 管理 .应 付 货 款 管理 等 均 纳入 ERP 管理 系统 。 公 司 
还 成 立 了 分 供 方 管理 办 公 室 ,加强 对 分 供 方 的 管理 。 


企业 注重 人 力 资 源 的 开发 与 管理 。 环 球阀 门 集团 有 限 
公司 全 力 打 造 学 习 型 组 织 , 全 面 实行 管理 层 人 员 定 期 到 浙 
江 大 学 培训 ,推行 总 监 级 管理 人 员 "半天 上 班 .半天 学 习 银 
HR" 制度 。 北 京 电力 设备 总 厂 进一步 深化 人 力 资 源 管 理 , 配 
合 企业 战略 执行 ,进行 了 组 织 机 构 调 整 和 人 力 资 源 重 新 配 
置 ,成 立 了 电力 电器 事业 部 ;继续 探索 与 企业 管理 目标 相 适 
应 的 分 配 机 制 ,强化 年 薪 制 .专家 津贴 制 等 多 种 分 配 形式 的 
绩效 考核 ;探索 更 为 弹性 的 用 工 机 制 ,满足 企业 经 营 规模 不 
断 增长 的 需要 ;加 强 对 外 派 人 员 管 理 ; 加 强 企业 三 支队 伍 建 
设 , 加 强 领 导 班 子 考核 管理 。 扬 州 电力 设备 修造 三 将 企业 
发 展 的 成 果 与 职工 分 享 , 职 工 平 均 年 收 人 比 上 年 增长 35%。 
武汉 鼓风机 有 限 公 司 与 华中 科技 大 学 西安 交通 大 学 等 高 
校 建立 长 期 培训 合作 关系 。2005 年 ,该 公司 抽调 部 分 人 员 
去 西安 交通 大 学 培训 ,并 与 华中 科技 大 学 举办 风机 专业 培 
训 班 ,华中 科技 大 学 能 源 动力 学 院 按照 本 科教 育 模式 ,对 公 
司 新 进 的 30 名 大 学 生 , 进 行 集中 脱产 授课 ,打造 公司 的 技 
术 人 才 。 上 海 鼓 风机 厂 有 限 公司 阶段 性 完成 主 辅 分 离 和 主 
业 富 裕 人 员 分 离 , 累计 分 流 人 员 421 人 , 精 于 了 主 业 人 员 。 
公司 还 就 定编 定岗 ,竞争 上 岗 进 行 了 探索 。 

企业 普遍 重视 成 略 管理 。 电 站 辅 机 企业 在 战略 管理 上 
趋 癌 成 熟 ,依据 企业 预期 环境 的 变化 及 企业 内 部 资源 配置 ， 
纷纷 制定 了 企业 《2006 年 至 2010 年 发 展 战略 )。 中 国 华电 工 
程 (集团 ) 有 限 公 司 北京 电力 设备 总 厂 等 企业 制定 了 “十 一 
五 ”企业 规划 ,确立 了 企业 的 经 营 战 略 . 品 牌 战略 .质量 战略 
等 。 环 球阀 门 集团 有 限 公司 在 战略 规划 中 注重 品牌 形象 建 
设 , 争 创 国内 名 牌 和 国际 品牌 ,逐步 实现 品牌 国际 化 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”电力 建设 景气 度 已 见 顶 ,持续 
高 位 运行 的 可 能 性 减少 ,各 企业 固定 资产 投入 相应 放 缓 。 
多 数 企 业 理性 对 待 固定 资产 投资 ,基本 采用 合理 调配 生产 
要 素 、 充 分 挖掘 潜力 ;提高 关键 设备 的 利用 效率 , 控 握 设备 
潜力 。 | 

技 改 投 入 旨 在 解决 制约 产 出 的 瓶颈 ,提高 产 出 能 力 。 
土 海 重型 机 械 厂 有 限 公 司 2005 年 完成 固定 资产 投资 21 357 
万 元 ,一 次 投资 10 亿 元 改造 热 加 工 系统 技术 ,以 提升 产能 
和 技术 升级 ,计划 2007 年 全 部 完工 。 届 时 ,将 达到 钢水 年 
产量 25 万 t, 形 成 19 万 钢锭 ,2 万 + 大 型 铸件 的 生产 能 力 ， 
从 而 使 大 型 锻造 件 由 2 万 + 提高 到 12 万 1, 一 次 钢水 量 由 
240t 提高 到 720t, 单 件 铸 钢 件 和 锻造 件 分 别 由 160t、951 提 
高 到 450t.330t ,将 跻身 记 界 同行 业 的 前 列 。 

兰州 电力 修造 厂 完成 技 改 投资 1 709 万 元 ,其 中 用 于 更 
新 设备 资金 1 480 万 元 ,更 新 设备 21 项 。 

菲 达 集团 有 限 公 司 的 菲 达 环 保 工业 园 建设 累计 完成 投 
资 1.2 亿 元 ,一 期 建筑 面积 2.5 万 m 完工 ,并 投入 使 用 。 
公司 收购 了 江苏 宝应 开关 厂 ,投资 7 000 多 万 元 再 征地 建设 
的 江苏 非 达 宝 开 电气 有 限 公 司 已 建成 投入 使 用 ,从 而 形成 
菲 达 集团 南北 两 大 制造 基地 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 全 年 完成 技 改 .基建 投资 1 990 
万 元 ,其 中 技 改 投资 1 458 万 元 ,基建 投资 532 万 元 。 

北京 电力 设备 总 三 完成 技术 改造 、 基建 工 程 投资 289 


万 元 。 完 成 了 轻 钢 结构 厂房 3. 5m 非 标 立 式 车 床 、Tpx6213 
f PR .数控 卧 式 车 床 、 落 地 车 床 等 项 目 ,充实 了 关键 性 工艺 
设备 ,解决 了 制约 生产 的 关键 环节 ,提升 了 加 工 能 力 。 

扬州 电力 设备 修造 厂 完 成 技 改 15 项 ,投入 资金 710 万 
元 ,新 建 一 条 环保 型 的 产品 油漆 涂 装 生产 线 , 并 对 电弧 炉 电 
气 控制 系统 进行 改造 , 节 电 效果 明显 。 

上 海 动 力 设 备 有 限 公司 对 焊接 、 探 伤 等 关键 生产 工序 
进行 技 改 投入 ,主要 有 : 窜 间 际 埋 弧 焊 接 技术 的 应 用 、2Mev 
直线 加 速 器 .200 居 里 Co60y 放射 线 探伤 仪 ,内 帘 镜 等 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 对 加 热 炉 进行 改造 ,提高 产 出 
能 力 ; 还 购置 了 直 读 光谱 仪 . 自 动 焊 机 、 液 压 仿 形 电动 坡 口 
加 工 机 等 设备 。 

武汉 鼓风机 有 限 公 司 完成 了 理化 大 楼 消 声 实验 室 建 
设 ;对 940m 的 测试 中 心 进行 了 装修 ;完成 了 1 160m 仓库 
建设 ,并 交付 使 用 ;完成 了 5 548m 员工 公寓 的 建设 ,并 交 
付 使 用 。 公 司 还 购置 了 数控 卧 车 数控 等 离子 切割 机 . 吊 式 
退火 炉 动 平衡 机 、 工 装 模 具 和 计算 机 自动 造型 处 理 系统 。 

中 核 苏 了 交 科 技 实业 股份 有 限 公司 按照 苏州 市 工业 企业 
“ 退 城 进 区 ”的 政策 , 按 搬迁 工作 两 年 工作 量 一 年 完成 的 要 
求 ,已 完成 主要 设备 及 土建 项 目 招标 30 个 ,完成 了 厂房 .办 
公 楼 及 ERP 网 络 .电话 虚拟 网 等 的 建设 。 在 企业 周密 的 策 
划 下 ,做 到 了 搬迁 生产 两 不 误 , 共 搬迁 物资 5S 750t, 搬迁 和 安 
装 原 设备 300 余 台 ,安装 新 设备 30 余 台 ,减少 了 对 正常 生 
产 的 影响 。 

上 海 电 力 修造 总 厂 因 “上海 世 博 会 "用 地 需 迁 建 ,2005 
年 9 月 20 日 与 上 海南 汇 大 麦 湾 工 业 区 签订 了 土地 开发 协 
T , 迁 建 工 作 全 面 局 动 。 

[【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电站 辅 机 分 会 陈 元 新 、 应 
HRJ 





生产 发 展 情况 ” 据 列 人 2005 年 电动 工具 行业 统计 年 


报 的 49 个 企业 统计 ,2005 年 电动 工具 产量 7 582.01 万 台 ，. 
总 产值 115. 47 亿 元 ;全 年 销售 7 551.33 万 台 , 其 中 出 口 —. 
7 036.61 万 台 , 实 现 出 口交 货 值 105. 40 亿 元 ;实现 利税 
11.02 亿 元 ,人 均 创 利税 40 618 元 , 比 上 年 增长 21% , 2005 
年 电动 工具 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2005 年 电动 工具 行业 主要 经 济 指标 










企业 总 数 
职工 人 数 
产量 






27 131 
7 382.01 
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( 续 ) 














7 551.33 











其 中 :出 口 量 7 036.61 

5 | 工业 总 产值 115.47 
6 | 销售 收入 114. 13 
其 中 :出 口交 货 值 105. 40 

7 | 实现 利润 7.36 
8 | 上 交 税 收 3. 66 
9 | 成 本 费 总 额 97.77 
10 | 国定 资产 原价 29.27 
净值 18. 55 

技术 人 员 数 2 447 


据 海关 总 署 统计 ,2005 年 我 国 出 口 电动 工具 18 473.18 
万 台 , 零 部 件 36 493. 5t, 创汇 308 630.21 万 美元 。 由 于 列 
人 年 报 统计 的 企业 仅 和 9 个 ,还 有 许多 未 统计 到 的 企业 有 相 
当 数 量 的 内 销 产品 ,估计 全 年 国内 销售 约 4 000 万 台 , 这 样 ， 
2005 年 我 国电 动工 具 产 销 总 量 约 22 500 万 台 , 比 上 年 增长 
9.8% 。2005 年 电动 工具 出 口 量 约 占 年 产量 的 82% , bk E 
年 下 降 4.5 个 百分点 ,但 仍 说 明 我 国电 动工 具 行 业 是 一 个 
外 向 型 特征 十 分 明显 的 行业 。 

产品 分 类 产量 2005 年 电动 工具 行业 产量 最 大 的 仍 为 
砂 磨 类 工具 , 占 总 产量 的 32.47% , 比 上 年 增长 8.7 个 百 分 
点 ,其 主要 原因 是 角 向 麻 光 机 、 平 板 砂 光 机 产量 大 幅 增长 ， 
分 别 比 上 年 增长 33. 28% 和 129. 9% ; 其 他 类 工具 产量 
1 587.04 万 台 , 居 第 二 位 , 占 总 产量 的 20. 93% , 比 上 年 的 
38.3796 FRE 17.44 个 百分点 ,但 其 他 类 工具 中 有 1 526. 84 
万 台 是 因 各 企业 未 分 类 统计 被 列 和 人 的 ,这 些 产品 绝 大 多 数 
供出 口 ; 居 第 三 位 的 是 木工 类 工具 ,产量 为 1 404.93 万 台 ， 
占 总 产量 的 18.53% , 比 上 年 上 升 5.6 个 百分点 ,其 原因 是 
曲线 锯 的 产量 比 上 年 增长 74% ;建筑 类 工具 居 第 四 位 ,产量 
920.27 万 台 , 占 总 产量 的 12. 14% , 比 上 年 上 升 3.3 个 百 分 
点 ,其 中 冲击 电 和 外 产量 占 建筑 类 工具 产量 的 75. 9% 。2005 
年 电动 工具 行业 49 个 企业 7 大 类 产品 产量 及 占 比 见 表 2。 


表 2 2005 年 电动 工具 行业 49 个 企业 7 大 类 
产品 产量 及 占 比 


"en [ow | 
(18) (96) 












产品 类 别 











金属 切削 类 工具 555.06 

砂 磨 类 工具 2 461.75 23.77 
装配 类 工具 11.27 0.32 
木工 类 工具 1 404. 93 12.91 
建筑 类 工具 920. 27 8.82 
电池 式 工具 641.62 10.51 
其 他 类 工具 1 587.04 38.37 





总 计 7 582.01 
注 : 有 些 企业 未 将 具体 品种 .类 别 写 明 , 均 列 人 其 他 类 工具 。 
2005 年 电动 工具 49 个 企业 生产 的 产品 有 100 多 个 品 
种 ,其 中 角 向 磨 光 机 平板 砂 光 机 、 冲 击 电钻 等 11 种 产品 产 
量 超过 百 万 台 ,共计 5 542.03 万 台 , 占 当年 纳入 年 报 企 业 电 
动工 具 产 量 的 73% 以 上 。2005 年 产量 超过 百 万 台 的 电动 
工具 产品 见 表 3。 


RI 2005 年 产量 超过 百 万 台 的 电动 工具 产品 


产量 (万 台 ) | 占 总 产量 比 (%) 




















ff a SOUL 1 225.65 
REGAL 918.37 12.11 
冲击 电钻 698.74 9.22 
充电 式 电 外 .螺丝刀 641. 62 8:46 
曲线 锯 639.07 8.43 
电钻 526.79 6.95 
轻型 台式 砂轮 机 310. 77 4.10 
Hk 175.51 2.31 
ea fol 156.26 2.06 
128. 00 


121.25 ` 


市 场 及 销售 ” 据 行业 年 报 统计 ,2005 年 电动 工具 销售 


7 551.337] & ,销售 收入 114. 13 亿 元 ,其 中 出 口 7 036.61 万 
台 ,实现 出 口交 货 值 105. 40 亿 元 。 

49 个 企业 中 ,销售 收入 超 亿 元 的 企业 有 24 个 ,销售 收 
人 超过 10 亿 元 的 有 3 个 ,其 中 销售 收入 最 高 的 是 百 得 ( 苏 
州 ) 科 技 有 限 公司 ,达到 26.38 亿 元 。2005 年 销售 收入 超 亿 
元 的 企业 见 表 4。 | | 


表 4 2005 年 销售 收入 超 亿 元 企业 








百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公司 
江苏 金鼎 电动 工具 集团 有 限 公司 
牧 田 ( 中 国 ) 有 限 公司 
福建 日 立 工 机 有 限 公司 

浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公 司 

铁 贸 bp 电动 工具 有 限 公 司 

宁波 协 诚 电 动工 具有 限 公 司 

永康 市 正大 实业 有 限 公司 

永康 市 皇冠 电动 工具 制造 有 限 公司 
苏州 太湖 企业 有 限 公司 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 

上 海 拓 步 企业 发 展 有 限 公司 
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263 758 
203 560 
100 495 
60 324 
59 000 
40 980 
34 386 
32 837 
28 095 
22 496 
22 308 
21 734 














































































263 758 14 800 000 1 872 
205 680 1 550 000 4 180 
100 495 1 227 577 1 450 
60 324 1 201 359 968 
59 000 3 280 000 1 700 
41 317 2 931 200 750 
35 587 2 880 000 1 051 
32 837 3 457 000 972 
28 095 2 040 237 620 





1 849 300 
1 070 000 
2 388 349 


758 
970 


22 095 
22 308 
21 868 











(S£) 


















宁波 天 邦 实 达 工 具有 限 公 司 1 200 000 































14 浙江 永康 东 立 电机 有 限 公 司 2 520 000 670 
15 扬州 金 力 电动 工具 有 限 公 司 1 664 408 670 
16 弘 太 集团 有 限 公司 1 309 646 755 
17 浙江 伦 达 实业 有 限 铁 公司 850 000 210 
18 浙江 武义 工 力 电化 有 限 公司 3 190 788 627 
19 浙江 三 锋 工 具 制 造 有 限 公 司 12 000 000 346 
20 浙江 意 达 电器 有 限 公 司 1 010 000 576 
21 河北 五 洲 集团 有 限 公司 1 444 217 634 
22 常州 合力 电器 有 限 公司 845 000 884 
23 浙江 金 一 电动 工具 有 限 公司 975 510 958 





上 海龙 牌 电 动工 具有 限 公 司 604 960 


“十 五 "期 间 , 我 国共 生产 电动 工具 8. 65 亿 台 ,其 中 出 。 动工 具 进 出 口 情况 见 表 5。 
H 7.39 亿 台 ,外 销量 占 总 产量 的 85% 。“ 十 五 "期间 我 国电 


RS “十 五 "期 间 我 国电 动工 具 进 出 口 情况 





年 份 2001 2002 2003 2004 2005 “十 五 ”期 间 合计 
产量 (万 台 ) 86 500 
总 金额 (万 美元 ) 127 456 169 309 203 133 268 274 308 630 1 076 802 
数量 (万 台 ) 9 458 12 764 15 461 17 733 18 473 .— 73 889 
出 口 金额 (万 美元 ) 120 349 159 256 190 520 253 707 290 777 1 014 609 
数量 (t) 15 371 22 230 29 583 32 869 36 494 136 547 
金额 (万 美元 ) 7 107 10 053 12 612 14 568 17 853 62 193 
53 363 
数量 (万 台 ) 289 
进口 金额 (万 美元 ) 16 589 
金额 (万 美元 ) 36 774 





“十 五 ”期 间 , 我 国 出 口 电动 工具 和 和 零 部 件 创汇 107. 68 电动 砂 磨 工具 为 主 ,这 2 种 产品 共 出 口 11 030.02 万 台 , 占 
亿美 元 ,进口 用 汇 5. 34 亿美 元 ,外 贸 顺 差 102. 34 亿美 元 。 总 出 口 量 的 59.71% , 比 2004 4E B 65.3% FRE 5.6 个 百 分 
电动 工具 产量 、 出 口 量 都 比 “ 九 五 "有 较 大 增长 ,电动 工具 整 点 。 其 他 手提 式 电动 工具 出 口 4 339. 05 万 台 , 占 总 出 口 量 
机 出 口 量 以 年 均 16.8% 幅度 增长 ,但 2005 年 外 销量 仅 比 上 的 23.49% , 比 上 年 的 19.24% 上升 4.3 个 百分点 。2005 年 
年 增加 4.2% ,是 增幅 最 低 的 一 年 。 “十 五 "期间 电动 工具 我 国 出 口 电动 工具 零 部 件 36 493. St, 创汇 17 853.31 万 美 
外 销 数量 增长 率 见 图 1。 元 , 比 上 年 增长 22.55% ,这 说 明 我 国生 产 的 电动 工具 零 部 

件 价 廉 物美 , 越 来 越 多 的 外 商 选 用 中 国 造 电动 工具 零 部 件 。 
2005 年 电动 工具 及 零 部 件 分 类 出 口 情 况 见 表 6。 


表 6 2005 年 电动 工具 及 零 部 件 分 类 出 口 情况 





6 316.66 112 657.37 












手提 式 各 种 电 销 


电动 手提 式 链 锯 155. 51 5 315. 85 
其 他 手提 式 电 锯 2 564.45 52 864. 57 
手提 和 式 电动 砂 磨 工 具 4713.36 54 501.49 
CFR HR ll 384. 15 5 523.97 
其 他 手提 式 电动 工具 4 339. 05 59 913. 75 
小 计 18 473.18 290 777.00 

动工 具 零 部 件 (t 36 493.5 17 853.21 

图 1 “十 五 "期 间 电 动工 具 整 机 外 销 数量 增长 率 





2005 年 出 口 的 电动 工具 仍 以 手提 式 各 种 电钻 和 手提 式 
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2005 年 ,我 国共 向 168 个 国家 或 地 区 出 口 电动 工具 或 | 


零 部 件 ,出 口 的 主要 地 区 仍 以 欧洲 和 北美 洲 为 主 , 共 向 这 2 
个 地 区 出 口 电动 工具 整 机 14 437.75 万 台 , 零 部 件 22 6101, 
分 别 占 我 国电 动工 具 整 机 和 零 部 件 出 口 量 的 78. 16% 和 
61.96% ; 实现 创汇 237 843. 39 万 美元 , 占 总 金额 的 


77.06% , 比 上 年 下 降 了 1.8 个 百分点 。2005 年 我 国 向 亚洲 
地 区 出 口 电动 工具 整 机 占 出 口 量 的 13. 31% ,与 上 年 的 
13.56% 基本 持平 。 非 洲 地 区 仍 是 电动 工具 整 机 出 口 最 少 
的 地 区 ,出 口 量 仅 占 1. 4% 2005 年 电动 工具 出 口 各 大 洲 
情况 见 表 7。 


表 7 2005 年 电动 工具 出 口 各 大 洲 情况 


洲 别 北美 洲 大 洋 洲 拉丁 美洲 非洲 
ÉSHOXG 3610.34 


整 机 数量 (万 台 ) 9 040. 51 5 397.24 2457.99 ., 525. 82 790. 64 260. 98 
金额 (万 美元 ) 127 055.54 101 082.39 40 996. 41 9 803.58 8 450. 55 3 388. 52 


T 数量 (t) 7 434. 10 15 175.90 
TU 金额 (万 美元 ) 3 257. 68 6 447. 79 


从 表 7 还 可 以 看 出 ,北美 洲 、 亚 洲 是 进口 我 国电 动工 
具 零 部 件 的 主要 地 区 , 共 进 口 27 299. 1t, 用 汇 13 868.75 万 
美元 ,分 别 占 我 国电 动工 具 零 部 件 出 口 量 和 出 口 金额 的 


74.81% 和 77. 6896 ,2004 年 这 一 比例 分 别 为 71. 1396 和 


75.1996 。 

2005 年 美国 德国 英国、 荷兰、 比利时 等 欧美 国家 仍 是 
进口 我 国电 动工 具 的 主要 国家 ,这 5 个 国家 共 进 口 电 动工 
具 整 机 9 747.94 万 台 , 占 我 国电 动工 具 出 口 量 的 52.77%。 
5 个 国家 共 进 口 电动 工具 及 零 部 件 171 460.31 万 美元 , 占 
我 国 出 口 电动 工具 及 零 部 件 出 口 总 金额 的 55.56% 。 其 中 
美国 进口 我 国电 动工 具 4 683. 36 万 台 , 占 我 国电 动工 具 出 
口 量 的 25.35% , 比 上 年 的 24.64% 稍 有 上 升 ;进口 零 部 件 


12 123.20 381. 60 725. 30 653. 40 
7 420. 96 157.10 347. 86 221.82 


14 554.7t, 占 我 国电 动工 具 零 部 件 出 口 量 的 39.88% , tk E 
年 的 38.32% EF 1.5 个 百分点 。2005 年 出 口 德国 的 电动 
工具 数量 比 于 年 减少 38 万 台 。2005 年 电动 工具 出 口 的 主 
要 国家 或 地 区 见 表 8。 

2005 年 墨西哥 和 瑞典 进入 进口 我 国电 动工 具 及 零 部 件 
金额 前 20 位 国家 或 地 区 ,2004 年 的 印度 尼 西 亚 和 丹麦 下 — 
榜 。 近 几 年 ,我 国 与 俄罗斯 联邦 的 电动 工具 贸易 量 呈 大 幅 
上 升 趋势 ,2003 年 我 国 对 俄罗斯 联邦 的 电动 工具 总 出 口 额 
排 在 第 30 位 ,2004 年 在 第 18 位 ,2005 年 则 列 第 14 位 ,2005 
年 我 国 对 俄罗斯 联邦 出 口 电动 工具 和 零 部 件 金额 是 2004 
年 的 1.91 fi, 2005 年 我 国电 动工 具 主 要 出 口 目 的 地 见 图 
2。 


表 8 2005 年 电动 工具 出 口 的 主要 国家 或 地 区 



















































































整 机 零件 



















































































































序号 国 别 或 地 区 总 金额 (万 美元 ) 金额 重量 金额 

(万 台 ) (万 美元 ) (0 (HRI) 
1 美国 94 835. 62 4 683.36 88 665. 17 14 554.7 6 170. 45 
2 德国 26 160.48 1 852.49 24 537.15 1 499.5 723.33 
3 英国 20 035.08 1 114.65 19 530. 64 1 089.1 504. 43 
4 荷兰 15 704.00 1 112.20 15 509. 88 382.9 194. 12 
5 比利时 14 725. 13 985.24 14 484. 08 458.3 241.05 
6 加 拿 大 12 694.55 713.88 12 417.21 621.2 271.34 
7 中 国 香港 11 037.96 233.17 8 213.26 3 779.1 2 824. 70 
8 10 505. 64 712.21 10 363. 08 485.0 142, 55 
9 9 502.03 424.71 7 484.22 2 908.8 2017.81 
10 8 628.25 453.44 8 494. 89 314.9 133. 36 
l1 7 982.35 555.48 7 754.08 544.5 228.27 
12 4 799.07 253.17 4 741. 73 129.6 57.35 
13 4 688.54 359. 69 4 536.02 170.6 152. 52 
14 俄罗斯 联邦 4 421.31 314.26 4 235.55 462.6 185.76 
15 阿拉 伯 联 合 闸 长 国 3 705.17 268. 08 3 624.71 276.0 80. 46 
16 泰国 3 415. 29 218.76 3 285.47 375.5 129. 82 
17 波兰 3 413.65 325. 86 3 323. 80 236.3 89. 85 
18 2 860.57 138. 51 2 607.83 395.6 252.74 
19 2 543.62 176.35 2 494.12 98. 2. 49. 50 
20 2 506.32 186. 54 299.2 65.02 
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2 441.31 





图 2 2005 年 我 国电 动工 具 主 要 出 口 目的 地 


2005 年 ,美国 不 仪 是 进口 我 国电 动工 具 和 等 部 件 最 多 国手 提 式 电 刨 产品 用 汇 额 居 第 2 位 。 澳 大 利 亚 进 口 我 国电 
的 国家 ,同时 在 我 国 出 口 的 电动 工具 和 零 部 件 9 个 商品 号 动手 所 式 链 饮用 的 零件 用 汇 额 居 第 2 位。 尼日利亚 进口 我 
中 ,有 8 个 商品 号 的 商品 进口 最 多 的 国家 是 美国 。 进 口 我 国 其 他 手提 式 链 锯 用 的 零件 用 汇 额 居 第 2 位 。2005 年 进口 
国电 动手 提 式 链 饥 最 多 的 国家 是 德国 。 印 度 尼 西 亚 进 口 我 我 国 各 类 电动 工具 前 10 名 国家 或 地 区 见 表 9 ~ 表 17, 


ROI 2005 年 进口 我 国手 提 式 各 类 电 销 的 前 10 名 国家 或 地 区 





































| | 美国 33 067.70 1 576.47 5 210. 60 

2 | 德国 9 716.05 584. 58 3 798.15 222.73 
3 | 英国 6 722.78 311.79 3 438. 83 198. 13 
4 | 荷兰 6 512.79 378.52 2 640.82. 130.38 
5 


比利时 5 675.78 306.99 2 551.60 


1 371.33 澳大利亚 
487. 55 俄罗斯 联邦 
431.05 意大利 
419. 36 | 比利时 
414.22 土耳其 























1 22 232. 60 H 2 320. 29 
2 3 108.24 7 | 法国 1 553.09 101.75 
3 3 073.80 8 | 神 大 利 亚 1 438. 15 63.14 
4 2 889.33 1 414.31 64. 59 
5 2 473.72 1 074.07 
































1 12 857.69 2 083.16 
2 4 742.35 ; 1 937.32 195.79 
3 3 583.77 阿拉 伯 联 合 商 长 国 1 548. 98 100. 26 
4 2 993.70 澳大利亚 1 452.06 112.34 
5 


2 824. 54 意大利 1 372.60 
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T 13 2005 ER 10 名 国家 或 地 区 
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3 | 德国 16. 16 
4 | 荷兰 11. 65 
5 


英国 











19 226. 83 : 7. 83 2 427.23 
6 093. 06 491.46 2 412.55 164. 14 
6 077.21 368.60 2 169.05 137.17 
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2 535.10 
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137.37 
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1 , 
2 2 上 利 亚 14.7 
3 | 意大利 10.9 
4 | PRERE 10.6 
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喀麦隆 

















l 5 973.85 Y 253. 2 . 
2 2 809.75 3 681.8 ] 004.5 
3 2 014.16 2 900.0 601.2 
4 710. 88 ] 478.3 382.0 
5 





658. 40 ] 364.4 


2005 年 我 国 出 口 的 电动 工具 平均 每 台 15.74 RIL, EE 表 18 2005 年 我 国电 动工 具 出 口 各 地 区 的 平均 价格 
上 年 增长 10% ,但 各 个 地 区 增幅 不 一 ,拉丁 美洲 ,非洲 平均 (单位 :美元 ) 


价格 分 别 比 上 年 增长 21. 8% 和 15.5% 。 而 欧洲 电动 工具 
平均 价格 增幅 最 低 , 只 有 6.9% , 比 平均 增幅 小 3.1 个 百 分 
点 。2005 年 出 日 北美 洲 , 大 洋 洲 的 电动 工具 平均 价格 较 高 ， 
而 出 口 到 拉丁 美洲 的 电动 工具 价格 最 低 ,平均 每 台 只 

10. 69 美 元 , 比 平均 价格 低 5 美元 。2005 年 我 国电 动工 具 出 
口 各 地 区 的 平均 价格 见 表 18。 
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纳入 2005 年 年 报 的 和 9 个 企业 共 出 口 电 动工 具 
7 036.61 万 台 , 占 我 国 出 口 总 量 的 38% ;49 个 企业 的 电动 工 
具 出 口交 货 值 105. 40 亿 元 , 约 占 我 国电 动工 具 出 口 金额 的 
45% ,这 说 明 纳入 年 报 的 49 个 企业 出 口 的 电动 工具 平均 价 
格 高 于 全 国电 动工 具 平 均 出 口 价格 。2005 年 纳入 年 报 的 
49 个 企业 中 ,出 口交 货 值 超 亿 元 的 企业 有 21 个 , 见 表 19。 


表 19 2005 年 电动 工具 出 口交 货 值 超 亿 元 企业 


(万 元 ) 


263 758 








14 800 000 
15 500 000 
1 227 577 

3 280 000 

3 443 000 

2 770 000 

2 040 237 

1 815 200 

2 391 856 

996 476 

1 200 000 

2 520 000 

] 658 620 

1 736 588 

1 168 800 

3 123 744 

1 120 000 

] 010 000 

1 426 925 

845 000 
953 314 


























百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公司 
江苏 金鼎 电动 工具 集团 有 限 公司 
牧 田 ( 中 国 ) 有 限 公司 

浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 

永康 市 正大 实业 有 限 公 司 

宁波 协 诚 电 动工 具有 限 公 司 

水 康 市 皇冠 电动 工具 制造 有 限 公司 
苏州 太湖 企业 有 限 公 司 

上 海 朱 步 企业 发 展 有 限 公司 

浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 

宁波 天 邦 实 达 工 具有 限 公司 

浙江 永康 东 立 电机 有 限 公司 
扬州 金 力 电动 工具 有 限 公司 

弘 大 集团 有 限 公 司 

Ek 久 g 电 动工 具有 限 公司 

浙江 武义 工 力 电器 有 限 公司 

浙江 三 锋 工 具 制 造 有 限 公 司 

浙江 意 达 电 器 有 限 公司 
河北 五 洲 集团 有 限 公司 
常州 合力 电器 有 限 公 司 
浙江 金 一 电动 工具 有 限 公司 





2005 年 5 月 ,国家 商务 部 在 北京 召开 首 批 4 出 口 商品 
技术 指南 》 发 布 会 。 会 上 发 布 了 10 种 出 口 商 品 的 技术 指 
南 ,其 中 包括 电动 工具 。《 出 日 商品 技术 指南 电动 工具 》 由 
适用 范围 及 6 个 章节 和 2 个 附录 组 成 ,适用 于 手持 式 电动 
工具 、 可 移 式 电动 工具 、 电 池 式 电动 工具 和 园林 作业 用 电动 
工具 ,主要 包括 出 口 目标 市 场 的 技术 法 规 、 标 准 、 合 格 评定 
程序 以 及 与 我 国 的 差异 、 跨 越 技术 壁垒 需要 注意 的 问题 , 专 
家 指出 的 解决 方案 和 建议 等 。9 月 23 ~24 日 商务 部 在 上 海 
主办 电动 工具 出 口技 术 指 南 推广 定 贯 暨 电动 工具 出 口 工作 
会 议 ,70 余 个 电动 工具 企业 的 100 多 名 领导 和 有 关 人 员 出 
席 了 会 议 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”由 上 海 电动 工具 研究 所 下 属 上 海 
宝 庆 通 用 电工 有 限 公司 研制 的 UP 一 850DZ 单 组 份 不 饱和 
聚 酯 绝缘 污 于 2005 年 12 月 7 日 在 上 海通 过 了 专家 技术 鉴 
定 。 鉴 定 会 由 上 海 市 经 委 组 织 召 开 , 来 自 上 海 电器 科学 研 
究 所 有 限 公司 ` 上 海 交 通 大 学 ` 上 海 大 学 .中 国电 器 工业 协 
会 电动 工具 分 会 、 全 国电 动工 具 标 准 化 技术 委员 会 的 专家 
听取 了 项 目 研制 人 员 研 制 情况 介绍 ,认真 审查 了 各 项 技术 
文件 ,对 新 绝缘 漆 的 实际 应 用 前 景 、 产 品 性 能 以 及 技术 水 平 
等 进行 了 分 析 研 究 。 参 会 的 专家 一 致 认为 ,该 绝缘 漆 的 各 
项 技术 指标 ,在 国内 处 于 领先 水 平 ,接近 国际 先进 水 平 。 

2005 年 浙江 恒 友 机 电 有 限 公 司 新 开发 出 5 种 电 锤 、 电 
锁 , 当年 生产 22 万 台 ,新 增产 值 4 900 万 元 , 占 公司 当年 总 


产值 1/5 左右 。 浙 江 意 达 电 器 有 限 公 司 研 制 的 冲击 电 销 、 
电 圆 锯 当 年 生产 14 万 台 ,新 增产 值 1 700 万 元 。 浙 江 永 康 
东 立 电机 有 限 公 司 研 制 的 新 型 冲击 电钻 .电钻 当年 生产 9 
万 台 ,新 增产 值 1 560 万 元 。 铁 铀 8 电动 工具 有 限 公 司 开发 
的 新 型 电 链 锯 , 当年 生产 2.5 万 台 , 新 增产 值 625 万 元 。 浙 
江 博 大 电器 有 限 公司 在 2005 4EJT Az BS BE Za] BL. BE , 当年 
生产 5 335 台 ,新 增产 值 153 万 元 。 

质量 及 标准 ”全国 电动 工具 标准 化 技术 委员 会 于 2005 
年 8 月 1~3 日 在 贵阳 市 举行 了 换届 会 议 。 第 五 届 电 动工 
具 标 准 化 技术 委员 会 共有 委员 43 人 ,上 海 电 动工 具 研 究 所 
所 长 刘 世 昌 连 任 标 委 会 主任 委员 ;成 都 电动 工具 有 限 责 任 
公司 副 总 经 理 歼 里 浙江 恒 友 机 电 有 限 公 司 总 工程 师 徐 忠 
fkiH [ERI dE [ES PL ;秘书 长 . 副 秘 书 长 分 别 由 上 海 电 动工 具 
研究 所 李 邦 协 、 刘 江 担 任 。 

2005 年 经 批准 发 布 的 电动 工具 标准 有 GB3883. 1 一 
2005《 手 持 式 电动 工具 的 安全 第 一 部 分 :通用 要 求 》; 
GB4706.78 一 2005《 家 用 和 类 似 用 途 电 器 安全 第 二 部 分 : 步 
行 控制 的 电动 割 草 机 的 特殊 要 求 》; GB4706. 79 一 2005《 家 
用 和 类 似 用 途 电器 的 安全 第 二 部 分 :手持 式 电动 园艺 用 吹 
刷机 、 吸 悄 机 及 吹 吸 两 用 机 的 特殊 要 求 》; GB13960. 13 一 
2005《 可 移 式 电动 工具 的 安全 第 二 部 分 斜 切割 台式 组 合 句 
的 专用 要 求 》; GB19636—2005 ( 用 作 圆 锯 台 架 的 句 台 最 大 
饮片 直径 为 315mm 的 手持 式 圆 饮 的 锯 台 安全 要 求 》; 
GB3883. 2 一 2005《 手持 式 电 动工 具 的 安全 第 二 部 分 :螺丝 
刀 和 冲击 扳手 的 专用 要 求 》;CB3883. 7 一 2005《 手 持 式 电动 
工具 的 安全 第 二 部 分 : 锤 类 工具 的 专用 要 求 》; 
GB3883. 11 一 2005《 手 持 式 电动 工具 的 安全 第 二 部 分 :往复 
锯 ( 曲线 锯 、 刀 锯 ) 的 专用 要 求 》;GB3883. 19 一 2005《 手 持 式 
电动 工具 的 安全 第 二 部 分 :管道 清洗 机 的 专用 要 求 》; 
GB3883.4 一 2005《 手 持 式 电动 工具 的 安全 第 二 部 分 : 非 盘 
式 砂 光 机 和 抛光 机 的 专用 要 求 》; GB3883. 8 一 2005《 手 持 式 
电动 工具 的 安全 第 二 部 分 ;: 电 剪刀 和 电 冲 前 的 专用 要 求 》; 
GB3883. 9 一 2005《 手 持 式 电动 工具 的 安全 第 二 部 分 : 攻 丝 
机 的 专用 要 求 》; GB3883. 17 一 2005《 手 持 式 电动 工具 的 安 
全 第 二 部 分 : 木 铣 和 修 边 机 的 专用 要 求 》。 此 外 
JB/T10099—2005 电动 工具 双重 绝缘 导 则 也 批准 发 布 。 

2005 年 11 月 3~4 日 ,国家 认证 监督 管理 委员 会 在 广 
州 召开 强制 性 产品 认证 电动 机 、 电 动工 具 产 品 专家 组 
( TC20) RAKAR 2005 年 年 会 。 国 家 认 监 委 ,中国 质量 认 
证 中 心 广州 日 用 电器 检测 所 上海 电气 器 具 检 测 所 等 领导 
及 有 关 人 员 出 席 会 议 。 这 次 专家 组 共 26 人 组 成 。 会 上 对 
电钻 ( 含 冲击 电 销 ) .电动 螺丝 刀 和 冲击 扳手 .电动 砂轮 机 
( 含 角 向 磨 光 机 、 直 向 砂轮 机 、 模 具 电 磨 、 湿 式 磨 光 机 、 电 磨 、 
抛光 机 和 盘 式 砂 光 机 ) 、 砂 光 机 ( 含 平 板式 砂 光 机 、 圆 盘 式 砂 
光 机 、 带 式 砂 光 机 )、 圆 锯 、 电 锤 ( 含 电 匀 ) 、 不 易 燃 液体 电 喷 
4& . F8, 89 7] ( 007] 8,88 77 E vB) 、 攻 丝 机 、 往 复 饮 ( 含 曲 
线 锯 、 刀 锯 ) .插入 式 混 凝 土 振动 器 . 电 链 锯 、 电 刨 .电动 修 枝 
剪 和 电动 草 剪 `. 电 木 铣 和 修 边 机 电动 石材 切割 机 ( 含 大 理 
419) 8| PL) 等 电动 工具 产品 的 定义 、 结 构 特 点 .用 途 等 作 了 
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具体 界定 和 描述 ,为 电动 工具 “3C” 认 证 提供 了 技术 依据 ， 
便于 各 地 执法 和 认证 检测 部 门 使 用 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2005 年 列 人 行业 年 报 统计 的 
49 个 企业 中 ,有 41 个 企业 进行 了 固定 资产 投资 ,投资 总 额 
3.51 亿 元 ,其 中 用 于 技术 改造 投资 1. 58 亿 元 。 在 41 个 进 
行 固 定 资 产 投资 的 企业 中 ,当年 投资 额 超 500 万 元 的 企业 
有 17 个 ,2005 年 电动 工具 行业 固定 资产 投资 超 500 万 元 企 
业 见 表 20。 


表 20 2005 年 电动 工具 行业 固定 资产 投资 超 500 万 元 企业 




















1 HM RE) ARAR 

2 | 江苏 金 易 电动 工具 集团 有 限 公司 

3 | 铁 铠 bp 电动 工具 有 限 公 司 3 200 
4 | 浙江 摩 兴 电器 有 限 公司 

5 | 百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公司 

6 | 永康 市 正大 实业 有 限 公司 750 
7 | 浙江 金 一 电动 工具 有 限 公 司 1443 
8 | 上 海 锋利 电动 工具 三 有 限 公 司 

9 | 引 大 集团 有 限 公 司 535 
10 | 江苏 国 强 工具 有 限 公 司 172 
11 | 浙江 意 达 电器 有 限 公 司 862 862 
12 | 福建 日 立 工 机 有 限 公司 854 

13 | 上海 拓 步 企业 发 展 有 限 公司 714 237 
14 | 呼和浩特 市 电动 工具 厂 700 400 
15 | 浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公 司 600 450 
16 | 浙江 恒 友 机 械 电 有 限 公 司 539 453 





宁波 协 诚 电动 工具 有 限 公 司 


表 1 2005 年 中 小 电机 行业 56 个 企业 主要 经 济 指标 








指标 名 称 单位 2005 年 2004 年 
ice) 

1 | 工业 总 产值 2 229 250 1 806 417 422 833 

2 | 工业 增加 值 ( 含 应 交 增 值 税 ) s 579 813 471 047 108 766 23.1 
3 | 工业 销售 产值 万 元 2 185 944 1 753 793 432 151 24.6 
4 | 产品 销售 收入 (不 含 税 ) 万 元 2 191 760 1 716 404 475 356 27.7 
5 | 货款 实际 回收 额 万 元 | 2389463 1 869 577 519 886 | 27.8 
6 | 产品 销售 成 本 万 元 1 783 607 1 377 598 406 009 29.5 
7 | 产品 销售 费用 万 元 106 138 83 628 22 510 26.9 
8 | 产品 销售 税金 及 附加 (不 含 应 交 增 值 税 ) 万 元 10 835 8 328 2 508 30.1 
9 | 管理 费用 万 元 171 437 146 935 24 502 16.7 
10 | 财务 费用 万 元 31 166 27 093 4 072 15.0 
1] 其 中 :利息 支出 万 元 28 928 26 795 2 134 8.0 
12 | 其 他 业务 利润 万 元 17 394 19 711 -2 317 -11.8 
13 | 利润 总 额 万 元 109 654 96 189 13 465 14.0 
14 | 平均 流动 资产 万 元 1 441 090 1 124 967 316 123 28.1 
15 | 期 末 资 产 总 额 万 元 2 316 692 1 990 480 326 212 16.4 
16 | 期 末 人 负债 总 额 万 元 1 562 039 1 330 661 231 378 17.4 
17 | 期 末 产 成 品 存货 万 元 231 088 186 698 44 391 23.8 
18 | 期 末 应 收 账 款 净 额 万 元 387 408 314 195 73 213 23.3 
19 | 期 未 应 付 账 款 万 元 328 171 258 146 70 025 27.1 
20 | 本 年 订货 总 量 ( 含 上 年 为 当年 订货 数 ) 万 kW 9 882. 7 624. 2 258.5 29.6 
21 | 从 业 人 员 劳 动 报酬 万 元 135 247 117 652 17 596 15.0 
22 | 从 业 人 员 平 均 人 数 人 75 896 ” 72456 3 440 4.7 
23 | 应 交 增 值 税 ”| 万 元 78 997 65 854 13 142 20.0 
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[ 撰 稿 人 :上 海 电动 工具 研究 所 马 鸿 喜 审 稿 人 :上 海 
电动 工具 研究 所 刘 £) 





生产 发 展 情况 ”在 国家 宏观 政策 由 扩张 性 的 积极 财政 
政策 转 而 实行 稳健 的 财政 货币 政策 的 作用 下 ,2005 年 中 小 
电机 行业 生产 经 营 保持 了 平稳 、 较 快 增 长 态势 。 全 行业 经 
济 效益 综合 指数 达到 139.2% ,为 “十 五 "期 间 的 最 高 值 , 比 
上 年 高 13.4% 。 这 主要 是 全 员 劳 动 生产 率 .产销 率 .总 资产 
贡献 率 上 升 ,资产 负债 率 下 降 等 因素 共同 作用 的 结果 
据 对 中 小 电机 行业 56 个 企业 的 统计 ,2005 年 工业 总 产 
值 达到 222.9 亿 元 , 比 上 年 增长 23. 496 ;产品 销售 收入 达到 
219.18 亿 元 , 比 上 年 增长 27. 796 ;利润 总 额 比 上 年 增长 
14.0% 。2005 年 中 小 电机 行业 56 个 企业 主要 经 济 指标 见 
X 1 ,经 济 效 益 综 合 指数 前 20 名 企业 见 表 2。 























2005 年 2004 年 


与 2004 年 相 比 












序号 指标 和 名称 
增加 额 增长 率 (%) 
平均 资产 总 额 万 元 2 170 787 1 811 747 359 040 
25 | 期 末 所 有 者 权益 万 元 714 082 620 362 93 720 15.1 
工业 中 间 投 人 z 1 716 541 1 396 997 319 544 
表 2 2005 年 中 小 电机 行业 经 济 效 益 综合 指数 前 20 名 企业 
经 济 效益 综合 指数 | ”总 资产 贡献 率 资产 保值 增值 率 产品 销售 率 

名 次 企业 名称 (96) ( 96) ( 66) (96) 
1 杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公 司 96.0 
2 上 海 电 气 集 团 上 海 电 机 三 有 限 公司 . . 95.3 
3 大 连天 元 电机 有 限 公 司 .2 .9 72.8 
4 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 .5 .5 100. 1 
5 江西 特种 电机 股份 有 限 公司 .6 .5 101.0 
6 | 卧龙 控股 集团 有 限 公司 .1 .1 98.8 
7 上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 .8 .7 97.5 
8 | 安徽 综 南 电机 股份 有 限 公司 .2 .2 105.3 
9 山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公司 .2 .9 102.3 
IQ ;六 安江 淮 电 机 有 限 公司 .8 .7 100.2 
11 南阳 防爆 集团 有 限 公司 .2 .1 98.0 
12 江苏 贝 得 电机 股份 有 限 公司 .9 .0 104.7 
13 无 锡 华 达 电机 有 限 公 司 .1 .5 104.2 
14 上 海南 洋 电 机 有 限 公司 .7 .0 95.2 
15 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 .3 .7 99.4 
16 中 国 长 江 航 运 集团 电机 厂 .4 .9 106.2 
17 浙江 永 发 机 电 有 限 公司 .4 .8 99.0 
18 武汉 卧龙 电机 有 限 公 司 .6 .4 102.9 
19 | 重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责任 公司 .7 .0 98.6 
20 | 西安 西 玛 电机 (集团 ) 有 限 公司 .5 .3 101.6 


2005 年 共有 20 个 鳃 利 企业 的 增加 值 、 销 售 收入 、 回 球 
总 额 \ 利 润 上 总 额 人 均 收 入 、 所 有 者 权益 6 项 指标 实现 同时 


增长 。2005 年 56 个 企业 主要 指标 变化 情况 见 表 3。 
表 3 2005 年 56 个 企业 主要 指标 变化 情况 

















工业 总 产值 


销售 收入 68 
工业 增加 值 66 
销售 成 本 率 39 
货款 回收 总 额 70 
僵 利 企业 (利润 总 额 大 于 零 ) 88 
亏损 企业 8.8 
人 均 收 入 70 
期 末 所 有 者 权益 80 
P^ X d 70 
负债 总 额 75 
应 收 账 款 净 额 77 
应 付 账 款 71 


利润 总 额 超过 2000 万 元 


产品 分 类 产量 2005 年 小 型 交流 电动 机 产量 比 上 年 增 
长 20.8% ,大 中 型 交流 电动 机 产量 比 上 年 增长 17.8% ,直流 
电机 产量 比 上 年 增长 18.4% ,一 般 发 电机 产量 比 上 年 增长 
71.6% 。2005 年 有 9 个 企业 的 产量 超过 400 万 kW。2005 





年 出 口 量 达到 1 369.9 万 kW, 比 上 年 增长 34.6% ,共有 23 
个 企业 出 口 量 增加 , 占 企业 总 数 的 41% 。2005 年 中 小 电机 
行业 56 个 企业 的 产品 产量 见 表 4。 


表 4 2005 年 中 小 电机 行业 56 个 企业 的 产品 产量 







指标 和 名称 















1 | 小 型 交流 电动 机 

2 | 大 中 型 交流 电动 机 17.8 
3 | 一般 交流 发 电机 71.6 
4 | 直流 电动 机 18.4 
5 | 在 总 产量 中 :产品 出 口 | 1 369.9 |1 017.5 


市 场 及 销售 2005 年 在 国家 继续 实施 宏观 经 济 调控 的 
新 形势 下 ,国民 经 济 出 现 了 由 快速 增长 期 向 稳定 增长 期 转 
变 的 新 趋势 。 行 业内 各 企业 在 努力 保持 工业 生产 稳步 增 
长 .谨防 经 济 效益 下 滑 的 同时 ,对 经 济 运行 中 反映 出 来 的 新 
情况 .新 问题 .新 动向 ,及 时 采取 了 有 效 措施 加 以 朴 导 ;企业 
强化 内 部 管理 ,挖潜 增 效 ,节能 降 耗 ,降低 生产 成 本 ,拓展 产 
品 销路 ,实行 “差异 化 "经营 ,在 差异 中 寻求 发 展 。 几 年 来 电 
力 建设 的 高 速 发 展 ,带动 和 加 速 了 整个 电工 行业 中 下 游 产 
业 链 的 发 展 。 作 为 能 源 行业 动力 设备 的 服务 行业 ,电机 行 
业 在 2004 年 高 增长 率 的 基础 上 继续 保持 稳步 增长 。 

据 对 中 小 电机 行业 56 个 企业 的 统计 ,2005 年 中 小 电机 
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全 年 产品 销售 收入 达到 219.18 亿 元 , 比 上 年 增长 27.7% ; 
出 口 额 达到 20.90 亿 元 , 比 上 年 增长 37.4% ;销售 收入 突破 
7 亿 元 的 企业 有 10 个 。2005 年 全 行业 利润 额 增加 ,但 增 速 
大 幅 回 落 ;产销 率 稳 中 有 升 ,产销 衔接 更 趋 紧密 ,资金 回笼 


与 销售 保持 同步 增长 ,但 销售 增 速 总 趋势 是 缓慢 下 降 的 。 
2005 年 中 小 电机 行业 销售 情况 见 表 5。2005 年 中 小 电机 行 
业 产 品 销售 收入 前 10 名 企业 见 表 6。 


表 5 2005 年 中 小 电机 行业 销售 情况 








序号 


产品 销售 收入 (不 含 税 ) 

其 中 :电机 收入 

发 电机 收入 

合计 中 :出 口 收入 
产品 销售 总 量 

其 中 :电机 销售 量 

发 电机 销售 量 
总 销量 中 :出口 销售 量 
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3&6 2005 年 中 小 电机 行业 产品 销售 收入 前 10 名 企业 






销售 收入 (万 元 ) 



















南阳 防爆 集团 有 限 公司 
3€ Er EAR BUB RZA uu] 
佳木斯 电机 上 股份 有 限 公司 
沈阳 电机 股份 有 限 公 司 


2005 年 ,电机 产品 的 主要 原材料 (如 硅钢 片 . 电 解 铜 
等 ) 价 格 仍 处 于 高 位 运行 状态 。 由 于 硅钢 片 .电解 铜 等 原 材 
料 在 中 小 电机 产品 的 成 本 构成 中 占有 很 大 比重 ,因此 原 材 
料 大 幅度 涨 价 致使 电机 成 本 大 幅 提 高 ,再 加 上 能 源 价格 、 运 
输 费 用 以 及 人 力 资源 成 本 的 上 升 ,进一步 提高 了 企业 成 本 。 
针对 这 一 困难 局 面 ,行业 企业 努力 提高 自身 的 核心 竞争 力 ， 
提高 抗 风险 能 力 ,通过 技术 创新 实现 产品 结构 的 调整 ;通过 
改进 工艺 ,加强 管理 等 措施 最 大 限度 地 降低 消耗 、 噬 低 成 
本 , 尽 可 能 多 地 "消化 "一 部 分 涨 价 因素 。 

湘潭 电机 集团 在 2004 年 交 一 交 变 频 电机 等 新 产品 市 
场 及 研发 方面 取得 重大 突破 ,并 占据 国内 80% 电力 市 场 份 
额 的 情况 下 ,2005 年 加 快 冶金 .电力 、 水 利 、 建 材 市 场 的 开 
发 ,公司 继 “ 南 水 北 调 ” 工程 项 目 中 标 后 又 一 次 在 天 津 大 无 
颖 钢管 厂 四 套 工 程 项 目 竞标 中 , 以 较 强 的 综合 实力 战胜 了 
瑞士 ABB 德国 西门 子 和 意大利 安 赛 尔 多 等 国际 知名 企业 ， 
一 举 中 标 40 台 交 一 交 变 频 电 机 ,标志 湘潭 电机 在 大 型 变频 
电机 的 市 场 开发 中 又 取得 了 突破 性 的 进展 ,进一步 巩固 了 
公司 在 国内 无 缝 钢管 行业 配套 电机 的 主导 地 位 。 公 司 提出 
了 “做 精 做 强 主 业 ,夯实 壮大 母体 ,持续 协调 发 展 ,打造 企业 
集团 ”的 发 展 思 路 ,加 大 技术 改造 力度 ,着 力 打造 省 .市 制造 
业 中 心 , 电 机 市 场 呈 连年 攀升 势头 ,电机 销售 收入 由 2001 
年 的 18 000 万 元 一 有 路 到 2004 年 的 68 000 万 元 ,2005 年 达 
到 88 800 万 元 ,再 次 刷新 历史 记录 。 
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98 094 
80 705 
76 990 
71 678 


1 | 湘潭 电机 集团 公司 210 000 
2 | 卧龙 控股 集团 公司 204 618 
3 | 上海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 187 963 
4 “| 中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 141 668 
5 | 西安 西 玛 电机 集团 有 限 公司 126 040 
6 | 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 107 617 
7 
8 
9 





— 
c 


2005 年 









2 19] 760 
1 731 517 
111 009 
208 977 


比 2004 年 增长 
增长 率 (%) 
27.7 
37.3 
99.9 
37.4 
23.0 
25.8 
72.2 












1 716 404 
1 261 566 
55 539 
152 065 
8 044.0 
7128.9 
315.3 
992.3 


475 356 
469 951 
55 470 
56 912 
1 850.2 
] 837.9 
227.6 
336.7 












































9 894.2 
8 966.8 
542.9 
1 329.0 



























淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 面 对 铁 路 电力 机 车 逐 


步 成 为 市 场 主力 车 型 内燃机 车 向 大 功率 、 交 流传 动 方向 发 
展 的 趋势 ,积极 应 对 ,通过 完善 内 部 管理 ,及 时 调整 营销 策 
略 ,开发 新 产品 等 措施 ,取得 了 良好 成 效 ,2005 年 公司 一 方 
面 抓 好 牵引 电机 与 机 车 广 的 配套 , 另 一 方面 做 好 铁路 外 市 
场 的 拓展 ,全 年 实现 牵引 电机 路 外 市 场 销 售 额 6 927 万 元 ， 
创下 了 路 外 市 场 销售 的 最 好 水 平 ;中 型 电机 产品 在 新 开辟 
的 市 场 中 完成 销售 额 4 500 余万元 ;在 出 口 市 场面 临 较 多 困 
难 的 情况 下 ,公司 的 进出 口 分 公司 在 抓 出 口 业 务 的 同时 将 
眼光 转向 项 目 投标 ,全 年 完成 销售 额 1 010 万 元 ;各 项 经 济 
指标 再 榴 新 高 。 

兰州 电机 有 限 责 任 公司 发 扬 敢 打 硬 仗 的 精神 ,依靠 技 
术 创 新 ,采取 多 种 措施 ,巩固 老 市 场 ,积极 开发 新 用 户 ,注重 
合同 质量 ,根据 市 场 需 求 变化 两 次 及 时 调整 策略 ,拓展 了 部 
分 市 场 ， 兰 电 ” 品 牌 在 市 场 上 受到 更 加 广泛 的 认同 ,取得 了 
全 年 完成 工业 总 产值 76 204 万 元 、 完 成 工业 增加 值 25 360 
万 元 的 好 成 绩 。2005 年 公司 在 军事 领域 扩大 了 市 场 份 额 ， 
完成 军工 产品 产值 4 483 万 元 , 比 上 年 增长 55. 5096 ;承接 
单机 容量 1 万 kW 以 上 的 水 电站 达到 8 个 ,实现 销售 收入 


”2 985 万 元 , 比 上 年 增长 15.3% 。 公 司 还 加 强国 外 市 场 的 开 


发 力度 ,从 出 口 单一 的 小 型 发 电机 、 低 压 电 机 ,扩展 到 小 型 
电动 机 、 大 中 型 电机 和 和 高 压 电机 ,从 传统 的 东南 亚 市 场 , 拓 
展 到 南美 欧洲 、 中 东 市 场 ,出 口 创汇 达到 201 万 美元 。 

西安 西 玛 电机 有 限 公司 采取 新 的 市 场 营 销 策略 :强化 
销售 队伍 和 销售 市 场 网 络 的 建设 ,制定 合理 的 销售 激励 政 
策 ,加 大 直流 高压 电机 订货 量 , 全 方位 营造 西 玛 品牌 的 
市 场 形 象 。2005 年 国内 销售 收入 实现 118 136 万 元 , 比 上 
年 增长 25.7% ;国外 市 场 积 极 寻 找 新 的 增长 点 ,经 过 调整 产 
品 结构 ,出口 创 汇 988 万 美元 , 比 上 年 增长 71.5% 。 

北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公 司 针对 激烈 的 市 场 竞争 ,发 
挥 自己 的 技术 优势 和 质量 优势 ,调整 产品 结构 ,提高 产品 附 
加 值 。 对 于 国内 市 场 ,在 扩大 注塑 机 、 电 梯 电 机 减速 机 、 压 
缩 机 等 产品 市 场 份额 的 同时 ,继续 开发 高 端 客户 ,2005 年 实 
现 国内 销售 14 475 万 元 ;对 于 国际 市 场 ,开发 超 高 效 电 机 以 


适应 用 户 需 求 , 出 口 市 场 跨越 式 增长 ,实现 出 口 额 15/728 万 
元 。 


近 刀 年 ,我 国 中 小 电动 机 出 口 呈 连年 大 幅度 递增 态势 。 


随 着 国家 宏观 调控 措施 的 出 台 , 中 小 电机 制造 企业 克服 了 
原材料 价格 持续 上 涨 和 人 民 币 汇率 调整 带 来 的 影响 ,2005 
年 我 国 交 流 电 动机 出 口 已 从 快速 扩张 转变 到 平稳 增长 的 阶 
段 。 其 中 ,中 小 型 交流 电动 机 2005 年 出 口 1 329 万 kW , 比 
上 年 增长 10. 7396 ;出 口 收 入 20.9 亿 元 : 比 上 年 增长 


37.496 。 我 国电 机 出 口 主 要 存在 2 个 问题 :一 是 品种 少 、 结 
构 单 一 价格 低 、 交 易 期 长 和 外 观 质量 差 ;二 是 企业 受 资 金 、 
技术 及 开发 能 力 等 条 件 的 制约 ,在 出 口 创 自主 品牌 方面 进 
展 缓慢 ,导致 出 口 产 品 附加 值 低 。 因 此 ,为 促进 电机 出 口 健 
康 发 展 ,企业 正 努 力 加 快 研制 步伐 ,提高 电机 产品 质量 和 科 
技 含量 ,大 力 培 育 和 名 牌 产品 ;瞄准 国际 高 端 市 场 ,不 断 推 陈 
出 新 ,增强 国际 竞争 力 。2005 年 中 小 电机 出 口 额 前 10 名 企 
业 见 表 7。 


表 7 2005 年 中 小 电机 出 口 额 前 10 名 企业 


出 口 创汇 额 出 口 销售 量 
小， t 


浙江 金龙 电机 股份 有 限 公司 
山东 华为 电视 集团 股份 有 限 公 司 
北京 毕 捷 电 机 股份 有 限 公 司 

无 锡 华 达 电机 有 限 公司 

河北 电机 股份 有 限 公司 


衡水 电机 股份 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 有 限 公司 
西安 西 玛 电机 集团 有 限 公司 
江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 
沈阳 电机 股份 有 限 公 司 
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科技 成 果 及 新 产品 2005 年 12 H 30 日 ,上 海 电 器 科 
学 研究 所 (和 集团) 有限 公司 承担 的 “变频 调 速 三 相 异 步 电动 
机 及 其 绝缘 结构 研究 ”项 目 ,通过 了 中 国 机 械 工业 联合 会 、 
中 国 机 械 工程 学 会 鉴定 验收 ,荣获 中 国 机 械 工业 科学 技术 
奖 三 等 奖 。 该 项 目 研制 开发 的 YVF2 系列 变频 调 速 三 相 异 
步 电动 机 ,机 座 号 范围 80 ~ 315 , 恒 转 矩 调频 范围 3(5) ~ 
50Hz, 恒 功率 调频 范围 50 ~ 100Hz ,能 与 各 种 不 同类 型 的 变 
频 装置 匹配 。 经 样机 试制 ,其 性 能 指标 达到 设计 要 求 ,部 分 
主要 性 能 指标 ( 如 噪声 水 平和 低频 恒 转 矩 性 能 ) 优 于 国外 同 
类 产品 ,系列 电机 整体 水 平 处 于 国内 领先 水 平 ,达到 国际 同 
类 产品 先进 水 平 。 研 发 的 变频 电机 设计 程序 解决 了 普通 设 
计 程 序 用 于 变频 电机 设计 时 计算 不 够 准确 及 低频 无 法 计算 
的 问题 ,计算 结果 与 试验 数据 比较 ,满足 了 工程 设计 的 精度 
要 求 。 根 据 变频 电机 的 特点 ,程序 设计 采用 了 三 种 方式 , 满 
足 了 不 同 变频 器 运行 时 各 种 低频 电压 补偿 方式 的 要 求 , 程 
序 通 用 性 较 好 ,程序 设计 有 所 创新 。 该 程序 申请 了 软件 登 
记 ( 软 著 登 字 第 019385 号 )。 开 发 的 耐 电 晕 漆 包 线 采用 先 
进 的 三 涂 层 技术 路 线 , 形 成 了 纳米 防护 层 及 底 漆 、 面 漆 的 配 
方 , 涂 制 的 耐 电 尝 漆包线 不 但 耐 热 等 级 达到 下 级 ,而 且 耐 受 
20kHz 高 频 脉冲 的 能 力 为 普通 漆包线 的 50 倍 以 上 ,达到 了 
预期 的 技术 指标 。 该 技术 成 果 已 申报 国家 发 明 专 利 (专利 
申请 号 03115567. 7) ,检索 表明 ,纳米 改 性 而 电 晕 漆 包 线 性 
能 指标 已 达到 国际 先进 水 平 。 

卧龙 控股 集团 有 限 公司 的 “遥控 车 库 门 开门 机 ?项 目 于 
2005 年 通过 国家 火炬 计划 项 目 验 收 ,并 获 国家 火炬 计划 项 
目 证 书 。 

昆明 电机 有 限 责 任 公 司 的 市 级 新 产品 YR2(IP23 ) 绕 线 
电机 已 完成 YR2 一 200 ~355 系列 开发 ,部 分 投入 批量 生产 ; 
市 级 新 产品 YR3(IP23 ) 绕 线 电机 是 根据 国家 硅钢 片 “以 冷 
代 热 "政策 开发 的 ,已 按 计划 取得 阶段 性 成 果 , 完 成 图 纸 设 





出 口 国 家 或 地 区 


澳大利亚 德国、 西班牙 .意大利 等 

欧洲 .中东 地 区 ,非洲 .韩国 等 

北美 .欧洲 .东南亚 ,澳大利亚 

欧洲 .美国 .日 本 .印度 

北美 .南美 欧洲、 澳大利亚、 韩国 .日 本 
泰国 德国 西班牙 .意大利 ,加拿大 .俄罗斯 
美国 .澳大利亚 ,泰国 、 德 国 

欧洲 .亚洲 

韩国 ,西班牙 ,德国 意大利、 美国 等 

泰国 .巴基斯坦 .印度 .和 孟加拉 


计 , 并 试制 部 分 样机 。 

江西 特种 电机 股份 有 限 公 司 的 YV、YVF3 低压 大 功率 
变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 ,YKK 系列 高 压 电 机 2005 年 获 江 
西 省 优秀 新 产品 二 等 奖 ;YZ2 一 H 系列 船用 起 重用 三 相 异 步 
电动 机 、YFT 系列 自动 扶梯 用 三 相 异 步 电动 机 、YVT 系列 变 
频 调 速 电梯 用 三 相 异 步 电动 机 获 省 优秀 新 产品 三 等 奖 ; 变 
频 调 速 三 相 异 步 电动 机 列 人 国家 重点 火炬 计划 项 目 ;企业 
经 国家 科技 部 认定 为 国家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 。 

佳木斯 电机 股份 有 限 公司 的 省 级 科技 计划 项 目 
TBYC 系列 隔 爆 型 稀土 永 磁 同步 电动 机 是 与 高 等 院 校 科 研 
院 所 联合 研发 的 产 、 学 、 研 成 果 。 公 司 利用 该 技术 设计 了 
TBYC 系列 Hl12mm ~ H250mm 电机 ,试制 获得 成 功 ,TBYC 
系列 电机 获得 国家 实用 技术 专利 。 

中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 2005 年 研制 成 功 国内 目前 
功率 最 大 .技术 最 先进 的 1.5MW 水 冷 式 双 馈 异步 风力 发 电 
机 ,填补 了 我 国 风电 焰 瓦 级 双 馈 风力 发 电机 的 空白 。 首 台 
风力 发 电机 已 交付 大 连 重 工 ,又 同 东方 汽轮机 厂 签订 了 33 
台 合 同 。 

株洲 南车 电机 股份 有 限 公 司 研发 的 光 瓦 级 直 驱 式 永 磁 
同步 风力 发 电机 结构 简单 .技术 成 熟 ,运行 可 靠 、 效 率 高 、 维 
护 成 本 低 ,2005 年 通过 湖南 省 火炬 计划 项 目 验收 ,2006 年 
申报 国家 火炬 计划 项 目 。 现 具有 批量 生产 750kW 风力 发 
电机 的 能 力 , 并 已 开始 研制 1. 2MW 永 磁 直 驱 式 同步 发 电 
机 ,逐步 形成 兆 瓦 级 直 驱 式 永 磁 同 步 风 力 发 电机 产业 化 。 
公司 通过 分 析 、 消 化 吸收 德国 西门 子 技术 研制 的 DJ4 大 功 
率 电力 机 车 主 变压器 获 2005 年 国家 火炬 计划 项 目 证 书 。 
公司 研制 的 电动 车 组 高 温 超 导 主 变压器 为 2002 年 国家 
“863 "计划 项 目 ,该 项 目 设计 技术 、 制 造 技 术 , 保 护 技术 均 居 
国内 领先 水 平 ,2005 年 完成 的 300kV - A 电动 车 组 高 温 超 
导 主 变压器 原型 的 设计 制造 ,完成 的 3 000kV， A 电动 车 组 
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高 温 超 导 主 变压器 的 概念 设计 ,已 提交 验收 。 公 司 的 远 期 
目标 是 研制 一 台 实 用 化 的 可 以 装 车 运行 的 容量 为 
3 000kV - A 的 交 传 电动 车 组 高 温 超 导 主 变压器 ,以 替代 原 
有 的 常 导 变压器 。 

兰州 电机 有 限 责 任 公 司 研发 的 三 相交 流 变频 调 速 异步 
电动 机 项 目 和 变速 恒 频 双 馈 异步 发 电机 项 目 列 人 甘肃 省 级 
新 产品 项 目 ,其 中 YPZT、YPTQ 系列 三 相交 流 变频 调 速 异 步 
电动 机 已 完成 制造 鉴定 , 获 甘肃 省 科学 技术 进步 奖 二 等 奖 ; 
YRKFFS00 一 4 、1 SOOkW 变速 恒 频 双 馈 异步 发 电机 已 交付 
用 户 。 

无 锡 华 达 电 机 有 限 公司 的 HIN 系列 三 相 异 步 电动 机 
2005 年 6 月 获 国 家 科学 技术 部 .商务 部 、 国 家 质量 监督 检验 
检疫 总 局 .国家 环境 保护 总 局 联合 颁发 的 国家 重点 新 产品 
证 书 。 

质量 及 标准 2005 年 是 我 国 实施 产品 质量 国家 监督 抽 
查 制度 20 周年 。 对 中 小 电机 产品 实施 国家 监督 抽查 始 于 
1986 年 ,至 2005 年 共 抽查 了 16 次 。 国 家 中 小 电机 质量 监 
督 检验 中 心 根据 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 下 达 的 (2005 ) 
国 监 任 字 第 04040 号 《产品 质量 国家 监督 抽查 委托 书 》 的 要 
R, F 2005 年 第 四 季度 对 我 国 的 三 相 异 步 电动 机 产品 执行 
了 抽查 任务 。 此 次 抽查 的 企业 共 58 个 ,174 台 样 品 。 抽 查 
的 企业 主要 分 布 在 辽宁 、 河 南 、 陕 西 .重庆 、 江 苏 、 福 建 、 广 
东 、 上 海 , 浙 江 和 山东 等 10 个 省 市 。 其 中 江苏 ,浙江 和 福建 
是 “区 域 性 "私营 企业 比较 集中 的 地 区 ,而 山东 和 广东 是 经 
济 比较 发 达 的 沿海 地 区 。 这 些 地 区 企业 的 特点 是 ,前 者 发 
展 速度 较 快 ,都 已 形成 一 定 规模 ;后 者 基本 是 具有 数 十 年 电 
机 制造 历史 的 老 企业 ,发 展 比较 平稳 。 此 次 抽查 结果 合格 
37k 70. 6996 , 

主要 质量 问题 是 产品 标识 标注 .保护 接地 装置 .接线 标 
志 接 线 图 .接线 装置 .定子 绕组 绝缘 表面 堵 转 转 矩 倍数 Je 
转 方向 绕组 温 升 ,效率 噪声 .振动 等 项 目 。 造 成 上 述 质量 
问题 的 主要 原因 是 :名 生产 设备 落后 ,缺少 必要 的 生产 和 检 
测 设备 或 使 用 已 失 准 的 检验 设备 ,加 工 工艺 差 , 电 机 零 部 件 


加 工 精度 达 不 到 技术 要 求 。@ 个 别 企业 偷工减料 ,导致 电 
机 损耗 增 大 ,效率 下 降 ,过 载 能 力 偏 小 ,产品 内 在 质量 下 降 。 
二 ) 过 度 降 低 成 本 .牺牲 质量 ,选用 了 质量 低劣 的 零 配 件 , 影 
啊 了 整 机 质量 。 负 工艺 文件 灰 缺 ,工艺 纪律 未 得 到 很 好 贯 
彻 ,执行 标准 不 严格 。 包 小 型 私营 企业 人 员 素 质 差 ,技术 不 
过 关 。@ 有 的 企业 在 经 济 利 益 诱 惑 下 ,以 旧 代 新 、 以 次 充 
好 ,把 劣质 产品 推 向 市 场 。 

20 年 来 ,通过 对 三 相 异 步 电 动机 产品 十 余 次 的 国家 监 
督 抽查 ,其 抽查 合格 率 由 抽查 初期 的 41.7% ,到 近 几 年 达到 
7096 以 上 水 平 ,是 相当 不 容易 的 ,各 方 都 做 了 大 量 的 工作 和 
努力 。 而 在 产品 质量 稳定 性 方面 还 有 待 进一步 跟踪 和 观 
察 。 对 近年 来 一 些 地 方 出 现 的 所 谓 " 区 域 性 "生产 企业 的 产 
品质 量 控制 情况 ,尤其 应 引起 高 度 重视 。 

继 河北 电 机 股份 有 限 公司 、 浙 江 金 龙 电 机 股份 有 限 公 
司 .山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 .浙江 卧龙 控股 集团 有 
限 公司 .湘潭 电机 股份 有 限 公 司 的 产品 获得 “ 国家 免检” 资 
质 后 ,2005 年 中 小 电机 行业 中 的 无 锡 华 达 电 机 有 限 公 司 、 江 
苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 .衡水 电机 股份 有 限 公 司 .佳木斯 
电机 股份 有 限 公司 .江苏 微 特 利 电 机 制造 有 限 公 司 .浙江 光 
陆 振 动 器 有 限 公 司 、 六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 、 安 徽 皖南 电机 
股份 有 限 公司 ,福安 市 图 东 安 波 电 器 有 限 公司 威海 恒 大 电 
机 (集团 ) 有 限 公 司 、 南 阳 防 爆 集团 有 限 公司 、 广 东 省 东莞 电 
机 有 限 公 司 、 江 门市 江 晨 电机 厂 有 限 公 司 、 兰 州 电机 有 限 责 
任 公司 ,江苏 贝 得 电机 股份 有 限 公司 等 单位 的 产品 也 获得 
了 “国家 免检 ”资质 。 

2005 年 ,在 上 级 主管 部 门 的 领导 和 支持 下 , 标 委 会 全 体 
委员 .顾问 .EEC 专家 、 标 准 制 修订 参加 单位 面向 市 场面 外 
企业 。 在 推进 国际 标准 的 转化 .加 速 行业 产品 标准 的 制 修 
订 等 方面 作 了 大 量 工作 ,取得 了 一 定 的 成 绩 。2005 年 中 小 
型 电机 行业 标准 制 修订 情况 见 表 8。2006 年 中 小 型 电机 行 
业 标 准 制 修订 计划 见 表 9。2006 年 待 批准 发 布 的 国家 标准 
及 行业 标准 见 表 10。 


表 8 2005 年 中 小 型 电机 行业 标准 制 修订 情况 


l GB/T 14816—1993 
GB/T 8916—1988 
GB/T 13500— 1992 
JB/T 6448—1992 


JB/T 7120—1993 
JB/T 7590—2005 


JB/T 10508 —2005 
JB/T 8312. 1—2005 
JB/T 10509—2005 
GB/T 1032—2005 


2005 年 废止 的 标准 


2005 年 批准 发 布 的 标准 


内 容 


《 井 用 潜 油 三 相 异 步 电 动机 通用 技术 条 件 》 

《三 相 异 步 电 动机 负载 率 现场 测试 方法 》 

《封闭 式 制 冷 压 缩 机 用 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 》 

(YEP 系列 (IP44 ) 旁 磁 制 动 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 80 一 160)》 


《YZC 系列 (IP44) 低 振动 低 噪声 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 80—160) ) 
《电机 用 钢 质 波形 弹簧 技术 条 件 》 


《中 小 电机 用 槽 机 技术 条 件 》 

《中 小 型 异步 电动 机 工程 塑料 风扇 技术 条 件 (机 座 号 63—355) 》 
《中 小 型 异步 电机 用 接线 板 技术 条 件 (机 座 号 63 一 355) 》 

《三 相 异 步 电 动机 试验 方法 》 





JB/T 7589— x x x x 
JB/T 7128— x X x x 
JB/T 7593— x x x x 
JB/T 7594— x x x x 
JB/T 78235— Xx x x x 


2005 年 已 完成 上 报 的 行 
业 标 准 
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《高 压 电机 绝缘 结构 耐 热 评定 方法 》 

《YTM .YHP、YMPS 系列 磨 煤 机 用 异步 电动 机 技术 条 件 》 

(Y 系列 高 压 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 (机 座 号 355—630) ) 
《YR 系列 高 压 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 355 一 630)》 
《三 相 扁平 型 直线 异步 电动 机 》 


2006 年 拟 完成 的 


2006 年 拟 完 成 的 行 


标 


2006 年 拟 完成 的 协 


会 标准 


国家 标准 
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表 9 2006 年 中 小 型 电机 行业 标准 制 修订 计划 


JB/T 7/85— x x x x 
JB/T2361—x x x x 
JB/T 5779—x x x x 
JB/T 5810— x x x x 
JB/T5811— x x x x 
JB/T 759] — x x x x 
JB/T7126—x x x x 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


JB/T 5330— x x x x 





评定 》(IEC TS 60034—18—34: 2000 ,IDT) 
《低压 电机 绝缘 结构 寿命 快速 试验 评定 方法 ( 步 进 应 力 法 )》 
《 恒 压 刷 握 》 
《电机 用 刷 握 尺 寸 》 | 
CH PLEER X P8) 7 5 18 Z8 £H E [8] 462 o Ur L0 ) 
CaL IEEE Ha, PL 289 8 £ E [8] 46 05: 1 089 73 225 e B EL) 
《小 型 单 相 异步 电动 机 起 动 元 件 通 用 技术 条 件 》 
《YLB 系列 深井 水 有 泵 用 三 相 异 步 电 动机 》 
《YR3 系列 (IP23) 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 160—355 )》( 代 车 JB/T 
5269—1991 和 JB/T 5270—1991) 
《YX3 系列 (IP55) 高 效率 三 相 异 步 电 动机 ( H80—355 ) 》 
《Y3 系列 (IP55 ) 高 效率 三 相 异 步 电 动机 ( H355—450) ) 
《振动 源 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 》 
《整体 巴 极 式 三 相 无 刷 交 流 同 步 发 电机 技术 条 件 》 
《中 小 电机 用 育 酯 绑扎 带 》 
《中 小 电机 用 FF 级 DMD 技术 条 件 》 
《对 通用 振动 测量 仪 和 振动 曲 声 检测 仪 的 要 求 》 


1 《旋转 电机 一 等 效 负 载 和 县 加 技术 一 间接 试验 确定 温 升 》( IEC 61986: 2002 ,IDT) 

2 《 单 速 三 相 笼 型 感应 电动 机 起 动 性 能 》(IEC 60034—12:2002,IDT) — 

3 《旋转 电机 绝缘 结构 功能 性 评定 成 型 绕组 的 试验 规程 多 因子 功能 性 评定 
50MV * A,ISKV 及 以 下 电机 绝缘 结构 的 热电 应 力 综合 长 期 耐久 性 》(IEC 60034 一 
18—33: 1995 ,IDT) 

4 《旋转 电机 绝缘 结构 功能 性 评定 成 型 绕组 试验 规程 绝缘 结构 热机 械 长 期 耐久 性 


表 10 2006 年 待 批准 发 布 的 国家 标准 及 行业 标准 


GB/T 10069.1— x x x x 


GB 10069.3— x x x x 
GB 14711— x x X x 
GB 1971— x x x x 


GB/T 4942.1— x x x x 


GB/Tx xx x.1I—x x x x 


内 容 
《旋转 电机 噪声 测定 方法 及 限 值 第 1 部 分 :旋转 电机 咯 声 测定 方法 》( ISO 1680: 1999, 


MOD)( 注 :修订 后 的 本 标准 代替 原来 的 “GB/AT10069. 1 噪声 工程 测定 方法 ”和 
“ GB/T10069. 2 噪声 简 易 测 定 方 法 ”) 
《旋转 电机 噪声 测定 方法 及 限 值 第 3 部 分 :噪声 限 值 》( IEC 60034—9: 1997 , IDT) 


《中 小 型 旋转 电机 安全 要 求 》 

《旋转 电机 线 端 标志 与 旋转 方向 》(IEC 60034 一 8: 2002 , IDT) 

《电气 绝缘 结构 的 评定 与 鉴别 》(IEC 60505: 1999 , IDT) 

《旋转 电机 整体 结构 的 防护 等 级 ( 卫 代码 ) 一 分 级 》( 正 C 60034 一 5 :2000 ,IDT) 

《三 相 算 型 异步 电动 机 损耗 和 效率 的 确定 方法 》(IEC 61972: 2002 ,IDT) 

《变频 器 供电 的 第 型 感应 电动 机 应 用 导 则 》(IEC TS 60034 一 17: 2002 ,IDT) 

《普通 电源 或 整流 电源 供电 直流 电机 的 特殊 试验 方法 》(IEC 60034 一 19: 1995 ,IDT) 
《电气 绝缘 结构 一 一 对 已 确定 等 级 的 散 绕 绕组 绝缘 结构 进行 组 分 调整 的 热 评定 方法 》 





( IEC 61858: 1999 , IDT) 


《旋转 电机 绝缘 结构 功能 性 评定 散 绕 绕组 试验 规程 变更 和 绝缘 组 分 替代 的 分 级 》 


(IEC 60034—18—22: 2000 , IDT) 


《电气 绝缘 结构 (EIS) 热 分 级 》(IEC 62114: 2001 , IDT) 

《电器 设备 外 党 对 外 界 机 械 碰撞 的 防护 等 级 ( 开 代码 )》(IEC 62262: 2002 ,IDT) 

《电气 绝缘 结构 热 评定 规程 第 1 部 分 :总 要 求 MRE) (IEC 61857 一 1: 1998 ,IDT) 
《旋转 电机 绝缘 结构 功能 性 评定 成 型 绕组 试验 规程 S0MV .A、15kV 及 以 下 电机 绝缘 


结构 热 评定 和 分 级 》(IEC 60034 一 18 一 31: 1992 ,IDT) 


《旋转 电机 绝缘 结构 功能 性 评定 成 型 绕组 试验 规程 SOMV -A,15kV 及 以 下 电机 绝缘 


结构 电 评定 》(IEC/TS 60034 一 18 一 32: 1995 , IDT) 


行业 概况 . 77 


na JB/T 6316— x x x x 
行业 标准 


JB/T 7592— x x x x 
JB/T 7595— x x x x 





基本 建设 及 技术 改造 ”2005 年 ,市 场 经 济 体制 的 不 断 
完善 ,经济 全 球 化 的 不 断 深 化 ,世界 制造 业 逐 步 向 中 国 转 
移 ,给 电机 行业 提供 了 新 的 发 展 机 遇 ,但 同时 国家 宏观 经 济 
调控 、 原 材料 大 幅 涨 价 . 电 力 供应 紧张 等 因素 ,也 给 中 小 电 
机 行业 的 发 展 造 成 了 新 的 困难 。 在 机 遇 和 挑战 并 存 的 育 最 
下 ,中 小 电机 行业 坚持 科学 发 展 观 , 主 动 适应 宏观 经 济 调控 
政策 ,努力 调整 产品 结构 ,积极 开拓 市 场 ,注重 企业 技术 改 
造 和 项 目 投入 ,为 行业 实现 稳步 发 展 取得 了 实质 性 的 进展 。 

2005 年 浙江 地 区 的 中 小 电机 企业 技 改 项 目 、 固 定 资产 
投入 达到 52 952.2 万 元 , 2005 年 浙江 地 区 主要 企业 基建 技 
改 投 入 见 表 11。 


表 11 2005 年 浙江 地 区 主要 企业 基建 技 改 投 入 


基建 技 改 投 人 
(万 元 ) 






卧龙 控股 集团 有 限 公 司 

浙江 特种 电机 有 限 公 司 

浙江 大 速 ( 上海 力 超 ) 电 机 有 限 公司 
浙江 金龙 电机 股份 有 限 公司 

浙江 防爆 电机 有 限 公司 

浙江 调 速 电 机 有 限 公司 

杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公司 

浙江 永 发 机 电 有 限 公司 


佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 为 生产 美国 DOE 标准 高 效 
电机 , 共 投 资 近 6 000 万 元 引进 设备 、 改 进 工 艺 ,建立 日 产 
160 台电 机 、 年 产值 约 4 500 万 元 的 现代 化 生产 线 。 其 中 
2005 年 技术 改造 投资 4 106 万 元 。 

兰州 电机 有 限 责任 公司 1. SMW 变速 恒 频 双 馈 风力 发 
电机 及 控制 系统 产业 化 项 目 总 投资 16518 万 元 ,建设 期 3 
年 ,目前 已 完成 初步 设计 ,并 将 根据 初步 设计 方案 分 步 实 
施 。2005 年 企业 完成 固定 资产 投资 657 万 元 ,其 中 基本 建 
设 450 万 元 ,更 新 改造 投资 207 万 元 。 

株洲 南车 电机 股份 有 限 公 司 位 于 株洲 国家 高 新 区 田 心 
高 科技 工业 园 的 新 基地 占 地 面积 146 666. 67m ,总 建筑 面 
积 约 65 000m , 总 投资 3.5 亿 元 。 该 项 目 被 株洲 市 列 为 
2005 .2006 年 度 重点 建设 项 目 ,项 目 建 成 投产 后 ,预计 年 产 
电机 430 万 kW ,产值 7.72 亿 元 ;年 产 变压器 460 万 kV + A, 
产值 3.73 亿 元 ;年 利润 总 额 达 5 600 万 元 。2005 年 固定 资 
产 投资 额 11 495 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 6 877 万 元 ,技术 
更 新 改造 投资 1 656 万 元 。 

西安 西 玛 电机 (集团 ) 有 限 公 司 近年 来 先后 投资 25 000 
多 万 元 ,引进 了 德国 高 速 冲模 机 、 购 置 了 2 500kN 电机 铸 铝 
压铸 机 、 大 型 机 座 镜 床 和 大 型 换 向 器 动力 成 形 机 床 等 100 
多 台 高 精度 、 高 效率 加 工 设备 。 通 过 购置 生产 设备 .模具 、 


78 * 中 国电 器 工业 年 鉴 





oo -J) CN i RR uu t3 — 


(5€) 


PUR 


《小 型 笼 型 三 相 异 步 电动 机 接线 盒 》 

(24 系列 直流 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 100—355) ) 

《ZBI4 系列 (IP44) 直流 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 100—180) ) 
€ ZSLA 系列 (IP23S) 直流 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 100 一 160)》 


网 络 系 统 及 软件 ,并 扩建 和 加 固 生 产 厂房 等 措施 ,企业 的 技 
术 改 造 基本 满足 了 公司 高 速 发 展 的 需要 。2004 年 底 , 公 司 
在 西安 经 济 技术 开发 区 又 征地 20 万 m^ 进行 新 厂区 的 建 
设 , 同 时 新 增 一 批 高 、 精 、 专 、 特 数控 加 工 设备 和 检测 、 试 验 
仪器 ,进行 系统 的 技术 改造 ,从 整体 上 提高 企业 生产 能 力 和 
技术 水 平 , 投 产后 生产 规模 将 达到 年 工业 总 产值 30 亿 元 以 
上 。 ， 

对 外 合作 2005 年 巴西 WEG 公司 正式 登陆 中 国 大 
陆 ,其 在 华 投资 的 第 一 家 独资 企业 一 万 高 (南通 ) 电 机 制造 
有 限 公司 在 南通 经 济 技术 开发 区 揭牌 。 巴 西 WEG 公司 在 
受 让 江苏 炜 赋 ( 集 团 ) 南通 电机 制造 有 限 公 司 后 ,初期 投入 
1.5 亿 元 ,将 其 正式 纳 人 WEG. 庞大 的 现代 化 制造 业 体系 ， 
新 公司 的 发 展 目标 是 在 5 年 内 销售 额 达 到 1 亿美 元 。 

2005 年 12 月 12 日 ,西门子 (中 国 ) 有 限 公司 自动 化 与 
驱动 集团 (A&D) 与 江苏 贝 得 电机 股份 有 限 公 司 签订 协议 ， 
双方 合作 在 江苏 扬州 建立 西门 子 电 机 (中 国 ) 有 限 公 司 
(SSML) 。 新 公司 将 拥有 大 约 1 500 名 员工 ,致力 于 从 事 全 
系列 中 小 型 低压 电机 产品 开发 和 制造 服务 。 

2005 年 5 月 24 日 ,西安 西 玛 电机 (集团 ) 有 限 公 司 与 意 
KAJ ADDA 电机 有 限 公 司 以 股份 制 的 形式 ,成 立 了 中 外 合 
资 西安 西 玛 阿达 电机 有 限 公 司 ,总 投资 1 710 万 元 ,外 方 占 
55% ,主要 生产 .出口 EG, NEMA 高 效 电机 、 铝 壳 电 机 。 其 
目标 是 用 3 年 时 间 达 到 年 出 口 额 2 亿 元 ,打造 “ 西 玛 ”国际 
品牌 。 

株洲 南车 电机 股份 有 限 公 司 作 为 西门 子 公 司 提供 技术 
的 受 让 方 ,与 西门 子 公司 成 为 联合 体 中 标 铁 道 部 大 功率 交 
流传 动 电力 机 车 项 目 ,通过 技术 引进 和 国产 化 ,公司 将 形成 
自主 研发 和 制造 能 力 ,使 国内 电力 机 车 的 牵引 电机 、 变 压 器 
制造 技术 达到 世界 先进 水 平 。 公 司 还 是 国外 合作 伙伴 日 本 
三 萎 电 机 公司 200km/h 动车 组 项 目 牵 引 电 机 和 变压器 技术 
转让 唯一 的 受 让 方 , 目 前 项 目 已 经 全 面 进入 牵引 电机 、 变 压 
器 样机 试制 阶段 。 项 目 完 成 后 ,可 制造 出 国际 一 流 的 交流 
传动 动车 组 的 牵引 电机 和 变压器 ,并 可 替代 进口 的 200kmvh 
动车 组 的 牵引 电机 和 变压器 。 

佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 于 2005 年 9 H 5536 Es] ERR 
生 公 司 签订 技术 规范 , 按 美 国 DOE 标准 (其 效率 指标 比 
NEMA 标准 高 1% 左右 ) 生 产 电机 ,由 爱 默 生 公司 提供 技术 
支持 ,并 进行 工艺 改进 .引进 先进 的 设备 ,将 建立 日 产 160 
台电 机 的 现代 化 生产 线 。 

【 扎 稿 人 :上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 司 曹 莉 敏 ” 审 
稿 人 :上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 KEE) 


生产 发 展 情况 ”2005 年 分 马力 电机 行业 虽然 面临 原 材 
料 价 格 大 幅 上 涨 ,而 电机 价格 上 调 困难 以 及 贸易 壁垒 .出口 
退税 率 下 调和 人 民 币 升值 等 不 利 因 素 的 影响 ,但 生产 企业 
坚持 优化 产品 结构 ,加 强 产 品质 量 管理 ,加 快 新 产品 开发 ， 
不 断 进行 技术 革新 、 节 约 成 本 ,使 行业 生产 依 归 保持 稳步 发 
展 。 

在 统计 的 40 个 行业 企业 中 ,2005 年 实现 工业 总 产值 、 
销售 收入 和 利润 同步 增长 的 企业 有 ;浙江 卧龙 控股 有 限 公 
司 、 天 津 市 天 虹 微 电机 有 限 公司 、 上 海 金 陵 雷 戈 勃 劳 贫 特 电 
机 有 限 公司 等 22 个 企业 , 占 统计 企业 总 数 的 55% 。 亏 损 企 
业 有 3 个 , 占 统计 企业 总 数 的 7.5% 。 

2005 年 分 马力 电机 行业 经 济 效益 指标 见 表 1,2005 年 
分 马力 电机 行业 40 个 企业 主要 经 济 指标 见 表 2,2005 年 分 
马力 电机 行业 主要 经 济 指标 前 10 名 的 企业 见 表 3 ,企业 经 


济 效益 单项 指标 前 5 名 企业 见 表 4。 
表 1 2005 年 分 马力 电机 行业 经 济 效益 指标 


行业 ”|2005 年 行业 |2004 年 行业 
"op 标准 值 | “平均 值 

o 11.8 
ob 119.9 
79.7 
2.3 
26.2 
49 656.4 
97.7 



















总 资产 贡献 率 
资本 保值 增值 率 
资产 负债 率 

流动 资产 周转 率 
成 本 费用 利润 率 








9b 


次 
% 












5.3 
52 540.8 
98.8 





工业 总 产值 
工业 增加 值 
产品 销售 收入 

利润 总 额 

年 末 资 产 总 额 
流动 资产 平均 余额 
职工 平均 人 数 
工程 技术 人 员 

工业 全 员 劳 动 生产 率 


924 459 
148 859 
902 165 
56 178 
782 997 
481 159 
27 160 
80 

49 656 










RI 2005 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 指标 前 10 名 企业 


























卧龙 控股 集团 有 限 公司 
威海 已 大 电机 (集团 ) 有 限 公司 
浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公 司 

章 丘 海尔 电机 有 限 公 司 

浙江 京 马 电机 有 限 公司 

杭州 富生 电器 有 限 公 司 

广东 宝 力 电器 有 限 公 司 
文登 奥 文 电机 有 限 公司 

上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 
福安 市 阅 东 安 波 电器 有 限 公 司 


Dm 


-— 
ju 


BET CSS BUE ERA d 
威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公 司 
浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公司 
章 丘 海尔 电机 有 限 公 司 

浙江 京 马 电机 有 限 公 司 
杭州 富生 电器 有 限 公 司 

广东 宝 力 电器 有 限 公司 
文登 奥 文 电机 有 限 公 司 

上 海 日 用 一 友 捷 汽 车 电气 有 限 公 司 
浙江 特种 电机 有 限 公司 
























目 龙 控股 集团 有 限 公 司 
威海 忆 大 电机 ( 集团) 有限 公司 
浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公 司 
浙江 京 马 电机 有 限 公 司 

上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 
广东 宝 力 电器 有 限 公司 

文登 奥 文 电机 有 限 公 司 
杭州 富生 电器 有 限 公司 

龙口 中 际 电 工 机 械 有 限 公司 
佛山 南海 九 洲 普 惠 风机 有 限 公 司 


8 886 
5 361 
2 857 
2 564 
2 435 
2 100 
1 765 
] 451 

742 


X4 2005 年 分 马力 电机 行业 经 济 效益 单项 指标 前 5 名 企业 





排序 指标 什 
总 资产 贡献 率 ( % ) 10.7 (标准 值 ) 成 本 费用 和 锌 润 率 (%) 3.7( 标 准 值 ) 

1 | 威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公 司 48.6 1 | 龙口 中 际 电 工 机 械 有 限 公司 175.2 

2 | 沈阳 大 明 电 机 有 限 公司 25.0 2 | 文登 奥 文 电机 有 限 公司 143.1 

3 | 江门 市 东 申 大 电机 有 限 公 司 24.7 3 | 卧龙 控股 集团 有 限 公司 117 

“4 | 福安 市 闽 东 安 波 电器 有 限 公司 24.6 4 | 佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公司 111.2 

5 | 佛山 市 南海 区 天 洋 电 机 制造 有 限 公 司 24.2 5 | 杭州 富生 电器 有 限 公 司 59.2 
资本 保值 增值 率 (% ) 120 ( 标准 值 ) 全 员 劳 动 生产 率 ( 元 /人 ) 16 500 ( 标准 值 ) 

| | 广州 微型 电机 广 608 1 | 浙江 京 马 电 机 有 限 公司 195 819.3 

2 | 福安 市 闽 东 安 波 电器 有 限 公 司 174.6 2 | 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 151 256.5 

3 | 南京 南 微 电 机 有 限 公 司 160.0 3 | 龙口 中 际 电 工 机 械 有 限 公司 140 454.5 

4 | 佛山 市 南海 区 天 洋 电 机 制造 有 限 公 司 151.2 4 | 卧龙 扶 股 集团 有 限 公司 129 923.9 

5 | 章 丘 海尔 电机 有 限 公 司 143.4 5 | 威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公司 93 048 
流动 资产 周转 率 ( 次 ) 1.5( 标 准 植 ) 产品 销售 率 ( 06 ) 96 ( 标准 值 ) 

1 | 威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公 司 10.3 1 | 上 海 金 态 雷 戈 勃 劳 伊 特 电 机 有 限 公 司 108 

2 | 繁 庆 市 壹 劲 力 电机 有 限 公 司 7.1 2 | 湖南 唉 进 盘 式 电 机 有 限 责 任 公司 105.5 

3 | 文登 奥 文 电机 有 限 公 司 4.2 3 | 北京 富 特 盘 式 电机 有 限 公司 102.1 

4 | 开平 市 三 威 微 电 机 有 限 公 司 3.4 4 | 闽 东 电机 (集团 ) 股份 有 限 公 司 102.0 

5 | 章 夺 海尔 电机 有 限 公司 3.2 5 | 海 城 三 鱼 泵 业 有 限 公 司 101.8 








行业 概况 - 
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产品 分 类 产量 2005 年 分 马力 电机 行业 各 主要 产品 的 
产销 量 呈 现 不 同 程度 的 增长 。 其 中 直流 电机 ,其 他 专用 电 
机 ,吸油 烟 、 换 气 扁 .风扇 电 机 , 交 、 直 流 电 机 等 增幅 较 大 ; 空 
调用 电机 和 洗衣 机 ( 含 脱水 ) 电 机 也 有 一 定 程 度 的 增长 ; 根 
据 对 40 个 行业 企业 的 统计 ,2005 年 分 马力 电机 行业 分 类 产 
品 产量 见 表 5。 


表 5 2005 年 分 马力 电机 行业 分 类 产品 产量 (40 个 企业 ) 


MN 
(万 台 ) (万 台 ) 


784.78 731.53 










单 、 三 相交 流 异 步 电 机 



















































空调 用 电机 2749.63 | 2376.07 15.7 
RHEN 174. 13 171.69 1.4 
吸油 烟 .换气扇 .风扇 电机 519.45 335.96 54.6 
WAHL S Hik) BEL 954. 40 874.33 9.2 
直流 电机 410. 50 188.36 | 117.9 
A 直流 电机 485.74 354.91 36.9 
其 他 电机 512.96 266. 15 92.7 








& dt 6 591.60 | 4755.72 38.6 





市 场 及 销售 ”2005 年 分 马力 电机 的 市 场 需求 稳步 增 
长 ,行业 工业 总 产值 92.45 亿 元 , 比 上 年 增长 27.94% ;产品 
销售 收入 90. 22 亿 元 , 比 上 年 增长 29. 96% ;利润 总 额 5. 62 
亿 元 , 比 上 年 增长 13.77% 。 从 供求 角度 看 , 除 单 、 三 相交 流 


异步 电机 和 和 双 用 电机 销量 略 有 下 降 外 ,其 余 各 类 电机 产品 销 
量 均 稳步 增长 。2006 年 国内 市 场 对 各 类 电机 的 有 效 需求 仍 
然 保持 稳步 增长 ,市 场 发 展 潜力 仍然 巨大 。2005 年 分 马力 
电机 行业 分 类 产品 销量 见 表 6。 


表 6 2005 年 分 马力 电机 行业 分 类 产品 销量 (40 个 企业 ) 

















产品 名 称 
,三 相交 流 异 步 电 机 . 

空调 用 电机 2 332. 17 17.2 
FAEH 152.63 -2.0 
吸油 烟 .换气扇 风扇 电机 339.07 47.0 
洗衣 机 ( 含 脱水 ) 电 机 875.26 8.6 
直流 电机 179. 09 120. 8 
交 、 直流 电机 351.87 37.3 
其 他 电机 246. 00 67.0 
合 计 6335.27 | 4 7705.80 










2005 年 国际 市 场 电机 需求 处 于 高 增长 阶段 ,但 我 国 出 
口 退税 率 下 调和 人 民 币 汇率 升值 使 我 国电 机 出 口 企 业 受到 
很 大 影响 , 除 空调 用 电机 的 出 口 增长 率 比 上 年 有 所 提高 外 ， 
其 他 电机 的 出 口 增长 率 均 比 上 年 有 所 减少 。2005 年 出 口 额 
前 10 名 企业 见 表 7,2005 年 行业 39 个 企业 主要 产品 出 口 情 
况 见 表 8( 卧龙 控股 集团 有 限 公司 除外 )。 


表 7 2005 年 出 口 额 前 10 名 企业 


出 口 额 | 比 上 年 增长 
di- à j 
"s 


卧龙 控股 集团 有 限 公 司 
文登 奥 文 电机 有 限 公司 
广东 宝 力 电 器 有 限 公司 
河北 五 洲 集团 有 限 公司 
Eres Xa EUR IR RJ 


浙江 京 马 电 机 有 限 公司 


浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公 司 
章 丘 海尔 电机 有 限 公司 
天 津 市 天 虹 微 电 机 有 限 公司 
杭州 富生 电器 有 限 公 司 





主要 产品 


单 、 三 相交 流 异 步 电 机 ,空调 用 电机 

单 、 三 相交 流 异 步 电机 ,空调 用 电机 及 其 他 电机 

吸油 烟 、 换 气 扇 .风扇 电机 及 其 他 电机 

其 他 电机 

单 .三 相交 流 蜡 步 电 机 

空调 用 电机 ,洗衣 机 ( 含 脱水) 电机 , 单 .三 相交 流 异步 电机 \ 琢 油 
烟 、 风 出 电机 | 

单 、 三 相交 流 异 步 电机 ,吸油 烟 、 换 气 扇 . 风扇 电机 ,空调 用 电机 

空调 用 电机 洗衣 机 ( 含 脱 水 ) 电机 

单 ,三 相交 流 异 步 电 机 

空调 用 电机 


表 8 2005 年 行业 主要 产品 出 口 情况 (39 个 企业 ) 


产品 名 称 


186. 08 
262.92 
189.41 
45.58 


单 、 三 相交 流 异 步 电机 
空调 用 电机 
吸油 烟 6 ^ 9d . XU E L 
洗衣 机 (会 脱水 ) 电 机 
直流 电机 、 交 、 直 流 电 机 
其 他 电机 
& d 
江苏 超 力 电 器 有 限 公 司 长 期 为 一 汽 大 众 、 一 汽 海南 马 
目 达 等 企业 进行 一 、 二 次 配套 。2005 年 销售 125 万 台 ,销售 
额 11 000 万 元 。 
2005 年 佛山 市 南海 南洋 电机 电器 有 限 公 司 压 路 机 年 产 
量 300 台 ,OEM 产量 15 000 台 左 右 。 市场 与 销售 情况 良 


54.55 
320. 77 
1 059.31 


80 * 中 国电 器 工业 年 鉴 、 


HORES) | 





出 口 金 额 (万 美元 ) 


比 上 年 增长 (% ) 

3 277.6 168.8 
1 785.1 140.0 
1 615.3 1.0 
421.5 69.8 
160 73.8 

4 589.0 60.8 
11 848.5 15.4 


好 ,压路机 销售 国内 外 ,电机 产品 内 销 130 万 台 , 风 幕 机 内 
销 10 000 & ,外 销 3 000 台 以 上 。 为 扩大 公司 的 国外 市 场 ， 
现 正 加 紧 研 究 国外 市 场 需求 及 对 产品 的 要 求 ,公司 计划 
2006 年 投资 20 万 元 进一步 完善 国外 产品 质量 认证 。 

杭州 富生 电器 有 限 公司 在 大 力 推进 新 冷 压 缩 机 用 电机 


的 同时 ,2005 年 重点 完成 了 单 、 三 相 变 频 电 机 的 产业 化 , 巩 
固 了 韩国 市 场 ,并 且 开 始 出 口 泰国 及 印度 。 

开平 市 三 威 微 电 机 有 限 公司 2005 年 产销 较 好 ,总 产量 
228 351 台 , 比 上 年 增长 1.22% ;产品 销售 率 99% , 比 上 年 有 
所 提高 。 | 

T Uk 5r 35878 RA R] 2005 年 生产 各 种 规格 空调 用 
电动 机 40 万 台 , 销 售 也 达到 40 万 台 。 所 生产 的 产品 未 直 
接 进入 市 场 ,都 是 为 空调 器 生产 企业 配套 , 随 着 配套 企业 与 
市 场 价格 的 浮动 ,产品 销售 与 价格 也 随 之 调整 。 

2005 年 ,卧龙 控股 集团 有 限 公 司 主要 产品 单 、 三 相交 流 
异步 电机 、 空 调用 电机 电动 自行 车 .电池 等 产销 两 旺 , 实 现 
销售 产值 209 538 万 元 ,实现 销售 收入 204 618 万 元 , 贷 球 
回收 率 97.65% ,工业 总 产值 .产品 销售 额 和 产品 销售 收入 
分 别 比 上 年 增长 29. 5496 、30. 16% 和 29. 1596 , 均 高 于 行业 
平均 增长 幅度 。 企 业 不 断 推进 技术 创新 和 新 产品 开发 ,并 
不 断 寻找 新 的 经 济 增长 点 ,有 力 地 促进 了 产品 销售 并 提高 
了 市 场 占 有 率 。 主 要 产品 已 分 别 与 国内 用 户 行业 中 的 主导 
三家 和 排头 兵 企业 建立 了 长 期 稳固 的 配套 关系 ,如 空调 器 
行业 的 长 虹 海信 美的 ,摩托 车 行业 的 五 羊 . 本 田 ,洗涤 机 
行业 的 海狮 等 企业 的 配套 量 已 占据 公司 的 主要 销售 份额 。 
2005 年 实现 出 口 26 069 万 元 , 比 2004 年 增长 189% ,产品 
出 口 至 美国 .比利时 、 西 班 牙 、 意大利 等 以 及 中 东 地 区 多 个 
国家 ,并 与 国际 上 多 个 知名 大 公司 如 美国 艾默生 ,日 本 松下 
等 建立 了 稳固 的 业务 关系 。 

威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公 司 积极 完善 销售 政策 。 发 
货 \ 收 款 、 报 酬 与 业务 员 的 经 济 利益 挂 匆 , 有 效 地 调动 了 业 
务 人 员 的 积极 性 。 狠 抓 销售 管理 工作 ,加 大 客户 的 管理 , 扩 
大 销售 网 络 ,全 国共 增加 销售 网 点 10 个 ,新 增 销 售 客户 250 
多 个 ,新 增收 入 2 亿 多 元 。 

ERARA RAR] 2005 年 产品 销售 比 上 年 有 所 
增长 ,尤其 民用 品种 增长 较 大 ,市 场 占 有 率 进一步 提升 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 2005 年 克服 了 各 种 
困难 ,继续 开拓 新 市 场 ,通过 加 强 内 部 管理 来 适应 市 场 的 变 
化 ,市 场 形势 喜人 ,新 品 上 线 速度 加 快 。 在 原 有 5 个 主要 客 
户 的 基础 上 ,又 新 增加 了 2 个 美国 公司 ,合同 覆盖 率 100% 。 
全 年 完成 工业 总 产值 8 086 万 元 ,销售 收入 7 567.8 万 元 ， 
主要 经 济 指标 创 历 史 新 高 ,进出 口 工作 顺畅 ,出 口 创汇 533 
万 美元 。 

上 海 浦江 电机 厂 的 主导 产品 为 三 相机 床 冷却 泵 ,2005 
年 平均 市 场 占有 率 约 为 5% ~ 1096 ,质量 在 同行 业 中 属 上 
F, 

玉林 电机 三 2005 年 生产 销售 约 6 万 多 台电 机 ,90% 为 
宝石 机 械 专用 电机 ,产销 比 上 年 同步 增长 ,取得 了 较 大 的 经 
济 效益 。 

北京 富 特 盘 式 电机 有 限 公 司 销售 盘 式 电机 万 台 以 上 ， 
油泵 1 800 台 , 风 机 945 台 , 总 体 比 2004 年 略 有 增长 。 

2005 年 湖南 跃进 机 电 责 任 有 限 公 司 电机 市 场 有 所 好 
转 , 销 售 盘 式 电机 9 506 台 , 比 上 年 多 销售 1 500 多 台 ; 但 受 
国家 宏观 调控 影响 ,油泵 电机 的 销售 比 上 年 有 所 下 降 。 出 


口 电机 4 351 台 , 比 上 年 多 了 近 600 台 。 由 于 盘 式 电机 目前 
的 市 场 竞争 激烈 需求 量 有 限 ,因此 效益 不 很 理想 。 

文登 奥 文 电机 有 限 公 司 2005 年 市 场 的 阻力 很 大 ,尤其 
是 出 口 市 场 。 公 司 通过 优化 产品 结构 压缩 产品 成 本 ARI 
产品 质量 ARRE .技术 改造 等 ,在 基本 完成 销售 目标 的 
同时 为 2006 年 的 发 展商 定 了 良好 的 基础 。 

南京 南 微 电 机 有 限 公 司 2005 年 销售 电机 产品 13 万 多 
台 ,实现 产品 销售 收入 2 500 万 元 。 经 营 部 门 采取 了 各 个 大 
区 人 员 费 用 总 承包 方式 ,一 定 程 度 上 调动 了 业务 人 员 的 积 
极 性 ,分 马力 电机 销售 比 2004 年 有 所 增长 。 

净 东 电机 (集团 ) 股份 有 限 公司 2005 年 实现 销售 产值 
8 094 万 元 ,其 中 ,电动 机 比 上 年 多 销售 800 多 万 元 ,汽油 机 
组 增加 销售 约 180 万 元 ,发 电机 少 销售 1 000 多 万 元 ,总 体 
上 电动 机 比 上 年 增加 。 

江门 市 东 申 大 电机 有 限 公司 2005 年 90% 以 上 产品 为 
配套 出 口 或 直接 出 口 ,其 中 美国 市 场 占 60% 。 

浙江 京 马 电机 有 限 公司 2005 年 累计 生产 各 类 家 用 电 
动机 675 万 台 , 实 现 销售 5.63 亿 元 。 

北京 敬业 电工 集团 2005 年 电机 市 场 需求 较 大 ,但 原 材 
料 价格 上 涨 迅猛 ,给 销售 工作 带 来 很 大 困难 。2005 年 共生 
产销 售 电 机 26 000 & ,预计 2006 年 将 达到 60 000 & ,其 中 
只 有 密封 图 为 进口 ,电机 国产 化 达到 95% 。 

科技 成 果 及 新 产品 行业 大 部 分 企业 均 重 视 新 产品 、 
新 成 果 的 开发 和 应 用 ,能 以 市 场 需求 为 导向 不 断 研制 开发 
科技 含量 较 高 的 新 产品 ,并 获得 较 好 的 经 济 效益 。2005 年 
分 马力 电机 行业 40 个 企业 全 年 使 用 科技 活动 经 费 20 926 
万 元 ,人 研究 与 开发 人 员 1 408 人 ,研究 与 发 展 经 费 支 出 
13 011 万 元 。 

江苏 超 力 电 器 有 限 公 司 的 新 产品 电 涡 流 缓 速 器 及 
EPS ,现在 已 小 批量 生产 。 

佛山 市 南海 南洋 电机 电器 有 限 公 司 2004 ~ 2005 年 与 
武汉 科技 大 学 合作 研发 生产 TYZ 系列 振动 压路机 ,总 投资 
200 万 元 ,新 建 了 车 间 和 流水 线 ,并 于 同年 补 列 人 国家 重点 
新 产品 名 单 ,同时 获 南海 科学 进步 一 等 奖 。2005 年 公司 的 
新 产品 有 TYZ 系列 压路机 振动 电机 电梯 电机 、 变 频 电机 、 
弧 形 系列 风 幕 机 ,其 中 研发 的 振动 电机 、 驱 动 电机 和 振动 压 
路 机 配套 申请 了 11 项 专利 ,被 国家 专利 局 评 为 “专利 示范 
企业 ”,2005 年 公司 被 广东 省 科技 厅 评 为 “民营 科技 企业 ” 
和 “高 新 技术 企业 ”。 

杭州 富生 电器 有 限 公 司 投资 200 万 元 完成 了 “产品 数 
据 系 统 ” ,完成 了 下 反 转 电机 、 交 直流 变频 电机 。 全 自动 氧 
弧 烛 机、 转子 金 加 工 生产 线 等 5 项 自制 设备 获 国家 专利 。 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 2005 年 共 申 请 专利 19 项 , 获 
得 省 工业 新 产品 项 目 5 项 ,国家 级 火炬 计划 项 目 1 项 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 加 大 新 产品 的 开发 研 
制 力度 ,实现 了 新 产品 的 快速 上 线 。 全 年 新 产品 立项 34 
项 ,完成 24 项 ,有 4 项 实现 了 当年 开发 、 当 年 上 线 、 当 年 获 
益 。 军 工 产品 取得 突飞猛进 的 发 展 ,研制 合格 7 个 军品 并 
提供 了 样机 ,其 中 有 2 种 电机 实现 当年 开发 、 当 年 批量 供 
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货 ,这 些 都 成 为 公司 经 济 的 新 增长 点 。 

上 海 浦 江 电 机 厂 的 AYB—20 机 床 冷却 泵 被 评 为 上 海 
市 优质 产品 ,AYB 系列 三 相机 床 冷 却 泵 获 市 科技 成 果 奖 。 

广州 微型 电机 厂 有 限 公 司 2005 年 开发 新 品种 67 个 ， 
销售 约 15 000 台 , 实 现 收入 360 万 元 。 

文登 奥 文 电机 有 限 公 司 2005 年 完成 新 产品 开发 25 
项 ,其 中 当年 实现 批量 供 货 的 项 目 有 17 个 。 

南京 南 微 电机 有 限 公 司 为 德国 IKA 公司 配套 生产 的 
YYJB 系列 电机 已 形成 生产 规模 ,2005 年 完成 销售 120 万 
JLo 

国 东 电机 (集团 ) 股份 有 限 公 司 共 有 3 项 新 产品 列 人 
2005 年 度 “ 福 建 省 重点 新 产品 项 目 ” ,分别 为 铝 壳 电 动机 、 
EC 大 功率 汽油 发 电机 组 和 XYTG 软 起 动 高 效 节 能 同步 电 
动机 ,另外 还 自行 开发 完成 新 产品 MS63 ~ 132, ME71 ~ 132 
新 型 铝 壳 电动 机 、XYT250M 一 12 稀土 永 磁 三 相同 步 电 动机 
等 共 7 项 ,部 分 新 产品 已 投入 小 批量 生产 。 

浙江 京 马 电 机 有 限 公 司 2005 年 累计 开发 新 产品 47 
项 ,其 中 市 级 鉴定 新 产品 21 项 ,省 级 鉴定 新 产品 4 项 ,国家 
级 1 项。 科技 成 果 转 化 为 产业 的 项 目 2 项 ,第 2 项 为 与 美 
E] LG 公司 合作 的 新 型 带 双 风 轮 的 微波 炉 用 电动 机 产品 。 

北京 敬业 电工 集团 开发 的 新 产品 LYNCS3) 系列 稀土 永 
磁力 矩 电 动机 ,其 规格 型 号 为 70LYN (53)、90 LYN(53)、 
110 LYN(53), 

威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公 司 开发 出 Y 系列 (IP23) 
200 ~ 315 机 座 号 的 9 个 规格 的 电动 机 和 YZR 系列 112 ~ 
280 机 座 号 的 23 个 规格 的 电动 机 新 产品 ,承接 了 客户 的 
603 个 规格 的 单 、 三 相 电 机 的 特殊 定货 。 开 发 的 电子 局 动 式 
单 相 异步 电动 机 和 内 置 轴 流 风扇 异 步 电 动机 双 获 国家 实用 
新 型 专利 。 公 司 的 “ 文 宝 ” 牌 单 、 三 相 电 机 获得 “山东 名 上牌” 
称号 。“ 文 宝 ” 牌 (1 000W ~1 000kW) 系 列 电机 获 “ 国 家 人 免 
检 产 品 ” 称 号 。 

质量 及 标准 ”江苏 超 力 电器 有 限 公 司 通 过 了 GSG 公 
司 ISO/TS16949 质量 体系 认证 。 佛 山 市 南海 南洋 电机 电器 
有 限 公 司 在 2005 年 新 公司 成 立 后 通过 了 1809001: 2000 体 
系 认证 ,并 重新 整理 5 个 CCC 认证 并 经 审核 通过 。 公 司 质 
量 标准 依据 的 是 GB12350 一 2000 及 企业 标准 。 

宁波 完 马 电器 有 限 公 司 获 得 了 国家 强制 性 产品 认证 证 
书 ,并 通过 了 ISO9001 国际 质量 体系 认证 。 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 顺 利通 过 了 IS09001 体系 认证 
复审 ,成 功 获 得 了 “浙江 省 质量 管理 奖 ”。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 邀 请 CQC 认证 中 心 
专家 进行 了 标准 知识 讲座 ,内 审 员 .中 层 以 上 领导 于 部 和 有 
关 人 员 共 94 人 参加 ,全 年 组 织 4 次 内 审 ,对 审查 发 现 的 问 
题 及 时 制订 了 纠正 措施 ,不 断 努 力 地 进行 持续 改进 。 同 时 
继续 完善 企业 内 部 标准 ,新 增 了 部 分 管理 标准 ,完成 了 两 项 
产品 标准 的 备案 工作 。 

疼 东 电机 (人 集团) 股份 有 限 公司 的 MS、ML 电动 机 已 通 
过 CE 认证, “图 东 ” 牌 中 小 型 电机 获得 “福建 省 名 牌 产 品 ” 
KS. 
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基本 建设 及 技术 改造 ”2005 年 行业 大 部 分 企业 根据 企 
业 自 身 的 实际 情况 ,扩大 和 改造 三 房 的 作业 面积 ,增添 所 需 
设备 或 更 新 改造 现 有 设备 ,为 企业 的 生产 发 展 提供 有 利 的 
条 件 。 

江苏 超 力 电器 有 限 公司 投资 1 200 万 元 用 于 上 海 诚 继 
超 力 公 司 和 电子 事业 部 的 基本 建设 及 设备 的 技术 改造 。 

BUM st AE EIA BR n] 2005 年 投资 1 850 万 元 对 新 区 
块 进行 建设 , 其 中 标准 厂房 3 000m ,办 公 楼 及 附 房 
8 000m2 。 

CE E SES IA a 2005 年 又 购置 了 一 台电 脑 智 
能 绕 线 机 ,从 产量 到 质量 发 生 彻底 变化 ,产量 比 原来 提高 近 
3 倍 ,质量 从 原 绕 线 机 99% 的 合格 率 ,提高 到 100% ,产品 检 
验 与 原来 的 全 检 改 为 现在 首 检 ,工作 效率 明显 提高 。 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 的 机 电工 程 项 目 为 省 重点 建设 
项 目 ,总 投资 72 023 万 元 ,2005 年 完成 投资 额 14 608 万 元 ， 
新 建 厂房 28 000m ,形成 年 产 1 200 万 台 家 用 空调 微 电 机 生 
产能 力 。 年 产 280 万 台 高 速 串 激 电 机 项 目 在 2005 年 投入 
了 128 万 元 ,完成 总 投资 额 的 67% ,目前 已 形成 年 产 200 万 
台 高 速 串 激 电 机 的 生产 能 力 ,产品 80% 出 口 美国 。 

威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公 司 投 资 1 500 万 元 ,实施 
占 地 15 000m^ 的 工业 园 三 期 工程 ,新 上 三 条 电机 装配 线 。 
预计 年 可 新 增生 产能 力 100 万 kW。 投资 450 万 元 ,改造 各 
类 生产 设备 33 G8 0E). 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 2005 年 大 力 进 行 厂 
区 改造 ,公司 投入 140 多 万 元 ,所 属 单位 投入 60 多 万 元 用 
于 整体 规划 ,先后 完成 4 个 主要 生产 现场 改造 ,对 63 台 设 
备 进行 搬迁 ,动力 线 改造 人 地 ,电话 增 容 及 电话 线 改 造 ,路 
灯 改 造 , 上 下 水 管道 改造 , 厂 门 改造 ,厂区 主干 道 铺路 ,修缮 
房屋 2 200m? ,铺设 防水 层 5 502m  。 厂 区 面 狐 得 到 很 大 程 
度 的 改善 ,企业 塑 形 初 见 成 效 。 全 年 对 136 台 设 备 进 行 了 
一 级 保养 ,对 134 台 设 备 进行 了 二 级 保养 ,完好 设备 335 
台 , 占 设备 总 数 的 92% 。 更 换 灭 火器 160 具 。 

文登 奥 文 电机 有 限 公 司 完成 钢 结构 库房 5 800^ ,设备 
改造 52 台 套 ,完成 技 改 项 目 22 项 ,其 中 1 项 列 人 省 重点 。 

南京 南 微 电 机 有 限 公 司 2002 年 底 开 始 在 南京 六 合 经 
济 开发 区 建立 新 厂区 ,于 2004 年 初 全 部 搬入 新 厂区 ,2005 
年 基础 建设 投入 120 万 元 ,基建 项 目 基本 完成 。 

浆 东 电机 (和 集团) 股份 有 限 公 司 投资 150 万 元 改造 和 扩 
建 了 电动 机 生产 场所 。 为 提高 工作 效率 ,投资 60 多 万 元 改 
造 公司 内 部 局 域 网 增添 电脑 设备 等 。 

浙江 特种 电机 有 限 公司 投 资 450 万 元 在 新 厂区 建造 厂 
房 ( 钢 结构 )2 幢 , 合 计 建 筑 面 积 28 000m 。 

浙江 京 马 电机 有 限 公 司 2005 年 投资 3 360 万 元 ,在 浏 
泉 工 业 园 区 投资 650 7; 25390 E) — VE, 建筑 面积 
9 850m ,用 作 行政 办 公 、 检 测 中 心 、 新 产品 开发 中 心 等 。 投 
资 2 600 万 元 完成 年 产 100 万 台 YFN 永 磁 无 刷 直 流 电 机 技 
改 项 目 ,引进 日 本 ADA 公司 精密 高 速 冲 床 4 台 、 日 本 黑 田 
公司 双 列 级 进 模具 2 套 以 及 部 分 国产 配套 设备 。 列 入 浙江 
省 重点 技术 改造 项 目 一 项 ,已 于 2005 年 9 月 底 完 成 竣工 验 


收 , 新 增产 量 83 73 & ,产值 7 500 多 万 元 ,利润 1 230 万 元 ， 
节约 能 源 65 万 元 。 

北京 敬业 电工 集团 投入 资金 7 万 元 添加 了 生产 线 和 仪 
器 设备 。 

企业 结构 调整 ”江苏 超 力 电器 有 限 公 司 自 2001 年 改 
制 后 已 逐步 形成 集团 公司 ,下 辖 江 苏 超 力 电器 有 限 公 司 、 江 
苏 超 力 散 热 器 有 限 公司 .江苏 超 力 诚 隆 有 限 公 司 ( 上 海 ) 3T 
苏 超 力 海南 有 限 公 司 。 

2004 年 9 月 佛 出 加 能 电机 电器 有 限 公 司 分 三 乔迁 ,并 
建立 与 武汉 科技 大 学 联营 的 销售 公司 ;2005 年 原 佛 山 加 能 
电机 电器 有 限 公 司 和 佛山 南海 金沙 东 联 电机 厂 合并 ,命名 
为 现在 的 佛 出 市 南海 南洋 电机 电器 有 限 公司 ,部 门 经 过 重 
新 整合 ,体系 也 重新 建立 。 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 2005 年 7 月 收购 了 银川 卧龙 
变压器 有 限 公 司 ,10 月 组 建 了 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 经 过 半年 时 间 ,顺利 
完成 了 天 微 破 产 工作 ,天 虹 公 司 接收 安置 天 微 人 员 ,顺利 完 
成 过 湾 ,再 次 获得 发 展 壮大 的 机 会 。 

北京 富 特 盘 式 电机 有 限 公司 内 部 进行 了 转制 ,与 原 集 
团 公司 拨 离 ,从 合资 企业 变 内 资 企 业 , 企 业 股 东 由 内 部 职工 
组 成 。 

广州 微型 电机 三 有 限 公 司 完成 转制 的 工商 登记 工作 。 

江门 市 东 申 大 电机 有 限 公 司 原 为 江门 市 新 会 区 申 大 电 
机 有 限 公司 ,2005 年 5 月 与 台 商 合资 成 立 江 门市 东 申 大 电 
机 有 限 公 司 ,新 会 区 申 大 公司 2005 年 6 月 起 停业 ,其 业务 
转 人 江门 东 申 大 公司 。 

[ 扎 稿 人 :广州 电器 科学 研究 院 X 
电器 科学 研究 院 周 修 源 ] 
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生产 发 展 情况 ” 微 电 机 产品 种 类 繁多 ,应 用 领域 不 断 


拓展 ,从 主要 用 作 现 代 军 事 装 备 、 工 业 装 备 以 及 自动 控制 系 
统 中 的 重要 精密 机 电 元 件 ,发 展 成 为 广泛 应 用 于 工厂 自动 
化 .办公 自动 化 ,家 庭 自 动 化 ,现代 交通 运输 、 电 子 信 息 、 现 
代 农 业 等 领域 的 重要 基础 元 件 。 我 国 微 电 机 行业 已 成 为 中 
国 国民 经 济 的 一 个 重要 基础 性 产业 。 

根据 微 电 机 分 会 对 部 分 行业 企业 的 统计 ,2005 工业 总 
产值 比 上 年 增长 20. 96% ,工业 销售 产值 比 上 年 增长 
20.63% ,出 口交 货 值 比 上 年 增长 36.66% ,工业 增加 值 比 上 
年 增长 18. 90% ,流动 资产 年 平均 余额 比 上 年 增长 26. 18%， 
产品 销售 收入 比 上 年 增长 22. 4796 ,利润 总 额 比 上 年 增长 
24.29% , 2005 年 微 电 机 行业 部 分 企业 工业 总 产值 见 表 1， 


销售 产值 见 表 2, 工 业 增 加 值 见 表 3 ,经 济 效益 综合 指数 见 
表 4。 


表 1 2005 年 微 电 机 行业 部 分 企业 工业 总 产值 





























(万 元 ) 
浙江 卧龙 控股 和 集 轩 有限 公司 212 098 
横店 集团 联 宜 电机 有 限 公司 48 891 31.15 
河北 电机 股份 有 限 公司 48 078 -1.38 
湖南 科 力 电机 股份 有 限 公司 30 000 42. 86 
贵州 华 烽 电器 有 限 公司 18 940 29.42 
上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 佰 特 电机 有 限 公司 16 919 53. 59 
知 山 欢乐 电机 有 限 公 司 16 021 -8.87 
淄博 山 博 电机 有 限 公 司 15 371 26. 84 
T RE SEE RUBUS 13402 | -14.36 
电光 电机 厂 10 612 103. 88 
梅州 嘉和 电器 有 限 公司 10 603 4.76 
厦门 达 真 磁 记 录 有 限 公司 10 243 | -18.06 
中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 8 086 58.77 
大 连 大 显 精 密 轴 有 限 公司 7256 | -10.62 
百 特 电 机 电器 有 限 公 司 6 471 16.32 





浙江 琦 星 电 子 有 限 公司 6 200 





R2 2005 年 微 电 机 行业 部 分 企业 工业 销售 产值 

















工业 销售 
产值 
(万 元 ) 


















浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 209 538 

河北 电机 股份 有 限 公司 49 357 0. 65 
横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 45 783 29.47 
湖南 科 力 电机 股份 有 限 公 司 27 418 42.06 
FERRERIA REIA RAE] 18 270 40. 98 
贵州 华 烽 电器 有 限 公 司 17 809 21.08 
锥 山 欢 乐 电 机 有 限 公 司 15 961 -8.16 
B8 n5 ZA SEHE UBL 15 681 -2.91 
淄博 山 博 电机 有 限 公 司 11 828 7.83 
梅州 嘉和 电器 有 限 公司 11 080 14.39 
厦门 达 真 磁 记 录 有 限 公 司 10339 | -14.26 
中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 8 085 37.44 
大 连 大 显 精密 轴 有 限 公 司 8 035 5.57 
昌 光 电机 厂 7 863 91. 83 
浙江 琦 性 电子 有 限 公司 5 800 9.43 






百 特 电机 电 玲 有 限 公司 5 710 





RI 2005 年 微 电 机 行业 部 分 企业 工业 增加 值 


工业 增加 值 | 比 上 年 增长 
(HI) 


-23.19 
16. 14 
42.49 
52. 62 
20.41 

- 11.97 

447 













浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 
河北 电机 股份 有 限 公 司 
横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 
湖南 科 力 电机 股份 有 限 公司 
浙江 琦 星 电 子 有 限 公 司 
贵州 华 烽 电 器 有 限 公司 

大 连 大 显 精密 轴 有 限 公司 
曙光 电机 三 

淄博 山 博 电 机 有 限 公司 


行业 概况 © 83 


34 2005 年 微 电 机 行业 部 分 企业 经 济 效益 综合 指数 


企业 和 名称 


浙江 琦 星 电 子 有 限 公司 

横店 集团 联 宜 电机 有 限 公司 

大 连 大 显 精密 轴 有 限 公司 

浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公司 

天 津 万 特 机 械 有 限 公 司 

湖南 科 力 电机 股份 有 限 公司 
宁波 骏 威 转轴 深圳 分 公司 

TE SCRI HB d ERU 8] 

河北 电机 股份 有 限 公司 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 
上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公 司 
苏州 电讯 电机 厂 有 限 公司 

成 都 精密 电机 三 


科技 成 果 及 新 产品 ”西安 徽 电 机 研究 所 研制 的 
J70BYG250 一 CJ01 减速 混合 式 步 进 电动 机 机 组 试车 成 功 。 
该 机 组 用 于 大 型 运载 火箭 发 动机 上 对 燃料 流量 进行 控制 及 
调节 ,是 发 动机 工作 的 关键 部 件 。 系 统 要 求 机 组 输出 转 矩 
大 、 起 动 制 动 平稳 、 定 位 精确 、 功 耗 小 、 控 制 方便 、 抗 外 界 干 
扰 能 力 强 ,更 为 苛刻 的 是 机 组 是 在 条 件 极 其 恶劣 、 振 动 非常 
强 .高 低温 温差 很 大 的 工 况 下 运行 。 

北京 和 利 时 电机 技术 有 限 公 司 推出 精密 数控 直线 运动 
单元 。 这 是 一 种 精密 的 机 械 直 线 传动 机 构 , 由 精密 控制 电 
机 驱动 ,通过 数字 控制 软件 方便 地 实现 运动 速度 和 距离 的 
柔性 变化 ,适用 于 高 速 、 轻 载 精密 的 运动 场合 。 

博 林 特 电 机 有 限 公 司 成 功 开 发 了 电梯 用 无 齿轮 永 磁 同 
步 电 机 ,在 国内 首次 采用 编码 器 前 性 及 双 轴 承 直接 承载 结 
构 ,电机 低速 平稳 、 机 械 强 度 高 ,具有 节能 、 环 保 、 低 振动 和 
低 品 声 的 特点 。 产 品 生产 能 力 将 达 5 000 £. 

由 沈阳 工业 大 学 承担 以 国家 稀土 永 磁 电机 工程 技术 
研究 中 心 副 主任 赵 清 教授 为 课题 负责 人 的 国家 “863” 计 划 
“新 型 稀土 永 磁 电 机 设计 与 集成 技术 ”课题 获得 突破 ,成 功 
开发 的 2.2kW 无 铁心 电机 效率 达到 89. 8% ,功率 密度 提高 
103% ;成 功 开 发 的 5kW 横向 磁 通 电机 的 功率 密度 比 普通 
电机 提高 了 一 倍 。 这 两 种 永 磁 交流 伺服 电动 机 可 广泛 用 于 
数控 机 床 、 机器人、 电动 机 电梯、 家 用 电器 等 场合 。 该 谋 题 
于 2005 年 8 月 13 日 在 大 连通 过 了 国家 “863” 计划 新 材料 
领域 特种 功能 材料 技术 主题 专家 组 的 验收 。 有 目前 ,该 课题 
部 分 成 果 已 转让 给 大 连 机 床 集团 有 限 公 司 及 浙江 调 速 电机 
股份 有 限 公 司 。 企 业 接 产后 ,可 以 很 快 形 成 生产 规模 并 实 
现 出 口 。 | 

质量 及 标准 ”2005 年 ,全 国徽 电机 标准 化 技术 委员 会 
根据 国家 标准 委 的 要 求 ,在 中 国电 器 工业 协会 的 监督 指导 
下 ,经 过 标准 归口 确认 (秘书 处 负责 ) 、 评 价 清理 (各 位 委员 及 
行业 专家 共同 参与 ) 、 专 家 评审 数据 汇总 整理 .网 上 公示 和 
公布 最 终 清理 结果 六 个 阶段 ,顺利 完成 了 标准 归口 确认 和 评 
价 清理 工作 ,削减 了 4096 左右 的 国家 标准 ,提高 了 国家 标准 
的 统一 协调 性 、 科 学 合理 性 和 先进 适用 性 。 期 间 共 有 40 多 
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apg) SIT | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | RAR | SAAS 产品 
TA gus] TEE | MER | 负债 率 | 周转 率 | 用 利润 率 | ”生产率 | MEF 
ME (46) (46) (46) (次 ) (96) (元 /人 ) (46) 


340 000 93. 55 
95 048 93. 64 
243 333 110. 74 
129 924 98. 79 
75 522 96. 64 
55 000 91.39 
46 440 83. 00 
23 812 104. 50 
84 106 102. 66 
25 662 99. 99 
20 179 107.99 
34 948 101. 02 
23 968 85. 89 


位 业内 专家 参加 了 评价 清理 工作 。 清 理 评价 的 结果 为 :由 全 
国 微 电 机 标准 化 技术 委员 会 归口 的 国家 标准 24 项 ,其 中 强 
制 性 标准 1 项 一 一 GB 18211 一 2000《 微 电机 安全 通用 要 求 》 
继续 有 效 。 推 荐 性 国家 标准 23 项 中 ,3 项 继续 有 效 ,9 项 修 
订 ,10 项 修改 ,废止 1 项 一 一 GB/T 10402 一 1989《 磁 阻 式 步 进 
电动 机 通用 技术 条 件 》 ,废止 理由 是 已 制定 了 《 步 进 电动 机 通 
用 技术 条 件 》(IDT，IEC 60034—20—1: 2002) , 3 项 计划 项 
目 继续 执行 ,其 中 2 项 已 完成 报批 ,还 有 1 项 正在 执行 一 一 
GB/T 13633 一 1992《 永 磁 直 流 测速 发 电机 通用 技术 条 件 》( 标 
准 修订 )。 

西安 徽 电机 研究 所 负责 组 织 完 成 了 制 , 修 订 《 上 货轮 减速 
永 磁 同步 电动 机 技术 条 件 》《 无 权 无 刷 水 磁 直 流 电 动机 通 
用 技术 条 件 》 和 《 永 磁 直 流 测速 发 电机 通用 技术 条 件 》3 项 
国家 机 械 行 业 标准 。 

浙江 横店 联 宜 电机 有 限 公 司 生产 的 “LINIX 牌 " 微 电机 
获得 浙江 名 有 牌 产品 证 书 和 金华 名 牌 产品 证 书 。 

浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公司 再 次 通过 了 由 万 泰 认证 监 
督 审 核 小 组 进行 的 IS09001 质量 管理 体系 和 IS014001 环境 
管理 体系 外 部 监督 审核 。 

管理 及 改革 ”卧龙 控股 集团 有 限 公 司 微 电 机 事业 部 
强化 规范 化 管理 ,积极 应 对 高 成 本 挑战 ,加 快 推进 由 粗放 型 
经 营 向 节约 型 经 营 转变 、 由 低 成 本 优势 向 高 技术 高 附加 值 
优势 转变 的 进程 ,企业 鳃 利水 平 大 幅度 增长 。 年 初 , 紧 紧 围 
绕 经 营 责任 制定 量 、 定 性 指标 ,进一步 规范 、 创 新 各 项 管理 
制度 ,强化 执行 成 本 、 质 量 \ 技 术 、 生 产 、 销 售 等 各 个 层面 与 
相关 责任 人 及 其 员工 收入 紧密 挂钩 的 考核 细则 。 从 3 月 
起 ,逐步 推行 ERP 信息 化 管理 手段 ,规范 业务 流程 ,实现 产 、 
供 \ 销 ,技术 质量 、 财 务 的 全 过 程 ,精细 化 、 高 效率 的 实时 控 
制 管理 促进 生产 效率 成 倍 提高 。 

浙江 省 丽水 市 和 西安 徽 电机 研究 所 签订 了 《 微 电 机 产 
业 基 地 技术 创新 服务 平台 合作 协议 》, 旨 在 利用 双方 的 不 同 
产业 优势 ,互惠 互利 .开展 合作 ,为 丽水 市 的 缝 幼 机 电机 等 
微 电 机 企业 的 新 品 开 发 和 产业 整体 升级 搭建 良好 的 技术 文 
撑 平 台 。 


江苏 小 天 物 集 团 公 司 与 日 本 富士 通 合 资 创办 富 天 江 电 
子 公司 ,双方 各 占 50% 的 股份 ,建成 占 地 5 万 m 的 现代 化 
厂房 ,主要 生产 各 种 直流 无 刷 电机 、 交 流 变频 电 顶 及 相关 电 
子 元 器 件 。 到 2010 年 形成 年 产 节 能 电机 1 000 万 台 的 规 
模 ,产值 超 10 亿 元 。 

行业 活动 ”中 国电 器 工业 协会 微 电 机 分 会 和 西安 微 
电机 研究 所 在 西安 召开 了 微 电 机 工业 “十 一 五 "发展 论坛 。 
来 自 微 电机 行业 及 相关 企业 的 80 ae 科研 机 
构 和 高 等 院 校 的 150 位 代表 出 席 了 会 议 。 本 次 会 议 由 在 拱 
eg a em Ve i 
产业 优势 资源 ,同时 针对 “十 一 五 "期间, 全 国 微 电 机 产业 面 
临 的 发 展 环境 \ 增 长 空间 和 发 展 热点 ,共同 探讨 了 促进 我 国 
微 电 机 产业 进步 ,加 快 商业 化 和 产业 化 进程 等 有 关 问 题 。 
会 议 编 印 的 论文 集 , 收 录 了 综述 类 、 应 用 类 、 设 计 与 研究 、 管 
理 类 报告 与 论文 共 43 篇 ,总 结 和 体现 了 近年 来 我 国 微 电 机 
领域 的 新 技术 、 新 工艺 、 新 观点 和 新 发 展 。 

为 了 提高 我 国 微 特 电 机 企业 的 技术 水 平 ,为 行业 培养 
专门 人 才 , 中 国电 器 工业 协会 微 电 机 分 会 和 西安 微 电 机 研 
究 所 共 举 办 了 三 届 微 特 电 机 技术 专门 人 才 培 训 班 ,共有 100 
多 个 企业 的 150 余 名 学 员 参 加 。 

【 扎 稿 人 :西安 徽 电 机 研究 所 郭 巧 彬 ” 审 稿 人 :西安 微 
E LOT 25 Br GE XC) 


生产 发 展 情况 ”2005 年 在 国家 继续 实行 宏观 调控 的 经 
济 环境 和 政策 环境 中 ,防爆 电机 行业 继续 保持 增长 势头 ,总 


体 生产 经 营 形 势 良 好 ,市 场 需求 总 量 的 增加 推动 了 各 个 企 
业 生 产 速度 加 快 。 据 对 防爆 电机 分 会 31 个 会 员 单位 的 调 
查 统计 ,2005 年 上 半年 受 钢铁 、 铀 等 原材料 价格 大 幅 上 涨 冲 
击 ,各 三 都 承受 了 很 大 的 经 营 压 力 和 经 济 损失 。 但 下 半年 
随 着 原材料 价格 回落 ,又 使 防爆 电机 行业 突 迫 的 书面 得 到 
缓解 。 同 时 ,国家 产业 结构 的 调整 .新 型 工业 化 步伐 加 快 以 
及 煤炭 化工、 发 电 设备 、 输 变 电 等 行业 的 发 展 也 刺激 了 电 
机 制造 业 的 发 展 。 面 对 这 种 形势 ,防爆 电机 企业 不 断 加 大 
生产 规模 建设 ,通过 技术 改造 提高 生产 工艺 水 平 ,使 防爆 电 
机 行业 得 到 健康 快速 的 发 展 。2005 年 防爆 电机 行业 各 项 经 
济 技术 指标 均 创 历史 新 高 :防爆 电机 产量 首次 突破 1 000 万 
kW 大 关 , 达 到 1 137. 52 万 kW, 比 上 年 增长 46.44% ;产值 
首次 突破 20 亿 元 大 关 , 达到 26. 07 亿 元 , 比 上 年 增长 
79.76% ;销售 量 基 本 与 产量 同步 ,达到 1 110.12 万 kW, 比 
上 年 增长 45.76% ;销售 单价 达到 243 元 /kW , 比 上 年 增长 
16. 89% 。 

虽然 2005 年 产销 量 的 良好 增长 使 行业 多 数 企 业 获 得 
了 较 好 的 利润 ,但 目前 ,行业 中 防爆 电机 形成 生产 规模 的 企 
业 为 数 很 少 , 多 数 企业 生产 的 防爆 电机 产量 仅 占 其 电机 产 
量 的 极 少 部 分 。 产 量 超过 百 万 千瓦 的 防爆 电机 企业 仅 有 南 
阳 防 爆 集 团 公 司 和 佳 本 斯 电机 股份 有 限 公 司 2 个 企业 , 合 
on rN et 
万 kW 以 上 的 企业 ,只 有 南阳 防爆 集团 有 限 公 司 一 个 。 产 
量 在 50 ~ 100 万 kW 的 有 江苏 锡 安 达 、 江 苏 大 中 AU UM 
西北 煤 机 无锡 南方 .山西 防爆 6 个 企业 ,合计 产量 430.1 
万 kW, 占 行业 总 产量 的 的 38.74% 。 其 余 23 个 企业 合计 产 
Æ 286. 82 万 kW, 占 行业 总 产量 的 的 25. 8496 。 

2005 年 防爆 电机 总 体 是 供 大 于 求 , 市 场 竞 争 十 分 激烈 ， 
给 行业 健康 有 序 的 发 展 带 来 了 一 定 压力 。2005 年 防爆 电机 
行业 工业 总 产值 前 15 名 企业 经 济 指标 完成 情况 见 表 1， 
2005 年 防爆 电机 行业 31 个 企业 经 济 效益 综合 指数 见 表 2。 


表 1 2005 年 防爆 电机 行业 工业 总 产值 前 15 名 企业 经 济 指标 完成 情况 
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南阳 防爆 集团 有 限 公司 
佳木斯 电机 上 股份 有 限 公 司 
江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 
衡水 电机 股份 有 限 公司 

江苏 贝 得 电机 股份 有 限 公 司 

抚顺 煤矿 电机 厂 

安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 
淮安 威 灵 清 江 电机 制造 有 限 公司 
江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公 司 
西北 煤矿 电机 三 

山西 防爆 电机 ( 集团) 有 限 公司 

天 津 大 明 电 机 股份 有 限 公司 

无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 
江苏 万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公 司 
德州 恒 力 电机 有 限 责任 公司 
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南阳 防爆 集团 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 
衡水 电机 上 股份 有 限 公司 

江苏 贝 得 电机 股份 有 限 公司 

抚顺 煤矿 电机 三 

安徽 旋 南 电机 股份 有 限 公 司 

淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公 司 
江苏 锡 安 达 防 爆 股份 有 限 公司 

西北 煤矿 电机 三 

山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 

天 津 大 明 电 机 股份 有 限 公司 

无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 
江苏 万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公司 
德州 恒 力 电机 有 限 责 任 公 司 
注 : 部 分 企业 统计 数字 包括 有 非 防 爆 电 机 产品 。 


R2 2005 年 防爆 电机 行业 31 个 企业 经 济 效益 综合 指数 
总 资产 | 资本 保 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 


D0 


序号 企业 名 称 贡献 率 | 值 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 

. (%) ( 96) ( 96) (次 ) (96) (元 /人 ) 
1 | 南阳 防爆 集团 有 限 公 司 . 125 579 
2 | 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 . . 99 271 
3 | 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 4. 57 171 
4 | 江苏 贝 得 电机 股份 有 限 公 司 2. 60 062 
5 | 衡水 电机 股份 有 限 公司 3. 78 943 
6 | 抚顺 煤矿 电机 三 1. 101 841 
7 | 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 2. 57 860 
8 “| 淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公司 1. 63 277 
9 | 江苏 锡 安 达 防 爆 股份 有 限 公 司 5. 35 797 
10 | 西北 煤矿 电机 三 1. 94 830 
11 | 山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 l. 39 133 
12 | 天 津 大 明 电机 股份 有 限 公 司 1. 62 864 
13 | 无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公 司 2. 66 322 
14 | 江苏 炜 赋 集 团 南 通电 机 制造 有 限 公 司 1. 97 020 
15 | 德州 恒 力 电 机 有 限 责 任 公司 1. 26 098 
16 | 浙江 防爆 电机 有 限 公司 1. 41 058 
17 | DERS EU. l. 37 945 
18 | 山东 山 防 防爆 电机 有 限 公 司 l. 38 891 
19 | 重庆 特种 电机 广 0. 49 178 
20 | 河南 安阳 华安 煤矿 电机 有 限 责 任 公司 0. 83 986 
21 | 和 丹东 黄海 电机 有 限 公司 l. 26 185 
22 | 河北 防爆 电机 厂 0. 15 082 
23 | 浙江 浦东 电机 有 限 公司 0. 18 497 
24 | 于海 享 得 防爆 电机 有 限 公 司 . . 51 308 
25 | 温州 南洋 防爆 电机 有 限 公 司 l 
26 | 无 锡 瑞 佳 电 机 有 限 公司 . . 70 000 
27 | 无锡 市 锡 北 特种 电机 厂 . . 72 581 
28 | 无 锡 市 锡 安防 爆 电机 有 限 公 司 . . 54 718 
29 | 苏州 特种 电机 厂 24 224 
30 | 浙江 沪 新 防爆 电机 有 限 公 司 . 22 140 





31 | 宁波 长 江 电 机 实业 有 限 公司 


产品 分 类 产量 及 销售 ”目前 防爆 电机 仍 以 申 爆 系列 电机 向 YB2 小 型 防爆 电机 转移 。YB2 电机 经 过 连续 3 年 的 快速 发 
为 主 ,YB2 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 逐渐 替代 YB 系列 电动 展 ,产量 从 2003 年 占 行业 防爆 电机 总 产量 的 1/4 提高 到 2005 
机 ,成 为 防爆 电机 行业 的 主导 产品 。2005 年 防爆 电机 生产 继续 ”年 的 近 1/2, 达 522.6 JI kW, YB 电机 产量 239 万 kW, 基本 保 
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持 稳定 , 占 防爆 电动 机 总 产量 的 21.53% , YA 系列 增 安 型 电动 
机 产量 为 18.25 万 kW, 占 防爆 电动 机 总 产量 的 1.64%。 其 他 
煤矿 专用 隔 爆 型 电动 机 ,以 及 其 他 防爆 类 型 的 电动 机 产量 为 
330.27 万 kW, 占 防爆 电动 机 总 产量 的 29.75% 。2005 年 防爆 电 
机 分 类 产品 产量 比例 见 图 1。2005 年 防爆 电机 行业 产量 排名 
前 15 名 企业 见 表 3。 


RI 2005 年 防爆 电机 行业 产量 排名 前 15 名 企业 
防爆 电机 产量 
(A kW) 
232.3 
160.9 
103.2 
89 
71 
65 
64 
50.4 
33.1 
32.6 
21.5 
21 
17 
17 



















南阳 防爆 集团 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 

江苏 锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 公司 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 

OUR ELI 

西北 煤矿 电机 制造 有 限 责 任 公司 
无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 

山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 

分 宜 煤矿 电机 厂 

江苏 贝 得 电机 股份 有 限 公司 

上 海 享 得 防爆 电机 有 限 公司 

河南 安阳 华安 煤矿 电机 有 限 责任 公司 
山东 山 防 防爆 电机 有 限 公司 

河北 防爆 电机 厂 
重庆 特种 电机 厂 


T 00 —-1 C t RR Ut N — 


随 着 市 场 需求 的 上 升 ,产品 销售 量 也 明显 增加 。2005 
年 防爆 电机 共 销 售 1 110. 12 万 kW, 比 上 年 增长 45. 7696 。 
销量 相对 产量 增幅 较 低 , 行 业 库存 增加 。2005 年 防爆 电机 
行业 出 口 创汇 的 企业 有 南阳 防爆 集团 有 限 公司 、 佳 木 斯 电 
机 股份 有 限 公 司 .安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 ,淮安 威 灵 清 
江 电 机 制造 有 限 公 司 ,天津 大 明 电 机 股份 有 限 公 司 、 山 西 防 
爆 电 机 (集团 ) 有 限 公司 和 衡水 电机 股份 有 限 公司 。 然 而 出 
口 防爆 电机 的 企业 只 有 南阳 防爆 集团 有 限 公 司 和 佳木斯 电 
机 股份 有 限 公司 ,防爆 电 机 出 口 创汇 额 为 292.8 万 美元 , 比 
上 年 略 有 降低 。 佳 木 斯 电机 股份 有 限 公 司 防 爆 电 机 产品 出 
口 区 域 主要 是 东南 亚 和 澳大利亚 ,出 口 创汇 额 67. 61 万 美 
元 。2005 年 南阳 防爆 集团 有 限 公 司 继续 扩大 了 对 外 合作 力 
度 , 承 接 了 多 项 新 产品 的 研发 制造 项 目 ,出 口 创汇 额 首 次 突 
破 1 000 万 美元 , 其 中 防爆 电机 出 口 创汇 人 额 比 上 年 增长 
12.395, 

科研 成 果 及 新 产品 ”YB2 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动 
机 是 防爆 电机 的 基本 系列 电机 s* 2005 年 南阳 防爆 电气 研究 
所 按照 国家 有 关 能 效 标准 GB18613 一 2002《 中 小 型 三 相 异 


步 电动 机 能 效 限定 值 及 节能 评价 值 ) 的 规定 及 试制 生产 的 
实际 情况 ,对 该 系列 电机 进行 了 调整 设计 和 改版 完善 ,使 得 
YB2 系列 电机 最 终 定型 ,从 而 满足 了 市 场 的 需求 。 近 年 来 ， 
作为 防爆 电机 归口 所 的 南阳 防爆 电气 研究 所 已 逐步 完成 其 
他 派生 系列 防爆 电机 的 开发 .设计 和 制造 。 继 YA2 系列 增 
安 型 三 相 异 步 电 动机 和 YBJY 系列 燃油 加 油 机 用 隔 爆 型 三 
相 异 步 电 动机 联合 设计 完成 后 ,南阳 防爆 电气 研究 所 又 组 
织 防爆 电机 行业 骨干 企业 组 成 联合 设计 工作 组 ,开发 设计 
YBF2 系列 风机 用 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 。 按 照 技 术 任务 
书 和 产品 标准 要 求 ,联合 设计 工作 组 讨论 确定 了 YBF 系列 
风机 用 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 的 典型 设计 方案 。 联 合 设计 
期 间 , 南 阳 防爆 电气 研究 完成 了 全 系列 电机 施工 图 的 设计 
方案 技术 文件 和 工艺 文件 的 制定 工作 。2005 年 4 季度 , 联 
合 设计 工作 组 成 员 对 施工 图 纸 进 行 了 全 面 仔细 的 审核 答 
字 。12 月 22 ~26 日 在 福建 武夷 山 召开 了 审查 会 议 ,会 议 审 
查 委员 会 成 员 由 用 户 和 制造 厂 专家 组 成 。 审 查 委员 会 成 员 
对 YBF2 系列 电机 施工 图 纸 .技术 文件 进行 了 认真 审查 ,并 
一 臻 通过 审查 。 目 前 ,YBF2 系列 电机 已 进入 试制 阶段 。 试 
制 工作 由 参加 联合 设计 工作 组 的 成 员 单位 负责 分 工 试制 。 
预计 2006 年 底 完成 YBF2 系列 电机 样机 试制 任务 ,届时 行 
业 还 将 组 织 有 关 方面 的 专家 对 该 系列 电机 进行 鉴定 。 通 过 
鉴定 后 的 YBF2 系列 电机 产品 将 推 向 市 场 ,满足 煤炭, 石油 、 
化 工 等 工业 的 需求 。 今 后 ,南阳 防爆 电气 研究 所 还 将 根据 
市 场 需 求情 况 ,不 断 组 织 防爆 电机 行业 开发 新 系列 防爆 电 
机 产品 。 为 了 满足 防爆 电机 行业 配套 厂 和 市 场 的 需要 ,一 
些 防爆 电机 企业 还 根据 用 户 的 不 同 需要 开发 设计 了 不 同类 
型 的 防爆 电机 。 

南阳 防爆 集团 有 限 公 司 开发 的 中 小 型 高 效 电机 首 家 通 
过 国家 节能 电机 产品 高 效 节能 认证 ,并 获 “ 国 家 重点 新 产 
品 " 称 号 ;高 效 节 能 矿 用 主 通风 机 首 家 通过 国家 级 鉴定 并 获 
“国家 重点 新 产品 ”称号 ; 大 型 异步 增 安 型 电机 获得 “国家 
重点 新 产品 称号 ; 增 安 型 无 刷 励磁 同步 机 通过 中 石化 集团 
组 织 的 成 果 鉴 定 ,获得 “国家 重点 新 产品 "称号 ,被 中 石化 集 
团 指 定 为 替代 进口 产品 。 企 业 申 报 、 获 得 授权 的 防爆 电机 
实用 新 型 专利 计 14 项 。 

2005 年 南阳 防爆 集团 有 限 公司 新 开发 的 TAW8800 一 
20 增 安 型 无 刷 励磁 同步 电动 机 、YB800 系列 高 压 隔 爆 型 三 
相 异 步 电 动机 属于 具有 国际 先进 水 平 的 高 科技 新 产品 , 填 
补 了 国内 空白 。 其 中 TAW8800 一 20P 是 目前 国际 单机 容量 
最 大 的 增 安 型 同步 电机 ,其 制造 工艺 和 技术 标准 体现 了 目 
前 防爆 电机 制造 业 的 最 高 水 准 ,表明 该 公司 防爆 电机 生产 
技术 已 经 达到 目前 国际 先进 水 平 。 

佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 将 “TBYC 隔 爆 型 稀土 永 磁 同 
步 电动 机 ”的 研制 列 为 2003 ~ 2005 年 黑龙 江 省 重大 区 域 攻 
关 科技 计划 项 目 ,课题 编号 :GQ03A527。2006 年 1 月 6 H, 
由 黑龙 江 省 科技 厅 主 持 对 该 项 目 进行 了 技术 鉴定 。 鉴 定 意 
见 为 :提供 的 鉴定 材料 齐全 ,符合 鉴定 要 求 。@ 该 系列 电 
动机 与 同 容量 的 YB 系列 异步 电动 机 相 比 ,效率 和 功率 因数 
高 ,重量 轻 , 振 动 噪声 低 。@ 该 系列 电动 机 集 同步 电机 、 防 
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电动 机 经 机 械 工 业 防爆 电气 设备 质量 监督 检测 中 心 检测 ， 
各 项 技术 指标 符合 技术 条 件 的 要 求 。 

2005 年 安徽 皖 南 电 机 股份 有 限 公 司 生 产 的 YB2 系列 
隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 被 正式 列 人 《名 、 优 、 新 机 电 产 品目 
录 》 数 据 库 。 安 徽 皖 南 电机 股份 有 限 公司 为 适应 市 场 需 求 ， 
相继 开发 了 YLV 系列 ( H355 一 450) 低压 大 功率 三 相 异 步 电 
ZIEL YES 系列 (H80 一 180) 、NS320 不 锈 钢 三 相 异 步 电 机 、 
YZR315—355 起 重治 金 三 相 异步 电动 机 、YBK2 系列 
(H100 一 355 ) 煤矿 井下 用 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 、Z4 系列 
(H315 一 400) 直流 电机 、SR 系列 开关 磁 阻 调 速 系统 以 及 了 、 
Y2, YKK, YLKK, YR, YRKK 系列 (6kV ,10kV) 中 型 高 压 三 相 
异步 电动 机 。 其 中 ,SR 系列 开关 磁 阻 调 速 系统 作为 一 种 新 
型 的 调 速 驱动 系统 ,以 其 结构 简单 牢固 、 成 本 低 、 效 率 高 、 调 
速 性 能 优良 和 可 控 性 灵活 等 优点 愈 来 愈 得 到 人 们 的 认可 和 
应 用 。 且 前 已 成 功 应 用 于 电动 车 驱动 系统 .家 用 电器 ,航空 
航天 等 众多 领域 。Z4 系列 直流 电机 系 国 内 引进 德国 技术 
生产 的 性 能 可 靠 且 较为 成 熟 的 产品 ,具有 稳定 、 良 好 的 调 
速 性 能 ,可 实现 降低 电 枢 电压 恒 转 矩 向 下 调 速 和 减 小 励磁 
电流 恒 功 率 向 上 调 速 , 调 速 范围 宽 ,高 低 转速 比 可 达 1: 200, 
该 产品 具有 体积 小 、 重 量 轻 ,输出 功率 大 ,过 载 能 力 强 ,附加 
值 高 等 特点 ,广泛 适用 于 冶金 .机 床 、 造 纸 、 印 刷 、 纺 织 、 印 
染 、 水 泥 等 行业 的 各 类 传动 机 械 。 目 前 ,该 系列 电机 已 形成 
批量 生产 规模 ,年 产值 达 1 500 万 元 ,给 公司 带 来 了 可 观 的 
经 济 效 益 。 

山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 研制 的 280kW 矿 用 开 
关 磁 阻 电 机 具有 国际 领先 水 平 ,公司 与 德国 、 意 大 利 、 澳 大 
利 亚 的 一 些 企业 合作 ,尤其 在 风力 发 电机 方面 ,前 景 非常 广 
VR 

江苏 万 高 (南通 ) 电机 制造 公司 在 集中 力量 进行 YB2 
系列 电动 机 研制 的 同时 ,结合 市 场 需求 全 面 开 展 YB 系列 中 
型 高 压 电机 的 开发 ,进一步 优化 产品 结构 。 此 外 ,还 成 功 开 
发 了 矿 用 隔 爆 型 交流 真空 软 起 动 器 (至 315A/1 140V 单 闭 、 
双 闭 ) 和 隔 爆 型 交流 变频 控制 装置 (至 400kW/1140V 单 闭 、 
XP) ,已 投入 生产 ,不 断 拓宽 防爆 电气 产品 品种 的 生产 领 
域 。 

质量 及 标准 ”国家 防爆 电气 产品 质量 监督 检验 中 心 
(CQST) 狼 抓 内 部 管理 ,坚持 公正 准确 、 科 学 可 靠 、 优 质 高 
效 、 持 续 提高 的 质量 方针 ,不 断 提高 检验 工作 质量 ,为 防爆 
电气 产品 生产 企业 提供 了 大 量 的 检验 服务 ,有 力 地 保障 了 
石油 ,化 工 、 煤 炭 等 行业 的 生产 安全 。 

2005 年 7 月 9 日 国务 院 颁布 了 《中 华人 民 共 和 国 工业 
产品 生产 许可 证 管理 条 例 》, 并 于 2005 年 9 月 1 日 起 正式 
施行 ;2005 年 9 月 5 日 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 又 颁布 
了 《中 华人 民 共 和 国 工业 产品 生产 许可 证 管理 条 例 实施 办 
法 》, 于 同年 11 月 1 日 实施 。 全 国 工业 产品 生产 许可 证 管 
理工 作 已 经 进入 法 制 化 ,科学 化 .规范 化 发 展 的 时 期 。 随 着 
国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 对 无 生产 许可 证 企业 查处 力度 
的 加 大 ,防爆 电气 生产 许可 证 发 证 工作 越 来 越 受到 各 方面 
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的 重视 。2005 年 共 受理 了 155 个 企业 的 申请 ,审查 企业 165 
个 (加 上 2004 年 结 转 ) ,发 放 证 书 231 张 。2002 ~ 2005 年 总 
计 受 理 506 个 企业 的 申请 ,审查 企业 475 个 ,已 发 证 书 809 
张 。 其 中 ,防爆 电器 591 张 证 书 , 防 爆 电 机 179 张 证 书 , 防 
爆 仪表 39 张 证 书 。 目 前 ,防爆 电气 产品 许可 证 工作 正 严 格 
按照 《中 华人 民 共 和 国 工 业 产 品 生产 许可 证 管理 条 例 》 和 
《中 华人 民 共 和 国 工业 产品 生产 许可 证 管理 条 例 实 施 办 法 》 
的 规定 ,在 全 国 工 业 产 品 生产 许可 证 办 公 室 的 统一 部 署 下 
继续 健康 有 序 的 顺利 进行 。 

全 国防 爆 电 气 设备 标准 化 技术 委员 会 2005 年 编制 了 
《燃油 加 油 站 ”第 1 部 分 :计量 泵 、 加 油 机 和 潜 油 泵 防爆 安 
全 技术 要 求 》 《可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 第 3 部 分 : 存 
在 或 可 能 存在 可 燃 性 粉尘 危险 场所 分 类 》《 爆 炸 性 气体 环 
境 用 电气 设备 正 压 房间 或 建筑 物 的 结构 和 使 用 》《 可 燃 性 
气体 检测 用 电气 设备 第 1 部 分 :通用 要 求 和 试验 方法 》 等 4 
项 国家 标准 ,并 通过 了 标准 委员 会 的 标准 审查 , 现 已 上 报答 
批 。 

2005 年 初 全 国防 爆 电 气 设 备 标准 化 技术 委员 会 防爆 电 
机 分 技术 委员 会 ,上 报 了 《4 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 
第 1 部 分 :YB2 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 63 一 
355 ) 》《 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 第 3 部 分 :YB2 一 
F1,YB2-—WF1,YB2—F2, YB2—WF2 系列 防腐 、 户 外 防腐 
隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 63 一 355)》《 隔 爆 型 三 相 
异步 电动 机 技术 条 件 第 4 部 分 :YB2 系列 隔 爆 型 (EXd II 
CT1 一 T4) 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 63 一 355 )》《 隔 爆 型 三 
相 异 步 电 动机 技术 条 件 第 5 部 分 :YBF2 系列 风机 用 隔 爆 型 
三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 63 一 355)》《 隔 爆 型 三 相 异 步 电 
动机 技术 条 件 第 6 部 分 :YB2 一 H 系列 船用 隔 爆 型 三 相 异 
步 电 动机 (机 座 号 63 一 355)》 和 《 矿 用 隔 爆 型 潜 污 水 电 泵 》 
等 6 项 行业 标准 报批 稿 ,并 通过 了 上 级 主管 部 门 批准 ,已 由 
国家 标准 出 版 社 出 版 发 行 。 上 述 6 项 行业 标准 于 2005 年 4 
月 开始 实施 。 

2004 ~ 2005 年 全 国防 爆 电气 设备 标准 化 技术 委员 会 防 
爆 电 机 分 技术 委员 会 根据 行业 和 市 场 情况 , 制 、 修 订 了 《 陋 
爆 型 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 第 7 部 分 :YBGB2、YBGB2 一 
W 系列 户 内 、 户 外 管道 泵 用 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 
63 ~355)》《YB 系列 高 压 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 
400 — 560) EAR E (6kV)) .CYBD 系列 隅 爆 型 多 速 三 相 腊 
步 电动 机 (机 座 号 80 ~280) 技 术 条 件 》 和 《YBDC 系列 隔 爆 
型 电容 起 动 单 相 异 步 电 动机 (机 座 号 71 ~ 100) 技 术 条 件 》4 
项 行业 标准 。 这 4 项 标准 2005 年 12 月 经 全 国防 爆 电 机 标 
准 化 分 技术 委员 会 二 届 一 次 会 议 审 查 通 过 , 现 已 形成 报批 
稿 上 报 ,审查 待 批 。 

根据 中 国 机 械 工 业 联合 会 中 机 联 标 (2004)403 号 《 关 
于 编制 2005 年 机 械 行业 标准 项 目 计划 的 通知 》 的 要 求 , 防 
爆 电机 分 标 委 会 秘书 处 于 2005 年 年 初 上报 了 《TAW 系列 
增 安 型 无 刷 励 磁 同步 电动 机 技术 条 件 》《YA 系列 增 安 型 三 
相 异 步 电 动机 (机 座 号 315 ~450)》《 YAKK、YAKS 系列 高 
压 增 安 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 355 ~ 630)》 和 《 增 安 型 


无 刷 励磁 同步 电动 机 防爆 技术 要 求 》 等 4 项 推荐 性 行业 标 
准 制 、 修 订 项 目 计划 和 推荐 性 行业 标准 项 目 任务 书 。 目 前 ， 
上 述 4 项 行业 标准 正在 制 修订 中 。 

近年 来 ,防爆 电机 企业 非常 重视 产品 质量 ,多 家 通过 了 
ISO 体系 认证 ,产品 在 市 场 上 得 到 了 用 户 认可 ,并 获得 了 很 
多 荣誉 。 如 南阳 防爆 集团 公司 CNE 牌 防爆 电机 , 获 * 中 国 
名 牌 ”产品 称号 ;1 1000kW 各 类 电动 机 被 认定 为 “国家 免 
检 产 品 "。 佳 木 斯 股份 电机 公司 飞 球 牌 电机 获 “中 国名 牌 ” 
产品 称号 ;Y、YB、YKK、YZR、TAW 等 系列 电机 获得 “国家 锡 
检 产 品 "称号 等 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2005 年 防爆 电机 行业 31 个 企 
业 中 ,18 个 企业 进行 了 基本 建设 及 技术 改造 , 占 被 调查 企业 
总 数 的 58. 06% ,投资 总 额 2. 2 亿 多 元 , 比 上 年 降低 。 进 行 
基本 建设 及 技术 改造 的 18 个 企业 中 投资 额 在 1 000 万 元 以 
上 的 企业 主要 有 :南阳 防爆 集团 有 限 公司 .佳木斯 电机 股份 
有 限 公司 、 淮 安 威 灵 清 江 电 机 制造 有 限 公司 、 江 苏 大 中 电机 
制造 有 限 公 司 .浙江 防爆 电机 有 限 公司 、 江 苏 锡 安 达 防 爆 股 
份 有 限 公司 .衡水 电机 股份 有 限 公司 .浙江 浦东 电机 有 限 公 
司 。 上 述 公司 除 少数 公司 以 外 , 绝 大 多 数 企业 年 产量 超过 
百 万 千瓦 。 

2005 年 防爆 电机 行业 18 个 企业 完成 基本 建设 及 技术 
改造 投资 额 见 表 4。 


表 4 2005 年 18 个 企业 完成 基本 建设 及 技术 改造 投资 额 





南阳 防爆 集团 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 

淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公 司 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 

浙江 防爆 电机 有 限 公司 

浙江 浦东 电机 有 限 公 司 

江苏 锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 公 司 

衡水 电机 股份 有 限 公 司 

西北 煤矿 电机 厂 

无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 

山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公 司 

抚顺 煤矿 电机 厂 

安徽 驼 南 电 机 股份 有 限 公司 

江苏 贝 得 电机 股份 有 限 公司 
河北 防爆 电机 厂 

无 锡 瑞 住 电 机 有 限 公司 

天 津 大 明 电 机 股份 有 限 公 司 

无 锡 市 锡 北 特种 电机 厂 


2005 年 南阳 防爆 集团 有 限 公司 “ 大 型 防爆 电机 和 防爆 
风机 ”项 目 , 于 2004 年 12 月 被 列 人 国家 电力 装备 本 地 化 及 
结构 调整 专项 (第 三 批 ) ,国家 发 展 与 改革 委员 会 以 发 改 办 
工业 [2004]2451 号 文 批 准 。 项 目 自 2004 年 12 月 开始 投资 
建设 ,2005 年 12 月 基本 完工 。 项 目 共 完成 投资 7 000 77 
元 ,其 中 2005 年 完成 固定 资产 投资 额 4 460 万 元 ,主要 用 于 
购置 关键 的 大 型 高 精 端 数控 设备 及 电工 专用 设备 等 ,用 于 
项 目的 技术 改造 和 项 目 产品 的 产业 化 。 

2005 年 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 “TBYC 隔 爆 型 稀土 
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永 磁 同步 电动 机 技术 改造 项目 2003 年 10 月 被 列 人 国家 
第 一 批 振 兴 老 工业 基地 改造 计划 中 ,2004 年 5 月 国家 发 展 
与 改革 委员 会 以 发 改 工 业 [2004]j896 号 文 批准 ,项 目 自 
2004 年 6 月 开始 投资 建设 ,2005 年 11 月 基本 完工 。 项 目 共 
完成 投资 6 707.11 万 元 ,其 中 银行 贷款 2 895 万 元 、 国 家 老 
工业 基地 调整 改造 专项 国家 预算 内 资金 (国债 ) 投资 614 万 
元 、 地 方 政府 配套 100 万 元 ,其 余 3 098.11 万 元 为 企业 自 筹 
( 含 利用 原 有 固定 资产 投资 1 840. 91 万 元 ) 。 目 前 该 项 目 
正在 准备 验收 阶段 。 

安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 为 了 扩大 生产 规模 ,投入 
3 000 万 元 用 于 年 产 150 万 kW 电动 机 制造 工程 项 目 。 经 过 
一 年 的 施工 ,2005 年 5 月 正式 投产 ,主要 生产 高 附加 值 的 中 
型 高 压 三 相 异 步 电 机 和 ZA 系列 直流 电机 。 此 外 ,还 新 增生 
产 设备 ,检测 仪器 及 环保 、 安 全 等 专用 设备 60 余 ( 台 ) 套 。 
同时 ,为 了 提高 设计 和 管理 手段 ,在 计算 机 应 用 上 投入 360 
余万元 ,完善 了 ERP 数据 管理 系统 及 PDM 图 档 管 理 系 统 ， 
企业 管理 与 技术 资料 管理 完全 实行 微机 化 。 这 些 项 目的 顺 
利 实施 ,解决 了 制约 企业 新 产品 开发 工作 的 瓶颈 ,企业 的 产 
品 开发 工作 得 到 了 迅速 的 提高 。 

对 外 合作 ”多 年 的 国际 合作 ,使 国家 防爆 电气 产品 质 
量 监督 检验 中 心 (CQST) 在 国际 的 防爆 认证 领域 享有 很 高 
的 声誉 ,CQST 的 检验 技术 与 认证 水 平 得 到 了 国际 同行 的 高 
度 认 可 。CQST 是 UL 惟一 的 直接 接受 试验 结果 和 试验 报告 
的 检验 机 构 。CQST 分 别 与 德国 PITB、 挪 威 NEMKO 美国 
UL 与 FM 澳大利亚 Testsafe、 法 国 LCIE 等 国外 防爆 电气 产 
品 检验 机 构建 立 了 相互 认可 检验 结果 的 协议 ,为 我 国防 爆 
电气 行业 企业 进入 欧洲 和 北美 市 场 创造 了 极 大 的 方便 条 
件 。 辣 时 ,由 于 CQST 在 高 效 电 机 试验 方面 的 突出 成 绩 ,不 
但 得 到 了 美国 NIST 的 高 度 评价 ,也 为 中 国 的 电机 行业 制造 
广 取 得 美国 的 高 效 电机 认证 提供 了 可 靠 的 技术 支持 和 保 
证 。 

2005 年 6 H KEMA 国际 发 展 部 总 裁 到 COST 访问 , 达 
成 初步 的 合作 意向 ,8 月 CQST 对 KEMA 进行 回访 ,并 正式 
签署 了 双方 互相 认可 试验 报告 的 协议 。 

2005 年 7 月 ,来 自 国际 电工 委员 会 防爆 电气 产品 安全 
认证 体系 (下 CEx) 的 实验 室 评审 专家 对 国家 防爆 电气 产品 
检验 中 心 进行 了 为 期 2 天 的 国际 实验 室 验 收 评审 工作 ,并 
于 2005 年 10 月 在 英国 举行 的 国际 电工 委员 会 防爆 电气 设 
备 认证 体系 (IECEx 体系 ) 年 会 上 被 正式 授予 IECEx 防爆 检 
测 实验 室 认 可 证 书 。 此 次 顺利 通过 评审 成 为 国际 防爆 试验 
室 ,意味 着 中 国 的 防爆 电气 产品 生产 三 家 获取 COST 的 检测 
合格 报告 ,可 以 在 全 世界 25 个 IECEx 成 员 国 之 间 得 到 承 
认 ,为 我 国防 爆 电 气 产品 走向 世界 提供 了 强 有 力 的 技术 保 
证 。 

2005 年 COST 帮助 国内 数 家 企业 16 个 规格 的 防爆 电 
机 和 防爆 电气 产品 取得 ATEX 认证 。 对 已 取得 ATEX 认证 
和 北美 (UL 和 FM) 认证 的 国外 的 几 十 个 防爆 电气 企业 的 防 
爆 产品 ,按照 中 国标 准 的 要 求 进行 了 审查 ,并 颁发 了 防爆 合 
格 证 ,为 这 些 产 品 在 中 国 的 安全 使 用 提供 了 保证 。 同 年 ,还 
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帮助 部 分 电机 生产 厂家 取得 了 美国 能 源 部 颁发 的 电机 高 效 
认证 证 书 和 普通 电机 美国 UL 安全 认证 。 

行业 活动 ”2005 年 防爆 电机 分 会 加 大 了 行业 工作 的 力 
BE ,增强 了 行业 的 服务 意识 ,通过 多 种 形式 为 企业 提供 技术 
服务 ,促进 了 行业 的 健康 发 展 。2005 年 首次 组 织 防爆 电机 
行业 近 10 个 企业 参加 上 海 汉 诺 威 工业 展会 ,提升 防爆 电机 
行业 的 市 场 意 识 , 为 行业 创造 了 良好 的 商机 。 

2005 年 4 月 在 上 海 组 织 召 开 了 防爆 电机 行业 第 四 次 价 
格 工作 会 议 ,会 议 根据 原材料 上 涨 对 防爆 电机 行业 造成 的 
影响 ,讨论 了 防爆 电机 价格 和 行业 水 平价 调整 意见 ,并 提出 
行业 水 平价 自律 实施 措施 。 

2005 年 10 月 中 国电 器 工业 协会 防爆 电机 分 会 在 浙江 
省 衢州 市 召开 了 行业 会 议 。 南 阳 防 爆 集团 有 限 公司 、 佳 木 


斯 防爆 电机 有 限 公 司 , 锡 安 达 股 份 有 限 公 司 、 山 西 防爆 电机 


厂 、 无 锡 南 方 防爆 电机 有 限 公司 等 单位 针对 行业 发 展 、 面 临 
的 问题 和 加 强行 业 管理 工作 提出 :防爆 电机 行业 是 一 个 特 
殊 行 业 , 它 涉及 人 身 和 财产 安全 ,必须 建立 行业 准 入 制度 ， 
加 强行 业 规范 和 管理 工作 。 对 此 ,防爆 电机 行业 协会 将 配 
合 有 关 部 门 加 强行 业 产品 质量 监督 管理 和 开展 质量 抽查 工 
作 。 同 时 协会 希望 行业 各 厂 要 利用 协会 这 个 平台 多 进行 交 
流 和 沟通 ,竞争 的 同时 加 强 相互 合作 ,开创 共 赢 的 局 面 。 会 
议 通过 了 “防爆 电机 行业 十 一 五 发 展 规划 ”安排 的 新 产品 和 
科研 工作 项 目 .2005 ~ 2006 年 行业 工作 计划 、 建 立行 业 联 络 
员工 作 网 ,以 及 组 织 行 业 培训 等 工作 计划 。 受 会 议 委 托 行 
业 协 会 秘书 处 将 起 草 防 爆 电 机 行业 准 人 管理 条 列 , 提交 


2005 年 12 月 全 国防 爆 电机 标准 化 分 技术 委员 会 二 届 
一 次 会 议 在 福建 省 武夷 山 市 召开 。 会 议 传达 了 上 级 主管 部 
门 对 标 委 会 换届 方案 的 批复 文件 精神 。 总 结 了 一 届 一 次 会 
议 以 来 全 国防 爆 电机 标准 化 分 技术 委员 会 所 做 的 工作 , 同 
时 向 第 二 届 分 标 委 会 主任 委员 、 副 主任 委员 秘书 长 、 副 秘 
书 长 及 委员 颁发 了 委任 证 书 。 大 会 讨论 通过 了 新 的 分 标 委 
会 章程 和 分 标 委 会 秘书 处 工作 细则 。 

[拟稿 人 :南阳 防爆 上 电气 研究 所 程 雅 范 ] 


生产 发 展 情况 ”2005 年 ,全 国 42 个 变压器 主要 生产 企 
业 实 现 工业 总 产值 212. 76 亿 元 ,完成 产品 销售 收入 204. 16 
亿 元 ,实现 利税 18. 67 亿 元 ,全 行业 出 口交 货 值 为 9.79 亿 
元 。 全 国 3 个 重点 互感 器 生产 企业 统计 实现 工业 总 产值 
3.05 亿 元 。2005 年 全 国 变压器 行业 完成 的 主要 经 济 指标 见 
表 1,2005 年 变压器 销售 收入 前 10 名 企业 见 表 2 ,互感 器 销 
fl ABI 3 名 企业 见 表 3 ,变压器 出 口交 货 值 前 10 名 企业 
见 表 4。 
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2006 年 召开 的 会 员 大 会 讨论 。 
表 1 2005 年 变压器 行业 主要 经 济 指标 
2005 年 完成 
项 目 

工业 总 产值 (万 元 ) 2 127 579 30 503.6 2 158 083 
工业 销售 产值 (万 元 ) 2 007 865 29 546 2 037 411 
出 口交 货 值 (万 元 ) 97 899 421 983 203 
工业 增加 值 ( 生 产 法 ) (万 元 ) 494 035 8 182 502 218 
主 营业 务 收入 (万 元 ) 2 041 642 26 297 2 067 939 
其 他 业务 收入 {万 元 ) 6 066 59 6 125 
利润 总 额 ( 万 元 ) 107 837 2.225. 110 063 
利税 总 额 (万 元 ) 186 737 3 888 190 625 
年 末 资 产 总 额 (万 元 ) 2 120 977 30 434. 2 151 411 
全 年 基本 建设 及 更 新 改造 措施 项 目 完成 投资 额 (万 元 ) 88 436 901 89 337 
全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 ( 人 ) 28 011 719 28 730 
年 末 从 事 科 技 活动 人 员 ( 人 ) 5 950 6 050 
年 末 研 究 与 发 展 人 员 ( 人 ) 2 880 2 932 
全 年 科技 活动 经 费 使 用 数 ( 万 元 ) 75 953 76 828 
研究 与 发 展 经 费 支 出 (万 元 ) 50 654 50 775 
主 营 业务 成 本 (万 元 ) 1 672 282 1 689 941 
营业 费用 (万 元 ) 130 148 133 352 
产品 销售 税金 及 附加 (万 元 ) 11 900 12 062 
管理 费用 及 财务 费用 (万 元 ) 147 335 150 480 
利息 支出 (万 元 ) 33 442 33 572 
应 交 增 值 税 (万 元 ) 67 000 68 500 
工业 产品 销售 率 (% ) 94. 37 94.8 
工业 增加 值 率 (%) 23.22 23.83 


项 B 


流动 资产 周转 率 ( 次 ) 
工业 成 本 费用 利润 率 ( 免 ) 

销售 收入 利润 率 ( % ) 

销售 收入 利税 率 (% ) 
销售 成 本 利润 率 ( % ) 

成 本 费用 总 额 ( 万 元 ) 

百 元 销售 收入 占用 的 流动 资产 (元 ) 
百 元 资产 实现 利税 (元 ) 

百 元 资产 实现 利润 (元 ) 

百 元 资产 实现 产品 销售 收入 (元 ) 
百 元 资产 实现 工业 增加 值 (元 ) 
百 元 工业 增加 值 工资 合 量 (元 ) 
总 产值 全 员 劳 动 生产 率 ( 元 /人 ) 
人 均 工 业 销 售 产值 (元 /人 ) 

人 均 产 品 销售 收入 (元 /人 ) 

人 均 利 渔 (元 /人 ) 

人 均 实 现 利税 (元 /人 ) 

ASI TW OV A) 
综合 能 源 耗 量 (折合 标准 煤 ) (日 
电能 耗 量 ( 万 kW - h) 
REAN Fr FERE (t) 
电磁 线 消 费 量 (1) 

钢材 耗 量 ( 不 含 硅钢 片 ) (1t) 
变压器 油耗 量 (1) 

绝缘 纸板 耗 量 (1) 


表 2 2005 年 变压器 销售 收入 前 10 名 企业 


739 55]. 


716 813 
728 871. 
38 498. 
66 665. 
23 442. 


137 023. 
115 433 
13 457.2 








(E) 


销售 收入 (万 元 ) 

























1 | 保定 天 威 集团 有 限 公司 269 171 
2 | 江苏 华 鹏 变压器 有 限 公司 175 370 
3 | 西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 164 037 
4 | 青岛 变压器 集团 有 限 公司 131 552 
5 | 特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 131 292 
6 | 山东 达 驰 电气 股份 有 限 公 司 125 391 
7 | 特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公司 100 131 
8 | 常州 变压器 厂 94 890 
9 | 顺 特 电气 有 限 公司 92 351 





-— 
c 


浙江 三 变 科技 股份 有 限 公司 91 608 


表 3 2005 年 互感 器 销售 收入 前 3 名 企业 








江苏 精 科 互 感 器 有 限 公 司 
大 连 互感 器 有 限 公司 
江西 变 电 设 备 有 限 公司 







1 | 西安 西 电 变 压 器 有 限 责任 公司 

2 | 特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 

3 | 顺 特 电气 有 限 公司 9 879 

4 江西 变 电 设 备 有 限 公司 7 365.2 
5 


特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公 司 


- 2005 年 完成 
2.18 165.06 
9.27 0. 06 
8.46 5.78 
14. 78 10. 03 
12.6 5.78 
24 009 1 973 773 
45.97 60. 58 
12.77 9.48 
7.31 5.46 
86. 41 94.58 
26. 89 23.91 
12. 26 13. 09 
424 250.3 669 368.7 
410 933.3 634 543.4 
365 741.3 631 203.9 
30 954.1 36 469.11 
54 072. 32 63 278.5] 
13 947.15 20 888.73 
3 430.9 138 167.1 
291.5 14 973.7 
062 217 040.3 
430. 3 81 054.9 
756 137 779.8 
1 567.5 117 000.5 
113.2 13 370.4 
(SE) 





出 口交 货 值 (万 元 ) 











保定 天 威 集团 有 限 公司 
苏 华 鹏 变压器 有 限 公司 
海南 金 盘 电 气 有 限 公司 

杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公司 
常州 变压器 厂 


产品 分 类 产量 2005 年 42 个 变压器 主要 生产 企业 共 
生产 变压器 349 004MV * A ,其 中 电力 变压器 产量 3$ 541. 39 
MV - A, 3 个 重点 互感 右 生 产 企业 生产 互感 紫 92 950 &, 
中 220kV 及 以 上 电压 等 级 的 3 227 台 。2005 年 变压器 行业 
生产 情况 见 表 5,2005 年 变压器 企业 总 产量 前 10 名 见 表 6。 


1 871.7 
1 675 


RS 2005 年 变压器 行业 生产 情况 






总 产量 ( 台 ) 113 780 207 693 
总 产量 (万 kV : A) 34 900.4 34 900.4 
HOER) 5 162 5277 
BOR C kV - A) 1 860.1 1 860.1 
库存 量 ( 台 ) 15 999 24 481 
HEXPE kV - A) 3 699.3 3 699.3 
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3&6 2005 年 变压器 企业 总 产量 前 10 名 企业 













产量 ( 台 / 万 kV. A) 









保定 天 威 集团 有 限 公司 3 368/5 481 
特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 244/3 597.04 
西安 西 电 变压器 有 限 责 任 公 司 554/3 400.3 


青岛 变压器 集团 有 限 公司 
LAKERS TE Hs RUE DR Y i] 

TEE FB. T f EHAETE RU RAE 
常州 变压器 厂 

山东 达 驰 电气 股份 有 限 公司 
浙江 三 变 科 技 股份 有 限 公司 
山东 和 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公司 


3 924/3 186. 09 
7 295/2 956 
1 771/72 132.29 
1 296/2 235. 11 
8 267/1 673.86 
12 585/1 298 
1 585/1 063.4 


D Oo -] OQ» Un A W N 二 
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科技 成 果 及 新 产品 — 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 
研制 的 我 国 第 一 台 特 高 压 750kV 电抗 器 于 2005 年 2 月 在 西 
北 电 网 官 宫 变 电站 落户 。 这 台 特 高 压 电 抗 祝 是 国家 重点 建 
设 工程 一 一 西北 750kV 输 变 电 示 范 工程 的 关键 设备 。 

750kV 定之 变电站 输 变 电 示 范 工程 的 男 一 关键 设 
备 一 一 国内 首 台 50 kV - A750kV 特 高 压 电力 变压器 ,由 
天 威 保 变 目 行 开发 研制 生产 ,每 相 变 压 帮 自 重 193t, 是 我 国 
目前 单 相 容量 最 大 、 电 压 等 级 最 高 的 电力 变压器 ,于 2005 年 
9 月 15 日 在 西北 电网 投入 运行 。 

首 批 国内 电压 等 级 最 高 . 单 相 容量 最 大 的 自 耦 电力 变 压 
器 一 一 50 万 KV' A/750kV 电力 变压器 ,于 2005 年 4 月 3 日 
运往 国家 电网 有 限 公 司 西北 兰州 东 变 电站 。 这 是 中 国 西 电 
集团 西安 变压器 有 限 责 任 公司 为 我 国 第 一 条 750kV 超 高 压 
输 变 电线 路 西北 电网 750kV 输 变 电 示 范 工程 研制 的 产品 ， 
其 各 项 性 能 指标 达到 国际 先进 水 平 ,标志 着 该 公司 胜利 完成 
了 我 国 超 高 压 大 容量 变压器 的 国产 化 任务 。 

2005 年 4 月 国产 电压 等 级 最 高 、 容 量 最 大 的 750kV 、10 
万 kvar 并 联 电抗 器 在 西安 西 电 变压器 公司 问世 ,其 技术 性 
能 达到 国际 先进 水 平 。 产 品 设计 制造 .试验 等 全 过 程 完全 
依靠 自己 力量 ,产品 具有 完全 自主 知识 产权 ,巩固 了 西 变 公 
司 在 国产 电抗 器 研制 方面 的 领先 地 位 。 

继 出 口 美 国 的 900MV ' A 变压器 在 美国 洛杉矶 水 电 部 
Sylmar 电站 成 功 并 网 运行 后 , 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 
公司 又 在 美国 洛杉矶 水 电 部 中 标 一 台 533MV ' A/525kV 单 





相 有 载 调 压 自 耦 变压器 。 这 种 变压器 是 目前 国内 单 台 容量 
最 大 的 单 相 变压器 , 它 的 制造 将 使 沈 变 的 设计 .制造 .检验 水 
平 再 上 新 台阶 ,同时 为 我 国 今后 制造 同类 特 高 压 产品 积累 丰 
富 的 经 验 。 

2005 年 7 月 14 日 ,保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 限 公司 自 
主 开发 研制 .具有 完全 自主 知识 产权 、 并 为 1 000MW 超 超 临 
界 发 电机 组 配套 的 国产 首 台 DFP—370MV - A/525kV 变 压 
器 ,在 天 威 保 变 超 高 压 试验 室 顺 利通 过 所 有 试验 项 目 , 一 次 
试制 成 功 ,各 项 技术 性 能 指标 均 符合 合同 要 求 ,达到 国际 先 
进 水 平 。 

2005 年 7 月 15 日 , 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 的 
DF—250000/1200 超 高 压 电力 变压器 被 国家 科技 部 列 为 
“2005 年 度 国 家 火炬 计划 ”, 这 是 继 SFPSZ10—120000/220 
有 载 调 压 变压器 、 超 高 压 自然 油 循环 电力 变压器 列 人 国家 火 
炬 计划 后 ,公司 再 次 获 此 殊荣 。 

四 川 东方 变压器 集团 有 限 公司 成 功 试制 HKSSPZ— 
28000/35 壳 式 电炉 变压器 。 这 人 台 变 压 器 是 以 公司 成 功 生产 
的 18 O00kV - A/35kV 电炉 变压器 为 基础 ,以 节能 降 耗 为 设 
计 指 标 原则 ,采用 新 工艺 、 新 材料 .新 结构 并 利用 计算 机 进行 
变压器 热 稳定 .涡流 模拟 、 噪 声 分 布 以 及 温 升 等 相关 情况 分 
析 , 打 破 了 传统 设计 理念 。 产 品 在 满足 用 户 各 项 参数 指标 的 
基础 上 ,实现 了 原材料 消耗 空 载 损耗 、 负 和 载 损耗 温 升 .噪声 
以 及 占 地 面积 的 全 面 下 降 , 还 克服 了 过 去 大 容量 电炉 变压器 
采用 三 个 单 相 变压器 并 联 成 三 相 变压器 结构 使 用 的 缺点 。 

2005 年 10 月 ,浙江 三 变 科技 股份 有 限 公司 自行 研制 开 
发 的 SC(B)10 型 三 相 树脂 绝缘 干 式 变压器 被 国家 科技 部 列 
入 2005 年 度 “ 国 家 火炬 计划 重点 项 目 ”。 

2005 年 末 , 山 东 和 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公司 研发 的 降 
压 直 协调 变压器 和 铁心 电抗 器 绑扎 式 结构 铁心 2 项 技术 获 
国家 知识 产权 局 授予 的 “实用 新 型 专利 权 ”。 公 司 利用 这 两 
项 专利 生产 的 产品 是 SXT 降 压 协调 变压器 系列 和 BKS 铁心 
电抗 器 绑扎 结构 铁心 系列 。 

2005 年 批准 注册 的 产品 型 号 见 表 7,2005 年 新 产品 试 
验 表 见 表 8。 


表 7 2005 年 批准 注册 的 产品 型 号 


保定 浪 拜 迪 变 压 器 有 限 公 司 S11 一 M 一 30 ~ 1600710 配 电 变压器 
南通 勤 林 电气 有 限 公 司 S11—M—30 ~ 1600/10 配 电 变压器 

上 海中 隆 电器 有 限 公司 QJ—50 ,QJ—40 , YSF—35/25 ^ pk rb EJAAN 
福州 德 字 电器 有 限 公 司 $11 —M—30—1600/10 配 电 变压器 

Ta M e n ra, SEA RA RI, $11—M—-100 ~ 1000/10 配 电 变 压 器 
湛江 市 东 普 电力 设备 有 限 公司 ZGS11—Z—630 ~ 1000/10 组 合式 变压器 

柳州 仙 河 变压器 制造 有 限 公司 S11—M . R—200 - 315/10 配 电 变 压 器 

信 丰 龟 固 变压器 有 限 公司 511—M—30 ~ 1600/10 Bo 2E Hs as 

东阳 市 宏泰 电器 有 限 公 司 $11—M—30 ~ 1600/10 BC HR, SFR gu 

江西 省 上 饶 市 信安 变压器 制造 有 限 公司 S9—M-—30—1600/10 ,$11—M-—30 ~ 1600/10 配 电 变 压 器 

昆明 变 压 关 三 $11—M—30 ~ 1600/10 配 电 变 压 器 
南通 兴 利 恒 特 种 变压器 有 限 公司 S11—M—30—1600/10 配 电 变压器 
南通 威 科 电 气 有 限 公 司 YBM28—12/0. 4(F - R)/T—630 ~ 1000 高 压 / 低 压 预 装 式 变 电站 
大 连天 瑞 大 互 电 气 有 限 公 司 LRGBJ—220 ,LRGBJ—110., LRGBJ—35 , LRGBJ—66 电流 互感 器 
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企业 名 称 
张家港 市 恒安 变压器 有 限 公 司 
陕西 合 容 电 力 设 备 有 限 公司 
合肥 光华 电力 设备 制造 有 限 责任 公司 
苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公司 
张家港 五 洲 变压器 有 限 公司 
北京 国电 四 维 电力 技术 有 限 公 司 
山东 万 泰 电气 有 限 公司 
保定 意 源 达 电力 设备 制造 有 限 公司 
东阳 市 宏泰 电器 有 限 公司 
秦皇岛 市 金 阳光 电气 设备 有 限 公司 
南阳 市 卧龙 区 顺德 变压器 三 
文安 县 天 宇 变 压 右 有 限 公司 
江苏 力 阳 电器 制造 有 限 公司 
昌 色 市 海 能 电器 设备 有 限 公司 
浙江 巨变 变压器 有 限 公司 
晋 中 晋 通电 力 变压器 制造 有 限 公司 
重庆 博 联 变 压 嚣 有限 公 司 
温州 市 奔 达 变压器 有 限 公司 
南通 联通 变压器 有 限 公司 
平顶山 中 博 电 力 设备 有 限 公司 
中 国 石化 集团 胜利 石油 管理 局 胜 大 电力 设备 三 
西安 西 电 变 压 器 有 限 责 任 公司 
赤峰 天 升 电力 设备 有 限 责任 公司 
南京 立业 电力 变压器 有 限 公 司 


象山 县 天 福 电器 有 限 公司 
保定 晓 星 天 威 变压器 有 限 公 司 
清远 市 宇 易 水 电 设备 有 限 公司 
南京 大 全 变压器 有 限 公 司 
江苏 思源 赫兹 互感 器 有 限 公 司 


上 海 劲 尔 电气 制造 有 限 公司 
南通 恒 炫 电器 有 限 公司 

南通 三 进 特种 变压器 有 限 公司 
新 郑 市 郑 韩 电力 电器 厂 

华电 云 通 电力 技术 有 限 公司 
衡阳 电 业 局 电力 设备 厂 
常州 天 道 变压器 有 限 公 司 
衡阳 市 南方 高 压 电器 有 限 公 司 
重庆 市 变压器 四 厂 

苏州 中 易 电 力 设 备 有 限 公司 
株洲 南车 电机 股份 有 限 公司 


常德 国力 变压器 有 限 公司 

南阳 市 卧龙 区 益 电 通 变压器 有 限 公 司 
山东 泰 开 变压器 有 限 公 司 

安徽 省 南陵 有 具 南 翔 电器 成 套 设备 有 限 责 任 公司 
湛江 市 东 普 电力 设备 有 限 公司 

西安 信 源 高 压 电器 有 限 公 司 

乐 仁 变压器 有 限 公司 

三 变 科技 股份 有 限 公司 


S11—M -,RL—30 ~ 500/10 
CKDGKL—1200/35 - 

511—M—30—1600/10 

S11—M—30—1600/10 

SZ11—20000—63000/110 

LGB—66 ,LGB—35 

S11—M—30 ~ 1600/10 

S9—2500 ~ 4000/35 

39—2000 ~ 5000/35 

S11—M—250 ~ 400/10 

S11— M—630 ,800/10 

S11—M—30 ~ 1600/10 

ZGS11—2—200 ~ 500/10 

S11—M—30 ~ 1600/10 

S9—2000 ~ 5000/35 ,S9—M-—30 ~ 1600/10 
ZGS11—2-—630 ~ 1000/10 

SFZ10—31500 ~ 63000/110 

S11—M-—30 ~ 1600/10 

YBM27—12/0.4(F - R)/T—630 ~ 1000 ,S9—2000 ~ 5000/35 
S11—M—30 ~ 1600/10 ,ZGS11—2-—630 ~ 1000/10 
S$11—M—30 ~ 1600/10 

BKD—100000/750 , ODFPS—500000/750 

S$11—M—30 ~ 1600/10 

SZ11—2000 ~31500/35 .S11 一 2000 ~31500/35 ,59 一 30 ~ 1600 
/10.SS711—8000 ~ 63000/110.,SZ11—8000 ~63000/110 
S9—M—30 ~ 1600/10 

S11—M * R—30 ~ 1600/10,511—M - R1—30 ~ 500/10 
S11—M—30 ~ 1600/10 

S$C10—30 ~ 315/10 ,SC10—400 ~ 2500/10 
LVB—110W2 ,LVQBT—220W2 ,LVB—220W2 ,LVBT— 
220W2 .LVQB— 660W2 ,LVQB—220W2 ,LVQB—110W2 
S9—M—30 ~ 1600/10 

S$11—M—30 ~ 1600/10 ,S9—2000 ~ 5000/35 
S11—M-—30 ~ 1600/10 

S11—M-—630/10 

LGB—110W3 

S11—M - R—200 ~ 500/10 

S9—6300 ~ 16000/35 ,SG( H) B10—315 ~ 2500/10 
'LVQB—220W2 .LB7—220W1 

S11—M—30 ~ 1600/10 

S11—M - R—30 ~ 1600/10 

S9—2500 ~ 4000/35 S9—M—30 ~ 1000/10 ,SG( H)10 
—30 ~ 2500/10 | 
SG(H)10—30 ~ 2500/10 

S11—M—630/10 

S9—2000 ~ 8000/35 

$11—M-—30 ~ 1600/10 

S11—M—30 ~ 1600/10 

LGB—220W2 


| S9—M—30 ~ 1600/10 


$516—16000 ~ 63000110 510—6300 —63000/ 110. SZ210— 
6300 ~ 63000/110. SSZ10 一 20000 ~ 63000/110 





(2) 
产品 类 别 
Bo FB, AE FR de 
串联 电抗 器 
配 电 变压器 
配 电 变压器 
有 载 调 压 变压器 
电流 互感 器 
Bon EFE a 
E J iEn 
E 7] AE d 
Ber REA 
配 电 变压器 
配 电 变压器 
组 合式 变压器 
Bor ETE SR 
EJ AE Hei Bor 2E Ts 
组 合式 变压器 
有 载 调 压 变 压 顺 
BC HLAETE d 
RAE REMERA EEA FB IARE 
登 铁 心 变压器 、 组 合式 变压器 
Bora AE FEE d 
JFK HS Dos . FIBRE Fd 
Ber dE Hed 
ARIE E FE 88. ME EE i 


BC HB E Hs 
配 电 变 压 器 
配 电 变压器 
干 式 电力 变压器 
电流 互感 带 


Bor EH SE 

配 电 变压器 .电力 变压器 
BOR ETRAS 

Bora TER S 

电流 互感 器 

Bea AER SR 

电力 变压器 FAMER 
电流 互感 器 

Bo ETE SS 

Bora AE He dg 

Hà 7] AE He , RO SE Hes T xL BOR 
AE Hs di 

干 式 配 电 变压器 

Bo Ri AE S 

F8, 7] 2E Ts d 

Bon i 

配 电 变压器 

电流 互感 怖 

Bi ETE S 

Hà JI JE Hed A ROBUR REFS de 
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企业 名 称 


安徽 南陵 县 南 翔 电 咒 成 套 设 备 制 造 有 限 公司 
安徽 南陵 县 南 翔 电器 成 套 设备 制造 有 限 公 司 


福州 天 宇 电 气 股份 有 限 公 司 
株 州 南车 电机 股份 有 限 公司 
上 海 靴 光 电气 制造 有 限 公司 
常德 国力 变压器 有 限 公 司 
常德 国力 变压器 有 限 公司 
常德 国力 变压器 有 限 公司 
白城 电力 镇 恤 变 压 器 有 限 责任 公司 
沈阳 华美 变压器 制造 有 限 公司 
北京 科 锐 配 电 自动 化 股份 有 限 公 司 
浙江 中 变 变 压 器 有 限 公 司 
苏州 中 易 电 力 设 备 有 限 公司 
北京 ( 北 二 变 ) 变 压 化 有 限 公 司 
浙江 格林 电气 有 限 公 司 

营口 电力 设备 有 限 公 司 

湛江 市 东 普 电力 设备 有 限 公司 
湛江 市 东 普 电力 设备 有 限 公司 
浙江 三 变 科 技 股 份 有 限 公 司 
浙江 三 变 科 技 股 份 有 限 公 司 
江山 市 电炉 变压器 三 
重庆 市 变压器 四 厂 
重庆 市 变压器 四 三 

保定 尼 尔 变压器 有 限 公 司 
江苏 华 胶 变 压 嚣 有限 公司 


特 变 电 工 股份 有 限 公 司 新 疆 变 压 器 三 


江苏 华 鹏 变压器 有 限 公 司 

河南 油田 怀 达 实业 公司 

郑 韩 集团 新 郑 市 郑 韩 电力 电 般 厂 
南通 三 进 特种 变压器 有 限 公 司 
南通 三 进 特种 变压器 有 限 公司 
昆明 赛 格 近 电 气 有 限 公司 
昆明 赛 格 迈 电气 有 限 公 司 

昆明 赛 格 迈 电 气 有 限 公 司 

昆明 赛 格 迈 电气 有 限 公 司 
南京 神 驰 电力 发 展 有 限 公司 
南京 神 驰 电力 发 展 有 限 公司 

特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 
南通 苏 源 恒 炫 电气 有 限 公 司 
南通 苏 源 恒 炫 电气 有 限 公司 
南通 苏 源 恒 炫 电气 有 限 公 司 
江西 森田 电力 设备 有 限 公 司 

牵 曼 旗 电 力 开发 总 公司 变压器 厂 
常州 朋 兴 机 械 电 器 有 限 公司 
九 川 集团 有 限 公司 

TEE HB, TERTERA BR ZS HI 
TEE HL HAE FH 8 RA 1d 
南通 苏 源 恒 炫 电气 有 限 公司 

天 津 泰 达 特 种 变压器 有 限 公司 
天 津 泰达 特种 变压器 有 限 公司 
天 津 泰 达 特 种 变压器 有 限 公司 
天 津 泰达 特种 变压器 有 限 公 司 
芜湖 市 金牛 变压器 制造 有 限 公 司 
山东 万 达 电 线 有 限 公司 

山东 万 达 电缆 有 限 公司 
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表 8 2005 年 新 产品 试验 表 


电力 变压器 
电力 变压器 
FAREJE 
TAR JI AEH SE 
中 性 点 接地 电阻 
TAREN EEA 
TIAE HR 
TAPJA 
ARARE A 
电力 变压器 
TX ZI AERE 
干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
Hi, 7] 2E Hz d 
Hi] 3E Hs d 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变 压 带 
电力 变压器 

E 7J AE Hd 
电力 变压器 
电炉 变压器 

à, 7] 2E Hs 
并 联 电抗 器 
TAEI EEA 
Hi, 7) AR Hs d 
Fa, 7] AE Hs d 
TX ZTAE Fe eR 
干 式 电力 变压器 
干 式 电 力 变 压 器 
于 式 电 力 变压器 
TAH JE Fas 
干 式 电力 变压器 
F8, 7] AE Fs de 
电力 变 压 带 
电力 变压器 
TRIB JJAE Hs 
TAREHE Hg 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
TRE IRE FR 
"B, 712 Feds 
电力 变压器 
电力 变压器 

干 式 电 力 变 压 器 
干 式 电 力 变压器 
十 式 电力 变压器 
电抗 器 

干 式 电 力 变压器 


TAEI RHEA- 





TARE J EEA 


产品 型 号 
S11—M—1000/10 
S11 一 M 一 100710 
SCB10—2500/10 
SG(H)10—1600/10 
LMGR35—400—10 
SG(H)10—400/10 
SG ( H)10—1600/10 
SG( H)10—1000/10 
ZGS—F—900/10 
SFZ—63000/220 
SG( H) BI0—1000/10 
SCB10—1600/10 
S11—M. R—800/10 
S11—M. R—630/10 
$11—M. R—800/10 
SZ11—31500/66 
S11—M—100/10 
S11—M—630/10 
SZ10—50000/110 
SSZ10—31500/110 
39—3150/35 
$11—M—100/10 
S11—M—630/10 
ZLSSPZ—7200/10 
SZ9—40000/110 
BKDGKL—3000/35 W3 
SCB10—1000/10 
S11—100/35 
S11—M—630/10 
S11—M—1000/10 
SG( C) B10—100/10 
SC( C) B10—1250/10 
SCR( H)10—1600/10 
SG( C) B10—2000/10 
SG ( C) B10—2500/10 
$11—M—100/10 
S11—M—630/10 
OSS—180000/220 
SG( H)10—1000/10 
SG( H) 10—630/10 
S9— 3150/35 
SCB10—1600/10 
S11—50/10 
S9—M—1000/10 
SCB10—1000/10 
SSP—840000/500 
ODFSZ—250000/500 
S$11—M—100/10 
SCB9—1250/10 
SCB9—1000/10 
SCB9—1600/10 
DKSC—400/10 
SG( H) B10—1600/10 
SG(H) B10—1000/10 
SCB10—1000/10 


上 海 盖 能 电气 有 限 公 司 

银川 变压器 有 限 公司 

成 都 市 温江 区 华 蜀 电器 有 限 责任 公司 
成 都 市 温江 区 华 晶 电器 有 限 责 任 公司 
东阳 市 宏泰 电器 有 限 公司 

特 变 电 工 股份 有 限 公司 新 疆 变压器 厂 
天 津 双 源 电力 设备 制造 有 限 公司 
南通 长 江 变压器 有 限 公司 

四 川 国 和 电力 设备 制造 有 限 公司 
桂林 市 五 环 电 器 制造 有 限 公 司 
广州 智光 电气 有 限 公司 

上 海 劲 尔 电 气 制造 有 限 公 司 

上 海 劲 尔 电 气 制造 有 限 公司 

中 电 电气 集团 有 限 公 司 

中 电 电 气 集团 有 限 公司 

中 电 串 气 集团 有 限 公司 

桂林 市 五 环 电器 制造 有 限 公 司 
南京 立业 电力 变压器 有 限 公司 

上 海 思源 电气 股份 有 限 公司 

山东 达 驰 电气 股份 有 限 公司 
台山 市 动力 设备 厂 

顺 特 电气 有 限 公 司 

顺 特 电气 有 限 公司 

系 旦 岛 市 华 态 隆 电气 有 限 公司 
吉林 市 电力 实业 集团 电力 设备 制造 有 限 公司 
杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公 司 

阿 城 继电器 股份 有 限 公司 
鞍山 市 动力 设备 厂 

沈阳 天 正 输 变 电 设 备 制 造 有 限 责任 公司 
沈阳 天 正 输 变 电 设备 制造 有 限 责任 公司 
沈阳 天 正 输 变 电 设备 制造 有 限 责 任 公司 
清远 市 宇 易 水 电 设 备 有 限 公司 

清远 市 宇瞻 水 电 设备 有 限 公 司 
象山 县 天 福 电 器 有 限 公司 

象山 县 天 福 电 器 有 限 公司 

南京 立业 电力 变压器 有 限 公 司 

赤峰 天 异 电 力 设备 有 限 责任 公司 

中 电 电 气 集团 有 限 公 司 ( 江 苏 中 电 ) 
佛山 市 顺德 区 北 窖 镇 粤 华 变压器 有 限 公 司 
特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 
吴江 市 变压器 三 有 限 公司 
RUME ARAA 

中 电 电 气 集团 有 限 公 司 
张家港 五 洲 变 压 器 有 限 公 司 

山东 胜利 新 大 实业 集团 有 限 公司 
云南 变压器 电气 股份 有 限 公司 

出 东 省 金 曼 克 电 气 集团 股份 有 限 公司 
鞍山 市 动力 设备 三 

昌 邑 市 海 能 电器 设备 有 限 公司 
常州 华 迪 特 种 变压器 有 限 公司 
连云港 东 圣 变 压 髓 有 限 公 司 
连云港 东 圣 变压器 有 限 公司 

保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 限 公 司 
保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 限 公 司 
保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 限 公 司 
吴江 市 变压器 厂 有 限 公司 


T 


干 式 电力 变压器 
牵引 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
于 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
串联 电抗 器 
中 性 点 接地 电阻 
电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
于 式 电力 变压器 
串联 电抗 器 
电力 变压器 
并 联 电抗 器 
干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
干 式 整流 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
整流 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 电 力 变压器 
干 式 电 力 变压器 
干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
牵引 变压器 
电力 变压器 
干 式 整流 变压器 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
于 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 





产品 型 号 


SCB9-—1600/10 


DF—QY-—40000/220 


$11—M—315/10 
51 1—M—800710 
S90—3150/35 


( 续 ) 


DF—10—QY. J—40000/220W3 


SCB10—1000/10 
SCB10—1600/10 


SR11—M-—-800/10 
CKDGKL—300/35—6 


ZGNCR400—10. 5 
S9—M—315/10 
S9—M--1000/10 


SC( H) B10—1000/10 


SCB10—1000/20 
SCB10—2000/20 


CKS6G—288/10—6 


5211—50000/110 
BKSC—10000/35 
SCB10—1000/10 
SF9—20000/66 
SCB10—2500/10 
SCB9—2500/10 


SG(H) B10—1000/10 


S211—31500/66 
SCB9—2000/10 


SG( H) B10—1000/10 


ZSGF—600/6. 6 
$59—2500/10 
89—2500/10 
259—1500/10 
S11—M—100/10 
S11—M—800110 
S9—M—1 00/10 
S9—M—1000/10 
S211 —20000/35 
S11—M—630/10 


ZBSSRN—M—3300/10 


3511—2500/35 


SFPSZ10—240000/220G Y 


SC10—400/10 
SCB10—2000/10 


SC( H) B10—2000/10 


$S211—31500/110 


SI1—M. R—630/10 
S—QY— (12500 + 16000)/ 110G 
S11—M. R—630/10 


ZSGF—600/10 
S11—M—100/10 
35—12500/35 


SG(H)10—500/10 
SG( H)10—1250/10 


SFP—480000/220 


SFPS9—120000/220 
ODFPS—250000/500 


SC10—400/10 


行业 概况 - 


95 


114 


116 


127 
128 


150 


154 


南通 联通 变压器 有 限 公司 

南通 联通 变压器 有 限 公 司 
平顶山 中 博 电力 设备 有 限 公司 

平 项 出 中 博 电 力 设 备 有 限 公 司 
平 项 山中 博 电力 设备 有 限 公司 
ARRERA RAS ul 

宝 胜 集团 有 限 公司 

沈阳 市 新 海 电力 设备 制造 有 限 公 司 
中 电 电气 集团 有 限 公司 

中 电 电 气 集团 有 限 公司 

山东 达 驰 电气 股份 有 限 公司 

上 海 沪 光 变 压 器 有 限 公司 

中 国 石化 集团 胜利 石油 管理 局 胜 大 电力 设备 厂 
中 国 石化 集团 胜利 石油 管理 局 胜 大 电力 设备 三 
海南 金 盘 电气 有 限 公司 

秦 皇 吕 市 电力 电抗 器 制造 有 限 公司 
河南 了 豫 电 德 力 西 电 气 有 限 公司 
河南 球 电 德 力 西 电气 有 限 公 司 
浙江 三 变 科技 股份 有 限 公 司 

浙江 三 变 科技 股份 有 限 公 司 

大 津 市 三 源 电力 设备 制造 有 限 公 司 
普 中 晋 通电 力 变 压 器 制造 有 限 公司 
JU EL AERE FE Si MAT] 

长 沙 顺 特 变压器 厂 

宁波 明 升 变压器 制造 有 限 公 司 
平顶山 中 博 电 力 设备 有 限 公司 
温州 市 奔 达 变压器 有 限 公 司 
温州 市 奔 达 变压器 有 限 公 司 

沪 光 集团 有 限 公司 

沪 光 集团 有 限 公司 

保定 意 源 达 电力 设备 制造 有 限 公司 
山西 临 独 变 压 器 有 限 公司 

北京 巨变 变压器 有 限 公 司 

北京 巨变 变压器 有 限 公 司 

苏州 杭 申 星 州 变压器 有 限 公司 
杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公 司 
保定 天 威 保 变 电气 股份 有 限 公司 
保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 限 公司 
保定 意 源 达 电力 设备 有 限 公 司 

虽 色 市 海 能 电器 设备 有 限 公司 

建 潮 中 天 电力 设备 有 限 公司 

山东 达 驰 电气 股份 有 限 公司 

四 平 电 力 设备 制造 安装 有 限 公 司 
中 电 电气 集团 江苏 中 电 输 配 电 设备 有 限 公司 
山东 达 驰 电气 股份 有 限 公司 

合肥 光华 电力 设备 有 限 责任 公司 
佛山 广大 变压器 三 有 限 公司 

浙江 同 兴 变压器 有 限 公司 

辽宁 欣 泰 股份 有 限 公司 

辽宁 欣 泰 股份 有 限 公 司 

上 上 海 幸 久 电气 成 套 设备 有 限 公 司 
沈阳 新 龙 源 电表 仪器 有 限 公 司 
南阳 市 卧龙 区 顺德 变压器 三 

深圳 动 格 变 压 带 有 限 公 司 

辽宁 欣 素 股份 有 限 公 司 

ILL LAE H RUE PRA Hd 


中 国电 器 工业 年 鉴 


电力 变压器 
电力 变压器 

组 合式 变 压 带 
E ZI 2E Ts di 
TX REF S 
放电 线圈 

干 式 电力 变 压 需 
E 7J 3E Fd 

于 式 电力 变压器 
TX TAE Ht 
Hi 7J 2E Hs di 

于 式 电 力 变 压 器 
电力 变压器 
Hà, 7] AE Hs a 
TAE HEHEA 
FREDA 
电力 变压器 
电力 变压器 

地 下 式 变 压 器 
地 下 式 变压器 
中 性 点 接地 电阻 
组 合式 变 压 带 
E 7] 2E Hs di 
牵引 变 压 咒 
T8 71 REF d 
Hi 7] AE Hei 
Fi, 7] AE Hs di 
Hi, 7] AE Fd 
T3 ZI RETE dE 
于 式 电力 变压器 
组 合式 变 压 顺 
FA JJ AE Hg 
EJEA 
7j AE 28 
FAEH EHE A 
于 式 电力 变 正 器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 

地 下 式 变压器 
电力 变 压 带 
电力 变压器 

E 7] AE Fs de 

干 式 电力 变 压 峰 
电力 变 压 右 

干 式 电力 变 压 融 
Hi 7] AE Fd 
接地 变 压 带 
消 弧 线 图 

中 性 点 接地 电阻 
电力 变压器 

Hi JJ 2E Hs fh 

于 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 





( 续 ) 


产品 型 号 
S9—3150/35 
SCB10—1600/10 
ZGS11—2—630/10 
$11—M-—100/10 
SCB10—1000/10 
FD2—M-——5x2/12x2 
SG(H) BI0—1000/10 
$11—M—315/10 
SG( H) B10—630/10 
SG( H) B10—1000/10 
SZ11 一 6300735 
SCB9 一 630710 
S11—M—100/10 
$11—M-—800/10 
SCB9—2000/10 
BKDGKL—2400/10 
$11—M—200/10 
$11—M—1000/10 
S10—D—200/10 
ZGS11—Z. D—500/10 
ZJD—10/420—10 
ZGS11—2—-630/10 
89—3150/35 
DF—QY-—12500/110 
SCB10—1000/10 
$11—M-—1000/10 
S9—M-—630/10 
S9—M-—100/10 
SCB10—1000/10 
SCB10—500/10 
ZGS11—2-—630/10 
S29—40000/110 
S9—M-—100/10 
S9—M-—630/10 
SCB10—1000/10 
SCB9—800/10 
DFP—370000/500 
SSZ9—50000/110 
$9—3150/35 
$11—M—630/10 
S11—R. D—100/10( ZTD) 
$211—31500/66 
$Z11—31500/66 
SFZ11—40000/110 
SC 一 16000735 
S11—M-—100/10 
SCB10—1000/10 
$11—M—9630/10 
DKSC—315/10 
XHDC—300/10 
FNER—10—1000—10 
S11—D—630/10 
S11—M—630/10 
SC( H) B10—2500/10 
S211—31500/66 
S11—M—100/10 


序号 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 


























































山东 灵 岩 变压器 有 限 公司 
上 海南 桥 变压器 有 限 公司 
吴江 市 变压器 厂 有 限 公司 
特 变 电 工 股份 有 限 公司 新 疆 变压器 厂 

文安 县 天 字 变 压 器 有 限 公司 

文安 县 天 宇 变压器 有 限 公司 

无 锡 市 电力 变压器 有 限 公司 

秦皇岛 市 金 阳光 电气 设备 有 限 公司 

浙江 台 力 电气 有 限 公司 

浙江 台 力 电气 有 限 公司 
海南 金 盘 电气 有 限 公司 

武汉 华 城 长 江 电机 有 限 公司 

合肥 光华 电力 设备 有 限 责 任 公司 

昆明 变压器 厂 

BAFER 

浙江 江山 特种 变压器 有 限 公司 

浙江 江山 特种 变压器 有 限 公司 

特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公司 

山东 泰 开 变压器 有 限 公司 

江苏 华山 变压器 有 限 公司 

大 连 第 四 变压器 厂 

大 连 第 四 变压器 厂 

常州 市 江南 变压器 有 限 公司 

常州 市 江南 变压器 有 限 公司 

常州 市 江南 变压器 有 限 公司 

常州 市 江南 变压器 有 限 公司 

常州 市 江南 变压器 有 限 公司 

常州 市 江南 变压器 有 限 公司 

上 海 消光 变压器 有 限 公司 

山东 万 泰 电气 有 限 公司 

山东 万 泰 电气 有 限 公司 

上 海 沪 光 变 压 器 有 限 公司 

吴江 市 变压器 厂 有 限 公司 

常州 市 苏 能 电气 有 限 公司 

常州 市 苏 能 电气 有 限 公司 

南通 兴 利 恒 特 种 变压器 有 限 公司 

南通 兴 利 恒 特种 变压器 有 限 公司 

长 春 三 蜂 变 压 器 有 限 公司 
扬州 华师 电器 有 限 公司 

扬州 华 易 电 器 有 限 公司 | 
苏州 工业 国 区 隆盛 电器 成 套 设 备 制造 有 限 公司 
苏州 工业 园区 隆 感 电器 成 套 设备 制 造 有 限 公司 
沈阳 福 林 特 种 变压器 有 限 公司 

东阳 市 宏泰 电器 有 限 公司 

东阳 市 宏泰 电器 有 限 公司 

胜利 油田 胜 兴 变压器 有 限 公司 

沈阳 福 林 特种 变压器 有 限 公司 

沈阳 福 林 特 种 变压器 有 限 公司 

沈阳 福 林 特 种 变压器 有 限 公司 

沈阳 福 林 特 种 变压器 有 限 公司 

沈阳 福 林 特 种 变压器 有 限 公司 

江苏 华 圈 变压器 有 限 公司 

江苏 华 轴 变压器 有 限 公司 

淮安 市 淮阴 清江 变压器 有 限 公司 

沈阳 东北 输 变 电 设备 成 套 工 程 有 限 公司 
陕西 合 容 电力 设备 有 限 公司 

















































EJEA 
E 7] € Hii 
电力 变压器 
电力 变 压 顺 
电力 变压器 
电力 变 压 需 
TRENAK 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
TAR MEHEA 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
组 合式 变压器 
干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变 压 带 
T XUI AE Hz di 
Hi JJ AE TE dh 
TAE JEHA 
于 式 电力 变压器 
TREIE 
于 式 电力 变压器 
干 式 电力 变 压 带 
于 式 电力 变压器 
TX UJ AE Hos 
电力 变压器 
电力 变压器 
牵引 变压器 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
于 式 电力 变 压 天 
电力 变压器 
于 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变 压 带 
电力 变压器 
TB JIAEJE E 
PIE E 
电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 控 制 变压器 
TAH HEHE i 
TAH HEE 
于 式 控制 变压器 
TAH E AE Hs d 
AE CAE FE d 
干 式 电 力 变 压 需 
TX JI AE FS E 
电力 变压器 
串联 电抗 器 





























































( 续 ) 


产品 型 号 
S11—M—630/10 
SZ9—31500/35 
SZ11—31500/110 
SFP10—370000/330GY W3 
S11—M——800/10 
S11—M-—100/10 
SCB10—1000/10 
S11—M—315/10 
$11—M-—100/10 
S11—M—1000/10 
ZLSCB—3600/6 
SFSZ11—31500/110 
S11—M—5630/10 
S11—M—5630/10 
S11—M—100/10 
ZGS11—2—630/10 
SCB10—1000/10 
S10—M—2000/11 
SFSZ11—50000/110 
S9—52000/115 
SCB10—1000/10 
S11—M. R—800/10 
SCB10—1600/10 
SCB10—2500/10 
SCB10—1000/10 
SCB10— 800/10 
SCB10— 500/10 
SCB10—315/10 
SCB10—1600/35 
S11—M—200/10 
S11—M-—800/10 
ZQSCB—4400/33 
SZ11—31500/35 
SC(H) B10—1600/10 
SC( H) B10—630/10 
$11—M—630/10 
SCB10—1000/10 
SFZ9—8000/110 
S11—M—200/10 
S11—M—800/10 
S11—M-—100/10 
S11—M—4630/10 
SG(H)10—1250/10 
S11—M—100/10 
S11—M-—800/10 
S9—3150/35 
BK—2.5/1.0TH 
GSG—50/1.0TH 
BK—5.0/1.0TH 
BK—10/1.0TH 
GSG—100/1. 0TH 
ZLSCB—2800/13.8 
SC10—1000/6 
SCB10—1000/10 
SF—64000/132 
CKDGKL—1200/35—12 


行业 概况 


" 97 


242 


246 


250 


252 


256 
257 


250 





西安 中 扬 电 气 股份 有 限 公司 
江苏 华 朋 变压器 有 限 公 司 

江苏 一 变 变 压 器 制造 有 限 公司 
淮安 市 淮阴 清江 变压器 有 限 公司 
湛江 市 东 普 电力 设备 有 限 公 司 
信 丰 侈 固 变压器 有 限 公司 

信 丰 龟 固 变压器 有 限 公司 

上 化 市 信安 变压器 制造 有 限 公司 
上 侯 市 信安 变压器 制造 有 限 公司 
上 饶 市 信安 变压器 制造 有 限 公司 
上 人 饶 市 信安 变压器 制造 有 限 公 司 
宁波 奥克斯 高 科技 有 限 公 司 
施耐德 ( 苏州) 变压器 有 限 公 司 
施耐德 ( 苏州 ) 变压器 有 限 公 司 
青岛 昂 特 电气 制造 有 限 责任 公 司 
电光 防爆 电气 有 限 公 司 

济南 志 享 特种 变压器 有 限 公司 
837525 8 2] ET 

昆明 赛 格 迈 电气 有 限 公司 
昆明 赛 格 迈 电气 有 限 公司 

昆明 赛 格 迈 电气 有 限 公 司 

天 津 市 特 变 电 工 变压器 有 限 公司 
浙江 同 兴 变 压 器 有 限 公司 
张家港 市 中 亚 特 种 变压器 制造 有 限 公司 
张家港 市 中 亚 特 种 变压器 制造 有 限 公 司 
海南 金 盘 电气 有 限 公司 

辽宁 欣 泰 股 份 有 限 公司 


中 电 电气 集团 江苏 中 电 输 配 电 设备 有 限 公司 


南通 勤 林 电气 有 限 公司 
南通 勤 林 电气 有 限 公司 
福州 德 宇 电器 有 限 公司 
福州 德军 电器 有 限 公司 


苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公 司 


广州 华 成 电器 股份 有 限 公 司 
衢州 杭 甬 变压器 有 限 公司 

黎 州 杭 前 变压器 有 限 公 司 
施耐德 (苏州 ) 变 压 器 有 限 公司 
施耐德 ( 苏州) 变压器 有 限 公 司 
江苏 扬 动 电气 有 限 公司 

上 海 凌 光电 气 制造 有 限 公司 

上 海 萎 光电 气 制造 有 限 公司 

保定 浪 拜 迪 变 压 器 有 限 公 司 

保定 浪 拜 迪 变 压 器 有 限 公司 

中 电 电气 集团 有 限 公司 

烟台 市 东 源 变压器 有 限 责任 公司 
特 变 电工 沈阳 变 压 带 集 团 有 限 公 司 
常州 太平 洋 电力 设备 集团 ( 常州 天 道 变 ) 
上 海 ABB 变压器 有 限 公司 

浙江 东盟 电力 一 体 化 设备 有 限 公司 
三 变 科技 股份 有 限 公司 

四 川 省 科 威 电 工 有 限 责任 公司 
常州 苏 能 电气 有 限 公 司 

常州 苏 能 电气 有 限 公司 
MIRER RA RAR 

吴江 市 变压器 三 有 限 公司 

水 州 市 西北 变压器 有 限 责 任 公司 


中 国电 器 工业 年 鉴 


并 联 电抗 句 
电力 变压器 
HC XE TE i 
"JJ AE Fs 

组 合式 变压器 
电力 变压器 

Hà 7] 2E de 

E 7] AE He de 
电力 变压器 

Hi 7] 3E Hd 
EJ AE TE di 
干 式 电力 变 压 需 
干 式 电力 变压器 
干 式 电 力 变压器 
Hi 7] AE He 

矿 用 陋 爆 干 式 变压器 
干 式 电力 变压器 
电力 变 压 顺 
TB ZI AE HR SR 
干 式 电力 变压器 
TX IAE HE E 
干 式 电力 变压器 
FAEH EEA 
电力 变压器 

Hà 7] AE Hc 
TXH IAE He 
接地 变压器 

Hi, 7] 3E He d 
电力 变压器 
电力 变压器 
BJEK 
电力 变压器 

组 合式 变压器 
TX JJ AEH S 
TX ZI AE Hs 
电力 变压器 
F3 73 5E Fe d 
干 式 电力 变压器 
于 式 电力 变压器 
中 性 点 接地 电阻 
中 性 点 接地 电阻 
电力 变压器 
电力 变压器 
TX ZI EEA 
电力 变压器 
电力 变压器 

王 式 电力 变 压 需 
于 式 电力 变压器 
电力 变压器 

组 合式 变压器 
于 式 电力 变 讨 器 
TAE JEER 
于 式 电 力 变压器 
于 式 电 力 变压器 - 
于 式 电力 变压器 
电力 变压器 





产品 型 号 
BKDGKL—30000/66 
SFSZ11—180000/220 
ZGSH15—2-—1000/10 
SH15—M-—800/10 
ZGS11—2—630/10 
S11—M-—630/10 
$11—M—100/10 
$11—M—100/10 
$11—M—1000/10 
S9—M—315/10 
S9—M-—1000/10 
SG( H) B10—500/10 
SCB9—2500/10 
SCB9—630/10 
S10—630/10 
KBSG—630/10 
SC( H) LB9— 8000/35 
SZ11—40000/66 
SG( H) B10—500/10 
SG ( H) —10400/10 
SG( H) B10—2000/10 
SCBH10—315/10 
DCB10—1000/10 
S11—M—100/10 
811—M-—630/10 
SCB9—630/10 
DKSC—315/10 
SFZ11—400001110 
811—M—100/10 
S11—M—630/10 
S11 一 M 一 100710 
S11—M—630/10 
ZGS11—2-—630/10 
SG( H) B10—1000/10 
SCB10—2000/10 
$11—1600/10 
SCB9—1250/10 
SCB9—315/10 
SG( H) BI0—1000/10 
LMGR10—600/10 
LMGR35—1000/16. 5 
$11—M-—100/10 
$11—M-—630/10 
S9—4000/35 
SFSZ10—18000/220 
SFP—720000/50TH 
SCB10—2000/10 
SCRZ—2000/35 
S11—M—315/10 
ZFS—Z. F—1000/35 
SG( H) B10—800/10 
SC(H) B10—800/10 
SC( H) B10—1000/10 
SC( H) B10—1250/10 
SCZ—16000/35 
$11 —M—800/10 


(5) 


序号 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
280 
290 
29] 
292 
293 
294 
295 
296 
297 


水 州 市 西北 变压器 有 限 责任 公司 
甘肃 电力 变压器 三 

佛山 市 顺德 区 恒 导 电气 科技 有 限 公 司 
温州 奔 达 变 压 共 有限 公司 

温州 奔 达 变压器 有 限 公司 

江苏 一 变 变 压 融 制造 有 限 公司 
浙江 东盟 电力 一 体 化 设备 有 限 公司 
温州 市 华能 变压器 有 限 公司 

上 海 ABB 变压器 有 限 公司 

甘肃 电力 变压器 三 

甘肃 电力 变压器 三 

辽阳 易 发 式 电气 设备 有 限 公 司 

武汉 科 辉 电气 工程 有 限 公 司 

沪 光 集团 有 限 公 司 

沪 光 集团 有 限 公 司 

特 变 电工 股份 有 限 公 司 

佛山 市 南海 长 园 吉 斯 安 电 气 有 限 公 司 
江西 变 压 严 科 技 股份 有 限 公 司 


产品 型 号 
电力 变压器 S11—M-—100/10 
电力 变压器 S9—3150/35 


干 式 电力 变压器 
H7] AE I de 

t, 7J AE Fe d 

组 合式 变 压 兢 
E 7] 2E Hs ai 
电力 变压器 

于 式 电力 变压器 
地 下 式 变压器 
地 下 式 变压器 
E J 3E Fs de 

中 性 点 接地 电阻 
干 式 电 力 变 压 带 
干 式 电 力 变 压 器 
超 导 变 压 天 

地 下 式 变压器 
SEULAETE SS 





SG( H) B10—630/10 
S11—M—100/10 
S11—M-—630/10 
ZGS11—2-—9630/10 
S11—M—1000/10 
$11—M—630/10 
SCB10—2000/10 
SRII1—M. D—800/10 
SRI1—M. D—315/10 
SZ11—40000/66 
KHNGRI10—400/10 
SG( C) B10—500/10 
SG( C) B10—1600/10 
SLNHTSH—630/10 
S1] —M. R. D—50/10 
ZHSFPT—103630/220 


(S) 


质量 及 标准 2005 年 9 月 1 日 ,中 国名 牌 产 品 暨 中 国 
世界 名 有 牌 产品 表彰 大 会 在 北京 召开 ,461 个 企业 生产 的 501 
个 产品 被 评 为 2005 年 中 国名 牌 产品 ”, 其 中 包括 变压器 行 
业 的 13 个 企业 的 14 AEEA 0h. 2005 年 新 增 评价 的 中 
国名 牌 产品 名 单 ( 变压器 类 产品 ) 见 表 9。 


表 9 2005 年 新 增 评 价 的 中 国 和 名牌 产品 名 单 
(变压器 类 产品 ) 





生产 企业 名 称 
江苏 华 鹏 变压器 有 限 公司 
山东 达 驰 电气 股份 有 限 公司 

南通 友邦 变压器 有 限 公司 

特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公司 
杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公司 

特 变 电 工 股份 有 限 公 司 新 疆 变 压 器 厂 
常州 华电 变压器 集团 公司 常州 变压器 厂 
青岛 变压器 集团 有 限 公 司 
顺 特 电气 有 限 公 司 

中 电 电 气 集团 有 限 公司 
许 继 集团 有 限 公司 

人 民 电 器 集团 有 限 公司 
江苏 华 鹏 变压器 有 限 公司 
湖南 金 盘 电 器 有 限 公司 








110kV 及 以 
FHRA 









TX 


2005 年 4 月 中 国 质 量 信誉 调查 中 心 、. 中 国名 牌 事业 促 
进 会 在 全 国 各 地 区 、 和 名 行业 推荐 的 基础 上 ,经 审核 ,最 终 确 
认 常 州 华 迪 特种 变压器 有 限 公司 为 “全 国 质 量 服务 信誉 
AAA 级 首 批示 范 单位 ”。 

浙江 公信 认证 公司 于 2005 年 3 月 29 ~31 日 对 浙江 三 
变 科技 股份 有 限 公司 综合 管理 体系 进行 了 选择 性 抽样 审 
核 , 履 盖 了 安全 办 、 环 管 办 、 质 量 部 、 总 装 车 间 等 8 个 部 门 ， 
最 终 同意 三 变 公司 通过 ISO9001 质量 体系 、ISO14001 环境 
管理 体系 .OHSAS 职业 健康 安全 综合 管理 体系 认证 资格 的 
监督 审核 。2005 年 5 月 31 日 ,公司 计量 管理 体系 又 通过 


ISO010012 国际 计量 检测 体系 认证 ,获得 了 浙江 省 质量 技术 
监督 局 颁布 发 的 计量 检测 体系 合格 证 书 。 

天 威 保 变 ( 人 合肥) 变压器 有 限 公 司 结合 自身 实际 制定 了 
(2005 年 “质量 管理 效益 年 "活动 和 工作 安排 》。 在 质量 管理 
上 ,建立 科学 严格、 完整 有效 的 全 面 质量 管理 体系 ,制定 
《质量 手册 》 及 相配 套 的 质量 体系 程序 文件 ,形成 以 质量 手 
册 程序 文件 和 工艺 守则 、 操 作 指 异 书 、 检 验 规范 .安装 手册 
等 为 标准 的 三 级 质量 体系 文件 ,保证 质量 体系 的 有 效 运 行 ; 
把 坚持 开展 “6S" 运 动作 为 质量 体系 的 一 部 分 并 形成 制度 ,不 
定期 地 对 现场 管理 进行 评比 考核 ,以 提供 可 靠 的 作业 环境 。 

浙江 三 变 科 技 股份 有 限 公司 接 到 中 国 质 量 检验 协会 颁 
发 的 “中 国 质 量 检验 协会 团体 会 员 单 位 证 书 ” 和 相关 函件 ， 
2005 年 7 月 正式 成 为 "中国 质 量 检验 协会 团体 会 员 单位 ”。 

管理 及 改革 2005 年 变压器 行业 企业 坚持 走 改革 gk 
组 改造 及 加 强 企业 管理 的 “三 改 一 加 强 ” 发 展 之 路 ,不断 创 
新 企业 的 机 制 和 体制 ,大 多 数 企 业已 步 人 了 发 展 的 快车 道 。 

2005 年 7 月 , 特 变 电 工 沈 变 集团 成 功 获得 了 国家 商务 
部 授权 的 对 外 经 济 合作 经 营 资格 ,其 经 营 范 围 由 单机 出 口 
扩展 到 国际 成 套 设 备 , 具 体 包括 承包 与 自 产 设备 相关 的 境 
外 工程 和 境内 国际 招标 工程 ,以 及 承包 与 工程 相关 的 设备 、 
材料 出 口 ,对 外 派遣 劳务 人 员 等 。 

2005 年 7 月 15 日 ,浙江 卧龙 科技 股份 有 限 公司 与 银川 
变 压 锅 有 限 公 司 签订 了 合作 意 同 书 , 就 收购 银 变 公司 的 主 
要 资产 事宜 达成 了 一 致意 见 。 公 司 在 收购 银 变 公司 后 ,将 
实施 搬迁 和 异地 技 改 扩建 工作 ,加 大 对 银 变 公司 核心 产品 
220kV 牵引 变压器 项 目的 技 改 投入 。 

上 海 输 配 电 股份 有 限 公 司 通过 了 收购 沈阳 沈 变 互感 器 
制造 有 限 公司 部 分 资产 的 议案 ,公司 将 出 资 2 367.3 万 元 与 
西门 子 公 司 共同 收购 沈阳 沈 变 互感 器 制造 有 限 公司 部 分 与 
互感 器 生产 .试验 相关 的 资产 。 

冀 蚊 明珠 电器 有 限 公 司 于 2005 年 4 月 与 广东 中 钰 通 
信 科技 有 限 公司 联手 组 建 广州 伟 钰 光电 科技 有 限 公司 , 致 
力 于 光电 互感 器 的 研制 、. 开 发 .生产 和 销售 。 


行业 概况 - 99 


2005 年 7 月 , 特 变 电 工 控股 子 公 司 特 变 电工 沈阳 变 压 


器 集团 有 限 公司 与 康 嘉 (RONCAR) 互感 器 有 限 公 司 签订 了 . 


特 变 电 康 嘉 (沈阳 ) 互感 器 有 限 责任 公司 合资 企业 合同 , 合 
资 公 司 注 册 资 本 为 4 450 万 元 ,其 中 沈 变 公司 以 现金 投资 
3 250 万 元 , 占 合资 公司 注册 资本 的 73% 。KONCAR 公司 以 
技术 .知识 产权 投资 1 200 万 元 , 占 合资 公司 注册 资本 的 
2796 。 

2005 年 7 月 ,南昌 大 学 在 江西 变压器 科技 股份 有 限 公 
司 建立 研究 生 实 践 培养 基地 , 即 “ 南 昌 大 学 研究 生 实践 培养 
基地 ”, 为 高 校 科 技 铸 化 成 果 找 到 了 新 平台 。 南 昌 大 学 将 为 
江 变 科 技 公 司 推广 科研 成 果 、 提 供 专 业 知 识 、. 科 学 技术 .人 
才 支 援 等 服务 ,积极 推荐 适合 江 变 科技 公司 应 用 的 新 技术 、 
新 工艺 、 新 材料 、 新 产品 ,广泛 开展 项 目 合作 。 江 变 科技 公 
司 将 为 南昌 大 学 提供 科研 .实践 培养 基地 ,在 人 力 、 财 力 、 物 
力 上 给 予 投入 ,并 派 有 经 验 的 专业 技术 人 员 进 行 指 导 。 

特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公 司 大 型 变压器 公司 装配 车 
间 2005 年 被 授予 中 国 机械 工 业 “ 优秀 车 间 ” 荣 誉 称号 ,车间 
主任 万 克勤 同志 同时 被 授予 中 国 机 械 工业 2005 4E RE" 优秀 
车 间 主 任 ” 的 荣誉 称号 。 

[ 扎 稿 人 :沈阳 变压器 研究 所 陈 萍 ” 审 稿 人 :沈阳 变故 
器 研究 所 曲 万 里 ] 


生产 发 展 情况 ”2005 年 ,根据 对 电气 控制 成 套 设备 行 
业 85 个 生产 企业 的 统计 ,各 项 指标 均 比 上 年 有 较 大 程度 增 
长 。 其 中 职工 34 311 人 , 比 上 年 增长 20. 99% ;完成 工业 总 
产值 1 708 664 万 元 , 比 上 年 增长 25. 72% ;利润 总 额 
134 450 万 元 , 比 上 年 增长 15.9% , 

2005 年 电气 控制 成 套 设 备 行 业经 济 效 益 综 合 指 数 前 
40 名 企业 见 表 1, 总 资产 贡献 率 前 40 名 企业 见 表 2 ,流动 资 
产 周转 率 前 40 名 企业 见 表 3 ,全 员 劳 动 生 产 率 前 40 名 企业 
见 表 4, 资 本 保值 增值 率 前 40 名 企业 见 表 5, 成 本 费用 利润 
率 前 40 名 企业 见 表 6, 工 业 总 产值 前 40 名 企业 见 表 7 ,工业 


增加 值 前 40 名 企业 见 表 8 ,产品 销售 率 前 40 名 企业 见 表 9， 


销售 产值 前 40 名 企业 见 表 10。 


表 1 2005 年 电气 控制 成 套 设备 行业 经 济 效益 综合 指数 前 40 名 企业 























温州 市 海 坦 磁 力 电表 有 限 公司 
上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公司 
建 德 市 江南 电气 有 限 公司 
大 丰 隆 盛 电气 设备 制造 有 限 公司 
天 津 市 德 利 泰 开关 有 限 公司 

天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 

上 海 纳 杰 电 气 成 套 有 限 公司 
常熟 开关 制造 有 限 公 司 

深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公司 
上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公 司 

上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 
江苏 法 泰 电 器 有 限 公 司 

宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 

天 津 市 正本 电气 有 限 公 司 

镇 江 万 奇 电器 设备 有 限 公司 
杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公 司 
上 海 新 原 电 气 设 备 有 限 公司 
川 开 电气 有 限 公司 

汕头 正 超 电气 有 限 公司 

上 海南 桥 变 压 器 有 限 责任 公司 
北京 通州 开关 有 限 公司 

上 海航 星 通用 电器 有 限 公司 
杭州 群 力 电力 设备 制造 有 限 公司 
广东 必 达 电器 有 限 公司 

江苏 金华 复 电气 有 限 公司 

江苏 波 瑞 电气 有 限 公司 

沈阳 吴 诚 电气 设备 有 限 公 司 
RUEDA HR d) 

大 全 集团 有 限 公司 
杭州 圣 力 电 气 有 限 公司 

常德 市 天 马 电器 成 套 设 备 有 限 公 司 
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100 * 中 国电 器 工业 年 鉴 


pyg | AUS FARE] 资产 AIRF | 成 本 费用 | EAFA 
会 全 指数 TEE | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利用 率 | 生产 
AE (€) | (9) | (9$) | (次 9$) | (XA) 


14 956. 52 
503 162. 94 





































327 391.30 100. 00 
627 419.35 99, 69 
81 197.60 100. 00 
112 500. 00 90. 00 
283 478.26 100. 00 
191 538. 46 96.12 
383 343. 75 85. 2A 
328 984. 20 100. 00 
351 029. 16 98. 00 
221 875.00 100. 00 
78 192.53 95.25 
375 600. 00 85.45 
109 625. 00 100. 00 
235 033. 11 85.47 
75 952.38 | 101.88 
313 485. 09 95. 00 
224 631.58 99. 59 
73.02 

189 718.75 71.86 
251 523.81 100. 00 
172 931. 03 100. 00 
109 946. 67 100. 85 
119 191.09 90.36 
59 319.37 97.16 
159 116. 67 97.84 
159 312. 17 95. 18 
186 202. 56 99, 99 
158 125.00 99.92 





84 933. 33 














成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 
余姚 市 电力 设备 修造 三 
广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 
CERERE ARA] 
珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公 司 
TIEA 

上 海 二 工 电 气 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公司 

上 海 环 奇 电 控 设备 有 限 公 司 





















天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 
上 海 纳 杰 电 气 成 套 有 限 公司 
上 海南 桥 变 压 器 有 限 责任 公司 
佛山 市 顺德 区 南 顺 电器 三 有 限 公司 
江苏 波 瑞 电 气 有 限 公司 

常熟 开关 制造 有 限 公司 

镇 江 万 奇 电器 设备 有 限 公司 

上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公司 

广东 必 达 电器 有 限 公司 

上 海 二 工 电气 有 限 公 司 

建 德 市 江南 电气 有 限 公司 

江苏 法 泰 电器 有 限 公 司 

温州 市 海 坦 磁力 电器 有 限 公司 
江苏 金华 夏 电 气 有 限 公 司 

杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 
温州 万 新 成 套 柜 架 有 限 公司 

汕头 正 超 电气 有 限 公 司 

常德 市 天 马 电 器 成 套 设 备 有 限 公 司 
上 海 新 原 电 气 设备 有 限 公司 

沈阳 里 诚 电 气 设备 有 限 公 司 








温州 市 海 坦 磁 力 电器 有 限 公司 
天 津 市 德 利 泰 开关 有 限 公司 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 
天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 
北京 通州 开关 有 限 公司 

大 丰 隆 盛 电 气 设备 制造 有 限 公司 
温州 万 新 成 套 柜 架 有 限 公 司 

上 海天 灵 开关 厂 有 限 公司 

常德 市 天 马 电器 成 套 设备 有 限 公司 
上 海 环 奇 电 控 设 备 有 限 公司 

天 津 久 安 集团 有 限 公司 

江苏 法 泰 电器 有 限 公司 

上 海 第 一 开关 制造 有 限 公司 

江苏 波 瑞 电 气 有 限 公司 
杭州 圣 力 电气 有 限 公司 
2232.35 

上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公司 

环宇 集团 有 限 公司 

上 海 华 银 开关 厂 有 限 公司 

广东 必 达 电器 有 限 公司 

















资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 
增值 率 | REE | HRE | 利用 率 生产 率 
(96 ) (96) QK) (%) Gu A) 
149 508. 77 




























71 315. 79 


总 资产 贡献 率 908 
(96) 









TRI ERZT ERRA RATA] 
杭州 群 力 电力 设备 制造 有 限 公司 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 

Tq UAR) 

天 津 久 安 集 团 有 限 公 司 

靖江 曙光 机 电 附 件 制造 有 限 公 司 
ARRERA 

天 津 市 德 利 秦 开 关 有 限 公 司 
北京 通州 开关 有 限 公司 

上 海 环 奇 电 控 设 备 有 限 公 司 

上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公 司 
温州 市 开元 电气 有 限 公司 
杭州 圣 力 电气 有 限 公司 
余姚 市 电力 设备 修造 三 

成 都 通力 集团 股份 有 限 公 司 
环宇 集团 有 限 公司 

苏州 遍 达 电器 仪表 成 套 有 限 公 司 
云南 开关 厂 

上 海航 星 通 用 电器 有 限 公司 
天 津 市 百 利 天 开 电器 有 限 公司 






































北京 市 华宇 开关 控制 设备 制造 有 限 责 任 公司 
杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公 司 
温州 市 开元 电气 有 限 公 司 

深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公司 

珠海 经 济 特区 广 达 电 器 设备 有 限 公司 
沈阳 昊 诚 电气 设备 有 限 公司 

上 海 二 工 电 气 有 限 公 司 

天 津 市 正本 电气 有 限 公司 

常熟 开关 制造 有 限 公司 

汕头 正 超 电气 有 限 公 司 

EENE REAA BRA n] 
苏州 恒 祥 电器 有 限 公 司 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 

宁波 电 业 局 电力 成 套 设备 公司 

镇 江 万 奇 电器 设备 有 限 公 司 

苏州 凯 达 电器 仪表 成 套 有 限 公 司 

河南 新 乡 殉 北 电 器 有 限 公司 

杭州 群 力 电力 设备 制造 有 限 公司 

佛山 市 顺德 区 南 顺 电 器 三 有 限 公司 

上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公 司 













































123 024.69 


118 897.70 











152 724. 14 100. 00 
146 880. 73 103. 04 
132 032. 97 100. 00 
76 442.31 99. 16 
28 750.00 95.45 
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R4 2005 年 电气 控制 成 套 设备 行业 全 员 劳 动 生产 率 前 40 名 企业 


企业 名 称 


大 丰 隆 盛 电气 设备 制造 有 限 公司 
上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公司 
深圳 市 深 开 电 器 实业 有 限 公司 
天 津 市 正本 电气 有 限 公司 

上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 
上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 

建 德 市 江南 电气 有 限 公司 

川 开 电气 有 限 公司 

上 海 纳 杰 电 气 成 套 有 限 公 司 

上 海航 星 通用 电器 有 限 公司 
杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公司 
汕头 正 超 电气 有 限 公司 

江苏 法 泰 电 器 有 限 公司 

常熟 开关 制造 有 限 公司 
北京 通州 开关 有 限 公司 

大 全 集团 有 限 公司 

杭州 群 力 电力 设备 制造 有 限 公司 
上 海 华 通 开关 厂 有 限 公司 
慈溪 奇 乐 低压 电器 厂 

沈阳 吴 诚 电气 设备 有 限 公司 





627 419.35 
503 162.94 
383 343.75 
375 600. 00 
351 029. 16 
328 984. 20 
327 391.30 
313 485. 09 
283 478. 26 
251 523.81 
235 033.11 
224 631.58 
221 875. 00 
191 538.46 
189 718.75 
186 202. 56 
172 931. 03 
163 658. 54 
159 312. 17 
159 116.67 


全 员 劳 动 生产 率 
B 


杭州 圣 力 电气 有 限 公司 

广东 顺 开 电气 集团 有 限 公 司 
成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 
上 海 电器 成 套 厂 有 限 公司 


珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 


余姚 市 电力 设备 修造 厂 
广东 奇 正 电气 有 限 公司 

江苏 金华 夏 电气 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公司 

杭 申 控股 集团 有 限 公司 

天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 
广东 必 达 电器 有 限 公司 

镇 江 万 奇 电器 设备 有 限 公司 
苏州 凯 达 电器 仪表 成 套 有 限 公司 
广东 省 新 会 电器 厂 有 限 公司 
温州 新 侨 机 械 电器 厂 

上 海 泰 高 开关 有 限 公司 

四 川 广 林 科技 产业 (集团 ) 公司 
宁波 天 安 (集团 ) 股份 有 限 公司 
北京 云 城 电气 设备 有 限 公司 





RS 2005 年 电气 控制 成 套 设备 行业 资本 保值 增值 率 前 40 名 企业 


EB ERE) ARAR 

上 上海 第 一 开关 制造 有 限 公司 
深圳 湘 升 电力 电器 实业 有 限 公 司 
上 海 新 原 电 气 设备 有 限 公司 
江苏 法 泰 电器 有 限 公司 

广东 必 达 电器 有 限 公司 

上 海宝 临 电气 集团 有 限 公 司 


珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 


上 海 纳 杰 电 气 成 套 有 限 公 司 
广东 省 新 会 电器 厂 有 限 公 司 
上 海 华 通 开 关 厂 有 限 公司 
沈阳 吴 诚 电气 设备 有 限 公 司 
昆明 开关 厂 

常熟 开关 制造 有 限 公 司 

川 开 电气 有 限 公司 

汕头 正 超 电 气 有 限 公 司 

上 海南 桥 变压器 有 限 责 任 公司 
杭 申 控股 集团 有 限 公司 
大 全 集团 有 限 公司 

建 德 市 江南 电气 有 限 公司 


中 国电 器 工业 年 鉴 

































| eean 


西安 电 郁 开关 三 

深圳 市 深 开 电 器 实业 有 限 公司 
威海 华 通 开关 设备 有 限 公司 

上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公司 
苏州 凯 达 电器 仪表 成 套 有 限 公 司 
上 海 华 银 开关 三 有 限 公司 
苏州 电气 控制 设备 厂 

杭州 群 力 电力 设备 制造 有 限 公司 
上 海 泰 高 开关 有 限 公司 

广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 
浙江 嘉 挖 电气 股份 有 限 公司 


.| 宁波 粽 原 电 器 三 


上 海 飞 洲 电 气 股份 有 限 公司 

上 海 环 奇 电 控 设 备 有 限 公 司 
温州 市 海 坦 磁力 电器 有 限 公司 
上 上海 二 工 电气 有 限 公 司 

锦州 锦 开 电器 集团 有 限 责任 公司 
河南 新 乡 绚 北 电 右 有 限 公 司 

天 津 市 百 利 天 开 电 器 有 限 公司 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 





全 员 劳 动 生产 率 


(元 /人 ) 
158 125. 00 
152 724. 14 
149 508. 77 
146 880. 73 
132 032.97 
123 024. 69 
121 726. 19 
119 191.09 
118 897. 70 
115 056.11 
112 500. 00 
109 946. 67 
109 625. 00 
105 957.45 
105 720. 00 


. 103 896.10 


102 121.21 
98 136. 65 
96 717.83 
89 062. 50 


资本 保值 增值 率 


(96) 
133. 54 
130. 93 
125. 13 
125. 06 
125. 00 
124. 57 
122. 75 
122.32 
121.91 
121.24 
121. 16 
120. 73 
120.45 
119.07 
119. 00 
117. 73 
117.70 
117.68 
117.26 





中 > 


人 


— 
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表 6 2005 年 电气 控制 成 套 设备 行业 成 本 费用 利润 率 前 40 名 企业 


建 德 市 江南 电气 有 限 公司 
上 海南 桥 变压器 有 限 责任 公司 
常熟 开关 制造 有 限 公司 

上 海 新 原 电气 设备 有 限 公司 

上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公司 

镇 江 万 奇 电器 设备 有 限 公司 
江苏 金华 夏 电 气 有 限 公司 

江苏 波 瑞 电气 有 限 公司 

上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公司 
慈溪 奇 乐 低压 电 响 厂 

天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 
杭州 群 力 电力 设备 制造 有 限 公司 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 
广东 必 达 电器 有 限 公司 


常德 市 天 马 电器 成 套 设 备 有 限 公司 


北京 广发 电气 有 限 公 司 

沈阳 吴 诚 电气 设备 有 限 公司 
江苏 法 泰 电器 有 限 公 司 

上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公 司 
杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公司 


上 海 二 工 电气 有 限 公司 

天 津 久 安 集 团 有 限 公司 

云南 开关 三 
余姚 市 电力 设备 修造 三 

深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公 司 
汕头 正 超 电气 有 限 公 司 

天 津 市 德 利 泰 开关 有 限 公 司 
成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 
宁波 粽 原 电 器 厂 

四 川 广 林 科 技 产业 (集团 ) 公 司 
杭 申 控股 集团 有 限 公司 

上 海航 星 通 用 电 占 有 限 公 司 
深圳 湘 升 电力 电器 实业 有 限 公司 
宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 
北京 通州 开关 有 限 公 司 

大 全 集团 有 限 公司 

威海 华 通 开关 设备 有 限 公 司 
广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 
JM IAS HUS DUREE RAA] 
宁波 电 业 局 电力 成 套 设备 公司 





表 7 2005 年 电气 控制 成 套 设备 行业 工业 总 产值 前 40 名 企业 


大 全 集团 有 限 公 司 

宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 
环宇 集团 有 限 公司 

上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 
杭 申 控股 集团 有 限 公 司 
常熟 开关 制造 有 限 公 司 

上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 

上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公 司 
川 开 电 气 有 限 公司 

锦州 锦 开 电器 集团 有 限 责 任 公司 
江苏 金华 夏 电 气 有 限 公司 

上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 
沈阳 吴 诚 电气 设备 有 限 公 司 
上 海南 桥 变 压 器 有 限 责任 公司 
广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 
汕头 正 超 电气 有 限 公司 

上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公 司 
深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公司 
北京 通州 开关 有 限 公司 

上 海航 星 通 用 电 各 有限 公司 


工业 总 产值 


268 860 
101 298 
101 132 
80 923 
70 311 
67 715 
64 646 
55 016 
54 709 
46 399 
40 118 
39 868 
37 000 
35 317 
29 450 
25 880 
25 816 
25 557 
25 300 
25 098 





el eae 


BEA 

杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公 司 
江苏 法 泰 电器 有 限 公司 

天 津 久 安 集团 有 限 公司 
广东 必 达 电器 有 限 公司 
成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 
温州 市 开元 电气 有 限 公司 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 
上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公司 
江苏 天 港 箱 柜 有 限 公司 

天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 广 
上 海 飞 洲 电气 股份 有 限 公司 


珠海 经 济 特区 ), 达 电器 设备 有 限 公 司 


上 海 泰 高 开关 有 限 公司 

上 海 二 工 电气 有 限 公司 

上 海 华 通 开 关 厂 有 限 公 司 

四 川 广 林 科 技 产业 (集团 ) 公 司 
广东 奇 正 电气 有 限 公司 
SERA AK ARI. 

上 海 华 银 开关 厂 有 限 公司 





成 本 费用 利润 率 


(46) 
IO. 14 
9.72 
9.46 
9. 38 
9.05 
8.71 
8.57 
8.12 
8.00 
7.98 
7.86 
7.66 
7.57 
7.38 
7.31 
7.12 
6.71 
6.65 
6.47 
6.16 


工业 总 产值 
(万 元 ) 
25 011 
22 561 
22 222 
21 147 
20 704 
19 972 
18 115 
17 892 
17 162 
14 762 
14 000 
13 200 
12 147 
11 513 
11 000 
10 819 
10 575 
10 213 
10 158 
10 100 


行业 概况 - 
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X8 2005 年 电气 控制 成 套 设 备 行 业 工业 增加 值 前 40 名 企业 
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大 全 集团 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公司 
常熟 开关 制造 有 限 公司 
宁波 天 安 (集团 ) 股份 有 限 公司 
上 海中 发 电气 (集团 ) ARAR 
川 开 电气 有 限 公司 

杭 申 控 股 集团 有 限 公司 

上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公司 

上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 
深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公司 
锦州 锦 开 电器 集团 有 限 责任 公司 
江苏 金华 夏 电气 有 限 公司 

沈阳 吴 诚 电气 设备 有 限 公司 
广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 
汕头 正 超 电气 有 限 公司 
江苏 法 泰 电器 有 限 公司 

杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公司 
云南 开关 厂 

上 海 华 通 开关 厂 有 限 公司 
上 海 纳 杰 电 气 成 套 有 限 公司 
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北京 通州 开关 有 限 公司 

上 海航 星 通用 电器 有 限 公司 

上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 
浙江 嘉 控 电气 股份 有 限 公司 

成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 
广东 必 达 电器 有 限 公司 

广东 奇 正 电气 有 限 公司 

宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 

大 丰 隆 盛 电 气 设备 制造 有 限 公司 
温州 市 开元 电气 有 限 公司 
杭州 圣 力 电气 有 限 公司 

上 海 电器 成 套 厂 有 限 公司 

四 川 广 林 科技 产业 (集团 ) 公司 

天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 
慈溪 奇 乐 低压 电 器 厂 

广东 省 新 会 电器 厂 有 限 公司 
西安 电器 开关 厂 

珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 
温州 新 侨 宙 袜 电器 厂 
江苏 波 瑞 电气 有 限 公司 
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厦门 协 成 实业 有 限 公司 

上 海 华 通 开 关 厂 有 限 公司 
威海 华 通 开关 设备 有 限 公司 
成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 
衡阳 仪表 电气 有 限 公司 

浙江 嘉 控 电 气 股份 有 限 公 司 
昆明 开关 厂 | 
天 津 市 百 利 天 开 电 器 有 限 公司 
上 海 飞 洲 电气 股份 有 限 公司 
上 海 电器 成 套 厂 有 限 公司 
山东 凯 莱 电气 设备 有 限 公司 
上 海 新 原 电 气 设 备 有 限 公司 
杭 申 控股 集团 有 限 公司 
温州 市 开元 电气 有 限 公司 
广东 必 达 电器 有 限 公司 

宁波 电 业 局 电力 成 套 设备 公司 
建 德 市 江南 电气 有 限 公 司 

镇 江 万 奇 电器 设备 有 限 公 司 
上 海 纳 杰 电 气 成 套 有 限 公司 
杭州 群 力 电力 设备 制造 有 限 公司 
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常德 市 天 马 电器 成 套 设备 有 限 公司 
江苏 法 泰 电 器 有 限 公司 

天 津 市 德 利 泰 开关 有 限 公司 

四 川 广 林 科 技 产 业 (集团 ) 公司 

上 海航 星 通用 电器 有 限 公司 
深圳 湘 升 电力 电器 实业 有 限 公司 
广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 
珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 
北京 紫 微 电力 设备 有 限 公司 

佛山 市 顺德 区 南 顺 电 器 厂 有 限 公司 
上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 

上 海 华 银 开关 厂 有 限 公司 

北京 云 城 电气 设备 有 限 公司 
西安 电器 开关 厂 

上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 

上 海 泰 高 开关 有 限 公司 
北京 电器 有 限 公司 

ERTER EFAA RA 
广东 省 新 会 电器 厂 有 限 公司 
南京 化 工 电器 仪表 厂 





























工业 增加 值 
(万 元 ) 


6 071 
5 282 
5 102 
4 745 
4 261 
4 123 
4 090 
3 980 
3 890 
3 580 
3 289 
3 202 
3 160 
3 150 
3 011 
2 643 
2 435 
2 403 
2 400 




















100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 





表 10 2005 年 电气 控制 成 套 设备 行业 销售 产值 前 40 名 企业 


















268 846 
100 575 
91 169 
79 305 
71 411 
65 090 
64 646 
51 974 
49 897 
39 868 
38 588 
36 252 
36 200 
29 450 
25 816 
25 787 
25 773 
25 098 
24 618 
23 287 


大 全 集团 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公司 
宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公司 
上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 
杭 审 控股 集团 有 限 公司 

常熟 开关 制造 有 限 公司 

上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 

川 开 电 气 有 限 公司 

上 海南 华 兰 肤 电气 有 限 公司 

上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 
锦州 锦 开 电器 集团 有 限 责任 公司 
江苏 金华 夏 电 气 有 限 公司 

沈阳 昊 诚 电气 设备 有 限 公司 
广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 

上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公司 

上 海南 桥 变压器 有 限 责任 公司 
汕头 正 超 电气 有 限 公司 

上 海航 星 通用 电器 有 限 公司 
云南 开关 厂 

成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 
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质量 及 标准 ” 杭 申 控股 集团 杭州 之 江 开 关 股 份 有 限 

公司 开发 并 正式 批量 生产 的 8 类 产品 :HSW1、HSW2 万 能 
式 断 路 器 ,HSMI 塑料 外 壳 式 断路 器 ,GCS 低压 抽出 式 成 套 
开关 设备 ,GGD 低压 固定 封闭 式 成 套 开 关 设 备 等 ,于 2005 
年 11 H 17 日 通过 了 由 杭州 市 技术 监督 局 组 织 的 采用 国际 
标准 验证 确认 评审 。 

成 都 通力 集团 股份 有 限 公 司 严格 执行 中 国 国 家 认证 认 
可 监督 管理 委员 会 和 中 国 质 量 认证 中 心 (CQC) 对 低压 成 套 
开关 设备 的 强制 性 认证 要 求 , 于 2003 ~ 2005 年 投入 上 百 万 
元 资金 ,先后 有 8 个 产品 10 个 单元 的 低压 成 套 开 关 设 备 
( 即 :XXM、XL、GGD2、GCD14、GCS、GCK200、XRZ、XRC) 获 
得 了 CQC 颁发 的 CCC 证 书 , 至 此 公司 生产 的 所 有 低压 成 套 
开关 设备 均 获 得 强制 性 产品 认证 。 

2005 年 电气 控制 成 套 设备 行业 完成 了 下 列 标 准 的 复 
核 、 报 批 工作 ;DGB 7251. 2 一 XXXX《 对 母线 干线 系统 ( 母 
线 模 ) 的 特殊 要 求 》( 国标 修订 ) ;@GB7251. 3 一 XXXX《 对 非 
专业 人 员 可 进入 场地 的 低压 成 套 开 关 设 备 和 控制 设备 一 一 
配 电 板 的 特殊 要 求 》( 国标 修订 );@GB/ T XXXX—XXXX 
《特殊 环境 条 件 高 原 电气 设备 技术 要 求 低压 成 套 开关 设备 
和 控制 设备 》。 

完成 了 下 列 标准 的 制 修订 项 目 : OGB 7251. 4 一 1998 
《对 建筑 工地 用 成 套 设 备 的 特殊 要 求 》( 国 标 修 订 );G@) 
GB7251. 5 一 1998《 对 户外 公共 场所 的 成 套 设 备 一 一 动力 配 
电网 用 电缆 分 线 箱 的 特殊 要 求 》 (国标 修订 ); GB/T 
XXXX 一 XXXX《 低 压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 空 壳 体 》( 国 
标 制定 )。 

全 国 低压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 标准 化 技术 委员 会 
一 届 三 次 年 会 星 标准 宜 贯 会 于 2005 年 10 月 26 -28 日 在 温 
州 召 开 , 共 136 个 单位 175 名 代表 出 席 。 中 国电 器 工业 协 


销售 产值 
AM Y y 
企业 和 名称 (万 元 ) A 























江苏 法 泰 电器 有 限 公 司 
深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公司 
广东 必 达 电化 有 限 公司 

天 津 久 安 集 团 有 限 公司 

杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 
温州 市 开元 电气 有 限 公司 
北京 通州 开关 有 限 公司 

上 海 电器 成 套 三 有限 公司 

宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 
江苏 天 港 箱 柜 有 限 公司 

上 海 飞 洲 电气 股份 有 限 公 司 

上 海 华 通 开关 厂 有 限 公司 

天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 
珠海 经 济 特区 三 达 电 器 设备 有 限 公司 
上 海 泰 高 开关 有 限 公 司 

四 川 广 林 科 技 产业 (集团 ) 公 司 

上 海 二 工 电气 有 限 公 司 
广东 奇 正 电气 有 限 公司 

上 海 华 银 开关 厂 有 限 公司 
浙江 嘉 控 电气 股份 有 限 公司 


会 副 秘 书 长 李 锋 出 席 会 议 并 讲话 ,重点 阐述 了 中 国 加 入 
WTO 后 标准 化 工作 如 何 快速 适应 改革 开放 和 全 球 经 济 一 
体 化 进程 的 重要 性 和 紧迫 性 ,并 特别 对 “欧盟 两 指令 ”及 低 
压 电 器 和 低压 成 套 标准 中 涉及 到 环保 方面 的 最 新 要 求 进行 
了 介绍 。 国 家 质量 认证 中 心 的 邢 合 萍 处 长 介绍 了 产品 质量 
认证 与 标准 的 关系 ,并 通报 了 最 新 认证 情况 ; 对 在 实施 
“3C” 认 证 过 程 中 ,企业 经 常 遇 到 的 问题 进行 了 总 结 。 会 议 
讨论 确定 了 全 国 低压 成 套 设备 标 委 会 2006 年 标准 制 修订 
计划 及 有 关 工 作 ,宣讲 了 近期 批准 发 布 的 国家 标准 GB/T 
7251.8 一 2005《 低 压 成 套 开 关 设备 和 控制 设备 智能 型 产品 _ 
的 通用 技术 要 求 》, 并 就 《低压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 空 
壳 体 》 国 家 标准 送审 稿 的 关键 内 容 作 了 重点 介绍 。 与 会 代 
表 讨 论 了 GB7251. 4 一 200X《 低压 成 套 开 关 设 备 和 控制 设备 
第 4 部 分 :对 建筑 工地 用 成 套 设 备 的 特殊 要 求 》 和 GB/T 
XXXX 一 XXXX《 低 压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 空 过 体 》 送 
审 稿 ,并 提出 了 修改 意见 。 

管理 及 改革 “杭州 电器 开关 有 限 责 任 公司 通过 专业 联 
合 和 资产 重组 ,于 2005 年 9 月 17 日 正式 成 立 浙 宝 电气 ( 杭 
州 ) 集 团 有 限 公司 。 

上 海 华 通 开关 厂 有 限 公司 于 2005 年 2 月 27 日 正式 成 
立 。 该 公司 是 由 浙江 杭 申 电气 集团 有 限 公 司 和 上 海 华 通 开 
关 厂 共同 组 建 的 ,其 中 浙江 杭 申 电气 集团 有 限 公 司 出 资 
5 200 万 元 , 占 公司 注册 资本 的 90% 。 公 司 的 成 立体 现 了 
“优化 重组 , 强 强 联合 ,扬长避短 ,优势 互补 ”的 双赢 精神 。 

行业 活动 ”2005 年 4 月 电 控 配 电 设备 分 会 组 织 34 个 
企业 领导 和 技术 专家 代表 赴 欧 进行 了 为 期 14 天 的 商务 考 
察 。 代 表 团 参观 和 考察 了 2005 年 汉诺威 国际 电工 博览 会 ， 
团员 认真 考察 了 企业 的 相关 产品 与 技术 ,并 与 外 商 进 行 交 
流 和 有 关 合 作 意 向 的 洽谈 。 考 察 团 还 参观 了 西门 子 公司 高 
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21 786 
20 879 
20 674 
19 283 
18 332 
18 181 
17 684 
17 042 
14 696 
13 657 
12 763 
12 600 
12 147 
11 513 
10 575 
10 500 
10 117 
10 100 


压 开 关 设 备 生 产 线 及 德国 威 图 公司 开关 柜 结 构 生 产 线 , 与 
外 商 进 行 了 技术 交流 并 磋商 了 具体 技术 合作 事宜 。 

2005 年 10 月 ,分 会 组 织 电 器 行业 的 领导 与 专家 一 行 
18 人 走访 了 埃及 南非 等 地 , 随 团 参观 的 企业 领导 不 仅 看 到 
了 自己 的 差距 ,更 重要 的 是 对 企业 有 了 正确 的 定位 ,更 能 充 
分 地 捕捉 商机 。 

人 撰 稿 人 :天 津 电 气 传动 设计 研究 所 王 PH 
天 津 电 气 传动 设计 研究 所 岩 8) 


审 稿 人 : 


生产 发 展 情况 ”2005 年 电力 电子 器 件 与 装置 行业 (下 
简称 电力 电子 行业 ) 参 加 统计 的 共有 31 个 企业 ,其 中 国有 
企业 7 个 ,集体 企业 1 个 ,股份 合作 企业 1 个 ,有 限 责 任 公 
司 9 个 ,股份 有 限 公 司 5 个 ,私营 企业 7 个 ,港澳 台 商 投资 
企业 1 个 。 按 规模 大 小 分 ,有 中 型 企业 6 个 ,小 型 企业 25 
个 。 共 有 职工 5 878 人 。 

据 不 完全 统计 ,2005 年 电力 电子 行业 生产 规模 进一步 
扩大 ,产品 结构 得 到 调整 ,新 产品 开发 速度 加 快 ,质量 管理 
有 所 完善 ,主要 经 济 指标 比 上 年 都 有 一 定 的 增长 ,经 济 运行 
总 体 仍然 呈现 平稳 发 展 态 势 。 

但 行业 内 厂家 也 面临 着 两 大 问题 :其 一 ,2005 年 ,由 于 


企业 难以 消化 原材料 \ 燃 料 、 运 输 费 用 大 幅 提 价 所 带 来 的 成 


本 压力 ,生产 经 营 成 本 普遍 升 高 ,效益 增长 不 能 与 生产 同 
步 ,电力 电子 行业 的 利润 空间 受到 挤 压 ;其 二 ,自主 开发 能 
力 薄弱 ,高 档 产 品 不 能 满足 市 场 需求 。 因 此 ,提高 自主 创新 
REJI ,从 全 球 产 业 链 的 低 端 向 高 端 挺进 ,形成 拥有 自主 知识 
产权 的 产品 , 态 是 电力 电子 工业 在 日 趋 激烈 的 全 球 化 竞争 
中 生存 与 发 展 的 必然 选择 。 

2005 年 电力 电子 行业 31 个 企业 主要 经 济 指标 完成 情 
况 见 表 1, 工 业 总 产值 前 10 名 企业 见 表 2, 工 业 销 售 产 值 前 
10 名 企业 见 表 3, 工 业 增 加 值 前 10 名 企业 见 表 4, 主 营业 务 
收入 前 10 名 企业 见 表 5 ,利润 总 额 前 10 名 企业 见 表 6。 


表 1 2005 年 电力 电子 行业 31 个 企业 主要 经 济 
指标 完成 情况 












2005 年 
指标 值 
(万 元 ) 
167 294 
161 234 
36 247 
153 680 
8 657 









工业 总 产值 
工业 销售 产值 

工业 增加 值 

主 营 业务 收入 

利润 总 额 ( 盈 亏 相抵 后 ) 
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表 2 2005 年 电力 电子 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 

















北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公 司 
西安 捷 力 电力 电子 技术 有 限 公司 
扬州 唱 来 半导体 (集团 ) 有 限 责任 公司 
.株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电力 电子 
事业 部 

西安 西 电 电 力 整流 器 有 限 责任 公司 
天 津 市 环 欧 半导体 材料 技术 有 限 公司 
首钢 自动 化 信息 技术 有 限 公 司 传动 事业 部 
九江 整流 器 厂 
北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责任 公司 
丹阳 威 斯 特 整流 器 有 限 分 司 


3 2005 年 电力 电子 行业 工业 销售 产值 前 10 名 企业 
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北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公司 





l 

2 | 西安 捷 力 电力 电子 技术 有 限 公司 22 840 |245.5 

3 | 扬州 晶 来 半导体 (集团 ) 有 限 责 任 公司 4.6 

4 | 西安 西 电 电 力 整流 器 有 限 责 任 公司 2.9 

5 | 天 津 市 环 欧 半导体 材料 技术 有 限 公司 84.0 

6 | 株洲 南车 时 代 电气 股份 有 限 公 司 电力 电子 1.3 
事业 部 
首钢 自动 化 信息 技术 有 限 公司 传动 事业 部 0.0 


九江 整流 器 厂 
北京 京 仪 梭 树 整流 媚 有 限 责 任 会 司 
丹阳 威 斯 特 整流 器 有 限 公 司 


表 4 2005 年 电力 电子 行业 工业 增加 值 前 10 名 企业 
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北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公 司 
扬州 晶 来 半导体 (集团 ) 有 限 责任 公司 
株洲 南车 时 代 电气 股份 有 限 公 司 电力 电子 
事业 部 

天 津 市 环 欧 半导体 材料 技术 有 限 公司 
西安 西 电 电 力 整 流 器 有 限 责任 公司 
北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责 任 公 司 
西安 捷 力 电力 电子 技术 有 限 公 司 
九江 整流 船厂 

河北 华 整 实业 有 限 公司 

大 连 宏光 电气 有 限 公司 


X5 2005 年 电力 电子 行业 主 营 业务 收入 前 10 名 企业 


-24.3 
21.6 


54.4 
-2.0 
89.5 
52.2 

3.3 


北京 金 自 天 正 智 能 控制 股份 有 限 公 司 


I 

2 | 西安 捷 力 电力 电子 技术 有 限 公 司 245.5 

3 | 扬州 晶 来 半导体 (集团 ) 有 限 责 任 公司 4.8 

4 | 天 津 市 环 欧 半 导体 材料 技术 有 限 公 司 84.0 

5 | 西安 西 电 电 力 整流 器 有 限 责任 会 司 0.7 

6 | 株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公司 电力 电子 1.3 
事业 部 



















JLL LR] 
北京 京 仪 棒 树 整流 器 有 限 责 任 公司 
青岛 半导体 研究 所 

河北 华 整 实业 有 限 公 司 





株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电 力 电 子 
事业 部 


2 | 天 津 市 环 欧 半导体 材料 技术 有 限 公司 92.4 
3 | 北京 金 自 天 正 智 能 控制 股份 有 限 公司 47.8 
4 | 西安 捷 力 电力 电子 技术 有 限 公司 104.0 
5 | 大 连 宏光 电气 有 限 公司 5.3 
6 | 天 津 市 整流 器 三 -190.2 
7 | 河北 华 整 实业 有 限 公 司 -24.5 
8 | 上 海南 泰 整流 器 有 限 公 司 14.93 
9 


江阴 市 九 华 集团 有 限 公 司 电子 陶瓷 元 件 厂 
西安 华西 电气 有 限 公司 


2005 年 电力 电子 行业 31 个 企业 7 


— 
© 


项 经 济 效益 指标 完 
成 情况 见 表 7 ,经济 效益 综合 指数 前 10 名 企业 见 表 8 ,经 济 
效益 单项 指标 前 10 名 企业 见 表 9。 


表 7 2005 年 电力 电子 行业 31 个 企业 经 济 效益 指标 
- 完成 情况 
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资本 保值 增值 率 
资产 负债 率 

流动 资产 周转 率 
成 本 费用 利润 率 
全 员 劳 动 生产 率 
产品 销售 率 





RS 2005 年 电力 电子 行业 经 济 效益 综合 指数 前 10 名 企业 
经 济 效益 


序号 企业 名称 Ead 
—e Hd 


株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电力 电子 事业 部 
天 津 市 环 欧 半 导体 材料 技术 有 限 公司 

大 连 宏光 电气 有 限 公司 
清华 大 学 电力 电子 厂 
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Qo tU Q 
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河北 华 整 实业 有 限 公司 

上 海南 泰 整流 器 有 限 公 司 

西安 华西 电气 有 限 公司 

丹阳 威 斯 特 整流 占有 限 公司 

| 江阴 市 九 华 集团 有 限 公 司 电 子 陶瓷 元 件 厂 
KETE MAE) 
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表 9 2005 年 电力 电子 行业 经 济 效益 单项 指标 前 10 名 企业 


F 
4n 


企业 名 称 


株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电力 电子 事业 部 
江阴 市 九 华 集团 有 限 公司 电子 陶瓷 元 件 厂 

上 海南 泰 整流 器 有 限 公司 

大 连 宏光 电气 有 限 公司 

西安 华西 电气 有 限 公司 

天 津 市 环 欧 半导体 材料 技术 有 限 公司 

西安 捷 力 电力 电子 技术 有 限 公司 
西安 西 整 熔断 器 厂 

宜兴 市 顺 达 陶瓷 电力 管 党 有限 公 司 

丹阳 威 斯 特 整流 器 有 限 公司 
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企业 和 名称 






宜兴 市 顺 达 陶瓷 电力 管 壳 有 限 公 司 
丹阳 威 斯 特 整 流 器 有 限 公司 
西安 捷 力 电力 电子 技术 有 限 公 司 
上 海南 泰 整流 器 有 限 公司 
丹阳 可 控 硅 元 件 广 

江阴 市 九 华 集团 有 限 公 司 电子 陶瓷 元 件 厂 
[Eq rm 

株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公司 电力 电子 事业 部 
西安 华西 电气 有 限 公司 

清华 大 学 电力 电子 三 


人 


e 
© 




















企业 名 称 











清华 大 学 电力 电子 厂 
西安 西 电 电 力 整 流 带 有限 责任 公司 
北京 京 仪 棒 树 整流 器 有 限 责 任 公司 
扬州 唱 来 半导体 (集团 ) 有 限 责任 公司 
河北 华 整 实业 有 限 公司 
丹阳 可 控 硅 元 件 厂 
天 阳 威 斯 特 整 流 紫 有 限 公司 
齐齐哈尔 齐 力 达 电子 有 限 公司 
西安 华西 电气 有 限 公 司 


O o nq 0 tA A c N — 






企业 名称 


大 连 宏 光电 气 有 限 公 司 

株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 
Ab) 

天 津 市 环 欧 半导体 材料 技术 有 限 公司 

里 新 市 整流 器 三 


河北 华 整 实业 有 限 公司 

上 海南 泰 整流 器 有 限 公 司 
西安 华西 电气 有 限 公司 
昆山 晶体 管 二 三 

丹阳 威 斯 特 整流 器 有 限 公 司 
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— 
e 

















































1 | 天 津 市 环 欧 半 导体 材料 技术 有 限 公 司 279 677 1 1 上 海 电 机 厂 电 力 电子 元 件 厂 

2 | 株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 | 240 046 2 | 西安 西 整 熔 断 器 厂 121.99 
3 | 大 连 宏 光电 气 有 限 公 司 159 717 3 | 天 津 市 整流 器 广 118.71 
4 | 北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公司 107 808 || 4 | 清华 大 学 电力 电子 厂 109. 49 
5 CAM UK REESE BS SEA R] 87 414 5 | 江阴 市 九 华 集团 有 限 公司 电子 陶瓷 元 件 厂 102. 15 
6 | 河北 华 整 实业 有 限 公司 87 257 6 | 首钢 自动 化 信息 技术 有 限 公司 传动 事业 部 100. 17 
7 | 北京 京 仪 棒 树 整流 器 有 限 责 任 会 司 87 079 7 | 宜兴 市 顺 达 陶瓷 电力 管 壳 有 限 公司 100. 00 
8 “| 清华 大 学 电力 电子 厂 78 303 8 | 西安 西 电 电力 整流 器 有 限 责任 公司 100. 00 
9 | 齐齐哈尔 齐 力 达 电子 有 限 公司 76 579 9 | 抚顺 铝 厂 电力 电子 设备 厂 100. 00 
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北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责任 公司 


产品 分 类 产量 及 销售 2005 年 电力 电子 市 场 竞 争 仍 然 +5.7t, 其 中 , 销 往 国 外 129 万 只 / 套 。 全 年 实现 销售 收入 
相当 激烈 ,行业 内 各 企业 抓 住 机 过 ,开拓 国内 外 市 场 ,营销 153 680 万 元 , 比 上 年 增长 24.8% ;实现 出 口交 货 值 9 651 万 
工作 取得 了 较 好 的 成 绩 。 元 , 比 上 年 增长 20% 。 

2005 年 电力 电子 行业 31 个 企业 共生 产 电力 电子 器 件 2005 年 电力 电子 行业 31 个 企业 电力 电子 器 件 产 、 销 、 
55 754 万 只 ,销售 56 421 万 只 ,其 中 销 往 国 外 20 万 只 ;生产 。 存 情 况 见 表 10, 电 力 电 子 设备 产 、 销 、 存 情况 见 表 11, 电力 
电力 电子 设备 近 6 000 台 ( 套 ) ,销售 5 000 多 台 ( 套 ) ;生产 电子 配套 件 产 \、 销 、 存 情况 见 表 12。 
电力 电子 配套 件 411 万 只 ( 套 ) +3.7t, 销 售 442 万 只 ( 套 ) 


表 10 2005 年 电力 电子 行业 31 个 企业 电力 电子 器 件 产 、 销 、 存 情况 
国外 销量 
(只 ) 




















4 566 $14 4 854 876 770 208 



























晶闸管 1 552 729 1 465 319 275 668 
晶体 管 551 013 090 557 403 112 76 696 728 
模块 216 217 214 890 16 898 
组 件 66 263 66 503 478 
固态 继电器 5 380 5 326 1 878 
其 他 120 276 102 958 23 097 

4j 557 540 469 564 112 984 197 789 71 784 955 





X11 2005 年 电力 电子 行业 31 个 企业 电力 电子 设备 产 、 销 、 存 情况 


led ET 
324 2 








一 般 工 业 用 变 流 器 111 720 32 110 590 8 906 
直流 电机 调 速 设备 157 385 395 9 338 
交流 电机 串 级 调 速 设备 

交流 变频 调 速 设备 

软 起 动 髓 . 22 344 19 423 13 867 
同步 机 励磁 设备 60 60 125 
电镀 电源 803 253 917 102 42 439 
电解 电源 6 505 460 15 648 482 8 932 
其 他 电化 学 用 电源 502 971 502 971 22 565 
感应 加 热 及 热处理 电源 503 520 195 720 308 025 
充电 、 浮 充电 用 设备 65 974 64 480 2 577 
分 合 逆 整 流 设备 45 45 59 
交流 电力 控制 器 

牵引 用 整流 设备 1 078 356 99 354 
Eaa ARAE DMR 450 000 

各 种 模块 式 电源 153 153 

船舶 用 电源 0 2 
其 他 63 000 o. 63 000 

合计 , | 10 086 497 19 435 777 516 189 


108 * 中 国电 器 工业 年 鉴 


X12 2005 年 电力 电子 行业 31 个 企业 电力 电子 配套 件 产 、 销 、 存 情况 


产量 
配套 件 名 称 (a£) 
螺栓 型 管 壳 ( 含 内 压 接 式 结构 ) 72 161 
FRERE) 1 822 869 
平板 型 管 壳 ( 四 型 ) 99 660 
BUR 7 000 
陶瓷 金属 密封 件 147 000 
水 冷 散热 器 105 600 
风 冷 散热 器 21 315 
热管 散热 器 220 
组 件 散 热 器 3 950 
散热 器 配套 件 150 500 
HF 3 079kg 
合金 片 653kg 
门 极 引线 252 500 
定位 环 743 651 
模块 结构 件 640 000 
压 接 式 门 极 结 构件 50 000 
合计 4 116 426 


3 732kg 


2005 年 电力 电子 行业 31 个 企业 电力 电子 化 件 总 产量 
前 10 名 企业 见 表 13 ,电力 电子 设备 总 产量 前 10 名 企业 见 
表 14 和 表 15 ,电力 电子 配套 件 总 产量 前 5 名 企业 见 表 16, 
出 口交 货 值 前 5 名 企业 见 表 17。 


表 13 2005 年 电力 电子 器 件 总 产量 前 10 名 企业 


















序 产量 
号 | 企业 名 称 (n) 
l 扬州 晶 来 半导体 (集团 ) 有 限 责任 公司 | 551067 301 
2 扬州 四 萎 电 子 有 限 公 司 3 537 942 
3 丹阳 可 控 硅 元 件 厂 633 083 
4 昆山 晶体 管 二 厂 621 652 
5 浙江 硅 都 电力 电子 有 限 公 司 448 519 
6 丹阳 威 斯 特 整流 器 有 限 公 司 348 534 
7 ENTIME REE JERA RAR 345 000 
8 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电力 电子 148 668 
事业 部 
9 西安 捷 力 电力 电子 技术 有 限 公 司 62 150 
青岛 半导体 研究 所 48 469 





表 14 2005 年 电力 电子 设备 总 产量 ( 按 台 数 ) 
前 10 名 企业 — ^ 

















序 

号 功率 (kW) 
1 齐齐哈尔 齐 力 达 电 子 有 限 公 司 21 844 
2| 重庆 整流 设备 厂 1 703 
3 | 上 海南 泰 整流 器 有 限 公司 

4 | 西安 捷 力 电力 电子 技术 有 限 公司 974 000 
5 | 北京 京 仪 椿 树 整 流 器 有 限 责 任 公 司 122 739 
6| 首钢 自动 化 信息 技术 有 限 公 司 传动 369 600 

事业 部 

7| 九江 整流 器 厂 1 766 097 
8 | 上 海 整流 器 总 厂 98 603 
9 | 天 津 市 整流 器 厂 5 698 998 


清华 大 学 电力 电子 厂 500 










国内 销量  - 国外 销量 年 末 库 存 
(HZ) (RAE) (R/) 
71 661 5 600 
672 668 1 073 280 141 422 
99 247 2 024 
102 100 6 000 
24 240 50 
215 5 
3 947 3 
120 400 35 520 
3 525kg 
2] 823kg 431kg 
251 500 2 000 
733 426 10 331 
640 000 
490 000 1 000 
3 137 743 1 292 041 203 955 
5 707 kg 431kg 


表 15 2005 年 电力 电子 设备 总 产量 ( 按 功率 ) 




































前 10 名 企业 
; 
天 津 市 整流 器 厂 5 698 998 
九江 整流 器 厂 1 766 097 117 
西安 西 电 电力 整流 器 有 限 责 任 公司 | 1 060 000 
西安 捷 力 电力 电子 技术 有 限 公 司 974 000 184 
首钢 自动 化 信息 技术 有 限 公司 传动 369 600 140 
事业 部 | 
6 | 西安 华西 电气 有 限 公 司 347 888 58 
“7 | 北京 京 仪 椿 树 整 流 器 有 限 责任 公司 122 739 164 
8 上 上海 整流 器 总 三 98 603 88 
9 | 齐齐哈尔 齐 力 达 电 子 有 限 公司 21 844 | 3 346 





抚顺 铝 厂 电力 电子 设备 厂 9 600 


表 16 2005 年 电力 电子 配套 件 总 产量 前 5 名 企业 






产量 (只 / 套 ) 











1 | 河北 华 整 实业 有 限 公 司 1 660 000 + lt 
2 | 江阴 九 华 集团 有 限 公 司 电 子 陶瓷 元 件 厂 1 425 950 

3 | 宜兴 市 顺 达 陶瓷 电力 管 克 有 限 公 司 430 000 

4 | 元 锡 小 天 蒋 陶 次 有 限 责 任 公司 266 080 
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杭州 祥 博 电气 有 限 公司 249 570 






表 17”2005 年 出 口交 货 值 前 5 名 企业 


1 | 扬州 晶 来 半导体 (集团 ) 有 限 责任 公司 

2 | 江阴 市 九 华 集团 有 限 公司 电子 陶瓷 元 件 厂 

3 | 天 津 市 环 欧 半导体 材料 技术 有 限 公 司 1 462.6 

4 | 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电力 0.9 
电子 事业 部 


宜兴 市 顺 达 陶瓷 电力 管 壳 有 限 公司 


行业 概况 - 109 


科技 成 果 及 新 产品 2005 年 ,在 市 场 竞争 日 益 激烈 、 
主要 原材料 价格 大 幅 上 涨 的 情况 下 ,企业 的 经 营 重 点 已 经 
在 问 高 技术 含量 、 高 附加 值 的 产品 转 黎 。 有 一 定 实力 的 企 
业 均 投入 资金 进行 新 产品 的 研制 .开发 ,或 针对 某 一 特定 行 
业 、 某 些 用 户 ,开发 急需 的 特种 专用 器 件 和 设备 ,以 提高 企 
业 效 益 和 市 场 竞争 能 为 。2005 年 电力 电子 行业 31 个 企业 
从 事 科技 活动 人 员 达 1 180 人 , 比 上 年 增长 4.8% ;研究 与 
开发 人 员 666 人 , 比 上 年 增长 8. 5% ;全 年 使 用 科技 活动 经 
费 7 075 万 元 , 比 上 年 增长 各 . 4% ;研究 与 发 展 支 出 5 267 
万 元 , 比 上 年 增长 15.9% 。 

西安 电力 电子 技术 研究 所 研制 的 Sin( Lin =2.54cm) 超 
大 功率 唱 闻 管 已 应 用 于 多 项 高 压 直 流 输 电工 程 ,取得 良好 
效果 。 在 此 基础 上 ,又 研发 了 6in 超大 功率 晶闸管 ,并 积极 
推行 产业 化 ,受到 国家 有 关 部 委 领 导 的 赞扬 和 好 评 。 

株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 按照 
铁道 部 下 达 的 任务 ,研发 了 6 500V 系列 全 压 接 高 压 唱 闸 
E Sin 全 压 接 高 压 唱 闸 管 和 3 800A/3 000V 4in Ds dà f] 
管 , 均 已 通过 湖南 省 科技 成 果 鉴 定 。 

威海 新 佳 电子 有 限 公司 开 发 了 集 固态 继电器 和 机 械 式 
继电器 功能 于 一 体 的 SGDF 系列 复合 固态 继电器 和 集 大 功 
率 半导体 器 件 应 用 技术 .计算 机 智能 控制 技术 和 先进 的 传 
感 检测 技术 于 一 体 的 大 功率 智能 化 电力 拖 动 模块 (IPDM ) , 
正在 研制 大 功率 、 集 成 化 、 智 能 化 、 数 字 化 、 模 块 化 智能 变频 
模块 产品 。 上 述 产 品 均 已 取得 专利 保护 。 

浙江 硅 都 电力 电子 有 限 公 司 自主 开发 成 功 KK3 500A/ 
2 600V 特大 功率 快速 晶 曾 管 , 目 前 处 于 试销 阶段 。 

西安 捷 力 电力 电子 技术 有 限 公司 自主 开发 的 Sin 6 000 
V 整流 管 和 7 200V 高 压 晶 闸 管 ,已 小 批量 生产 。 

北京 京 仪 榨 树 整流 器 有 限 责 任 公司 自主 开发 的 300 ~ 
500A/600 ~ 2 500V 大 功率 快 恢复 二 极 管 已 通过 北京 市 科 委 
鉴定 ,是 主 开发 成 功 KCEF3 0004/20 000V 加 热电 源 和 数字 
控制 开关 电源 。 

天 津 市 整流 器 三 自主 开发 的 薄型 11 000A/400V 整流 
管 和 高 压 KP4 600A/4 500V 唱 曾 管 , 现 已 小 批量 试制 投产 。 

九江 整流 器 厂 应 市 场 需求 ,自主 开发 KZX 一 10 晶闸管 
整流 装置 控制 柜 ,目前 正在 研制 中 。 

首钢 自动 化 信息 技术 有 限 公司 传动 事业 部 基本 完成 了 
高 技术 含量 的 精品 棒 材 自动 化 系统 .SIMATIC 一 TDC 光一 交 
变频 控制 系统 和 能够 节约 调试 成 本 、 提 高 产品 附加 值 的 自 
动 化 控制 系统 远程 诊断 技术 的 开发 工作 。 高 技术 含量 的 
7 000m 风机 备用 交 一 直 一 交 变 频 软 起 动 器 控制 系统 的 研 
发 正在 稳步 进行 中 。 

江阴 九 华 集团 有 限 公司 电子 陶 次 元 件 厂 应 外 贸 需 求 ， 
开发 了 C31 型 密封 件 , 漏 率 和 1 x 107? Pa * m/s, 现 已 投入 
批量 生产 147 000 件 ,完成 销售 额 150 万 元 以 上 ;开发 了 新 


型 平板 管 过 系列 产品 , 漏 率 <1 x 10 Pa - m/s, 已 投入 批 . 


量 生 产 , 完 成 销售 额 120 万 元 以 上 ;开发 了 超大 功率 高 真空 
陶瓷 管 光 (5in) , RE x1 x I0? Pa * m/s, X- [Ri HE « 0. 008 
mm ,3Ef£7 HE «0. 03mm , CHEE 500 套 ,完成 销售 额 150 
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万 元 以 上 。 

河北 华 整 实业 有 限 公 司 自主 开发 了 热管 散热 器 和 多 用 
途 三 腔 液体 泵 ,已 小 批量 生产 。 

企业 改制 ”天 津 市 半导体 材料 厂 改 制 为 天 津 市 环 欧 半 
导体 材料 技术 有 限 公 司 后 ,由 改制 前 的 亏损 企业 变 为 改制 
后 的 租 利 企业 ,取得 了 较 好 的 效益 ,其 利润 总 额 比 上 年 增长 
90% V] E. 

mRELMa MAAT ERRA BR]. 

质量 及 标准 

1. 质量 及 质量 管理 

2005 年 电力 电子 行业 各 企业 都 加 大 质量 管理 工作 的 力 
度 , 提 高 了 企业 的 管理 水 平 。 

继 2004 年 电力 电子 行业 4 个 单位 取得 电力 整流 器 ( 电 
力 电子 ) 产 品 生产 许可 证 后 ,2005 年 又 有 西安 电力 电子 技 
术 研 究 所 抚顺 铝 厂 电力 电子 设备 三、 西安 西 电 电力 整流 器 
有 限 公 司 、 浙 江华 唱 整 流 器 有 限 公 司 、 襄 攀 台 基 半 导体 有 限 
公司 5 个 单位 获得 生产 许可 证 ,还 有 近 20 个 单位 正在 申 
请 、 办 理 生产 许可 证 。 

首钢 自动 化 信息 技术 有 限 公 司 传动 事业 部 2002 年 5 
月 通过 了 IS09001: 2000 质量 体系 认证 。 在 质量 体系 的 控 
制 下 ,该 厂 的 传动 产品 质量 稳定 ,技术 创新 能 力 不 断 提高 ， 
参与 了 许多 在 国内 自控 领域 技术 水 平 领先 的 工程 ,得 到 了 
用 户 的 好 评 。 

丹阳 可 控 硅 元 件 厂 2004 年 通过 了 IS09001: 2000 质量 
体系 认证 ,2005 年 10 月 通过 了 ISO9001: 2000 质量 体系 第 
一 次 监 审 。 

抚顺 铝 厂 电力 电子 设备 广 加强 产 品质 量 “ 三 检 ” 制 管 
理 , 严 格 把 住 产品 质量 关 , 质 量 管理 落实 到 个 人 ,使 3000A 
产品 的 合格 率 由 原来 的 37% 上升 到 73%。 

天 津 市 环 欧 半导体 材料 技术 有 限 公 司 以 “ 遵 纪 守 法 、 质 
量 为 本 `\ 科 学 管理 开拓 创新 实施 过 程控 制 、 增 强 顾客 满 
意 " 为 质量 方针 ,以 "优质 精品 , 赢 顾客 ;持续 改进 , 求 发 展 ” 
为 质量 目标 ,取得 了 中 国电 子 技术 标准 化 研究 所 颁发 的 质 
量 管理 体系 认证 证 书 。 

北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责 任 公 司 加 强 质量 管理 ,使 
质量 管理 工作 制度 化 .规范 化 程序 化 ,用 户 满意 度 逐 年 提 
高 ,效益 提高 26.3% 。 

西安 西 整 熔断 器 厂 2005 年 9 月 部 分 产品 获得 “国家 强 
制 性 产品 认证 ”(“3C” 认 证 ) 证 书 ,10 月 通过 了 ISO9001: 
2000 质量 体系 复审 核 证 工作 。 

河北 华 整 实业 有 限 公 司 严 格 按照 1509001: 2000 质量 
管理 体系 运作 ,完善 各 项 规章 制度 ,加 强 职 工 技术 培训 ,使 
产品 质量 进一步 提高 ,质量 事故 比 2004 年 减少 80% AE, 
客户 满意 度 达 到 97% 以 上 。 

江阴 九 华 集团 有 限 公 司 电子 陶瓷 元 件 厂 实施 ISO9001: 
2000 质量 保证 体系 ,产品 质量 稳 中 有 升 ,国内 外 市 场 呈 现 供 
不 应 求 的 旺盛 态势 。 

2. 标准 化 工作 

电力 电子 技术 领域 的 标准 化 工作 目前 由 全 国电 力 电子 


学 标准 化 技术 委员 会 (SACZTC60 ) 和 西安 电力 电子 技术 研 
究 所 负责 。 

全 国电 力 电子 学 标准 化 技术 委员 会 负责 电力 电子 系统 
与 设备 技术 领域 的 标准 化 工作 ,以 及 与 国际 电工 委员 会 对 
口 的 还 C/TC22 技术 委员 会 (电力 电子 系统 与 设备 ) 及 其 
SC22E( 稳定 电 源 ) .SC22F( 输 配 电 系 统 的 电力 电子 技术 )、 
SC22G( 含 有 半导体 电力 变 流 器 的 调 速 电气 传动 系统 ) 和 
SC22H( 不 间断 电源 设备 UPS)4 个 分 技术 委员 会 ( 均 为 P 成 
员 , 其 中 22H 于 2004 年 末 接 纳 SAC/TC60 为 其 了 成员) 的 
标准 化 技术 工作 。 其 范围 涉及 电子 功率 变换 和 通 断 (开关 ) 
的 系统 、 设 备 及 其 部 件 , 包 括 其 控制 ,保护 、 监 视 和 测量 装置 
等 ,如 电力 电子 开关 、 半 导体 变 流 器 稳定 电源 、 输 配 电 系统 
的 电力 电子 技术 、 含 有 半导体 电力 变 流 器 的 调 速 电气 传动 
系统 .不 间断 电源 设备 (UPS) 等 。 经 国家 标准 化 管理 委员 
会 批复 ,全 国电 力 电子 标 委 会 2005 年 完成 换届 工作 ,第 五 
届 标 委 会 由 46 名 委员 和 3 名 顾问 组 成 。 陆 剑 秋 任 主 任 委 
员 , 王 兆 安 、 汤 广 福 、 苟 锐 锋 、 马 为 民 任 副 主任 委员 , 鹿 红 旗 
任 秘 书 长 , 周 观 允 任 委员 兼 特别 顾问 , 李 岱 、 张 明 勋 、 朱 世良 
任 顾问 。 秘 书 处 仍 挂靠 在 西安 电力 电子 技术 研究 所 。 

配合 高 压 直 流 输电 工程 项 目 , 继 2004 年 承担 国家 科技 
基础 条 件 平台 建设 重点 项 目 4 直流 输 变 电 系 统 核心 技术 与 
基础 标准 研究 》 的 分 项 目 《 静 止 无 功 补偿 用 晶闸管 阅 电 气 试 
验 及 型 式 试验 》 技 术 规范 和 《高 压 直 流 输 电 用 晶闸管 技术 参 
数 和 试验 方法 》 国 家 标准 的 研究 制定 工作 后 ,2005 年 全 国 
电力 电子 标 委 会 又 承担 了 国家 科技 基础 条 件 平 台 重 点 项 目 
《高 压 直 流 输电 系统 及 设备 关键 技术 标准 研究 》 的 分 项 目 
《高 压 直 流 用 光 控 晶闸管 技术 参数 和 试验 方法 》 国 家 标准 的 
研究 制定 工作 。 按 计划 进度 ,前 两 个 分 项 目 已 完成 国家 标 
准 送审 稿 ,后 一 个 分 项 目 提 前 完成 国家 标准 征求 意见 稿 。 

全 国电 力 电子 标 委 会 还 继 完 成 了 输 变 电 装 备 制造 业 3 
年 标准 化 发 展 规划 后 ,在 国家 编制 “十 一 五 标准 化 发 展 规 
划 过 程 中 ,提出 了 电力 电子 标准 化 工作 重点 项 目的 建议 。 

2004 年 4 月 ~2005 年 9 月 ,历时 1 年 半 , 全 国电 力 电子 
标 委 会 完成 了 电力 电子 行业 国家 标准 清理 整顿 工作 ,并 经 
国家 标准 化 管理 委员 会 最 终 确 认 。 目 前 ,电力 电子 行业 现 
行 标准 117 项 ,其 中 国家 标准 32 项 ( 含 强制 性 标准 2 项, 军 
用 标准 1 项 ) ,行业 标准 85 项 ;已 完成 审查 和 已 上 报 待 批 的 
”国家 标准 9 项 ;正在 制 、 修 订 的 国家 标准 10 项 ,行业 标准 4 
项 。 经 确认 ,全国 电力 电 子 标 委 会 归口 国家 标准 23 项 (其 
中 ,强制 性 标准 2 项 ,1 项 术语 标准 与 全 国电 工 术 语 标 委 会 
共同 负责 ) ; 归口 正在 制 、 修 订 的 国家 标准 计划 项 目 15 项 。 

2005 年 批准 发 布 的 国家 标准 和 行业 标准 有 : 

GB/T 13150 一 2005《 半 导体 器 件 Arras 电流 大 于 
100A 环境 和 管 沉 额定 的 双向 三 极 唱 曾 管 空白 详细 规范 》; 
GB/T 13151 一 2005《 半 导体 器 件 分 立 器 件 第 6 BEAT : ii 
管 第 3 篇 电流 大 于 100A、 环 境 和 管 壳 额定 的 反 疝 阻 断 三 
极 晶 闸 管 空白 详细 规范 》; 

JB/T 5835 一 2005《 电 力 半 导体 器 件 用 门 极 组 合 件 》; 
JB/T 5842 一 2005《 电 力 半导体 器 件 用 管 芯 定 位 环 》; JB/T 


5843 一 2005《 电 力 半导体 器 件 用 接 插 件 》; JB/T 10501— 
2005《 电 力 半导体 器 件 用 管 过 瓷 环 》。 

经 国家 发 展 改 革 委 员 会 审核 确定 ,全 国 性 行业 标准 化 
技术 组 织 一 一 机 械 工 业 电力 电子 费 件 标准 化 技术 委员 会 正 
在 筹建 ,将 负责 电力 电子 器 件 及 其 附件 技术 领域 的 行业 标 
准 化 工作 。 其 范围 为 :5A 及 以 上 电力 半导体 器 件 及 其 附 
件 ,包括 电力 半导体 分 立 器 件 、 模 块 、 组 件 及 其 管 充 、 散 热 锋 
等 。 由 25 名 委员 组 成 的 标 委 会 组 成 方案 已 上 报 , 秘 书 处 挂 
靠 在 西安 电力 电子 技术 研究 所 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2005 年 电力 电子 行业 基本 建设 
和 技术 更 新 改造 共 投 资 16 016 万 元 , 比 上 年 增长 73.9% 。 

首钢 自动 化 信息 技术 有 限 公 司 传 动 事业 部 进行 多 项 目 
动 化 生产 线 的 设计 调试 开发 工作 ,其 中 精品 棒 材 自动 化 系 
统 改 造 工程 .秦皇岛 中 板 自动 化 系统 改造 工程 .首钢 精品 线 
材 自动 化 系统 等 工程 中 都 达到 技术 改造 指标 ,并 取得 了 和 良 
好 的 经 济 效益 。 

丹阳 可 控 硅 元 件 厂 对 管 蕊 制造 厂房 进行 了 改造 ,扩大 了 近 
1 000m 的 工作 区 ,并 对 纯 水 制作 设备 进行 改造 ,投资 近 8 万 余 
元 购置 了 一 套 反 渗透 制 水 装置 ;为 提高 200A 以 上 晶闸管 表面 
铝 镀层 的 厚度 、 均 匀 度 ,对 真空 镀膜 设备 进行 了 改造 。 

九江 整流 器 厂 加 大 信息 化 投入 ,建立 了 ERP 信息 管理 
系统 ,涉及 到 生产 、 财 务 及 营销 管理 。 结 合 企业 主 营 产 品 实 
施 “ 电 网 谐 波 静 态 补 偿 系 统 " 生 产 技术 改造 。 

天 津 市 环 欧 半 导体 材料 技术 有 限 公 司 投资 1. 19 亿 元 
建设 新 厂房 7 408m ,新 增设 备 35 台 ( 套 ) ,形成 直 拉 单 唱 
70Uva、 区 熔 单 晶 50 WVa、 唱 片 加 工 780 万 片 /a 的 年 生产 能 
力 ,2005 年 实现 销售 收入 1.4 亿 元 、 利 润 3 100 万 元 ,分 别 较 
2004 年 增长 83.9 和 31192. 496 。 

北京 京 仪 棒 树 整流 器 有 限 责任 公司 利用 搬迁 技 改 机 
过 , 尽 可 能 配置 目前 最 好 的 装备 和 超 净 厂房 ,开展 有 针对 性 
的 工艺 培训 ,基本 实现 了 技 改 提出 的 技术 目标 ,为 企业 新 发 
展 创造 了 条 件 ,完成 了 3in 器 件 生 产 线 改造 成 6in 大 功率 区 
闸 管 生产 线 的 验收 工作 。 

河北 华 整 实业 有 限 公 司 投资 900 万 元 进行 基建 和 技术 
改造 ,为 提高 产品 质量 和 新 上 项 目 提供 了 可 靠 保证 。 

江阴 九 华 集团 有 限 公 司 电 子 陶瓷 元 件 厂 投 资 58 万 元 扩 
建 金 加 工 车 间 , 新 增 数控 车 床 等 设备 10 A BRKE 台 , 改 
进 了 电镀 工艺 .将 件 涂 烘 金属 化 工艺 和 钢 块 研磨 工艺 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 郭 彩霞 审 
稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 蔚 红 旗 ] 


生产 发 展 情况 ”2005 年 国民 经 济 持续 、 快 速 的 发 展 对 
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电力 工业 和 电网 的 电压 质量 与 节能 提出 更 高 要 求 , 受 此 拉 
动 ,节能 的 主要 产品 电力 电容 髓 行业 星 现 持续 发 展 的 
大 好 形势 。2005 年 电力 电容 器 行业 工业 总 产值 .产品 销售 
收入 、 全 员 劳 动 生产 率 、 利 润 总 额 等 都 有 较 大 的 增长 ,年 平 





均 职 工人 数 略 有 下 降 。 
按 行业 14 个 主要 生产 企业 统计 ,2004 ~ 2005 年 电力 电 
容器 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2004 ~ 2005 年 电力 电容 器 行业 主要 经 济 指标 










工业 总 产值 
工业 增加 值 
产品 销售 收入 

年 平均 职工 人 数 
全 员 劳 动 生产 率 
全 部 职工 工资 总 额 
企业 利润 总 额 
产品 销售 税金 及 附加 
应 交 增 值 税 

利税 总 额 

人 均 创 利税 
流动 资产 平均 余额 
固定 资产 原价 

年 末 固 定 资 产 净值 


2005 年 电力 电容 器 行业 经 济 指标 综合 分 析 : 

(1)2005 年 工业 总 产值 达 229 836 万 元 , 比 上 年 增长 
21% 。 产 值 超 亿 元 的 企业 有 7 个 ,3 个 骨干 企业 产值 都 超过 
3 亿 元 ,最 高 的 达 5 亿 多 元 。 

(2) 经 过 几 年 的 发 展 ,2005 年 工业 增加 值 的 增长 率 有 
较 大 提高 ,达到 32.99», 8 个 企业 的 工业 增加 值 超过 2 000 
万 元 。 

(3) 销 售 收入 比 上 年 增长 24.3% ,基本 上 保持 了 2004 
年 的 增长 率 , 有 7 个 企业 销售 收入 超过 了 亿 元 。 

(4) 职工 总 人 数 比 上 年 略 有 减少 ,基本 上 持平 。 国 有 企 
业 仍 在 进行 职工 内 退 ,企业 接收 的 大 、 中 专 毕业 生 较 多 , 职 
工 总 体 素质 逐渐 提高 。 

(5) 全 员 劳 动 生产 率 比 上 年 增长 27.7% ,和 2004 年 增 
长 率 持平 。 西 安西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 .桂林 电力 
电容 器 总 厂 、 苏 州 电力 电容 器 有 限 公 司 等 9 个 企业 劳动 生 
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产 率 都 在 10 万 元 以 上 ,苏州 电力 电容 器 有 限 公 司 最 高 , 达 
32 万 元 /人 。 

(6) 全 部 职工 工资 总 额 比 上 年 增长 5.1% ,职工 年 平均 收 
人 有 所 提高 ,一 般 在 1 ~3 万 元 /人 。 最 高 为 日 新 电机 (无 锡 ) 有 
限 公司 3.27 万 元 /人 ,最 低 为 南昌 电容 器 厂 0.6 万 元 /人 。 

(7) 利 润 总 额 比 上 年 增长 12.8% 。 西 安西 电 电 力 电容 
器 有 限 责 任 公司 、 桂 林 电 力 电 容器 总 厂 利 润 总 额 在 6 000 万 
元 以 上 ,日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公司 、 新 东北 电气 (锦州 ) 电 
力 电容 器 有 限 公 司 在 3 000 万 元 以 上 。 

产品 分 类 产量 2005 年 电力 工业 发 展 ,带动 电力 电容 
器 行业 主导 产品 一 一 高 ,低压 并 联 电容 器 、 电 容 式 电压 互感 
器 ,成套 装置 (并 补 滤波 装置 ) 等 产品 出 现 较 大 增长 ,电热 
电容 器 则 有 和 较 大 的 下 降 。2004 ~ 2005 年 电力 电容 器 行业 主 
要 企业 产品 产量 见 表 2。 





表 2 2004-2005 年 电力 电容 器 行业 主要 企业 产品 产量 


企业 名 称 


西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 
桂林 电力 电容 器 总 厂 
日 新 电机 ( 无锡) 有 限 公 司 

新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电 容器 有 限 公 司 
苏州 电力 电容 器 有 限 公 司 
丹东 欣 泰 电容 器 有 限 公 司 
LEUR 7) EHE PR n] 

上 海上 电 电 容器 有 限 公 司 

合 阳 电力 电容 器 制 造 有 限 责任 公司 
中 原 电 力 电 容器 有 限 公司 

新 安江 电力 电容 器 有 限 公司 
牡丹 江 电力 电容 器 厂 
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装置 | 电容 器 | 电容 器 






16 800 


66 000 


高 压 并 联 电容 器 


企业 名 称 CMvar) 


正 东 集团 电容 器 分 公司 
南 名 电力 电容 器 厂 
2005 年 总 计 
2004 年 总 计 
比 上 年 增长 (%) 


2005 年 电力 电容 器 行业 主要 产品 完成 情况 综合 分 析 : 

(1) 高 压 并 联 电 容器 产量 达 52 667Mvar, 比 上 年 增长 
33.390 。 增 长 率 高 于 2004 年 ,这 与 国民 经 济 持续 高 速 发 
展 . 电 力 工 业 的 电网 安全 要 求 和 节能 要 求 提 高 有 密切 关系 。 
在 高 压 并 联 电容 器 中 节能 型 的 全 膜 介 质 并 联 电容 器 占 
97.8196 ,其 余 近 3% 为 高 压 目 愈 式 并 联 电容 器 ;大 容量 的 并 
联 电容 器 已 全 膜 化 。 西 安西 电 电 力 电 容器 有 限 责任 公司 、 
桂林 电力 电容 器 总 厂 .日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公 司 3 个 骨干 
企业 产量 之 和 占 统计 的 高 压 并 联 电容 器 全 部 产量 的 
64. 896 , 

(2) 自 愈 式 低压 并 联 电容 器 产量 比 上 年 增长 15% , 除 
去 统计 中 新 增 正泰 集团 电容 器 分 公司 的 因素 ,该 产品 实际 
产量 应 与 2004 年 基本 持平 。 由 于 大 部 分 私有 企业 ( 含 股份 
制 ) 如 :温州 广州 .无 锡 地 区 一 些 中 小 企业 未 统计 在 内 , 故 
表 2 统计 的 产量 约 占 实际 行业 总 产量 的 5096 左右 。 

(3) 电 容 式 电压 互感 器 产量 比 上 年 增长 13. 9% , 3X 
明 我 国 每 年 电网 建设 中 ,新 的 变电站 建设 都 在 增长 。 由 西 
安西 电 电 容 右 有 限 公 司 . 桂 林 电 力 电 容器 总 厂 人 钱 制 的 
750kV 电容 式 电压 互感 器 在 西北 750kV 电网 一 次 投 运 成 
功 。 目 前 正在 进行 百 万 伏 级 电容 式 电压 互感 器 的 研制 ,以 
满足 电网 要 求 。 

(4) 成 套装 置 (主要 是 指 无 功 补偿 装置 和 滤波 装置 ) 的 
产量 比 上 年 增长 23.6% 。 随 着 这 几 年 对 电压 质量 .安全 和 
节 电 要 求 的 重视 ,装置 的 技术 水 平 不 断 提 高 ,需要 量 也 随 之 
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增长 。 今后 随 着 冶金 系统 、 电 力 电子 等 行业 需求 的 增加 , 技 
术 要 求 也 将 逐渐 提高 。 

(5) 交流 滤波 电容 器 产量 比 上 年 增长 30. 2% 。 在 2004 
年 为 +500kV “三 一 上 ”直流 输电 工程 提供 交流 滤波 电容 胡 
之 后 ,2005 年 又 有 -一些 企业 在 上 500kV“ 桂 一 广 ”二 回 直流 
偷 电工 程 中 标 ,估计 产量 将 会 平稳 发 展 。 骨 干 企业 正在 对 
+800kV 直流 输电 工程 中 需要 的 并 联 电容 器 组 和 交流 滤波 
电容 器 组 进行 研制 工作 。 

(6) 电 热电 容器 产量 比 上 年 下 降 21. 9% , 一 方面 是 由 
于 国家 加 大 对 个 体 炼 钢 炉 的 打击 , 另 一 方面 私有 小 个 体 企 
业 的 产量 未 统计 在 内 。 预 计 该 产品 近 几 年 产量 变动 不 会 太 
大 ,生产 企业 仍然 以 新 安江 电力 电容 器 有 限 公司 和 上 处 电 
力 电容 器 有 限 公 司 为 主 。 

市 场 及 销售 2005 年 全 国 发 电量 持续 增加 ,电力 供应 
仍然 紧张 ,对 电网 的 无 功 补偿 、 电 压 质 量 的 要 求 不 断 提高 ， 
电力 电容 器 的 市 场 销售 形势 大 好 ,销售 收入 比 上 年 增长 
24.3% ,基本 保持 持续 增长 的 势头 。 西 安西 电 电力 电容 器 
有 限 责任 公司 .桂林 电力 电容 器 总 厂 日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 
公司 3 个 企业 的 销售 收入 占 全 行业 销售 收入 的 61. 996 ,其 
中 西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 、 桂 林 电 力 电容 器 总 
厂 2 个 企业 的 销售 收入 最 高 ,达到 4.9 亿 元 ,分 别 比 上 年 增 
长 34.2% 和 31.2% 。2005 年 电力 电容 器 行业 14 个 企业 主 
要 产品 产销 量 见 表 3。 


表 3 2005 年 电力 电容 器 行业 14 个 企业 主要 产品 产销 量 





"BEAR 产量 ( Mvar) 销量 ( Mvar) 
并 联 电容 器 51 700 44 95] 51 682 15.0 
DOE EST 825 723 5.9 
电容 式 电压 互感 器 10 632 11 342 21.9 
电热 电容 器 106 143 107 440 -30.0 
交流 滤波 电容 器 3 453 3 451 30.7 
科技 成 果 及 新 产品 ”为 推动 和 发 展 无 功 补 偿 , 促进 电 总 厂 的 AAMO. 325—15.36 型 交流 滤波 电容 需 、.DAMI15 一 18 


网 谐 波 治理 ,中 国电 工 技术 学 会 电力 电容 船 分 会 于 2005 年 
6 月 下 旬 在 丹东 市 召开 了 全 国 无 功 补偿 、 滤 波 闭 置 技术 学 术 
研讨 会 。120 多 名 相关 专家 参加 会 议 ,44 篇 论文 在 会 议 上 
进行 了 交流 、 研 讨 。 会 议 的 召开 对 我 国 无 功 补 偿 、 滤 波 装置 
研制 .技术 进步 将 起 着 较 大 影响 。 

据 不 完全 统计 ,2005 年 电力 电容 器 行业 获 省 .市 .总 公 
司 级 以 上 鉴定 的 新 产品 有 30 多 种 。 其 中 桂林 电力 电容 器 





型 表 流 滤波 电容 器 .OAM4. 383 一 441 一 1W 型 串联 电容 器 通 
过 了 机 械 ,. 电 力 两 行业 的 国家 级 鉴定 。 西 安西 电 电 力 电容 
器 有 限 责 任 公司 的 BAMHI2/V3—10000—1 x 3W 型 集合 
式 并 联 电容 器 .TYDILS00/Y3 一 0.005 型 充气 式 电容 式 电压 
Hec. 12 种 产品 通过 了 集团 公司 鉴定 。 和 丹东 欣 泰 电力 
电容 容器 有 限 公 司 的 BFMIL/V3—6000—1 x3W 型 集合 式 
并 联 电容 髓 通过 了 省 级 鉴定 。 
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西安 西 电 电 力 电容 器 有 限 责 任 会 司 、 桂 林 电 力 电容 器 
总 厂 提供 的 TYD765 型 电容 式 电压 互感 器 在 西北 电网 青海 
官 亭 一 兰州 东 750kV 高 压 输 变 电 示 范 工程 投入 运行 , 且 运 
行 正常 。 西 安西 电 电力 电容 器 有 限 责 任 公 司 、 新 东北 电气 
(锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 公 司 .西安 ABB 公司 等 按时 完成 了 
“二 一 上 ”+500kV 直流 输电 工程 中 武汉 宜 都 换 流 站 和 上 海 
华新 换 流 站 的 并 联 补偿 电容 器 组 和 交流 滤波 电容 器 组 的 生 
产 安装 任务 。 西 安西 电 电 力 电 容器 有 限 责 任 公 司 的 
BAMHI2/V3—10000—1 x3W 型 集合 式 并 联 电容 器 获 陕西 
省 科学 技术 三 等 奖 。 桂 林 电 力 电 容器 总 厂 的 TYD765/ 
V3 一 0.005H 型 电容 式 电 压 互感 器 获 广 西 自治 区 科技 进步 
三 等 奖 。 


几 年 来 电力 电容 右 行 业 市 场 形 势 很 好 ,各 企业 忙于 完 
成 订单 ,为 市 场 需 要 开发 一 些 新 产品 。 但 在 一 些 基 础 研究 
方面 ,行业 科研 力量 较 弱 ,新 产品 及 成 套 设备 技术 含量 也 不 
高 。 特 别 是 对 产品 的 介质 研究 .关键 工艺 研究 .产品 运行 状 
沈 研 究 、 投 入 不 足 ,使 产品 水 平 始终 与 国外 当前 先进 水 平 有 
一 定 差距 。 今 后 应 发 展 可 靠 性 高 技术 先进 、 自 动 化 水 平 高 
的 节能 、 环 保 的 无 功 补偿 装置 。 

质量 及 标准 ”2005 年 电力 电容 器 行业 产品 质量 缓 中 
有 升 ,并 联 电容 器 交 验 一 次 合格 率 在 98.5% 以 上 ,用 户 反 映 
良好 。2005 年 电力 电容 器 主要 企业 产品 电气 性 能 交 验 一 次 
合格 率 见 表 4。 


表 4 2005 年 电力 电容 器 主要 企业 产品 电气 性 能 交 验 一 次 合格 率 


高 压 并 联 自 愈 式 低压 ”电容 式 电压 交流 滤波 

企业 名 称 Hid 并 联 电容 器 电容 器 互感 器 电容 器 电容 器 
(46) (m) (%) (9) . (96) (96) 

V8 3z P B, ra, 7] FR. ZR ER CHE Zn] 99. 26 
桂林 电力 电容 器 总 厂 97.94 


日 新 电机 ( 无锡) 有 限 公司 
新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 公司 
苏州 电力 电容 器 有 限 公司 

丹东 欣 泰 电容 器 有 限 公司 
牡丹 江 电力 电容 器 厂 

上 处 电力 电容 器 有 限 公司 

新 安江 电力 电容 器 有 限 公司 

中 原 电力 电容 器 有 限 公司 

合 阳 电力 电容 器 制造 有 限 责任 公司 

上 海上 电 电容 器 有 限 公司 

正泰 集团 电容 器 分 公司 

南昌 电力 电容 器 厂 


2005 年 ,西安 电力 电容 器 研究 所 、 中 电 协 电力 电容 器 分 
会 .全 国电 力 电 容器 标 委 会 等 有 关 部 门 通力 合作 ,在 电力 电 
容器 产品 质量 ,标准 等 方面 做 了 大 量 工作 。 

(1)2005 年 9 月 ,召开 了 全 国电 力 电容 器 行业 质量 信 
E .标准 化 工作 会 议 ,行业 各 企业 在 会 上 对 一 年 来 的 产品 质 
量 、QC 小 组 活动 及 成 果 进 行 了 广泛 的 交流 ,会 议 就 协会 标 
准 《 电 力 电容 器 用 铝 销 进 厂 技术 条 件 》 进 行 了 认真 的 讨论 ， 
对 质量 统计 报表 进行 了 讨论 和 修改 。 

(2) 随 着 产品 发 展 ,2005 年 的 标准 工作 最 为 繁重 。 共 
完成 《高 压 直 流 输电 用 并 联 电 容器 及 交流 滤波 电容 器 》、 
《高 压 直流 输电 用 直流 滤波 电容 器 》《 电 力 电 容器 \ 低 压 无 
功 补偿 装置 )《 电 容 式 电 压 互感 器 》4 个 国家 标准 和 《高 压 
电力 滤波 装置 )> 《低压 电力 滤波 装置 《交流 电动 机 金属 
化 安全 膜 电 容器 》3 个 行业 标准 的 制定 工作 。 

(3) 不 定期 出 版 《标准 与 质量 》 内 部 刊物 ,反映 行业 各 
主要 企业 质量 指标 完成 情况 ,交流 各 厂 产 品质 量 、 新 产品 开 
发 和 产品 鉴定 动态 ,本 行业 有 关 标 准 动态 ,还 C/TC33 的 国 
际 标准 动态 ,译文 .新 产品 标准 报批 稿 等 信息 ,达到 交流 和 
提高 的 目的 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2005 年 ,统计 的 ]4 个 企业 共 投 
人 基本 建设 及 技术 改造 资金 约 7 945 万 元 , 比 上 年 提高 近 4 
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倍 , 主 要 是 几 个 骨干 企业 为 满足 大 批量 生产 进行 基本 建设 
和 技术 改造 , 购 制 先进 卷 绕 机 、 真 空 浸渍 镶 等 。 

日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公司 新 厂 建设 完成 并 投入 使 用 
西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 .桂林 电力 电容 器 总 厂 
等 进行 工艺 改造 ,建成 从 产品 的 元 件 卷 绕 到 芯 子 装 箱 的 自 
动 线 ,改建 电容 分 压 器 双 抽 单 注 工艺 线 等 。 

上 海 思源 电容 器 有 限 公司 投资 约 5 000 万 元 的 新 厂 已 
建成 投产 。 投 资 600 万 美元 的 上 海 库 柏 电力 电容 器 有 限 公 
司 的 新 厂 建 成 投产 ,并 承担 了 “ 贵 一 广 "二 回 +500kV 直流 
输电 工程 的 并 联 电容 器 组 制造 任务 。 

通过 几 年 来 的 基本 建设 和 技术 改造 ,本 行业 几 个 骨干 
企业 的 主要 制造 装备 和 生产 线 已 达到 当前 世界 先进 水 平 。 
西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 .桂林 电力 电容 器 总 厂 、 
苏州 电力 电容 器 有 限 公司 、 合 阳 电 力 电容 器 制造 有 限 责任 
公司 、 丹 东 欣 泰 电 力 电容 器 有 限 公司 等 将 建成 先进 的 新 生 
产 基地 ,在 全 新 的 生产 线 上 生产 优质 的 电力 电容 器 ,为 未 来 
发 展商 定 良好 的 基础 。 

对 外 合作 “由 于 中 国 市 场 的 需求 量 很 大 ,国外 著名 的 
电力 电容 器 及 装置 制造 公司 纷纷 在 华 合资 建 厂 。 

西安 ABB 电力 电容 器 有 限 公司 2005 年 工业 总 产值 已 
达 2.27 亿 元 ,利润 总 额 约 6 000 万 元 ;日 新 电机 ( 无锡) 有 限 


公司 工业 总 产值 达 3.8 亿 元 ,利润 总 额 约 3 800 万 元 ;上 海 
库 柏 电力 电容 器 有 限 公司 设备 安装 完毕 ,2006 年 正式 投产 ; 
上 海 诺基亚 电容 器 有 限 公 司 也 开始 投入 生产 ( 以 组 装 为 
主 )。 施 耐 德 电气 有 限 公 司 、 德 国 赛 通 公司 等 也 在 中 国 建立 
电容 器 后 产 基地 。 跨 国 公司 这 些 举措 虽然 在 某 种 意义 上 推 
动 了 我 国电 力 电容 器 行业 发 展 ,但 另 一 方面 也 对 我 国 本 土 
电力 电容 器 产品 市 场 形成 挤 压 。 
[ 扎 稿 人 :西安 电力 电容 器 研究 所 祝 €) 


生产 发 展 情况 2005 年 高 压 开关 行业 呈现 出 了 快速 增 
长 的 局 面 ,主要 表现 在 行业 主要 经 济 指标 大 幅 攀 升 ,生产 企 


业 规 模 扩 大 ,技术 不 断 进步 ,生产 管理 水 平 进一步 提高 。 
2005 年 高 压 开关 行业 加 快 了 建立 现代 企业 制度 的 步伐 , 继 
续 深 化 以 国有 企业 改制 为 中 心 的 各 项 改革 ,技术 改造 项 目 
进展 顺利 ,科技 创新 步伐 加 快 ,企业 针对 市 场 需 求 开 发 、 生 
产 适销 对 路 的 产品 ,以 满足 国家 重点 工程 建设 项 目 ,特别 是 
西 电 东 送 、750kV 输 变 电 示 范 工程 、 三 峡 工程 等 重大 工程 的 
需要 。 运 用 先进 适用 技术 改造 传统 产业 ,改善 了 行业 整体 
运行 质量 ,提高 了 产业 综合 素质 ,提高 了 产业 竞争 力 。 调 整 
优化 当前 制约 行业 发 展 最 为 紧迫 的 产品 结构 .资本 结构 、 企 
业内 部 组 织 结构 和 产业 组 织 结构 4 个 方面 ,使 之 更 好 地 适 
应 我 国 社会 主义 市 场 经 济 体制 改革 的 客观 要 求 ,符合 全 球 
机 械 制 造 业 的 发 展 趋势 。 

2005 年 高 压 开关 行业 主要 生产 企业 (308 个 ) 完 成 工业 
总 产值 660. 37 亿 元 ; 主 营业 务 收入 584. 29 亿 元 ;工业 增加 
值 171. 01 亿 元 ;实现 利润 总 额 49. 41 亿 元 , 比 上 年 增长 
18.05% ,其 中 高 压 开 关 部 分 为 29. 56 亿 元 , 比 上 年 增长 
27.54% , 2005 年 高 压 开 关 行 业主 要 技术 经 济 指标 见 表 !。 





表 1 2005 年 高 压 开关 行业 主要 经 济 指标 


工业 总 产值 

其 中 :高 压 开 关 产 值 
工业 销售 产值 

其 中 :出 口交 货 值 

主 敬 业务 收入 
利润 总 额 

其 中 :高 压 开关 部 分 
全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 
其 中 :从 事 高 压 开关 人 数 
从 事 研 发 人 员 人 数 

工业 增加 值 
全 员 劳 动 生产 率 


2005 年 统计 的 308 个 企业 中 工业 总 产值 超过 亿 元 以 上 
的 137 个 (上 年 只 有 118 个 ) ,其 中 工业 总 产值 10 亿 元 以 上 
的 14 个 ,5 亿 元 以 上 的 31 个 。 全 员 劳 动 生产 率 10 万 元 /人 
以 上 者 有 114 个 ,5 万 元 /人 以 上 的 187 个 ,都 比 往年 有 所 提 
高 。2005 年 高 压 开关 产值 前 10 名 企业 见 表 2。 


表 2 2005 年 高 压 开关 产值 前 10 名 企业 


高 压 开关 产值 
( 亿 元 ) 
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1 | 厦门 ABB 开关 有 限 公司 24.95 
2 | 西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公司 22.51 
3 | 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 14. 71 
4 | 华 仪 电器 集团 有 限 公司 13. 86 
5 | 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公司 13. 03 
6 | 平 高 集团 有 限 公司 12. 32 
7 | 泰 开 电 气 集团 有 限 公司 11.77 
8 | 大 全 集团 有 限 公司 9.85 
9 “| 正泰 电气 股份 有 限 公司 8.98 





| 
D 


广州 日 云 电器 设备 有 限 公司 








5 598 307.1 6 603 748.3 19.7 
3 367 541.5 3 859 249.4 14.6 
5 333 534.6 6 188 685.7 16.0 
137 768.2 181 539.5 31.8 

5 120 335.8 5 842 905.4 14.1 
418 571.7 494 109.9 18.1 
231 809.7 295 640.0 27.5 
125 767 127 878 1.7 
61 127 63 323 3.6 

11 169 12 380 10.8 

] 426 278.8 ] 710 126.4 19.9 
113 406.4 133 731.1 17.9 


2005 年 行业 统计 的 308 个 企业 中 ,有 76 个 企业 有 产品 
出 口 , 共 创 汇 19 823.39 万 美元 。2005 年 出 口 创汇 前 10 名 
企业 见 表 3。 


表 3 2005 年 出 口 创 汇 前 10 名 企业 
出 口 创汇 额 
(万 美元 ) 



















湛江 通用 电气 集团 有 限 公司 
西安 西 开 高 压 电 气 股 份 有 限 公司 
厦门 ABB 开关 有 限 公 司 
沈阳 高 压 成 套 开 关 厂 

昆山 盛 英 电气 有 限 公 司 

平 高 集团 有 限 公 司 

华 仪 电 器 集团 有 限 公司 

北京 华东 电气 股份 有 限 公司 
常州 太平 洋 电 力 设备 (集团 ) 有 限 公 司 
天 水 长 城 开 关 厂 


2005 年 高 压 开关 行业 经 济 效 益 显 著 提 高 的 企业 有 厦门 
ABB 开关 有 限 公司 、 江 苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 ,大 全 
集团 有 限 公 司 广州 白云 电器 设备 有 限 公司 常熟 开关 制造 
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有 限 公 司 、 华 仪 电器 集团 有 限 公 司 、 平 高 集团 有 限 公 司 、 正 
泰 电气 股份 有 限 公司 、 泰 开 电 气 集 团 有 限 公司 、 西 开 高 压 电 
气 股份 有 限 公 司 上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公 司 、 上 海 大 华电 
器 设备 有 限 公 司 等 。 厦 门 ABB 开关 有 限 公 司 全 员 劳 动 生 
产 率 113. 48 万 元 /人 ,在 行业 中 仍 处 于 第 1 位 。 全 员 劳 动 
生产 率 较 高 的 企业 还 有 绍兴 电力 设备 成 套 公 司 (84.32 万 
元 /人 ) ,上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 (62. 54 万 元 /人 ) 等 。 
但 也 有 个 别 企业 亏损 比较 严重 , 主要 原因 在 于 近年 原材料 
(如 钢材 和 钢材 ) 价 格 上 涨 过 快 ,企业 增产 不 增收 ,效益 增幅 
不 明显 ,甚至 有 滑坡 现象 。 

产品 分 类 产量 ”2005 年 252 ~ 550kV 电压 等 级 中 ,SF。 
产品 一 统 天 下 , 占 100% 的 市 场 份 额 。 少 油 断 路 器 已 退出 了 
这 一 市 场 。 


126kV 电压 等 级 中 ,SF。 断路 器 占 99.9396 的 市 场 份额 ， 
少 油 断 路 器 在 这 一 电压 等 级 中 仅 占 极 少 的 部 分 。 

72.5kV 电压 等 级 中 ,SF 断路 器 占 98.9290 市 场 份额 。 目 
前 亦 有 几 个 企业 开发 出 了 72.5kV、126kV 级 的 真空 断路 医 。 

40. 5kV 电压 等 级 产品 基本 都 是 真空 断路 器 和 SF, Wr 
路 器 ,真空 断路 器 占 优势 , 占 74.62% 的 市 场 份额 ,SF。 断路 
器 占 25.396 的 市 场 份额 。 

12kV 电压 等 级 产品 中 只 有 真空 断路 融和 SF 断路 器 ， 
真空 断路 器 占 97.33% 的 市 场 份额 ,拥有 绝对 优势 ;其 次 是 
SF, 断路 器 下 2. 67% 。 油 断路 器 已 退出 这 一 电压 等 级 市 
场 。 

2005 年 高 压 开 关 产 品 产量 见 表 4,2005 年 各 电压 等 级 
中 各 类 断路 器 所 占 比例 见 表 5。 


表 4 2005 年 高 压 开关 产品 产量 ` 


P* m K »! 

SFe 断路 器 ( 台 ) 

少 油 断 路 器 ( 台 ) 

多 油 断 路 器 ( 合 ) 

真空 断路 器 ( 台 ) 

气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 
GIS( 间隔) 

FT AH E Rods CARD) 

金属 封闭 开关 设备 ( 面 ) 

HAEE) 

隔离 开关 (组 ) 

接地 开关 (组 ) 

负荷 开关 ( 台 ) 

熔断 器 (只 ) 

NECE) 

重合 器 ( 台 ) 

高 压 接触 器 ( 台 ) 

MEREEN A) 

RERS KUE CE Ir 
28 MAI AS BOREAS HI) (只 ) 


RS 2005 年 各 电压 等 级 中 各 类 断路 器 所 占 比 例 (% ) 


少 油 多 油 
Ag SF, 斯 路 器 
100 


JOR 


1. 高 压 SF, 断路 器 和 GIS 

2005 4E£,550kV mi Hs SF, 断路 器 产量 365 f, 与 上 年 基 
本 持平 。 国 内 主要 生产 企业 有 西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 
公司 .新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公 司 和 平 高 集团 有 
限 公司 ,另外 还 有 北京 ABB 高 压 开 关 设 备 有 限 公 司 、 杭 州 
西门 子 高 压 开 关 有 限 公 司 , 河 南平 高 一 东芝 高 压 开关 有 限 

公司 等 合资 企业 。 这 一 电压 等 级 合资 企业 的 产量 占 70% 左 

” 右 ( 不 包括 用 户 直接 从 国外 进口 的 产品 ,下 同 ) 。 

363kV 高 压 SE, 断路 器 产量 119 台 ,增长 最 为 强劲 (上 
年 产量 仅 有 43 台 ) ,是 上 年 产量 的 2.76 倍 。 西 安西 开 高 压 
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550kV 363kV 252kV 126kV 72. 5kV 40. 5kV 24kV 12kV 27.5/55kV 


8 100 


294 704 609 
2 527 





100 
271 120 : 29 
69 445 
205 096 215 
129 137 328 
108 878 
715 623 
1 271 
861 
29 106 
20 875 
780 647 ] 940 


电气 股份 有 限 公 司 是 这 一 电压 等 级 的 主要 生产 企业 ,其 产 
量 约 占 总 量 的 78%。 

252kV 高 压 SE, 断路 器 产量 2 529 &, 比 上 年 增长 
6.48950 。 国 内 主要 生产 企业 有 平 高 集团 有 限 公司 、 西 安西 
开 高 压 电气 股份 有 限 公 司 、 泰 开 电 气 集团 有 限 公 司 、 新 东北 
电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公 司 等 。 国 内 生产 企业 在 这 一 电 
压 等 级 的 产量 约 占 5096 左右 。 

126kV 高 压 SF, 断路 器 产量 8 708 台 , 比 上 年 增长 
1726 。 国 内 生产 企业 在 这 一 电压 等 级 的 产量 约 占 68.4% 。 

308 个 企业 中 共有 28 个 企业 生产 72.5 ~ 126kV 高 压 
SF, 断路 器 产品 ,分 别 是 :西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公司 、 
平 高 集团 有 限 公司 、 泰 开 电 气 集团 有 限 公 司 、 江 苏 省 如 高 高 
压 电器 有 限 公 司 、 江 苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 \ 西 安 高 
压 电 器 研究 所 电器 制造 厂 云南 开关 三、 杭 申 控股 集团 有 限 
公司 .新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公司 .上 海平 开 华 明 
高 压 开 关 有 限 公 司 、 湖 南天 座高 压 开 关 电 句 有 限 公 司 、 淹 北 
永 易 红旗 电气 有 限 公 司 . 北 开 电 气 股 份 有 限 公 司 西安 西 电 
高 压 开 关 有 限 责 任 公 司 ,湖南 开关 有 限 责任 公司 、 宁 波 天 安 


(集团 ) 股 份 有 限 公司 、 重 庆 新 汇源 高 压 关 有 限 公司 、 上 海 西 
安 高 压 电 器 研究 所 有 限 公 司 .潍坊 环宇 高 压 开关 厂 、 上海 华 
通 开 关 厂 有 限 公 司 、 瓦 房 店 高压 开 关 有 限 公 司 、 正 泰 电 气 股 
份 有 限 公 司 、 广 州 白 云 电 器 设备 股份 有 限 公 司 以 及 北京 
ABB 高 压 开 关 设 备 有 限 公司 、 江 阴 苏 源 华电 高 压 电 器 有 限 
公司 河南 平 高 一 东芝 高 压 开关 有 限 公司 杭州 西门 子 高 压 
开关 有 限 公 司 和 上 海中 发 电气 集团 。 

2005 年 550kV GIS 产量 107 个 间隔 ,增长 强劲 (上 年 产 
量 仅 有 8 个 间隔 ) ,是 上 年 的 13.38 倍 。 国 内 主要 生产 企业 
是 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公司 、 西 安西 开 高 压 电 
气 股 份 有 限 公 司 和 河南 平 高 一 东芝 高 压 开 关 有 限 公司 ,前 
两 个 企业 产量 占 总 产量 的 76. 6% ,说 明 550kV GIS 国内 
产能 力 大 大 增强 。 | 

363kV GIS 产量 19 个 间隔 ,与 上 年 持平 。 该 产品 主要 
由 西安 西 开 高 压 电气 股份 有 限 公 司 生 产 。 

252kV GIS 产量 1 053 个 间隔 , 比 上 年 增长 55% (上 年 
仅 有 679 个 间隔 ) ,增长 幅度 较 大 。 主 要 生产 厂家 有 西安 西 
开 高 压 电 气 股份 有 限 公司 .新 东北 电气 (沈阳 ) 高压 开关 有 
限 公 司 、 平 高 集团 有 限 公 司 、 泰 开 电 气 集团 有 限 公司 、 上 海 
西安 高 压 电 器 研究 所 有 限 公 司 以 及 上 海 西门 子 高 压 开 关 有 
限 公司 ,河南 平 高 一 东芝 高 压 开 关 有 限 公 司 、ABB 华电 高 压 
开关 有 限 公 司 等 合资 公司 生产 。 在 这 一 电压 等 级 ,2005 年 
国内 生产 企业 的 产量 约 占 8596 。 

126kV GIS 产量 2 899 个 间隔 (上 年 为 2 280 个 间隔 )， 
比 上 年 增长 27.15% 。 主 要 生产 厂家 有 :西安 西 开 高 压 电 气 
股份 有 限 公司 、 泰 开 电 气 集团 有 限 公司 、 平 高 集团 有 限 公 
司 、 新 东北 电气 (沈阳 ) 高压 开关 有 限 公 司 . 北 开 电气 股份 有 
限 公司 西安 高 压 电 器 研究 所 电器 制造 三 以 及 上 海 西 门 子 
高 压 开 关 有 限 公司 .厦门 ABB 华电 高 压 开关 有 限 公 司 、 江 
苏 现代 南 自 电气 有 限 公司 、 河 南平 高 一 东芝 高 压 开 关 有 限 
公司 等 合资 企业 。 在 这 一 电压 等 级 ,2005 年 国内 生产 企业 
的 产量 约 占 88% 。 

2. 中 压 断 路 器 

(1) 真 空 断路 器 2005 年 共生 产 12kV 真空 断路 器 
294 704 & (2004 年 生产 238 344 台 ), 比 上 年 增长 了 
23.64% 。40. 5kV 真空 断路 器 产量 23 817 台 (2004 年 生产 
13 908 台 ) , 比 上 年 增长 了 71.4% 。2005 年 12kV 真空 断路 
器 产量 在 10 000 台 以 上 的 生产 企业 见 表 6。 
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(2)SF, 断路 器 ”2005 4E 12kV SF, 断路 器 产量 8 100 
台 , 与 上 年 基本 持平 。 主 要 生产 厂家 有 泰 开 电 气 集团 有 限 
公司 .温州 新 机 电器 有 限 公 司 、 湛 江 通用 电气 集团 有 限 公 
司 . 许 继 电 气 股份 有 限 公 司 开关 厂 等 14 个 厂家 。 

40. 5kV SF, 断路 器 产量 8 094 台 ( 上 年 有 7781 台 ) , 比 
上 年 增长 了 4% 。 主 要 生产 厂家 有 泰 开 电 气 集团 有 限 公司 、 
平 高 集团 有 限 公 司 ,江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公 司 、 苏 州 阿 
海 著 开关 有 限 公 司 、 厦 门 ABB 电器 控制 设备 有 限 公 司 等 25 
个 厂家 。 

3. 高 压 隔离 开关 

2005 年 ,126 ~550kV 高 压 隔离 开关 产品 产量 也 有 较 大 
幅度 增长 。 其 中 550kV 高 压 隔离 开关 产量 632 组 (2004 年 
生产 470 2H) , 比 上 年 增长 34. 5% ;363kV 高 压 隔离 开关 产 
量 331 组 (2004 年 生产 248 组 ) , 比 上 年 增长 33.5% ;252kV 
高 压 隔 离开 关 产 量 9 463 组 (2004 年 生产 7 723 组 ) , 比 上 年 
增长 22.5% ,126kV 高 压 隔离 开关 产量 22 675 组 (2004 年 
生产 17 554 组 ) , 比 上 年 增长 29% 。 

主要 生产 企业 有 平 高 集团 有 限 公司 、 西 安西 电 高 压 开 
关 有 限 责任 公司 .新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 隔离 开关 有 限 公 
H] ,湖南 长 高 高 压 开 关 集 团 股 份 公司 、 上 海平 开 华 明 高 压 开 
关 有 限 公司 、 江 苏 省 如 高 高 压 电器 有 限 公 司 、 泰 开 电 气 集团 
有 限 公司 、 重 庆 新 汇源 高 压 开 关 有 限 公 司 \ 云 南开 关 厂 、 西 
安 高 压 开关 三 中 压 电 器 制造 公司 等 。 

4. 金属 封闭 开关 设备 

2005 年 共生 产 12kV 金属 封闭 高 压 开 关 设 备 271 120 
mi (2004 年 生产 245 564 面 ) , 比 上 年 增长 10%, 2005 年 
12kV 金属 封闭 高 压 开关 产量 在 6 000 面 以 上 的 生产 企业 见 
表 7。 


表 7 2005 年 12kV 金属 封闭 高 压 开关 产量 
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厦门 ABB 开关 有 限 公司 
广州 日 云 电器 设备 有 限 公司 
华 仪 电器 集团 有 限 公司 
安徽 效 龙 电器 股份 有 限 公司 
泰 开 电气 有 限 公司 

华 聘 集团 公司 

天 水 长 城 开 关 厂 

正泰 电气 股份 有 限 公司 

大 全 集团 有 限 公司 
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2005 年 40. 5kV 金属 封闭 开关 设备 产量 为 24 787 面 
(上 年 有 18 436 面 ) , 比 上 年 增长 了 34.4% 。 主要 生产 厂家 
有 厦门 ABB 开关 有 限 公 司 、 江 苏 东 源 电器 集团 有 限 公 司 、 
耐 吉 科 技 股份 有 限 公 司 、 泰 开 电 气 集团 有 限 公司 等 。 

5. 环 网 柜 

2005 年 生产 12kV 环 网 柜 69 445 台 , 比 上 年 增长 
17.996 , 2005 年 12kV 环 网 柜 产 量 在 2 000 台 以 上 的 企业 
见 表 8。 
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2005 年 生产 12kV 预 装 式 恋 电站 20 875 台 , 比 上 年 增 
K 16.596, 7 个 企业 产量 在 700 台 以 上 , 见 表 9。 


ROI kV 预 装 式 变电站 产量 在 700 台 以 上 的 企业 













宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 
沈阳 昊 诚 电气 设备 有 限 公司 
北京 科 锐 配 电 目 动 化 股份 有 限 公 司 
安徽 夸 龙 电器 股份 有 限 公司 

江苏 中 电 输 配 电 设备 有 限 公司 

天 津 市 三 源 电力 设备 制造 有 限 公司 
正泰 电气 股份 有 限 公司 


40.5kV 预 装 式 变电站 产量 453 台 , 比 上 年 有 所 减少 
(2004 年 为 691 台 )。 主 要 生产 厂家 有 川 开 电 气 有 限 公 司 ， 
耐 吉 科 技 股份 有 限 公司 , 泰 开 电气 集团 有 限 公 司 等 。 

7. 负荷 开关 

2005 年 12kV 负荷 开关 产量 108 878 台 , 比 上 年 增长 
2.2% , 40.5kV 负荷 开关 产量 768 台 , 比 上 年 增长 2.8% 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”2005 年 行业 统计 的 308 个 企业 
中 ,全 年 科技 活动 经 费 使 用 额 达 到 167 669.24 万 元 , 占 销售 
收入 的 2.9% , 比 上 年 增长 27. 490 。 一 些 骨干 企业 相继 建 
立 了 国家 级 或 省 级 技术 中 心 .中央 试 验 室 ,企业 技术 开发 的 
条 件 日 趋 完善 。2005 年 在 全 行业 从 业 人 员 仅 增长 1. 6896 
的 情况 下 ,从 事 研发 人 员 却 增长 10. 84% ,说 明 企 业 对 技术 
研发 工作 日 益 重 视 。 

2005 年 ,西高 所 的 直流 输电 工程 系统 研究 与 设计 能 力 
有 了 全 面 提 升 ,完成 了 两 项 “十 五 ”直流 输电 攻关 课题 一 一 
高 压 直流 输电 工程 成 套 设 备 系 统 设计 与 模拟 技术 研究 和 
500kV 交 直 流 滤 波 器 成 套装 置 研 究 。 建 立 了 高 压 直 流 工程 
系统 研究 和 模拟 研究 中 的 具有 国际 先进 水 平 的 数字 仿真 系 
统 及 实时 数字 模拟 系统 ,基本 具备 承担 +500kYV 高 压 直流 
输电 工程 系统 研究 与 设计 能 力 。 西 高 所 与 北京 网 联 公司 合 
作 完 成 了 三 峡 一 一 上 海 x 500kV 高 压 直流 输电 工程 系统 研 
究 与 设计 任务 。 超 高 压 直 流 输电 技术 将 成 为 行业 新 的 技术 
发 展 领域 和 经 济 增长 点 。 

特 高 压 产品 方面 :西安 西 开 高 压 电气 股份 有 限 公司 .新 
东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公司 、 平 高 集团 有 限 公 司 分 
别提 出 了 1 100kV GIS PREI SF, 断路 器 技术 方案 ,并 开展 
了 相关 产品 的 设计 工作 , 西 开 股 份 公 司 已 完成 了 工程 图 的 
设计 工作 。 为 配合 国内 特 高 压 产 品 的 开发 ,西安 高 压 电 器 
研究 所 新 的 高 压 试验 室 设 计 方 案 已 经 确定 ,完成 后 与 大 容 
量 试验 设备 配合 可 进行 1 100kV 产品 的 全 部 型 式 试验 , 目 
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前 已 进入 实施 阶段 。 西 开 股份 公司 自主 研发 的 800kV XUBT 
HEX SE, 断路 器 产品 已 完成 全 部 的 型 式 试验 项 目 , 其 主 
要 技术 参数 为 额定 电流 4 000A ,额定 短路 开 断 电流 50kA。 
高 压 超 高 压 产 品 方面 :由 于 国内 跨 区 联网 及 电网 改造 
对 高 压 超 高 压 产 品 的 需求 大 幅 增 长 ,许多 中 压 产 品 生产 企 
业 相 继 进 入 高 压 超 高 压 生产 领域 。 在 I26kV 电压 等 级 ,GIS 


”产品 比重 迅速 上 升 ,产品 结构 由 分 相 式 逐 步 向 三 相 共 箱 式 


过 渡 , 新 开发 的 产品 基本 上 都 是 共 箱 式 产 品 。 钠 式 及 瓷 柱 
式 新 路 器 产品 基本 都 是 采用 上 自 能 灭 弧 原 理 , 配 用 弹簧 操 动 
机 构 。 通 过 近 几 年 的 不 断 改进 和 提高 ,相关 国产 化 技术 已 
相当 成 熟 和 稳定 ,产品 的 型 式 试 验 一 次 性 通过 率 很 高 ,外 协 
配套 件 的 质量 也 在 逐年 提高 并 稳定 。 全 行业 该 电压 等 级 的 
SF; 产品 技术 已 达到 国际 同类 产品 的 先进 水 平 ,是 高 压 开关 
行业 坚持 自主 创新 并 取得 显著 成 果 的 典型 案例 。 

为 满足 环保 要 求 ,126kV 真空 断路 器 产 品 的 开发 已 进 
和 全面 实施 阶段 。 陕 西 宝 光 真 空 电器 股份 有 限 公 司 自主 开 
发 出 126kV 开关 用 真空 灭 弧 室 样机 , 配 用 该 灭 弧 室 的 西安 
西 开 高 压 电气 股份 有 限 公 司 的 126kV 真空 断路 器 产品 已 完 
成 耐 压 方面 的 型 式 试验 ,正在 进行 容量 试验 。 该 断路 器 额 
定 电流 1 600A ,额定 短路 开 断 电流 40kA ,将 使 我 国 在 这 一 
领域 逐步 跟 上 国际 步伐 。 | 

252kV 电压 等 级 的 主流 产品 为 配 用 液压 机 构 的 压气 式 
产品 ,降低 操作 功 、 提 高 机 械 可 靠 性 是 目前 主要 的 技术 提升 
方向 。 采 用 自 能 灭 弧 原 理 , 配 用 弹 筑 操 动机 构 、 分 相 操作 的 
产品 开始 被 使 用 , 随 着 技术 的 不 断 成 熟 ,将 会 逐步 扩大 市 场 
份额 。 

中 压 产 品 方面 :目前 我 国 已 基本 能 够 自主 设计 .生产 各 
种 类 型 的 中 压 开 关 产 品 ,常规 产品 品种 的 布局 已 基本 到 位 ， 
产品 的 主要 技术 参数 已 达到 国际 同类 产品 的 先进 水 平 , 今 
后 的 主要 工作 是 进一步 提高 产品 操作 的 可 靠 性 及 质量 的 稳 
定性 。 真 空 断路 器 的 固 封 极 柱 技术 得 到 了 进一步 的 发 展 ， 
西安 高 压 电 器 研究 所 与 厦门 华电 公司 合作 研制 的 VEP 型 
及 宁波 耐 吉 公司 等 单位 的 40. 5kV 固 封 极 柱 真空 断路 器 已 完 
成 开发 工作 , 某 些 技术 指标 达到 了 国际 领先 水 平 ,使 得 
40.SkV 开 关 设备 的 小 型 化 绝缘 可 靠 性 和 环境 适应 能 力 进 
一 步 提高 ,提升 了 40. 5kV 开 关 产 品 整 体 水 平 。 

充气 柜 的 设计 、 制 造 水 平 进一步 提高 。 由 西安 高 压 电 
器 研究 所 设计 ,汕头 市 德 通 开 关 有 限 公 司 上海 雷 泽 灵 电 气 
有 限 公司 等 单位 生产 的 12kV 系列 气体 绝缘 环 网 柜 产品 已 
被 用 户 广泛 接受 ,年 产量 达 2 000 多 台 。 该 产品 采用 不 锈 钢 
密封 沉 体 ,根据 工程 需要 设 有 不 同方 案 可 任意 组 全 , 既 有 进 
线 柜 、 出 线 柜 方 案 , 也 有 可 拼 柜 的 断路 絮 方 案 及 配套 的 电线 
分 接 箱 设计 。 其 负荷 开关 一 炊 断 髓 组 合 电 船 的 转移 电流 开 
断 能 力 达 到 1 700A ,为 国际 同类 产品 的 先进 水 平 , 可 替代 国 
产 空气 绝缘 环 网 柜 及 国外 同类 产品 。 

中 压 产 品 的 应 用 领域 不 断 扩展 。 厦 门 华电 公司 的 AMS 
型 开关 柜 及 VEP 型 真空 断路 器 、 川 开 电 气 有 限 公司 和 上 海 
飞 洲 电 气 公司 的 KYN28A 型 开关 柜 分 别 通 过 了 核电 下 级 
产品 的 型 式 试验 , 且 通 过 了 中 国 机 械 工 业 联合 会 主持 的 IE 





级 产品 鉴定 会 ,参与 了 核电 站 用 开关 设备 的 投标 ,开创 了 国 
产 开 关 设 备 在 核电 领域 应 用 的 先例 。 

开关 设备 一 次 部 分 可 靠 性 的 不 断 提 高 ,尤其 是 永 磁 机 
构 操 作 的 真空 断路 器 技术 的 不 断 完善 ,使 得 中 压 领域 受 控 
开关 (如 同步 开关 ) 的 开发 成 为 可 能 ,这 将 对 抑制 操作 过 电 
压 、 提 高 开关 设备 的 电 寿 命 具 有 重要 意义 。 西 安 高 压 电 器 
研究 所 已 完成 同步 开关 用 控制 器 的 开发 工作 , 配 用 该 控制 
器 的 12kV 及 40. 5kV 同步 操作 开关 正在 研发 之 中 。 

产品 智能 化 方面 :GIS 产品 的 在 线 局 放 测 量 、 中 压 产品 
的 在 线 温度 测量 、 机 械 特 性 测量 技术 已 在 产品 中 得 到 应 用 。 

质量 及 标准 ”西高 所 新 容量 试验 站 (三 期 工程 ) 的 建 
成 投 运 及 800kV 断路 器 合成 试验 技术 改造 项 目的 完成 , 标 
志 着 我 国 短路 容量 试验 能 力 达到 了 国际 一 流水 平 。 三 相 直 
接 试验 能 力 :12kV/90kA、14kV/100kA ,24kV/A0kA ,40. 5kV/ 
31. 5kA。 通 过 对 363kV,550kV,800kV 各 电压 等 级 断路 器 


试验 验证 ,试验 站 可 对 1 100kV 以 下 各 类 断路 器 进行 合成 
试验 ,其 中 对 126kV 三 相 共 箱 GIS 可 进行 三 相合 成 试验 。 
这 将 为 高 压 开 关 设 备 制造 厂家 在 国内 进行 试验 以 节省 经 费 
提供 了 方便 。 

2005 年 由 国家 授权 的 高 压 电 器 质 检 机 构 西 高 所 、 电 科 
院 沈 阳 虎 石 台 3 个 单位 共 对 1 492 台 各 类 高 压 电 器 设备 实 
施 型 式 试验 。 其 中 西高 所 870 台 次 , 电 科 院 296 台 次 ,沈阳 
虎 石 台 326 台 次 。 

截止 至 2005 年 12 月 31 日 ,2005 年 西安 高 压 电器 研究 
所 共 为 156 个 企业 的 13 大 类 24 小 类 高 压 开关 设备 产品 发 
放 了 374 个 产品 型 号 证 书 ,其 中 型 号 颁发 证 书 31 个 ,型 导 
使 用 证 书 343 个 。 

2005 年 已 上 报 及 发 布 的 标准 见 表 10, 2005 年 正在 制 、 
修订 的 标准 见 表 11。 


表 10 2005 年 已 上 报 及 发 布 的 标准 


GB 3906 


GB 15166 


A f m 
已 经 上 报 待 批 的 国家 标准 JB/T 8738 


JB/T 8754 
IEC 60282—1: 2006 
IEC 62271—107 














已 经 发 布 的 IEC 标准 IEC 62271—108 





IEC 62271—110 


项 Ho 


交流 金属 封闭 开关 设备 和 控制 设备 

高 压 熔断 器 系列 标准 ( 共 5 项 ) 

高 压 开关 设 备用 真空 灭 弧 室 

高 压 开关 设备 型 号 编制 办 法 

高 压 燃 断 器 第 1 部 分 : 限 流 熔断 器 

高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 107 部 分 :额定 电压 1 kV 以 上 、52 kV 及 以 
下 的 熔断 器 保护 的 线路 开关 

高 压 开 关 设备 和 控制 设备 一 一 第 108 部 分 :额定 电压 72.5 kV 及 以 上 的 高 压 
交流 隔离 断路 器 

高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 110 部 分 :感性 负载 开 合 

IEC 62271—111/IEEE C37.60 | 高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 一 一 第 110 部 分 ;额定 电压 38 kV 及 以 下 的 重合 器 


表 11 2005 年 正在 制 、 修 订 的 标准 


发 电机 断路 器 





项 —H 


GB/T 14824 
GB 7674 额定 电压 72. 5kV 及 以 上 的 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 
国家 标准 及 行 GBxxxx 额定 电压 72. 5kV 及 以 上 高 压气 体 绝 绿 输电 线路 (IEC 61640) 
业 标准 GBx xxx 额定 电压 72.5 kV 及 以 上 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 和 变压器 的 直接 连接 (IEC 61639) 
GBxxxx 额定 电压 72. SkV 及 以 上 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 与 充 流 体 及 挤 包 绝缘 电力 电缆 的 连 
接 一 一 充 流 体 及 干 式 电 缆 终 端 ( 正 C 60859) 
JB/Tx x x x 电缆 分 接 开关 设备 


IEC 62271—1 
IEC 62271—304 


IEC 标准 





IEC 62271—205 


管理 工作 2005 年 是 我 国 经 济 建设 和 改革 开放 取得 
重大 进展 的 一 年 ,也 是 完成 “十 五 ”计划 最 后 一 年 ,协会 充分 
发 挥 桥 梁 和 纽带 作用 ,在 广大 企业 的 支持 下 ,为 高 压 开关 行 
DUAE Epi ME KELE. 

2005 年 协会 编辑 出 版 了 《高 压 开关 行业 通讯 》 习 高 压 
开关 行业 年 鉴 》 《智能 化 开关 设备 文集 》 等 资料 ,举办 开关 
设备 和 配套 件 等 大 型 展览 ,组织 专题 技术 讲座 , 为 企业 提供 
了 国家 宏观 经 济 政策 .技术 发 展 动态 .市场 需 求 等 方面 的 丰 


高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 工 部 分 :共用 技术 要 求 

高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 304 部 分 :用 于 严酷 气候 条 件 下 额定 电压 1kY 以 上 52kV 及 以 
下 金属 封闭 开关 设备 和 控制 设备 的 附加 要 求 | 

高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 205 部 分 :额定 电压 52kV 以 上 的 高 压 成 套 开关 设备 


富 信息 ,对 提升 产品 质量 ,促进 科技 创新 及 推广 起 到 了 积极 
作用 。 

针对 行业 主要 产品 ,在 广泛 调研 的 基础 上 ,组 织 骨干 企 
业 共 同 制定 了 《高 压 开 关 行 业 水 平价 格 目录 》, 为 维护 行业 
整体 利益 ,规范 市 场 秩序 ,加 强 企 业 价格 自律 做 出 了 贡献 。 

为 了 树立 行业 品牌 意识 ,2005 年 协会 积极 实施 “中 国 
名 牌 产品 ”的 申报 推荐 工作 ,完成 了 72.5kVY 及 以 上 GIS、 高 
压 开 关 用 真空 灭 弧 室 等 产品 的 申报 ,并 制定 了 中 国名 牌 产 
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品 “ 十 一 五 "发展 规划 。 

市 场 预测 ”8 近 几 年 ,我 国电 力 工 业 超常 规 发 展 ,2005 
年 新 增 装机 容量 约 0.65 亿 kW, 总 装机 容量 达 5 亿 kW , 电 
力 工 业 快 速 发 展 为 输 配 电 设备 制造 业 提供 了 持续 稳定 的 国 
内 市 场 。 男 一 方面 ,发 展 中 国家 电力 需求 增加 ,为 我 国电 力 
装备 业 提 供 了 国际 市 场 。 尤 其 是 在 东南 亚 及 中 东 等 地 ,年 
均 电 力 增长 4% ,我 国产 品 在 性 能 价格 比 等 方面 有 较 强 的 国 
际 竞 争 力 , 有 望 在 该 地 区 扩大 市 场 。 另 外 ,在 电气 化 铁道 、 
冶金 、 石 化 . 煤 迪 等 相关 领域 ,也 为 高 压 开关 行业 开辟 了 可 
观 的 市 场 。 

随 着 大 型 火电 \ 大 型 坑口 电厂 大 量 建设 , 西 电 东 送 、 全 
国联 网 区域 电网 加 强 主 网 架 建 设 ,550 kV 开关 设备 市 场 需 
求 随 之 增 大 ,“ 十 一 五 ”期 间 , 超 高 压 开关 设备 市 场 需求 继续 
提升 。 西 北 电网 已 经 建设 了 第 一 条 兰州 东 到 青海 官 亭 的 交 
流 750kV 示范 线路 ,为 正式 建设 第 二 、 第 三 条 线路 提供 了 条 
件 , 也 为 高 压 开 关 设 备 制 造 企业 提供 了 新 的 市 场 空间 。 预 
计 从 晋 东南 到 滑 北 萌 门 的 第 一 条 1 100kVY 实验 性 线路 将 会 
在 “十 一 五 ”期 间 建成 并 投入 试 运行 。 

现在 ,行业 正在 人 研究 开发 新 产品 ,如 西 开 550kV 单 断口 
钢 式 断路 器 已 研制 成 功 , 西 开 股份 1 100kV GIS 研制 已 取得 
了 重大 突破 。 沈 高 、 平 高 已 分 别 与 日 立 、 东 世 签 定 了 1 100 
kV GIS 的 技术 合作 合同 ,1 100kV 隔离 开关 产品 样机 已 制 
造 了 出 来 。 

126kV .252kV 高 压 开关 设备 已 成 为 我 国电 网 电压 链 中 
的 重要 环节 。 近 年 来 ,由 于 高 压 进 城 \, 大量 开发 水 电站 等 ， 
GIS 市 场 迅速 升温 ,126kYV GIS 市 场 容量 据 测 算 已 达 4 500 
间隔 ,252kV、S50kV GIS 也 同样 有 升温 趋势 。 而 混合 气体 绝 
缘 MTS 比较 适用 于 老 电 站 增 容 改造 及 中 西部 丘陵 地 带 。 
2006 年 按 年 新 增 装机 容量 考虑 将 会 继续 升温 。 

中 压 配 电 设备 是 市 场 量 大 面 广 的 开关 设备 ,除了 电力 
部 门 使 用 外 ,还 广泛 应 用 于 国民 经 济 的 各 个 方面 ,并 且 随 电 
力 需 求 和 国民 经 济 发 展 而 增长 。 目 前 ,国内 中 压 开关 设备 
设计 技术 较 成 熟 ,产品 性 能 较 可 靠 , 产 品种 类 较 齐 全 ,形成 
I RW SF, 为 主导 的 开关 设备 ,基本 实现 了 中 压 开关 设 
备 无 油 化 ,基本 满足 市 场 需求 。 目 前 ,中 压 国 产 设备 在 国内 
市 场 的 市 场 占有 率 在 85% 以 上 ,中 压 产 品 市 场 需 求 、 生 产量 
逐年 增加 。 

目前 ,已 有 一 些 企业 开展 具有 智能 化 功能 的 机 电 一 体 
化 产品 的 自主 研制 ,并 取得 了 可 训 的 应 用 成 果 。 但 就 行业 
整体 而 言 ,智能 型 产品 的 研制 目前 仍 处 于 起 步 阶段 ,近期 内 
还 难以 满足 国内 外 市 场 发 展 的 需求 。 中 压 产 品 的 更 新 换代 
廊 后 于 迅速 发 展 的 市 场 需求 ,缺乏 高 附加 值 产 品 。 

在 小 型 化 高 可 靠 性 产品 方面 ,西高 所 和 部 分 厂家 已 取 
得 了 显著 的 科研 成 果 , 为 用 户 推出 了 中 压 12kV ,20 ~ 63kA 
系列 小 型 化 高 可 靠 真 空 断 路 器 和 100kA 发 电机 保护 断路 右 
等 一 批 具 有 当代 世界 水 平 的 中 压 开 关 设 备 ,但 行业 产品 整 
体 技术 水 平 与 国际 先进 水 平 相 比 仍 有 较 大 差距 。 目 前 , 行 
业 产 品 技 术 进 步 多 数 还 依赖 引进 技术 ,具有 上 且 主 知识 产权 
的 品牌 产品 甚 少 。 近 年 来 ,部 分 行业 企业 已 开展 了 环保 类 、 
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少 ( 免 ) 维 护 、 节 能 产品 等 新 型 产品 研制 。 环 保 类 ,、 少 (人 免 ) 
维护 产品 试制 和 旨 在 取代 SF, 气体 的 新 型 灭 弧 介质 的 试验 
研究 取得 了 一 些 应 用 性 研究 成 果 。 

中 压 充气 柜 具 有 高 可 靠 性 和 小 型 化 兼顾 的 优点 ,用 途 
广泛 ,受到 市 场 的 青睐 ,需求 量 将 快速 增长 。 

高 压 开关 设备 市 场 容 量 主 要 取决 于 年 新 增 装机 容量 及 
老 电 网 技术 改造 ,同时 受到 国家 装备 政策 (如 无 油 化 .小 型 
化 智能 化 , 超 高 压 ) 、 进 出 口 等 多 种 因素 影响 。 

存在 问题 “(1) 急 待 加 强行 业 企业 的 自主 创新 工作 。 
首先 要 得 到 政府 在 财税 政策 以 及 投资 上 的 支持 ,其 次 还 需 
加 强 企 业 间 的 合作 ,产业 链 上 的 企业 应 互 为 依托 ,特别 是 大 
型 装备 制造 的 自主 创新 ,更 需要 电力 用 户 的 支持 和 协同 配 
合 , 从 而 解决 首 台 、 首 套 的 使 用 问题 。 

(2) 行 业 整体 优势 未 能 充分 发 挥 。 纵 观 行业 技术 发 展 
历程 ,技术 进步 是 比较 快 的 ,但 拥有 自主 知识 产权 的 品牌 产 
品 少 ,技术 含量 高 `. 具 有 重大 技术 创新 与 突破 的 项 目 不 足 ， 
技术 基础 研究 不 够 ,影响 技术 发 展 与 市 场 竞 争 。 国 内 企业 
规模 小 ,人 研发 资金 少 ,技术 力量 分 散 , 如 何 适应 市 场 经 济 规 
IE ,继续 发 挥 行业 整体 优势 ,坚定 地 走 中 国 特 色 的 自主 创新 
道路 ,是 行业 企业 和 有 关 方 面 应 共同 探讨 和 认真 解决 的 问 
题 。 在 目前 状态 下 ,可 设立 行业 科技 基金 ,通过 政府 支持 ， 
把 行业 有 限 资金 集中 起 来 使 用 ,鼓励 行业 研究 所 、 院 校 与 主 
导 厂 对 重点 新 产品 联合 开发 ,解决 行业 重大 技术 共性 问题 
(如 252kV 及 以 上 断路 器 用 液压 操 动 机 构 和 550kV 及 以 上 
套 管 等 ) ,促进 新 产品 自主 开发 。 

(3) 行 业 产品 、 产 业 结 构 还 不 太 适 应 日 益 发 展 的 电力 市 
场 需求 ,产品 配 比 不 尽 合 理 。 尽 管 行业 的 常用 产品 较 齐全 ， 
但 对 于 超 高 压 、 特 高 压 、 智 能 型 .小 型 化 .高 可 靠 、 信 息 化 等 
高 技术 含量 产品 远 远 跟 不 上 市 场 技术 发 展 的 需求 ,高 新 技 
术 产 品 的 供需 矛盾 严重 。 同 时 ,产品 系列 化 .专业 化 、 规 模 
化 生产 还 有 待 大 力 发 展 。 中 压 产 品 由 于 缺乏 产业 集中 度 ， 
存在 压价 竞争 的 现象 。 目 前 ,高 压 产 品 中 也 出 现 了 这 一 再 
头 , 比 如 126kV 断路 器 , 据 不 完全 统计 已 有 30 多 个 企业 开 
发 生产 ,已 有 过 热 之 嫌 。 

(4) 产 品质 量 特别 是 配套 件 质 量 有 待 进一步 提升 。 高 
压 开 关 设 备 的 故障 ,大 部 分 是 外 协 件 、 外 购 件 、 配 套件 的 缺 
陷 引 起 的 。 一 些 配 套件 厂家 质量 管理 体系 和 经 营 机 制 不 够 
完善 ,产品 设计 加 工 质量 把 关 不 严 , 已 经 影响 到 主机 产品 的 
可 靠 运 行 和 市 场 扩 大 。 | 

(S) 高 水 平 的 技术 人 才 缺 乏 ,科技 资金 投 和 人 不足 。 行 业 
高 水 准 的 复合 型 科技 人 才 缺 乏 , 是 影响 企业 技术 发 展 的 关 
键 所 在 ,需要 进一步 加 强人 才 培 养 与 完善 激励 机 制 ;企业 和 
国家 应 进一步 努力 增加 科技 投入 ,尤其 是 对 重大 科技 创新 
和 高 新 技术 开发 项 目的 资金 扶持 。 

(6) 国外 同业 看 好 中 国 市 场 ,加 大 对 中 国 的 投资 ,刻意 
收购 产品 质量 好 ,市 场 销售 兴旺 的 企业 , 借 国内 企业 的 通道 
更 快 进入 中 国 市 场 ,对 如 何 保 护 民族 工业 和 国有 品牌 ,维护 
国家 产业 安全 ,提出 了 新 的 问题 。 

(7) 近 几 年 ,国际 能 源 、 原 材料 供求 失衡 , 铜 、 铝 、 钢 材 、 


绝缘 材料 等 价格 连 番 涨 价 ,使 得 输 配 电 设备 制造 成 本 显著 
提升 。 中 压 开关 设备 由 于 技术 附加 值 低 ,产品 供 大 于 求 , 因 
此 产品 价格 不 可 能 与 原材料 同步 提 价 ,这 将 大 大 压缩 生产 
厂家 利润 空间 和 生存 空间 。 企 业 为 了 取得 更 大 生存 空间 ， 
应 该 开发 性 价 比 较 高 的 产品 ,提倡 节能 降 耗 ,合理 降低 成 
本 ,以 提高 市 场 竞争 力 。 

“十 五 ”发 展 总 结 ”2000 ~ 2005 年 高 压 开头 行业 工业 
总 产值 增长 见 图 1。 











2000 ”2001 2002 2003 2004 2005 年 份 


图 4 2000 -2005 年 高 压 开 关 行 产品 出 口 创汇 


2000 ~2005 年 72.5 ~550kV SF, 断路 器 产品 产量 增长 见 图 5。 


em TE ( 亿 元 ) 
m 其 中 高 压 开关 产值 ( 亿 元 ) 





m 72.5kV SFe 断路 器 ( 台 ) 
& 126kV SFs 断路 器 ( 台 ) 

TETTE SH RE c i a ü 252kV SFe 断路 器 ( 台 ) 
$ 363kV SFs 断路 器 (S) 
(8) 


& 550kV SFe 断路 器 


图 1 2000 2005 年 高 压 开关 行业 工业 总 产值 增长 





2000 ~ 2005 年 高 压 开关 行业 利润 总 额 增长 见 图 2。 EILIRLORIL.OGU. 0m E Om 
图 5 2000 -2005 ££ 72. 5 - 550kV SF, 断路 器 产品 产量 增长 


2000 ~ 2005 年 126 ~550kV GIS 产品 产量 增长 情况 见 图 6。 


RBSM ( 亿 元 ) 
昌 其 中 高 压 开关 部 分 


18126kV GIS( 间隔 ) 
W 252kV GIS( 间 卫 ) 
€1363kV GIS( 间隔 ) 
(1550kV GIS( 间隔 ) 






2000 2001 2002 2003 2004 2005.54) 


图 2 2000 2005 年 高 压 开关 行业 利润 总 额 增 长 





2000 ~ 2005 年 高 压 开关 行业 主 营 业务 收入 增长 见 图 3。 
xiu uM i E Hj6 2000-2005 年 126 ~ 550kV GIS 产品 产量 增长 


2000 ~ 2005 年 真空 断路 器 产品 产量 增长 见 图 7。 


ao DE TEM E russe 
( 亿 元 ) 


家 12kV 真空 断 
路 器 CA) 
;, $40,5kV 真空 
v 断路 器 ( 台 ) 


/ 
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3 2000 -2005 年 高 压 开关 行业 主 营 业务 收入 增长 


2000 ~ 2005 年 高 压 开关 行业 产品 出 口 创汇 增长 见 图 "2000 | 2002 — - 2004 2005 年 份 


图 7 2000-2005 年 真空 断路 器 产品 产量 增长 
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2000 ~ 2005 年 高 压 阳 离 开 关 产 品 产 量 增长 见 图 8。 


8 2000 ~ 2005 年 126 ~ 550kV 高 压 隔离 开关 产品 


产量 增长 


2000 ~ 2005 年 金属 封闭 开关 设备 产量 增长 见 图 9。 


图 》 2000 ~ 2005 年 金属 封闭 开关 设备 产量 增长 


2000 ~ 2005 年 12kV 环 网 柜 产 量 增长 见 图 10。 


图 10 2000 ~ 2005 年 12kV 环 网 柜 产量 增长 


2000 ~2005 年 12kV 预 装 式 变电站 产品 产量 增长 见 图 11。 


po ud 


图 11 2000 2005 年 12kV 预 装 式 变电站 产量 增长 
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2000 ~ 2005 年 12kV 仙 葡 开关 产品 产量 增长 网 图 12。 


图 12 2000 ~ 2005 年 12kV 负荷 开关 产量 增长 
(供稿 单位 :中 国电 器 工业 协会 高 压 开关 分 会 秘书 处 ] 


* 


2005 4E2& x T E E i8 (3.7 £8 PARE , LV AST EK 
1096 以 上 ;出 口 量 增长 速度 和 生产 发 展 速度 基本 持平 ,贸易 
逆差 在 逐步 缩小 。 存 在 的 问题 是 高 压 电 次 产品 出 口 价格 仅 
1 185 美元 /t, 而 进口 价格 高 达 8 292 美元 /t, 说 明 出 口 的 主 
要 为 技术 含量 低 的 产品 ,进口 的 主要 为 高 压 断 路 器 瓷 套 等 
技术 含量 高 的 产品 。 困 扰 绝 缘 子 避雷 器 行业 多 年 的 应 收 帐 


款 居 高 不 下 ,行业 内 不 规范 竞争 问题 尚 无 明显 改观 。 


生产 发 展 情况 2005 年 电力 工业 的 高 速 发 展 为 绝缘 子 
避雷 器 行业 的 持续 发 展 提供 了 良好 机 过 。 各 企业 紧 紧 抓 住 
有 利 时 机 ,克服 原材料 涨 价 \、 产 品 价格 下 降 、 应 收 账 款 居 高 、 
资金 投入 困难 、 产 品 交 货 期 大 幅 缩 短 等 诸多 不 利 因素 影响 ， 
制定 有 力 措施 ,积极 推行 制度 创新 技术 创 新 和 管理 创新 ,加 
大 科技 投入 ,强化 生产 组 织 和 保障 力度 ,基本 满足 了 输 变 电 
市 场 需求 。 行 业 产业 规模 实现 了 较 快 提升 ,企业 的 经 济 增长 
方式 和 创新 能 力 都 得 到 加 强 , 综 合 实力 进一步 提高 ,产销 衡 
接 平 稳 , 启 利 能 力 逐 渐 增 强 , 全 年 经 营 状 况 良 好 ,经 济 运行 星 
较 强 增长 态势 。 主 要 经 济 指标 绝 大 多 数 都 有 所 增长 ,2005 年 
绝缘 子 避 雷 器 行业 实现 工业 总 产值 约 56 亿 元 。 

2005 年 列 人 行业 统计 的 有 31 个 企业 ,其 中 有 6 个 大 型 
企业 、12 个 中 型 企业 和 13 个 小 型 企业 ,工业 总 产值 、 工 业 销 
售 产 值 、 主 营业 务 收 入 、 工 业 增 加 值 、 利 润 总 额 等 主要 指标 
均 比 上 年 有 较 大 幅度 的 增长 ,其 中 ,西安 电 次 研究 所 、 唐 山 
高 压 电 次 有 限 公司 西安 双 佳 高 压 电瓷 电器 有 限 公司 西安 
西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 .抚顺 电瓷 制造 公司 、 红 星 电瓷 
厂 ,苏州 电瓷 三 有 限 公 司 河南 金冠 王 码 信息 产业 股份 有 限 
公司 的 利润 总 额 均 比 2004 年 有 较 大 幅度 的 增长 。2005 年 
生产 增长 的 原因 是 国家 大 量 的 电力 建设 项 目 相 继 开工 , 带 
动 了 输 变 电 产 品 需求 量 的 增长 ,为 绝缘 子 避 雷 器 行业 创造 


了 良好 的 市 场 环境 。 但 由 于 生产 用 各 种 原材料 及 煤 、 电 、 气 
价格 的 普遍 上 涨 , 加 之 市 场 上 还 存在 着 无 序 竞争 ,行业 成 本 
费用 有 所 上 涨 。 


2005 年 绝缘 子 避 雷 嚣 行业 主要 经 济 指标 见 表 1, 工 业 
总 产值 前 10 名 企业 见 表 2 ,利润 总 额 前 10 名 企业 见 表 3 ,全 
员 劳 动 生产 率 前 10 名 企业 见 表 4。 


表 1 2005 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 31 个 企业 主要 经 济 指标 

















工业 总 产值 万 元 215 142 10. 10 
其 中 :新 产品 产值 57 531 35 

工业 增加 值 74 182 30. 49 

年 未 职工 人 数 13 357 -24.11 

年 未 固定 资产 原价 233 743 -8.94 

&EK [8] xe 9 P718 134 123 - 5.58 
利润 总 额 14 164 1671.09 
利税 总 额 28 784 87.57 
国内 销售 收入 204 397 6.81 

工业 销售 产值 212 337 8.96 

出 口交 货 值 19 431 (增加 )26. 66 万 元 
表 2 2005 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 产品 分 类 产量 2005 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 高 压 电 次 










指标 和 名称 工业 总 产值 (万 元 ) 

















! | 西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责 任 公司 

2 | 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 27 828 
3 | HRE KAEA RA 24 700 
4 | KERRA IB VUE ng] 22 172 
5 | 西安 双 佳 高 压 电 次 电器 有 限 公司 13 516 
6 | 唐山 高 压 电 次 有 限 公司 12 421 
7 | 湖南 醴 革 火炬 电瓷 电器 有 限 公 司 11 964 
8 | AMEK ARAS 10 981 
9 | 河南 红星 电瓷 三 9 272 





| 
© 


河南 南阳 金冠 电气 集团 
表 3 2005 年 绝缘 子 避雷 器 行业 利润 总 额 前 10 名 企业 








产量 比 上 年 增长 的 有 :抚顺 电 次 制造 有 限 公 司 、 西 安西 电 高 
压 电 瓷 有 限 责 伍 公司 、 大 连 电 次 限 责任 公司 、 湖 南 醴陵 火 
炬 电瓷 电器 有 限 公司 、 唐 山高 压 电 次 有 限 公司 、 苏 州 电瓷 厂 
有 限 公司 、 西 安 双 住 高 压 电瓷 电器 有 限 公司 、 浙 江 电 瓷 厂 有 
限 责 任 公司 等 近 20 个 厂家 。 其 余 厂 家 均 有 不 同 程 度 的 下 
降 。2005 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 31 个 企业 产品 分 类 产量 见 
表 5。 


RS 2005 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 31 个 企业 产品 分 类 产量 







高 压 电 次 122 968 
















mm 
[e 


四 川 息 贡 红星 电力 设备 集团 公司 





表 4 200 年 绝缘 子 如 雷 器 行业 全 员 劳 动 生产 率 前 10 名 企业 






序号 指标 名 称 


西安 双 佳 高 压 电瓷 电器 有 限 公司 
唐山 高 压 电 次 有 限 公司 

西安 电瓷 研究 所 

浙江 电瓷 厂 有 限 责任 公司 

抚顺 电 资 制造 有 限 公司 

I T 

HARLEEN 

西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
苏州 电瓷 厂 有 限 公司 
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市 场 及 销售 
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201 181 » 
90 686 指标 名 称 
75 490 BERK 
69 600 其 中 :线路 绝缘 子 
68 588 FB V FB ded ER T 
64 935 高 压 套 管 
S8 853 E HR TS d 
57 634 
50 073 


48 167 
出 口交 货 值 前 10 名 见 表 8。 



















利润 总 额 (万 元 ) 其 中 :线路 73 838 8.67 
1 | 唐山 高 压 电瓷 有 限 公司 电站 49 130 40.23 
2 | 西安 双 佳 高 压 电 次 电器 有 限 公 司 2 415 110kV 资 套 48 196 27 
3 | 抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 1 734 220kV 次 在 15 665 54.62 
ema MOLAR los HOkV 棒 形 115 048 _1.12 
6 | 苏州 电瓷 厂 有 限 公司 744 220kV 棒 形 146 809 44.98 
7 | 河南 南阳 金冠 电气 集团 500 (I Her KE 0T -87.82 
8 | 浙江 电瓷 厂 有 限 责 任 公司 480 m Ho dE 278 177 -45.73 
9 | 西安 电 次 研究 所 402 其 中 :110kV 及 以 上 24 802 


据 国 家 统计 局 数据 ,2005 FATRE 


器 国内 销售 总 额 约 48 亿 元 ,构成 情况 见 表 6。 
X6 2005 年 绝缘 子 避 雷 器 产品 国内 销售 情况 及 构成 













274 533 





326 400 


173 148 156 309 
93 133 149 013 
2] 078 


153 600 


2005 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 31 个 企业 的 国内 销售 收入 
前 10 名 企业 见 表 7。2005 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 31 个 企业 
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X7 2005 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 国内 销售 收入 前 10 名 企业 













指标 名 称 


南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
抚顺 电 交 制造 有 限 公司 
西安 西 电 高 压 电瓷 有 限 责任 公司 
大 连 电瓷 有 限 公司 
唐山 高 压 电 次 有 限 公司 

湖南 醴陵 火炬 电瓷 电器 有 限 公司 
西安 双 佳 高 压 电瓷 电器 有 限 公司 
SOM ESI OA ERA 

河南 南阳 金冠 电气 集团 

河南 红星 电瓷 厂 
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RE 2005 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 国内 出 口交 货 值 
前 10 名 企业 














指标 名 称 


抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 
大 连 电 次 有 限 公司 
WITLÜUE ARRESE] 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
苏州 电 次 三 有 限 公司 

西安 西 电 高 压 电网 有 限 责任 公司 
河南 南阳 金冠 电气 集团 

湖南 醴陵 火炬 电瓷 电器 有 限 公 司 
RERO ER ZR HL ALLES] 
上 海 电 次 三 
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大 连 电 次 有 限 公 司 2005 年 出 口 绝缘 子 5 828.71, 8 HI 
创汇 456 万 美元 , 比 2004 年 增长 了 一 们 以上。 出 口 产 品 主 
要 为 300kN KERE ,300kN 普通 型 .210kN 防 污 型 .100kN 防 
污 型 悬 式 次 绝缘子。 南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 2005 
年 出 口 玻璃 绝缘 子 和 火花 塞 ,创汇 300 万 美元 。 玻 璃 绝缘 子 
主要 出 口 亚 洲 、 欧 洲 、 南 美洲 ,非洲 等 ,火花 塞 主 要 出 口 欧 济 
F., AER) AREA S 系列 电容 器 瓷 套 管 年 生产 
能 力 25 万 套 ,2005 年 创汇 300 万 美元 ,主要 出 口 瑞典 ABB 
公司 芬兰 诺基亚 、 澳 大 利 亚 、 加 拿 大 等 国际 知名 公司 。 

2005 年 出 口 电 瓷 产品 67 505t, 创 汇 8 032 万 美元 ;进口 
电瓷 10 829t, 用 汇 8 979 NRI. H ORE Ar MRa 
82.27 万 只 ,价值 1 827. 85 万 美元 ;进口 避雷 右 和 电 涌 保护 
器 产品 价值 1 217 万 美元 。 产 品 出 口 及 构成 情况 见 表 9。 


ROI 


288 9 TEES a nin tH LT RTL 2C 





出 口 铬 


ull (万 美元 ) 










绝缘 子 
其 中 :工业 绝缘 子 用 玻璃 锌 盘 
玻璃 绝缘 子 
绝缘 瓷 套 管 
其 他 陶瓷 制 绝缘 子 
其 他 绝缘 子 
避雷 器 及 电 诵 保护 器 


106 
809 
586 
4 589 
1 942 
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表 9 中 绝缘 子 .避雷 器 及 电 涌 保护 器 产品 出 只 遍布 世界 
各 国 , 出 口 量 较 大 的 国家 有 叙利亚、 伊朗 、 菲 律 宾 \ 日 本 、 加 拿 
KAHT kE, . 

绝缘 子 避 雷 器 是 输 变 电 设备 的 重要 组 成 部 分 ,因而 本 行 
业 的 主要 用 户 是 电力 系统 ,发 电 装 机 容量 的 增长 速度 是 绝缘 
子 避 雷 吉 需求 量 预 测 的 重要 依据 。 目 前 国际 上 对 绝缘 子 避 
雷 器 的 需求 保持 平稳 增长 ,基本 与 全 球 经 济 增 长 速度 接近 。 
相对 而 言 ,发 达 国 家 的 需求 增长 缓慢 ,发 展 中 国家 的 需求 增 
长 较 快 。 

我 国 作 为 世界 上 最 大 的 发 展 中 国家 ,国民 经 济 高 速 增 
长 ,预计 2000 ~ 2020 年 平均 增长 速度 为 7.2% 。 到 2010 年 
我 国 发 电 装 机 容量 将 由 从 21 世纪 初 的 3 亿 kW 左右 增加 到 
5.8 ~6.0 亿 kW, 从 现在 起 到 2010 年 将 年 增 3 000 万 kW 以 
上 。 借 此 契机 ,高 压 绝缘 子 市 场 需 求 量 也 将 从 21 世纪 初 的 
年 均 10 万 tt 左右 增长 到 年 均 23.9 ~28.8 H t, 11O0kV 及 以 
上 电压 等 级 避雷 器 的 需求 量 将 从 21 世纪 初 的 年 均 20 000 
相左 右 增长 到 年 均 50 000 相左 右 。 

预计 2010 年 以 后 我 国 绝缘 子 避 雷 右 的 需求 量 将 从 目前 
的 高 速 增长 转化 为 与 国民 经 济 增长 速度 相 吻 合 的 稳定 增长 ， 
年 均 增长 7.2% 左右 ,也 就 是 说 绝缘 子 的 需求 量 年 均 增 加 2 
万 t+ 左右 ,到 2020 年 达到 44 ~48 万 t;110kV 及 以 上 电压 等 
级 避雷 器 的 需求 量 年 均 增 长 4 000 相 , 到 2020 年 达到 9 万 相 
左右 。 

科技 成 果 及 新 产品 “” 据 不 完全 统计 ,2005 年 行业 各 企 
业 共 开发 新 产品 200 多 种 ,科研 成 果 近 30 项 。 

2005 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 科研 和 新 产品 开发 的 重点 集 
中 在 交流 7SOkV 1 000kV 和 直流 + 800kV 绝缘 子 避 替 器 产 
品 。 各 企业 根据 市 场 竞 争 和 发 展 需 要 ,继续 加 大 科技 开发 力 
BE ,加 快 产品 结构 调整 ,不 断 开发 新 产品 , 特 高 压 交 直流 绝缘 
子 避 雷 需 新 产品 研制 取得 重大 进展 ,使 绝缘 子 避 雷 器 行业 的 
产品 品种 和 技术 水 平 都 上 了 一 个 新 的 台阶 。2005 年 绝缘 子 
避雷 器 行业 新 产品 产值 前 10 名 企业 见 表 10。 


表 10 2005 年 绝缘 子 避 需 器 行业 新 产品 产值 
前 10 名 企业 













新 产品 产值 
(万 元 ) 
11 432 

8 652 
7 035 
6 506 
5 656 
3 627 
3 064 
2 795 
2 332 


序号 指标 和 名称 


南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
抚顺 电 次 制造 有 限 公司 

西安 西 电 高 压 电瓷 有 限 责任 公司 
KEERA RA] 
河南 省 红星 电瓷 厂 
唐山 高 压 电瓷 有 限 公司 

湖南 醴陵 火炬 电 次 电器 有 限 公司 
上 海 电 次 三 

西安 双 佳 高 压 电 次 电器 有 限 公 司 
西安 电 痪 研究 所 


2005 年 超 高 压 直 流 输电 工程 设备 国产 化 项 目 通 过 了 国 
家 发 改 委 验收 ,标志 着 我 国 已 能 自行 制造 +500kV 直流 输电 
工程 用 空心 复合 绝缘 子 、 直 流 棒 形 支 柱 复合 绝缘 子 、 直 流 支 
柱 瓷 绝 缘 子 和 成 套 直 流 金属 氧化 物 避 雷 髓 。500kV 系统 用 















O O0 人 hn È u N 一 





- 
c 





电站 型 复合 外 套 金 属 氧化 物 避 雷 器 ,750kV 交流 系统 用 高 原 — sE.11OkV 小 型 化 GIS 用 SE; ROCH) TARER AEH 
型 无 间 际 金属 氧化 物 避 雷 右 ,750kV 交流 系统 用 高 原型 线路 。 避雷 器 和 110kV GIS 用 SF, RER ( — 8) 2618] Bt 78 SUI] 
虑 挂 式 复合 外 套 无 间 际 金属 氧化 物 避 雷 器 ,750kV 棒 形 悬 式 避雷 器 等 10 多 项 新 产品 通过 了 中 国电 力 企业 联合 会 鉴定 ， 
复合 绝缘 子 ,126kV 、252kV 耐 污 型 棱 形 支柱 复合 绝缘 子 ， ”开始 投放 市 场 。2005 年 绝缘 子 避 雷 髓 行业 开发 的 主要 新 产 
500kV GIS 用 SF; 继 式 ( 单 相 单 继 ) 无 间隙 金属 氧化 物 避 雷 。” 品 见 表 11, 主 要 科研 项 目 见 表 12。 

器 ,220kV GIS 用 SF, 把 式 ( 单 相 ) 无 间 际 金属 氧化 物 避 和 雷 


表 11 2005 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 开发 的 主要 新 产品 


新 产品 项 目 完成 单位 
750kV 交流 系统 用 高 原型 线路 悬挂 式 复 合 外 套 无 间隙 金属 氧化 物 避 雷 器 西安 电瓷 研究 所 
750kV 交流 系统 用 高 原型 无 间隙 金属 氧化 物 避 和 朝 器 西安 电瓷 研究 所 
750kV 复合 棒 形 支柱 复合 绝缘 子 西安 电瓷 研究 所 
500kV GIS 用 SF6 饶 式 避 电 器 西安 电瓷 研究 所 
XZWP—160.,XZSP—210.,XZSP—300 三 伞 型 直流 悬 式 见 绝缘子 大 连 电 次 有 限 公 司 
XZWP 一 210 .XZWP 一 330 双 伞 型 直流 悬 式 次 绝缘 子 系列 产品 大 连 电 次 有 限 公 司 
LW—66kV SF, 断路 器 用 瓷 套 大 连 电瓷 有 限 公司 
420kN/530kN 标准 型 绝缘 于 南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 会 司 
1100kV 特 高 压 变 压 器 瓷 套 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
FXWP1—120.,160 .210 .300 贵州 毕节 高 原 电瓷 有 限 公司 
FXWP—120, FXWP—160 ,FXWP 一 210 ,FXWP 一 300 高 压 线路 复合 伞 衬 耐 张 耐 污 盘 形 悬 式 痪 绝缘 子 | 青州 力 王 橡胶 股份 有 限 公司 
1000kV FERRER RART 淄博 泰 光 公 司 


R12 2005 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 主要 科研 项 目 














科研 及 研究 课题 完成 单位 
750kV 棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 西安 电瓷 研究 所 
750kV 空心 复合 绝缘 子 | 西安 电瓷 研究 所 
500kV 交流 系统 用 电站 型 复合 外 套 金 属 氧 化 物 避 雷 器 西安 电瓷 研究 所 
交流 500kY SF, 电器 用 复合 空心 绝缘 子 西安 电瓷 研究 所 
500kV 复合 棒 形 支柱 绝缘 子 西安 电 交 研究 所 
500kV GIS 用 SF; SEXES A 西安 电网 研究 所 
750kV 金属 氧化 物 避 和 雷 需 西 瓷 公司 \ 抚 次 公司 、 西 次 所 等 
2005 一 1 棕色 釉 配 方 的 研究 大 连 电瓷 有 限 公司 
16kN 铁道 棒 形 次 绝缘 子 南京 电气 (集团 ) 有限 责 任 公 局 
500kV SF, 气体 绝缘 电流 互感 器 湖南 柄 陵 火 炬 电瓷 电器 有 限 公司 
110kV SF; 断路 器 瓷 套 邯郸 市 电瓷 厂 
500kV 氧化 锌 避雷 器 瓷 套 邯郸 市 电瓷 三 
+500kV 直流 棱 形 支柱 次 绝缘 子 西安 双 佳 高 压 电 瓷 电器 有 限 公司 
750kV 升 压 改造 用 的 800kV 棒 形 文 柱 绝 缘 子 西安 双 佳 高 压 电瓷 电器 有 限 公司 
支撑 母线 和 隔离 开关 用 1100kVA16kN ,1100kV/12. 5kN 户外 棒 形 支柱 绝缘 子 西安 双 佳 高 压 电 瓷 电器 有 限 公司 
交 直 流 复 合 绝缘 子 伞 套 材料 5000h 老化 试验 大 连 电瓷 有 限 公司 


FXBZW4——500/160 , FXBZW4——500/210 , FXBZW4—500/300 直流 复合 绝缘 子 大 连 电 次 有 限 公 司 


质量 及 标准 2005 年 国家 绝缘 子 避雷器 质量 监督 检验 KB Æl. 
中 心 产品 定型 .型 式 和 定期 试验 检测 合格 的 产品 及 企业 见 


表 13 2005 年 国家 绝缘 子 避 雷 器 质量 监督 检验 中 心 产品 定型 型式 和 定期 试验 检测 合格 的 产品 及 企业 
































(绝缘 子 部 分 ) 

1 FPWS5—10/4 盘锦 辽河 油田 安 特 电器 有 限 公 司 

2 LW35—126 西安 山 远 高 压 电瓷 制造 有 限 公 司 型 式 试验 
3 FLW—252 上 海 MWB 互感 器 有 限 公 司 定型 试验 
4 SES1050—2500M 上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 型 式 试验 
5 ZSW—252/6—3 景德镇 市 开门 子 电 将 电器 实业 有 限 公司 型 式 试 验 
6 ZSW-—126/6—3 景德镇 市 开门 子 电 次 电器 实业 有 限 公 司 型 式 试验 
7 ZSW—252/4—3 景德镇 市 开门 子 电 次 电器 实业 有 限 公司 型 式 试验 
8 ZSW—252/12(2367) 唐山 高 压 电 瓷 有 限 公 司 

9 Z8W24—252/6—3 (23633) 唐山 高 压 电 次 有 限 公 司 
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序号 产品 型 号 规格 委托 试验 单位 名 称 


126 * 


Z8W3—252/6 (23635) 


Z8W26—252/6—3(236143A) 


C8—1050m 
C8—1050nip 
ZSW9—252/8—3 
ZS5W24—252/8——3 
ZCW-—252/ N4 
ZCW-—252/ N3 


DLZW—1470—01 (35725 ) 
DLMW-—1422—901 (35726) 


ZSW25—126/6—3 
ZSW550/12. 5—3 
ZSW9—550/12—3 
ZSW10—550/12K—3 
ZSW1—550/11K—3 
ZSWS5—550/10K—3 
FZSW-—252/10 
SES 650—2500M 
ZSW28—126/6 
DLZW—1291—901 
FQX2—25/120QT 
FPQ—10/3 
ZSW2—252/16—3 
ZSW2—252/12—3 
XWP3—70 
LVQB—363 
LVQB—252 
LVQB—126 
LW—126W 
LW—126W 
LVQB—126W2 
LB7—252W 
LB7—252W 
126kV 

5730B 

5731B 

20kV 
ZSW—252/25K—3 
CWW-—40. 5/3150—3 
Q210 

Q70 
FXBW3—220/100 
FXBW4—110/100 
FXBW4—35/100 
XWP2—160 
ZSW-——550/16K—4 
56—1A 

N95—3 

N95—4 
ZSW—363/8—3 
FPSN—105/5 
FZSW—40. 5/4 
FZSW4—72. 5/6 
XWP—160 
XWP—210 
FKHLW—252 
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良 山 高 压 电 次 有 限 公司 

唐 出 高压 电 冤 有限 公 司 
唐山 高 压 电瓷 有 限 公司 
唐山 高 压 电 资 有 限 公 司 
唐山 高 压 电 次 有 限 公司 
唐山 高 压 电 姿 有限 公司 
唐山 高 压 电 次 有 限 公司 
唐山 高 压 电 次 有 限 公司 
唐山 高 压 电瓷 有 限 公 司 
唐山 高 压 电 奖 有 限 公 司 
唐山 高 压 电瓷 有 限 公 司 
唐山 高 压 电瓷 有 限 公 司 

唐山 高 压 电 次 有 限 公司 
唐山 高 压 电瓷 有 限 公司 
唐山 高 压 电瓷 有 限 公司 
唐山 高 压 电 次 有 限 公司 

山东 鲁能 齐 林 电力 设备 有 限 公司 

LH MWB 互感 器 有 限 公司 
唐山 高 压 电 次 有 限 公司 
唐山 高 于 电瓷 有 限 公 司 

HE 
乌鲁木齐 市 费 新 电力 铁 件 加 工 有 限 公司 
苏州 电瓷 厂 有 限 公 司 
苏州 电瓷 厂 有 限 公司 
苏州 电瓷 三 有 限 公司 

抚顺 电瓷 制造 有 限 公 司 

抚顺 电 次 制造 有 限 公 司 

抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 

湖南 省 醴陵 市 浦口 华 高 电瓷 电器 有 限 公司 
湖南 省 醴陵 市 浦口 华 高 电 次 电器 有 限 公司 
湖南 省 醴陵 市 浦口 华 高 电瓷 电器 有 限 公司 
湖南 省 醴陵 市 浦口 华 高 电瓷 电器 有 限 公 司 
湖南 省 醴陵 市 华 通电 瓷 电器 制造 有 限 公 司 
湖南 省 醴陵 市 华 通电 次 电器 制造 有 限 公 司 
湖南 省 醴陵 市 华 通电 瓷 电器 制造 有 限 公司 
湖南 省 醴陵 市 华 通 电瓷 电器 制造 有 限 公 司 
萍乡 市 金川 成 套 电 次 厂 

抚顺 电瓷 制造 有 限 公 司 

im 1:5 
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临沂 宏 泉 五 金 制造 有 限 公 司 

375 JR 71 FUSE RAE 

莱芜 东方 电瓷 有 限 公 司 

菜 鞠 东方 电 次 有 限 公 司 
石家庄 市 电瓷 有 限 责任 公司 

西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责 任 会 司 

国清 崇 业 电 次 有限 公 司 

闽 清 崇 业 电瓷 有 限 公 司 

间 清 尝 业 电瓷 有 限 公司 

浙江 电瓷 厂 有 限 公 司 

营口 白云 机 械 有 限 公司 

营口 白云 机 械 有 限 公司 

营口 白云 机 械 有 限 公司 

自贡 红星 高 压 电 次 有 限 公司 

自贡 红星 高 压 电 次 有 跟 公 司 

西安 银河 复合 绝缘 子 有 限 公司 





(S) 


检验 类 型 
型 式 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
定型 试验 
定型 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
定型 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 


序号 产品 型 号 规格 
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FKHLW 一 126 
XWP2 一 70 
FXWP—240 
FXBW4—110/100 
FXBW4—35/100 
FXBW4—10/100 
Q70 

550kV 

750kV 

252kV 

XZH—I 
QL20—210 
QL24—300 

ANSI 57—1 
ANSI 57—2 
FXBW4—220/100 
FXBW4—110/100 
FXBW4—35/100 
FXBW4—10/70 
126kV 

126kV 
LW36—126 
LW36—126 
ZSW-—126/6L—3 
FCGW-—40. 5/630 
FZSW—40. 5/6—3 
FS—35/5 
FPS—105/4ZS 


TR—208 


FXBW4—24/70 
1100kV/16kN 
SSO0kV 

24kV 
ZSW—126/4L—3 
500kV 

126kV 
LW9—66 
LW9—66 
LP75/19 +1871300 
GL75—19B 
GL85—22B 
GL105—25B 
Zj1 —40. 5C 
72. 5kV 

72. 5kV 

126kV 

126kV 

330 kV 

220kV 
ANSIS7—3 
126kV 

126kV 
126kV/252kV 
126kV/252kV 





委托 试验 单位 名 称 . 
西安 邹 河 复合 绝缘 子 有 限 公司 
唐山 市 福 达 电瓷 有 限 公 司 
青州 市 力 王 橡胶 股份 有 限 公司 
江西 省 萍乡 市 南 坑 高 压 电 资 厂 
江西 省 萍乡 市 南 坑 高 上 讨 电 资方 
江西 省 萍乡 市 南 坑 高 压 电瓷 三 
石家庄 市 日 增 电 力 锅 材 有 限 公司 
醴陵 市 华 奢 电瓷 电 伐 有 限 公司 
酶 陵 市 华 窗 电瓷 电 髓 有 限 公司 
西安 山 远 高 压 电 痪 制造 有 限 公司 
西安 新 盛 电 气 有 限 公司 /徐州 供电 公司 
无 锡 华能 塞 拉 姆 绝缘 子 有 限 公 司 
无 锡 华 能 塞 拉 姆 绝缘 子 有 限 公司 
PATE AME EE RA Rd 
HARE RARA 
宜兴 苏 源 电工 设备 有 限 公 司 
宜兴 苏 源 电工 设备 有 限 公 司 
宜兴 苏 源 电工 设备 有 限 公 司 
宜兴 苏 源 电工 设备 有 限 公司 
醴陵 市 浦口 军力 电瓷 电器 有 限 公 司 
醴陵 市 浦口 军力 电 痪 电 俘 有 限 公司 
湖南 醴陵 火炬 高 压 电 移 制 造 有 限 公司 
湖南 醴陵 火炬 高 压 电 瓷 制 造 有 限 公司 
醴陵 市 华 冠 电 次 电器 有 限 责任 公 司 
永 固 金具 股份 有 限 公司 
永 固 金具 股份 有 限 公 司 
水 固 金具 股份 有 限 公 司 
永 固 金具 股份 有 限 公司 
苏州 电瓷 厂 有 限 公 司 
AREH BERI ERU EROS n] 
AE TH HHE JAA BRA B] 
华 仪 电器 集团 有 限 公司 
西安 双 佳 高 压 电 次 电器 有 限 公 司 
西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 
江西 省 萍乡 市 腾飞 电 次 制造 有 限 公司 
江西 省 还 乡 市 腾飞 电 次 制造 有 限 公司 
西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责 任 公司 
唐 河 县 湘 豫 高 压 电 峰 有 限 公司 
大 连 电 次 有限 公司 
大 连 电 次 有 限 公 司 
无 锡 华 能 塞 拉 姆 绝缘 子 有 限 公司 
无 锡 华能 塞 拉 姆 绝缘 子 有 限 公司 
无 锡 华能 塞 拉 姆 绝缘 子 有 限 公司 
无 锡 华 能 塞 拉 姆 绝缘 子 有 限 公司 
大 连 第 一 互感 器 有 限 责 任 公 司 
抚顺 高 科 电 疙 电气 制造 有 限 公 司 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公 司 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公 司 
抚顺 高 科 电 交 电 气 制造 有 限 公司 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 
抚顺 高 科 电 疙 电气 制造 有 限 公 司 
福建 和 盛 尝 业 电 次 有限 公司 
醴陵 市 华 侈 电瓷 电器 有 限 公司 
醴陵 市 华 从 电瓷 电器 有 限 公 司 
醴陵 市 华 狗 电 交 电表 有 限 公 司 
醴陵 市 华 针 电 次 电 紫 有 限 公司 





( 续 ) 


检验 类 型 











定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试 验 
型 式 试验 
单项 试验 
型 式 试验 
型式 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试 验 
型 式 试验 
定型 试验 
型 式 试 验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
定型 试验 
型 式 试 验 
型 式 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
型 式 试验 
型 式 试 验 
型 式 试 验 
型 式 试 验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 
定型 试验 


FTA - 
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( 续 ) 


产品 型 号 规格 委托 试验 单位 名 称 


350kV ES TE ER EE RAS I 































































123 | 363kV BS EZ TH AP x FRE E RS n] 定型 试验 
124 | 363kV BEES rH TE SE RARA ER ZR] 定型 试验 
125 | XWP—210 大 连 电 瓷 有 限 公司 定型 试验 
126 | XHP—300 X SUA RS n] 定型 试验 
127 | LW35—126 左 云天 安 电 器 有 限 责 任 公司 定型 试验 
128 | LWZ—126 左 云 天 安 电器 有 限 责 任 公司 定型 试验 
129 | ZSW—252/16K—3 抚顺 高 科 电 瓷 电气 制造 有 限 公司 定型 试验 
130 | ZSW—550/16—3 抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 定型 试验 
131 | ZSW—550/20K—3 抚顺 高 科 电 瓷 电气 制造 有 限 公司 定型 试验 








1100kV/12. 5kN 西安 双 佳 高 压 电 瓷 电器 有 限 公司 


表 14 2005 年 国家 绝缘 子 避 雷 器 质量 监督 检验 中 心 产品 定型 型 式 和 定期 试验 检测 合格 的 产品 及 企业 
(避雷 器 部 分 ) y 


qi 
qu 




























































































































































































































1 YH10W—36 河南 金冠 王 码 信 息 产 业 股 份 有 限 公司 型 式 试验 
2 YHIOW—17.5/65 YHIOW—24/87 中 国电 次 进出 口 联营 公司 型 式 试验 
3 YHIOW-—24/87 rp pia RE EHI DURER] AU 
4 YHIOW—12/38 温州 益 坤 电器 有 限 公 司 型 式 试验 
5 YH5CZ—42. 7/41 x12. 7/41 合肥 普 望 电子 有 限 责 任 公司 型 式 试验 
6 | YHSW—17/50 乌鲁木齐 市 费 新 电力 铁 件 加 工 有 限 公司 型 式 试验 
7 HPOV100/380 陕西 省 中 瑞 防 雷 技术 有 限 责任 公司 型 式 试验 
8 500kV 抚顺 电瓷 制造 有 限 公 司 定期 试验 
9 ]JCQ 一 6A 南阳 市 华 兆 电器 设备 有 限 责 任 公 司 型 式 试验 
10 HYSWS—17/50 上 海 三 狮 电器 设备 有 限 公司 型 式 试验 
11 HYSWS—17/50 湖南 省 常德 市 威 迪 电气 有 限 责任 公司 型 式 试验 
12 HY20CX2—396/1050 大 连 法 伏 安 电器 有 限 公 司 型 式 试 验 
13 YH5WS—17/50 江苏 苏 源 绝缘 设备 有 限 公 司 型 式 试验 
14 YH5WZ—17/50 营口 白云 机 械 有 限 公司 型 式 试验 
15 YH5WZ—51/134 营口 白云 机 械 有 限 公 司 型 式 试验 
16 YH5WZ—51/134 宜宾 兴 强 电器 配件 厂 型 式 试验 
17 YH5WZ—17/45 宜宾 兴 强 电器 配件 厂 型 式 试验 
18 FBP—B/N—10 温州 伏 尔 特 电器 有 限 公 司 型 试 试验 
19 Y10WF—100/260S 上 海 吴淞 电气 有 限 公司 型 式 试验 
20 Y10WF—100/260 上 海 吴 淞 电器 有 限 公司 型 式 试验 
21 | HYSWZ-—51/150 x 51/150 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公司 型 式 试验 
22 | HYSWZ—10/27 x10/27 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公 司 型 式 试验 
23 HYSWZ—17/45 x17/45 ^T Us ERE BS] Gr] 8 EREA MRAR 型 式 试验 
24 | HYSWS—17/50 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公司 定期 试验 
25 Y5WS—17/50 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公 司 定期 试验 
26 | HYSWZ—17/45 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公 司 定期 试验 
27 Y5WZ—17/45 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公司 定期 试验 
28 HYSWR—17/45 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公司 定期 试验 
29 Y5WR—17/45 宁波 镇 海 国 创 高 压 电器 有 限 公司 定期 试验 
30 HYSWS—51/134 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公司 定期 试验 
31 Y5WS—51/134 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公司 定期 试验 
32 HYIOWX—57/170TL 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公司 定期 试验 
33 HY10WX—120/334TL 宁波 镇 海 国 创 高 压 电器 有 限 公 司 定期 试验 
34 HY10WZ—100/260 TERI Es] B] RS Hs oe EZ n 定期 试验 
35 Y10WZ 一 1007260 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公 司 定期 试验 
36 HY10CX—90/260 宁波 镇 海 国 创 高 压 电器 有 限 公司 定期 试验 
37 HY10CX—90/260K 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公司 定期 试验 
38 HY10WZ——200/520 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公司 定期 试验 
39 | Y10WZ—200/520 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公 司 定期 试验 
40 | HY10CX—1800/520 宁波 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公 司 定期 试验 
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宁波 镇 海 国 创 高 于 电器 有 限 公司 


HY10CX—180/520K 
YH5CZ—42/124 x 42/124 
Y5CZ—12. 7/41 x12. 7/41 
YHIOWT—42/120G 
YHSWZ—17/45 x 17/45 
YH2. 5WD—8/23.3 x 8/18. 7 
YH5WZ—17/45 
3EK7 170—4CD4 
YH5WZ—51/134 
YH5WS—17/50 
TBP—B—17/50 x 17/50 
HYSWS—17/50 
YH10W—100/260 
YH10W—36/102 
YH10W—24/68 
YH5WZ—51/134 
GRZ—205—100/200/300 
YH5 WT-—84/240 
Y5 WT—84/240 
YHSWT—42/120 
Y5WT—42/120 
Y5WX—54/142 











宜宾 电子 元 器 件 厂 
宜宾 电子 元 恬 件 厂 






















































































西安 神 电 电器 有 限 公司 
西安 神 电 电 器 有 限 公 司 
西安 神 电 电器 有 限 公司 
西安 神 电 电器 有 限 公司 
西安 神 电 电器 有 限 公司 



























































YHSWR—51/134 西安 神 电 电 器 有 限 公 司 
Y5WR—51/134 西安 神 电 电器 有 限 公 司 
Y5WR—17/45 西安 神 电 电器 有 限 公 司 
Y5WR—17/45 西安 神 电 电器 有 限 公司 
YH5WR—10/27 西安 神 电 电 器 有 限 公司 
YSWR—10/27 西安 神 电 电 器 有 限 公司 
YH2. 5WD—8/18. 7 西安 神 电 电器 有 限 公司 
Y2.5WD—8/18. 7 西安 神 电 电器 有 限 公 司 
YH2. 5WD—13. 5/31 西安 神 电 电 器 有 限 公 司 





Y2. 5WD—13. 5/31 
Y5WZ—51/134 
YH5WZ—51/134 
Y5WZ—17/45 
YHSWZ—17/45 
Y5WZ—10/27 
YH5WZ—10/27 
YH5WS—17/50 
Y5WS—17/50 


西安 神 电 电 器 有 限 公司 
西安 神 电 电 器 有 限 公司 
西安 神 电 电 需 有 限 公司 
西安 神 电 电器 有 限 公 司 
西安 神 电 电 器 有 限 公司 
西安 神 电 电器 有 限 公 司 
西安 神 电 电器 有 限 公司 
西安 神 电 电 顺 有 限 公 司 
西安 神 电 电 器 有 限 公司 



































































































YH5WS—10/30 西安 神 电 电器 有 限 公司 
Y5WS—10/30 西安 神 电 电器 有 限 公 司 
YH10WZ—108/281 西安 神 电 电器 有 限 公 司 
Y10WZ —108/281 西安 神 电 电 器 有 限 公 司 
YHIOWX—108/281 西安 神 电 电 器 有 限 公司 
YH10WZ—216/562 西安 神 电 电器 有 限 公 司 
Y10WZ—216/562 西安 神 电 电器 有 限 公 司 
YHIOWX—216/562 西安 神 电 电器 有 限 公司 
YH10CX—90/260 西安 神 电 电器 有 限 公司 
YH10CX—180/520 西安 神 电 电 器 有 限 公司 





HY106CX —180/520 
HY10W—216/562 
YH5WZ—17/45 
YH5WS—17/50 
YH5WZ—51/134 
TBPYH5CZ—42/124 x2 


























北京 银 桥 中 光 高 科技 有 限 公 司 
河南 久 大 电子 电器 有 限 公司 
河南 久 大 电子 电器 有 限 公司 
北京 银 桥 中 光 高 科技 有 限 公司 
西门 子 避 电器 (无 锡 ) 有 限 公司 
陕西 高 嘉 电 力 科技 有 限 公司 
西安 华 仪 高 压 开关 制造 有 限 公司 
西安 华 仪 高 压 开 关 制 造 有 限 公 司 
西安 博 隆 电气 有 限 责 任 公司 
石家庄 三 环 电器 有 限 公司 

嘉兴 市 信 达 电力 设备 铸造 厂 ， 
嘉兴 市 信 达 电力 设备 铸造 厂 
西安 博 隆 电气 有 限 责 任 公司 
成 都 国 瑞 电 子 系统 工程 有 限 公 司 


广州 华 盛 避 雷 器 实业 有 限 公 司 
广州 华 盛 避 雷 器 实业 有 限 公 司 
余姚 市 超 力 电力 电器 有 限 公司 
保定 华 森 电力 设备 制造 有 限 公 司 
保定 华 森 电力 设备 制造 有 限 公司 
大 连 丰 和 电力 科技 有 限 公司 


( 续 ) 


检验 类 型 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
型 式 试验 
型 式 试 验 
型 式 试验 
型 式 试 验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
证 期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
型 式 试验 
型 式 试 验 
型 式 试验 
型 式 试验 


行业 概况 。 
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TBPYHSCZ—12. 7/41 x2 





大 连 丰 和 电力 科技 有 限 公 民 



















Y20W —444/1063 
YH10W—200/520 
YHIOW—100/260 
YH10W—200/520 
YHIOW—100/260 
















HY20WZ72—200/520 
HY10WZ2—100/260 
HY10WZ2—96/250 

YH5WS—17/50TR 
YH5WZ—51/134 
YHS5WS—17/50 











TBPYH2.5CD—7.6/18.7 x2 


TBP—B—10. 5F( YH5WZ—17/45 x17/45 


大 连 丰 和 电力 科技 有 限 公 司 

明 电 会 (郑州 ) 电 气 工程 有 限 公司 
浙江 固 力 发 电气 有 限 公司 

浙江 固 力 发 电气 有 限 公司 

浙江 国力 发 电气 有 限 公 司 

浙江 国力 发 电气 有 限 公 司 

浙江 固 力 发 电气 有 限 公司 

大 连 法 伏 安 电器 有 限 公司 

大 连 法 伏 安 电器 有 限 公 司 

大 连 法 伏 安 电器 有 限 公 司 

广东 佛山 市 佛 电 电 占有 限 公 司 
江苏 东 定 电力 设备 有 限 公 司 
江苏 东 定 电力 设备 有 限 公 司 


2005 年 绝缘 子 避 雷 避 专业 国际 标准 及 其 转化 情况 见 表 15。 


序号 


oD 00-1 Qt i ww Do 


130 * 


国际 标准 编号 


IEC 60437 Ed 2.0 

IEC 60507 Ed 2.0 

IEC 60815 TRO Ed 1.0 
IEC 61245 TR2 Ed 1.0 
TEC 62073 Ed 1.0 

IEC 60050—471 Ed 2.0 
IEC 60137 Ed 5.0 

IEC 61463 TS Ed 1.1 
IEC 61464 TS Ed 1.0 


IEC 62199 Ed 1.0 
IEC 60120 Ed 3.0 
IEC 60305 Ed 4.0 


IEC 60372 Ed 3.0 
IEC 60383—1 Ed 4.0 


IEC 60383—2 Ed 1.0 
IEC 60433 Ed 3.0 
IEC 60471 Ed 2.0 
IEC 60575 TR Ed 1.0 
IEC 60720 Ed 1.0 
IEC 60797 TR Ed 1.0 


IEC 61109 Ed 1.0 


IEC 61211 TR2 Ed 1.0 
IEC 61325 Ed 1.0 


IEC 61466—1 Ed 1.0 
IEC 61466—2 Ed 1.1 


IEC 61467 TR2 Ed 1.0 


中 国电 器 工业 年 鉴 


表 15 2005 年 绝缘 子 避雷 器 专业 国际 标准 及 其 转化 情况 





高 压 绝缘 子 无 线 电 干 扰 试 验 

交流 系统 用 高 压 绝缘 子 人 工 污秽 试验 

污秽 绝缘 子 选择 导 则 

直流 系统 用 高 压 绝缘 子 人 工 污秽 试验 

绝缘 子 表 面 湿润 性 测量 导 则 

国际 电工 术语 第 471 章 

交流 电压 高 于 1 000V 的 绝缘 套 管 

套 管 一 一 地 震 评价 | 

绝缘 套 管 一 一 油 作为 主 绝缘 ( 一般 为 纸 ) 淄 渍 介质 的 套 管 中 
可 溶性 气体 分 析 (DGA ) 判断 导 则 

直流 套 管 

绝缘 子 串 元 件 球 窝 连 接 扩 十 

标 称 电压 高 于 1 000Y 的 架空 线路 用 绝缘 子 一 一 交流 系统 用 
次 和 玻璃 绝缘 子 元 件 一 一 盘 形 悬 式 绝缘 子 元 件 特性 

绝缘 子囊 元 件 球 窝 连 接 用 锁 紧 销 一 一 尺寸 和 试验 

标 称 电 压 高 于 1 000V 的 架空 线路 用 绝缘 子 第 1 部 分 交流 
系统 用 次 和 玻璃 绝缘 子 元 件 一 一 定义 、 试 验方 法 和 接收 准则 

标 称 电压 高 于 1 000Y 的 架空 线路 用 绝缘 子 第 2 部 分 交流 
系统 用 绝缘 子 串 和 绝缘 子 组 一 一 定义 、 试 验方 法 和 接收 准则 
” 标 称 电 压 高 于 1 000V 的 架空 线路 用 绝缘 子 一 一 交流 系统 用 
次 绝缘子 一 一 长 棒 形 绝缘 子 元 件 特性 

绝缘 子 串 元 件 模 型 连接 斥 十 

绝缘 子 串 元 件 的 热力 学 性 能 试验 和 力学 性 能 试验 
线路 柱 式 绝缘 子 特 性 

架空 线路 用 次 或 玻璃 绝缘 子 串 元 件 机 械 损伤 后 的 残余 强度 
标 称 电压 高 于 1 000V 的 交流 架空 线路 用 复合 绝缘 子 一 一 定 
义 、 试 验方 法 和 接收 准则 

标 称 电压 高 于 1 000V 的 架空 线路 用 绝缘 子 一 一 击 穿 试验 
标 称 电压 高 于 1 000V 的 架空 线路 用 绝缘 子 一 一 直流 系统 用 
次 或 玻璃 绝 绿 子 一 一 定义 、 试 验方 法 和 接收 准则 

标 称 电压 高 于 1 000V 的 架空 线路 用 复合 绝缘 子 串 元 件 第 1 
部 分 标准 强度 等 级 和 端 部 附件 

标 称 电压 高 于 1 000V 的 架空 线路 用 复合 绝缘 子 串 元 件 第 2 
部 分 尺寸 和 电气 特性 

标 称 电压 高 于 1 000V 的 深 空 线路 用 绝缘 子 一 绝缘 子 组 交 
流 电弧 试验 “ 


MOD 
IDT 
NEQ 
MOD 正在 转化 
MOD 正在 转化 
NEQ 
MOD 正在 转化 


MOD 正在 转化 
MOD 
MOD 


MOD 
MOD 


MOD 
IDT 
MOD 正在 转化 
MOD 正在 转化 
MOD 


MOD 正在 转化 
MOD 


MOD 正在 转化 


MOD 正在 转化 


(2) 


型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 
定期 试验 
定期 试验 
定期 试验 
型 式 试验 
型 式 试验 


` 对 应 的 国家 或 
标准 名 称 转化 程度 行业 标准 


JB/3567 
GB/T4585 
GB/T5582 

! 


GB/T2900. 8 


GB/T4109 


GB/TA4056 
GB/T7253 


JB/T8181 
GB/T1001. 1 


GB/T4056 
JB/T3568 


CB/T19519 


GB/T19443 


序号 国际 标准 编导 


27 |IEC 61952 Ed 1.0 





28 |IEC 60168 Ed 4.2 
29 |IEC 60273 Ed 3.0 
30 |IEC 60660 Ed 2.0 
31 |IEC 61462 TR2 Ed 1.0 
32 |IEC 62155 Ed 1.0 
33 !IEC60099—1 

34 |IEC60099—4 

35 |IEC60099—5 

36 |IEC60099—6 

37 |IEC61643—1 

38 |IEC61643—12 

39  IEC61643—21 


40 |IEC61643—22 


41 j|IEC61643—311 
42 |IEC61643—321 


43 |IEC61643—331 


44 |IEC61643—341 


- 


标准 名 称 


架空 线路 用 绝缘 子 一 一 交流 标 称 电压 高 于 1 000V 的 线路 柱 
式 复 合 绝缘 子 

标 称 电压 高 于 1 000Y 的 系统 户 内 和 户外 用 瓷 或 玻璃 支柱 绝 
缘 子 试验 

标 称 电压 高 于 1 000 V 的 系统 户 内 和 户外 用 次 或 玻璃 支柱 绝 
缘 子 特性 

绝缘 子 一 一 标 称 电压 高 于 1 000V 并 低 于 300kYV 的 系统 用 
户 内 有 机 材料 绝缘 子 的 试验 

复合 绝缘 子 一 一 户 内 外 电器 设备 用 空心 绝缘 子 一 定义 . 试 
验方 法 .接收 准则 和 设计 推荐 

额定 电压 高 于 1 000V 的 电器 设备 用 受 压 和 非 受 压 空心 次 和 
玻璃 绝缘 子 

交流 系统 用 碳化 硅 阀 式 避 雷 器 

金属 氧化 物 避 雷 器 

避雷 器 第 5 部 分 选择 和 应 用 导 则 

避雷 器 第 6 部 分 额定 电压 S2kV 及 以 下 带 串 连 或 并 联 间 陵 
金属 氧化 物 避 雷 器 

低压 配 电 系统 的 电 涌 保护 器 (SPD) 第 ! 部 分 :性 能 要 求 和 
试验 方法 

连接 低压 配 电 系统 的 电 涌 保护 器 (SPD) 第 12 部 分 :选择 和 
使 用 导 则 

低压 电 涌 保护 器 第 21 部 分 :电信 和 信号 网 络 的 电 涌 保护 器 
(SPD) 一 一 性 能 要 求 和 试验 方法 

低压 电 涌 保护 器 第 22 部 分 :电信 和 和 信号 网 络 的 电 涌 保护 器 
(SPD) 一 一 选择 和 使 用 导 则 

低压 电 涌 保护 器 元 件 第 311 部 分 :气体 放电 管 ( GDT) 规范 

低压 电 涌 保护 器 元 件 第 321 部 分 :金属 氧化 物 压 敏 电阻 
( MOV) 规范 

低压 电 涌 保护 器 的 元 件 第 331 部 分 :金属 氧化 物 变 阻 器 
( MOV) 规范 

低压 电 涌 保护 器 的 元 件 第 341 部 分 :金属 氧化 物 变阻器 


MOD 正在 转化 


MOD 


NEQ 


NEQ 


MOD 正在 转化 


MOD 正在 转化 


NEQ 
MOD 


IDT 


IDT 正在 转化 


IDT 


IDT 正在 转化 


IDT 正在 转化 
IDT 正在 转化 


IDT 正在 转化 


IDT 正在 转化 


( 续 ) 


对 应 的 国家 或 
和 人 行业 标准 


GB/T8287.1 


GB/T8287.2 


JB/T10305 


GB7327 
GB11032 


GB18802. 1 


GB18802. 21 


( MOV) 规范 
45 |IEC60672—1 
46 |1EC60672—2 
47 |IEC60672—3 


由 表 15 可 见 , 目 前 绝缘 子 避 雷 器 专业 共 涉 及 TEC 标准 
47 项 ,已 等 同 或 修改 转化 为 我 国 国家 或 行业 标准 的 14 项 ， 
转化 率 29.8% ;已 列 人 国家 标准 制 修订 计划 正在 进行 转化 
的 20 项 , 占 42.6% ;这 些 计 划 完 成 后 ,等同 或 修改 转化 为 我 
国 国家 或 行业 标准 的 34 项 ,转化 率 达 到 72. 3% 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2005 年 ,行业 许多 企业 为 优化 
产品 绪 构 ,提高 产品 质量 ,在 原 有 基础 上 进行 基本 建设 和 技 
术 改 造 , 做 强 做 大 优势 主导 产品 ,开拓 市 场 ,提高 经 济 效益 。 
还 有 一 些 企业 借助 搬迁 ,大 规模 地 进行 技术 改造 , 计 建 后 在 
设备 和 技术 装备 能 力 方面 上 了 一 个 新 台阶 ,发 展 空间 得 到 
了 拓展 。 

南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 的 高 强度 钢化 玻璃 绝 毕 
子 生产 线 技 改 工程 (玻璃 绝缘 子 三 期 工程 ) 于 2005 年 1 月 
开工 建设 ,投资 概算 1.23 亿 元 ,年 内 土建 工程 基本 完成 , 生 
产 线 设 备 开 始 安装 , 池 炉 开始 建造 ,完成 工程 量 投资 6 500 
万 元 。 对 110kV 产品 生产 线 进 行 了 改造 ,完成 工程 量 投 资 
580 万 元 ,生产 条 件 明显 改善 。 


陶瓷 和 玻璃 绝缘 材料 第 1 部 分 定义 和 分 类 
陶瓷 和 玻璃 绝缘 材料 第 2 部 分 试验 方法 
陶瓷 和 玻璃 绝缘 材料 第 3 部 分 材料 性 能 





GB/T8411.1 
GB/T8411.2 
GB/T8411.1 


MOD 正在 转化 
MOD 正在 转化 
MOD 正在 转化 


大 连 电 次 有 限 公 司 2004 年 完成 全 部 搬迁 改造 任务 后 ， 
2005 年 完成 了 主要 生产 220V ~ 500kV 高 强度 绝缘 子 、110 
-220kV 高 强度 套 管 的 等 静 压 棒 形 、 套 管 车 间 厂 房 建设 及 
设备 的 安装 和 调试 ,设备 和 技术 达到 国际 先进 水 平 。 

青州 市 力 王 橡胶 有 限 公司 投资 4 800 万 元 ,实施 年 产 
100 万 片 次 复合 绝缘 子 技术 改造 项 目 。 

LUZ ERR LAE 8,778844] 2005 年 投资 1 500 万 元 
与 香港 斗 明 电机 工程 株式 会 社 有 限 公 司 合资 注册 成 立 了 东 
营 东 港 橡 塑 有 限 公司 。 

对 外 合作 2005 年 西安 电 次 研究 所 组 团 赴 北京 参加 第 
十 四 届 高 电压 工程 国际 会 议 , 提供 交流 论文 5 篇 ,其 中 《 特 
高 压 避 雷 能 的 研讨 ?在 会 议 组 织 的 特 高 压 专题 论坛 会 议 交 
流 。 

西安 电 次 研究 所 、 西 安西 电 高 压 电 次 有 限 公 司 、 西 安 双 
佳 高 压 电 次 电器 有 限 公 司 \ 西 安神 电 电 器 有 限 公 司 、 自 贡 塞 
迪 维 尔 钢 化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 、 大 连 电 次 有 限 公司 、 上 海 
MWB 互感 器 有 限 公 司 、 东 莞 高 级 实业 有 限 公 司 等 企业 于 
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2005 年 7 月 在 北京 参加 了 第 七 届 国 际 电 力 设 备 与 智能 化 电 


髓 技术 交流 展览 会 。 

大 连 电瓷 有 限 公司 派 出 16 人 组 成 的 团队 参加 2005 年 
11 月 在 香港 举办 的 2005 世界 绝缘 子 、 避 雷 器 、 套 管 会 议和 
展览 会 。 唐 山高 压 电瓷 有 限 责任 公司 2005 年 4 人 次 到 日 
本 参观 考察 电瓷 生产 工艺 。 西 安 电瓷 研究 所 2005 年 接 符 
瑞典 ABB 公司 .德国 西门 子 公司 、 人 答 兰 KEMA 试验 室 等 国 
外 企业 人 员 来 访 ,进行 试验 、 验 收 产 品 、 技 术 合作 等 。 

企业 结构 调整 ”绝缘子 避 和 震 器 行业 中 先后 有 抚顺 电瓷 
三、 南京 电气 集团 .苏州 电 奖 广 .大连 电瓷 三、 阳泉 电 净 厂 等 
企业 通过 兼并 联合 .重组 等 形式 ,完成 资产 重组 和 股份 制 改 
造 。 

[拟稿 人 :西安 电瓷 研究 所 张 纪 宁 FMA TZEK 
研究 所 姚 君 珊 】 





电力 二 次 设备 是 对 电力 一 次 设备 进行 监控 、 保 护 的 自 
动 化 系统 及 其 设备 ,其 发 展 在 一 定 程 度 上 依附 于 一 次 设备 ， 
相对 一 次 设备 市 场 需求 存在 一 定 的 灌 后 效应 。 产 品 主要 包 
括 3 大 类 : 主 设备 保护 自动 化 系统 .电网 调度 自动 化 系统 和 
变电站 自动 化 系统 。 

生产 发 展 情况 ”2005 年 是 我 国电 力 工业 持续 .快速 、 健 
康 发 展 的 一 年 ,在 国家 宏观 调控 的 政策 环境 中 ,电力 二 次 设 
备 行业 保持 了 快速 增长 势头 。 据 统计 ,2005 年 继 电 保护 及 
自动 化 设备 行业 52 个 企业 工业 总 产值 .工业 增加 值 分 别 比 
上 年 增长 5.7% 和 2.3% , 主 营业 务 收 入 比 上 年 增长 4.6% ， 
但 利润 总 额 比 上 年 降低 3.2% 。 主 要 产品 的 产销 量 普遍 有 
不 同 程度 的 增长 。2005 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 52 
个 主要 生产 企业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2005 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 52 个 主要 
生产 企业 主要 经 济 指标 














全 部 职工 人 数 
工业 总 产值 
工业 增加 值 
主 营 业务 收入 
产品 销售 税金 及 附加 
应 交 增 值 税 
利润 总 额 
流动 资产 年 平均 余额 
年 末 资 产 总 额 

所 有 者 权益 637 348 577 291 


资料 来 源 : 中 国电 器 工业 协会 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 。 
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20 336 
894 410 
320 598 


19 092 
846 212 
313 276 
887 520 


由 表 1 可 以 看 出 ,在 企业 职工 人 数 增加 6.5% 的 情况 下 ， 
行业 整体 僵 利 能 力 有 所 下 降 , 和 2004 年 相 比 ,全 员 劳 动 生产 
率 有 所 降低 。2005 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 经 济 效益 
综合 指数 和 全 员 劳 动 生产 率 前 20 名 企业 见 表 2 和 表 3。 


R2 2005 年 继 电 保护 及 月 动 化 设备 行业 经 济 效益 
综合 指数 前 20 名 企业 


























上 海 华 通 自动 化 设备 有 限 公司 
北京 德 威 特 电力 系统 自动 化 有 限 公 司 
南京 力 导 科 技 股份 有 限 公司 

丹东 科 亮 电子 有 限 公司 

保定 中 恒 电 气 有 限 公司 

许 继 集 团 有 限 公司 

淄博 科 汇 电气 桨 限 公司 

广东 珠江 开关 有 限 公司 

北海 银河 科技 电气 有 限 责 任 公司 
汕头 正 超 电气 有 限 公司 

成 都 智 达 电力 自动 控制 有 限 公 司 
保定 市 华 力 电 子 有 限 公司 

许昌 许 继 电 联接 有 限 公 司 

重庆 新 世纪 电气 有 限 公 司 

浙江 大 虽 电 气 有 限 公司 

珠海 优 特 电力 科技 股份 有 限 公司 
湖北 天 瑞 电 子 有 限 公司 

南京 英 泰 莱 电器 股份 有 限 公司 

烟台 东方 电子 信息 产业 股份 有 限 公司 
鞍山 华 珊 继 保 电 气 有 限 公司 


4.62 
4.33 
4.18 
3.49 
3.14 
3.12 
3. 09 
2.82 
2.12 
2.69 
2.57 
2.49 
2. 44 
2.41 
2.28 
2.28 
2.03 


资料 来 源 : 中 国电 器 工业 协会 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 。 


表 3 2005 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 全 员 
劳动 生产 率 前 20 名 企业 











许 继 集团 有 限 公司 
广东 珠江 开关 有 限 公司 

北海 银河 科技 电气 有 限 责任 公司 
保定 中 恒 电气 有 限 公司 

烟台 东方 电子 信息 产业 股份 有 限 公司 
汕头 正 超 电气 有 限 公司 

北京 德 威 特 电力 系统 自动 化 有 限 公司 
南京 力 导 科技 股份 有 限 公司 

重庆 新 世纪 电气 有 限 公司 
WIRES ^UE IZ nd 

上 海 华 通 自动 化 设备 有 限 公司 
保定 浪 拜 迪 电 气 股份 有 限 公司 
许 继 电 源 有 限 公司 

丹东 科 亮 电子 有 了 腿 公司 
昆明 电器 科学 研究 所 

常州 国 星 电器 有 限 公司 

成 都 智 达 电力 自动 控制 有 限 公司 
鞍山 华 瑞 继 保 电气 有 限 公司 

厦门 宏 发 电 声 有 限 公司 

湖南 湘 能 许 继 高 科技 股份 有 限 公司 


2005 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 虽然 实现 了 跨越 式 
发 展 ,但 生产 经 营 中 也 存在 诸多 问题 。 


450 835 
290 426 
281 335 
268 611 
234 250 
224 632 
216 812 
200 714 
190 894 
153 292 
148 902 
120 154 
94 009 
85 204 
78 581 
75 524 
73 077 
70 211 
62 553 
61 481 
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QD 科研 投入 不 是 和 自主 创新 能 力 薄 弱 , 核 心 技 术 依 赖 
国外 ,很 难 适应 电力 工业 可 持续 发 展 的 战略 需要 。 我 国 多 
年 来 没有 形成 科研 开发 .持续 发 展 的 机 制 ,企业 财力 有 限 ， 
国家 科研 经 费 投 入 不 足 , 导 致 高 新 技术 产品 与 设计 制造 技 
术 长 期 依靠 引进 技术 支撑 。 我 国 的 电力 装备 行业 目前 是 一 
个 低 利 润 产业 ,研究 开发 投入 仅 为 销售 收入 的 2% ~3%% ,不 
仅 比 例 与 国外 相差 甚 远 ,资金 量 更 是 无 法 同 国外 公司 相 比 。 
@g) 流 动 资金 紧张 ,货款 拖欠 现象 严重 。 由 于 市 场 痪 争 激 烈 ， 
尤其 是 产品 价格 的 竞争 十 分 残酷 ,企业 承接 合同 预付 货款 
较 少 ,资金 回笼 远 跟 不 上 生产 的 需要 ,导致 现金 流量 不 足 ， 
给 组 织 生 产 带 来 极 大 的 困难 。 怨 原材料 价格 居 高 不 下 ,成 
本 压力 过 大 。2005 年 以 来 ,电工 电器 产品 的 原材料 价格 除 


在 五 \ 六 月 份 曾 有 短暂 回落 外 ,其 余 绝 大 部 分 时 间 均 居 高 不 
下 ,致使 企业 成 本 压力 过 大 , 极 大 地 挤 压 了 企业 的 利润 空 
间 。 志 国内 市 场 竞 争 激烈 ,出 口 形 势 严 峻 。 国 外 产品 涌 和 人 
国内 并 迅速 抢占 中 国 市 场 ,加 之 国内 市 场 竞 争 激 烈 , 产 品 面 
临 更 严重 的 冲击 。 出 口 产品 频繁 遭遇 贸易 摩擦 以 及 包括 技 
术 壁 全 在 内 的 贸易 壁垒 ,对 我 国电 工 电器 产品 的 出 口 造 成 
极 大 影响 。 

产品 分 类 产量 2005 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 产 
品 产量 产值 大 幅度 增长 ,新 产品 开发 力度 显著 提高 , 且 产 
品类 别 多 样 ,变电站 自动 化 .调度 自动 化 .电厂 自动 化 ` 配 电 
自动 化 等 综合 配套 产品 产量 显著 提高 。2005 年 继 电 保 护 及 
自动 化 设备 行业 主要 产品 产量 见 表 4。 


表 4 2005 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 主要 产品 产量 


产品 名称 单位 单位 | >R 








调度 自动 化 系统 3 151 电厂 自动 化 系统 套 217 
变电站 自动 化 系统 12 912 配 电 自动 化 系统 套 305 
传感器 1 262 036 FH, 71 AF He d 万 kV .A 123 
GPS 同步 系统 1 428 高 压 开 关 柜 面 8 710 
低压 开关 柜 13 585 故障 录 波 器 & E) 161 
继电器 台 1 144 782 线路 故障 测 距 装置 套 93] 
电源 设备 台 53 274 配 电 自 动 化 监控 器 套 2 152 
保护 及 自动 化 继电器 台 58 877 474 软件 系统 套 32 
自动 化 元 件 台 12 000 电气 成 套 设备 € 42 
继 电 保 护 屏 面 4 598 继 电 保 护 试验 装置 E 350 
保护 及 自动 化 装置 台 26 349 微机 综合 操作 系统 套 2 100 
仪器 仪表 39 592 断路 器 台 800 
资料 来 源 ;中 国电 器 工业 协会 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 。 
市 场 及 销售 ”2005 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 主 营 业务 收入 前 20 名 企业 见 表 5。 
表 5 2005 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 主 营业 务 收 入 前 20 名 企业 
(万 元 ) (H) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 






















512 925 
66 253 
48 819 
34 371 
26 146 
25 773 
23 005 
21 035 
16 478 
16 450 
15 934 
14 680 
10 033 
8 981 
7 855 
7 811 
7 286 
7 197 
6 798 
5 087 


许 继 集团 有 限 公 司 
烟台 东方 电子 信息 产业 股份 有 限 公 司 
厦门 宏 发 电 声 有 限 公 司 

北京 德 威 特 电 力 系 统 自 动 化 有 限 公 司 
广东 珠江 开关 有 限 公 司 

汕头 正 超 电 气 有 限 公司 

重庆 新 世纪 电气 有 限 公司 " 
贵州 天 义 电 器 有 限 责 任 公司 

厦门 ABB 电器 控制 设备 有 限 公司 
北海 银河 科技 电气 有 限 责任 公司 
北京 紫光 测控 有 限 公司 

珠海 优 特 电力 科技 股份 有 限 公 司 

阿 城 继 电器 集团 有 限 公司 

淄博 科 汇 电气 有 限 公 司 

湖南 湘 能 许 继 高 科技 股份 有 限 公 司 
保定 浪 拜 迪 电 气 股份 有 限 公 司 
上 上海 继电器 有 限 公司 

许 继 电 源 有 限 公司 

南京 力 导 科 技 股 份 有 限 公 司 
ERE diac YA 


资料 来 源 : 中 国电 器 工业 协会 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 。 
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457 103 187 412 
89 773 30 757 
51 249 17 984 


] 059 222 
155 650 
58 585 






























































14 325 7 957 19 804 
26 206 15 683 11 648 
25 880 8 536 15 014 
23 015 8 113 21 195 
22 900 5 082 37 260 
18 998 46 831 
17 200 10 325 67 105 
15 934 10 525 
17 175 300 33 176 
11 918 81 750 

9 106 9 173 

6 254 14 961 

7 800 9 545 







10 868 
7 433 
11 568 
8 756 


7 938 
7 944 
11 046 
5 210 
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据 不 完全 统计 ,2005 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 出 
口 贸易 额 比 2004 年 有 大 幅度 的 增长 ,增幅 30% 。2005 年 继 
电 保 护 及 自动 化 设备 行业 部 分 企业 出 口交 货 值 见 表 6。 


表 6 2005 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 部 分 
企业 出 口交 货 值 


2005 年 
(JJL) 





厦门 宏 发 电 声 有 限 公司 

烟台 东方 电子 信息 产业 股份 有 限 公司 

许 继 集团 有 限 公司 

贵州 天 义 电器 有 限 责 任 公司 

阿 城 继 电器 集团 有 限 公司 

许 继 电源 有 限 公司 

上 海 继电器 有 限 公 司 

保定 浪 拜 迪 电 气 股份 有 限 公 司 

南昌 洪 都 无 线 电厂 

昆明 电器 科学 研究 所 

TÉ TERT LAUR ERAS RJ 
资料 来 源 : 中 国电 器 工业 协会 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 。 


随 着 国家 电网 建设 的 快速 发 展 , 电 力 二 次 设备 行业 面 
临 良 好 的 发 展 机 遇 。 主 设备 保护 自动 化 产品 和 变电站 上 自动 
化 产品 在 电力 二 次 设备 行业 中 所 占 的 市 场 份额 最 大 ,市 场 
参与 者 有 日益 增多 ,市 场 竞争 有 日趋 激烈 。 电 力 二 次 设备 行业 
具有 较 高 的 技术 和 人 才 壁 又 以 及 不 可 替代 的 信誉 和 品牌 壁 
储 , 除 国外 知名 企业 ABB, 西门 子 等 外 ,国内 的 市 场 份 额 主 
要 集中 在 国电 南 瑞 、 北 京 四 方 .国电 南 自 和 许 继 电 气 等 少数 
企业 手中 。 

1. 变电站 自动 化 

集 远 动 、 监 控 \ 元 件 保护 、 线 路 保护 .通信 于 一 个 系统 ， 
安全 性 可靠 性 要 求 十 分 高 ,因此 主要 由 电力 行业 内 部 企业 
生产 。 变 电站 自动 化 220 ~ 500kV 电压 等 级 的 市 场 基本 上 
被 国电 南 瑞 、 国 电 南 自 、 北 京 四 方 . 许 继 电 气 等 占有 。35 ~ 
110kV 电压 等 级 中 低 端 市 场 技术 难度 相对 较 低 ,参与 厂家 
众多 ,竞争 相对 激烈 。 国 电 南 瑞 的 变电站 自动 化 产品 占 国 
内 市 场 份 额 35% 左右 ,而 且 集 中 在 高 端 变电站 自动 化 产品 。 
变电站 自动 化 产品 市 场 份 额 分 布 见 图 1, 各 电压 等 级 变电站 
自动 化 产品 所 占 比 重 见 图 2。 
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2. 电网 调度 自动 化 

我 国电 网 调度 自动 化 包括 国 调 、 网 调 、 省 调 、 地 调和 县 
调 5 个 等 级 。 国 调 、 网 调 、 省 调 属于 高 端 市 场 ,每 年 市 场 容 
量 1 ~ 2 亿 元 ,基本 为 国电 南 瑞 和 北京 科 东 电力 控制 系统 有 
限 公司 瓜分 。 地 调 、 县 调 市 场 需求 量 最 大 ,每 年 市 场 容量 5 
-6 亿 元 ,但 技术 含量 低 , 从 业 企业 较 多 。 电 网 调度 自动 化 
产品 市 场 份额 分 布 见 表 7。 


表 7 电网 调度 自动 化 产品 市 场 份额 分 布 












国电 南 瑞 , 北 京 科 东 电力 
控制 系统 有 限 公司 

东方 电子 ,北京 四 方 ,银河 
科技 等 20 多 个 公司 





国电 南 瑞 占 50% 左 右 
北京 科 东 占 40% 左 右 
相对 而 言 东方 电子 dE 
京 四 方 和 银河 科技 

市 场 占有 率 较 高 


3. 主 设备 保护 自动 化 

目前 ,国内 主 设备 保护 自动 化 产品 生产 厂家 主要 有 国 
电 南 自 、 南 京 南 瑞 、 许 继 电 气 .北京 四 方 、. 东 方 电子 . 阿 继 电 
器 .和 鲁能 积 成 .北京 和 利 时 等 。 其 中 ,南京 南 瑞 在 输电 线路 
保护 和 超 高 压 保护 方面 占有 较 高 的 市 场 份额 ,而 国电 南 自 
在 电力 主 设备 保护 、 微 机 主 变 保护 、 电 力主 设备 保护 、 微 机 
发 变 组 保护 、 电 力主 设备 母线 保护 国内 市 场 拥有 较 大 市 场 
份额 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”新 产品 是 企业 生存 和 发 展 的 根 
本 ,是 增强 企业 竞争 能 力 和 扩大 市 场 份 额 的 核心 。 行 业 各 
企业 积极 优化 产品 结构 ,瞄准 国内 外 先进 产品 的 水 平 、 积 极 
引进 新 技术 ,开发 技术 含量 高 的 新 产品 ,并 加 快 新 产品 的 市 
场 转化 ,制定 了 以 产品 开发 带动 市 场 开 发 的 战略 。 

2005 年 阿 继电器 充分 发 挥 自主 研发 创新 能 力 , 加快 主 
导 产 品 的 开发 速度 , 共 完 成 新 产品 开发 16 项 ,工艺 研究 课 
题 2 项 ,产品 试验 13 项 ,初步 形成 了 基本 适应 市 场 需 求 的 
产品 系列 。WFB 一 1C 微机 发 电机 变压器 组 成 套 保 护 装 置 
通过 了 中 国电 力 科学 研究 院 的 型 式 试验 、 动 模 试验 和 电磁 
兼容 试验 ,正在 进行 试 运行 的 前 期 准备 工作 ;WMH 一 500 超 
高 压 数字 式 母 线 差 动 保护 装置 ,完成 了 原理 图 设计 和 样机 
试制 ,正在 进行 国家 级 试验 检测 中 心 的 型 式 试验 ;220kV 等 
级 ARL—800 微机 式 线路 保护 装置 已 经 实现 定货 ;开发 了 
SR 一 100A .SR 一 100B 等 综合 保护 测控 装置 的 实用 型 产品 ， 
形成 了 比较 完备 的 高 中档 产 品系 列 ; 完 成 了 J]S、JY、JZ、JL 


系列 等 15 项 数字 继电器 的 研发 ,与 高 校 合作 开发 的 电力 有 
源 滤 波 与 电压 无 功 补 偿 成 套装 置 也 进入 了 样机 制造 阶段 。 
OEM 合作 首次 在 全 国 实现 发 变 组 保护 在 抽水 董 能 电站 的 
应 用 ,为 开辟 抽水 蕾 能 电站 市 场 积累 了 经 验 , 打 下 了 坚实 的 
基础 。 

为 了 更 进一步 明确 主 营 业务 ,北海 银河 公司 调整 产品 
结构 ,集中 精力 培育 高 附加 值 产 品 ,利用 自 有 资金 陆续 启动 
一 批 生产 技术 领先 、 科 技 含量 高 市场 前 景 广阔 经济 效 益 
显著 的 新 产品 项 目 。VYC 固 封 式 真空 断路 器 系列 产品 、 
330kV 级 自燃 有 载 调 压 电 力 变 压 需 项 目 和 220kV 级 组 合 变 
压 器 陆续 开发 成 功 ,有 利 地 促进 了 企业 经 济 效益 的 增长 。 
SF, 环 网 框 产品 2006 年 7 月 正式 投产 ,年 底 将 面向 全 球 销 
售 世 界 最 先进 的 环 网 柜 和 固体 绝缘 中 压 开 关 柜 。 与 清华 大 
学 合作 的 输 配 电 混成 控制 系统 项 目 已 完成 初步 设计 及 工业 
样机 的 试制 及 试验 ,目前 样机 已 在 非 电 力 系 统 挂 网 运行 。 

质量 及 标准 2005 年 全 国 量 度 继 电器 和 保护 设备 标准 
化 技术 委员 会 (以 下 简称 标 委 会 ) 完 成 了 国家 标准 和 行业 标 
准 的 制 、 修 订 ` 采 标 等 工作 。 

根据 国家 标准 化 管理 委员 会 国标 委 计 划 [2004]65 号 
文 精神 , 标 委 会 专门 成 立 了 标准 清理 评价 工作 组 ,组织 行业 
内 有 关 专 家 对 本 专业 内 的 国家 标准 和 国家 标准 制 修订 计划 
AE ,进行 了 认真 评价 。 共 完成 23 项 国家 标准 和 7 项 国家 
标准 制 修订 计划 项 目的 清理 评价 和 复核 工作 ,圆满 完成 了 
国家 标准 化 管理 委员 会 下 达 的 国家 标准 和 国家 标准 制 修 订 
计划 项 目的 评价 任务 。 

2005 年 标 委 会 完成 了 1 项 国家 标准 《电力 工程 直流 电 
源 设备 通用 技术 条 件 及 安全 要 求 》 的 制定 及 报批 工作 。 正 
在 制定 的 国家 标准 有 :《 高 压 直 流 输 电 系统 控制 与 保护 设 
备 》 系 列 标准 ;《 量 度 继电器 和 保护 装置 的 电气 骚扰 试验 脉 
溃 群 抗 扰 度 试验 》( IDT IEC60255 一 22 一 1: 2005) ;《 量 度 继 
电器 和 保护 装置 的 电气 骚扰 试验 电 快速 瞬 变 抗 扰 度 试验 》 
(IDT IEC60255 一 22 一 4: 2002) 六 量度 继电器 和 保护 装置 的 
电气 骚扰 试验 浪 涌 抗 扰 度 试验 》( IDT IEC60255—22— 
5: 2002) 站 量度 继电器 和 保护 装置 的 电气 骚扰 试验 工 频 抗 
拢 度 试验 》(IDT IEC60255—22—7: 2003) ; (8&7) E B EE ds 
数据 交换 的 一 般 格 式 》(IDT IEC 60255—24: 2001) ; (EE RE 


继电器 和 保护 装置 的 电磁 兼容 要 求 》( IDT IEC 60255 一 . 


26: 2004) 放量 度 继电器 和 保护 装置 的 产品 安全 要 求 》( IDT 
IEC 60255—27: 2005) 。 

标 委 会 秘书 处 积极 跟踪 并 推进 本 专业 及 相关 专业 高 新 
技术 产品 采用 国际 标准 和 国外 先进 标准 的 工作 ,对 新 的 国 
际 标准 草案 及 时 进行 研究 并 合理 采用 。 据 行业 统计 显示 ， 
本 专业 高 新 技术 产品 已 实现 100% 采 用 已 转化 的 国际 标准 。 
目前 ,本 专业 及 相关 专业 高 新 技术 产品 采用 国际 标准 和 国 
外 先进 标准 的 情况 如 下 : 

(1) 量 度 继电器 和 保护 设备 产品 的 技术 指标 ( 功能、 性 
BE) .试验 方法 (安全 要 求 、. 绝 缘 配 合 、 冲 击 、 碰 撞 、 振 动 、 防 护 
等 级 潮湿 、 电 磁 兼 容 、 数 据 传输 格式 .通信 规约 等 ) 等 方面 
完全 等 同 或 修改 采用 IEC 60255 系列 标准 。 


(2) 变 电站 自动 化 系统 涵盖 了 35 ~ 500kV 电压 等 级 的 
输 配 电线 路 保护 、 主 设备 保护 和 测量 控制 系统 ,变电站 自动 
化 过 程 层 .间隔 层 和 变电站 层 基 于 以 太 网 的 通信 技术 完全 
与 欧美 .日 接轨 ;采用 的 标准 依据 还 C61850 变电站 自动 化 
系统 系列 标准 。 

(3) 远 动 设备 及 系统 产品 的 传输 规约 完全 与 IEC 
60870 一 5 一 1 ~6 和 IEC 60870 一 5 一 101《 基 本 远 动 任 务 配 
套 标准 》IEC 60870—5—102( 电能 累计 量 传输 配套 标准 》、 
IEC 60870 一 5 一 103《 继 电 保 护 设备 之 间 的 传输 规约 》、IEC 
60870 一 5 一 104《 采 用 标准 传输 文件 集 的 IEC 60870 一 5 一 
101 网 络 访问 》 接 轨 。 

(4) 采 用 配 电线 载波 的 配 电 自动 化 ( DA) 产品 等 同 采用 
IEC61334 一 1 ~6 系列 标准 。 

(5) DMS 配 电 管 理 系 统 接口 标准 等 同 采用 IEC61968 标 
准 , 该 标准 也 适用 于 MIS 管理 信息 系统 。 

(06) 产品 结构 标准 等 同 采用 SCA8D/1EC60297 ( 机 箱 、 机 
TEX dll ST) .IEC60917( 机箱、 机 柜 公 和 制 尺 寸 )、IEC61969 
(户外 结构 技术 要 求 ) TECO1587 (结构 试验 ) 系列 标准 。 

(7) 产 品 标准 使 用 的 术语 及 定义 均等 同 采 用 IEC 60050 
(446 .448 161.371 等 ) 相关 标准 。 

(8) 电磁 兼容 等 同 采用 正 C60255 , IEC61000—4 , CIS- 
PER 相关 系列 标准 。 

2005 年 标 委 会 共 完成 3 项 行业 标准 的 制 修订 工作 , 即 
《SF6 气体 密度 继电器 通用 技术 条 件 》《 数 字 式 电动 机 综合 
保护 装置 通用 技术 条 件 》 和 《小 功率 电流 电压 变换 器 通用 技 
术 条 件 》。 还 有 2 项 行业 标准 正在 制定 《电力 系统 二 次 设 
备用 电气 连接 件 通用 技术 条 件 》 和 《电力 系统 二 次 电路 柜 
( 屏 ) 电 气 安装 与 配 线 技术 要 求 》。 

市 场 需求 “十 一 五 ”期 间 国 家 电网 建设 的 主要 任务 
是 :及 早 建成 交流 1 000kV 试验 示范 工程 ,在 成 熟 基 础 上 可 
快 推广 ;开工 建设 溪洛渡 、 向 家 坝 水 电站 和 锅 屏 水 电站 外 送 
的 +800kV 直流 输电 工程 ;全 面 建成 三 峡 输 变 电 工程 ;抓紧 
新 建 一 批 跨 区 输电 工程 ,大 幅 提 高 跨 区 配置 资源 的 能 力 ; 西 
北 750kV 网 架 将 初 具 规模 ;继续 加 强 和 拓展 500kV 和 
330kV 网 架 ; 建 立 稳固 的 电网 三 道 防线 ,全 面 提升 国家 电网 
输电 能 力 和 防止 大 面积 停电 事故 的 能 力 ;继续 加 强 城乡 配 
电网 的 建设 改造 ,不 断 提高 配 电网 的 供电 可 靠 性 ;促进 电网 
与 电源 、 输 电网 与 配 电 网 等 的 协调 发 展 。 根 据 国家 电网 公 
司 《“ 十 一 五 ”电网 规划 及 2020 年 远景 目标 》 报 告 “ 十 一 
五 期 间 国家 电网 公司 将 新 增 330kV 及 以 上 输电 线路 6 万 
km、 变 电容 量 3 亿 kV * A。 到 2010 年 , 跨 区 输电 能 力 将 达 
到 4 000 多 万 kW、 输送 电量 1 800 SALW nh, 预计 总 投资 
额 接近 9 500 亿 元 。 

1. 保护 及 变电站 自动 化 市 场 

保护 及 变电站 自动 化 市 场 需求 主要 来 自 于 继 电 保护 的 
增 量 和 变电站 自动 化 存量 的 变化 。 截 止 至 2003 年 底 , 我 国 
220kV 及 以 上 系统 ( 含 线路 母线、 发 电机 变压器 等 ) 保 护 微 
机 化 率 达 到 70. 29% ,220kV 及 以 上 线路 保护 微机 化 率 达 到 
97.6% 。 这 意味 着 ,“ 十 一 五 ”国内 继 电 保 护 存 量 市 场 空 间 已 
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经 很 小 。 继 电 保 护 市 场 的 需求 主要 来 自 于 增 量 市 场 ,未 来 几 
年 电力 系统 继 电 保 护 市 场 每 年 增 量 需求 为 15 亿 元 以 上 。 

变电站 月 动 化 市 场 略 有 不 同 。2003 年 末 全 国 变电站 基 
本 情况 见 表 8。 另 有 数据 显示 ,全国 110kV 以 下 、35kV 以 上 
的 终端 变电站 有 18 000 RE, 其 中 近 一 半 实 现 自动 化 ， 
35kV 等 级 以 下 的 各 类 配 电 变 电站 数量 众多 ,其 自动 化 率 还 
较 低 。 综 合 考虑 存量 改造 和 增 量 市 场 变化 ,变电站 自动 化 
市 场 存 量 空间 大 于 增 量 空间 ,未 来 几 年 电力 系统 变电站 自 
动 化 市 场 每 年 保持 在 22 亿 元 左右 的 水 平 。 


表 8 2003 年 末 全 国 变电站 基本 情况 





电压 等 级 运行 与 控制 的 计算 机 化 
S00kV 100 个 全 部 
220kV 1 800 多 个 超过 260 个 
110kV 5 900 个 超过 3 400 个 
66kV/35kV 5 700 多 个 24 3 300 个 


总 的 来 看 ,保护 及 变电站 自动 化 的 市 场 需 求 量 每 年 约 
40 亿 元 左右 的 规模 ,在 电力 自动 化 整个 市 场 中 仍 占 据 排 头 
位 置 ,但 是 相 比 “十 五 ”期 间 ( 平 均 每 年 50 亿 元 的 规模 ) 保 
护 及 变电站 自动 化 的 市 场 规模 明显 呈 下 降 趋 热 。 

2. 调度 自动 化 市 场 

调度 自动 化 市 场 总 体 规模 略 有 上 升 , 包 括 以 下 3 方面; 

(1) 省 网 调 系统 更 新 换代 周期 通常 为 10 年 以 上 ,相对 
较 长 。 据 不 完全 统计 ,2005 年 以 前 换 型 的 省 网 调 系 统 , 最 短 
周期 为 6 年 ,最 长 周期 为 11 年 ,按照 8 年 周期 计算 ,2006 ~ 
2010 年 期 间 需 要 换 型 的 主 站 系统 有 14 个 , 占 全 部 省 调 的 
42.4% 。 省 网 调 按照 每 套 系统 需要 投资 1 000 ~1 500 万 元 
计算 ,市 场 规模 约 为 1.4 ~2.1 亿 元 ,平均 每 年 2 800 ~4 200 
万 元 。 

(2) 地 调 自动 化 系统 平均 更 新 换代 周期 5 ~ 10 年 。 据 
不 完全 统计 ,2005 年 以 前 换 型 的 地 调 系 统 ,最 短 周 期 为 2 
年 ,最 长 周期 为 12 年 ,按照 5 年 周期 计算 ,2010 年 以 前 需要 
换 型 的 主 站 系统 有 199 个 , 占 全 部 地 调 的 60.7% 。 按 照 每 
套 系 统 需要 投资 500 ~ 800 万 元 计算 ,市 场 规 模 约 为 10 ~ 16 
亿 元 ,平均 每 年 2 ~3.2 亿 元 。 

(3) 国 内 县 调 大 约 有 2 400 个 。2010 年 以 前 ,县 调 增 量 
市 场 规模 大 致 为 960 套 ,存量 ( 换 型 的 县 调 系 统 、 换 型 周期 
按照 5 年 计算 ) 规模 约 为 300 套 ,合计 1 260 套 。 按 照 每 套 
系统 需要 投资 150 ~ 300 万 元 计算 ,市场 规模 约 为 19 ~38 亿 
元 ,平均 每 年 3.8 ~7.6 亿 元 。 

上 述 内 容 合计 ,每 年 电网 调度 自动 化 投资 规模 为 6~11 
亿 元 左右 , 较 " 十 五 "期 间 乎 均 水 平 略 有 上 升 , 占 整 个 电力 自 
动 化 设备 市 场 的 比重 基本 持平 。 

3. 配 网 自动 化 市 场 

一 次 设备 先行 ,二 次 设备 蓄 势 待 发 , 配 网 自动 化 市 场 是 
未 来 最 大 的 亮点 。 配 网 自动 化 是 以 新 的 自动 化 配 电 设备 为 
基础 , 集 计 算 机 技术 ,自动 控制 技术 ,数据 通信 技术 ,数据 库 
技术 及 相关 电力 系统 技术 于 一 身 的 信息 管理 系统 ,可 以 提 
高 供电 可 靠 性 减少 计 划 及 故障 停电 时 间 , 也 可 以 与 电能 质 
量 控制 相 结合 ,这 是 未 来 发 展 的 一 个 重要 方向 。 
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国外 配 网 自动 化 发 展 较 快 ,日 本 有 58% 的 配 电线 路 实 
现 了 目 动 化 ,德国 达到 56% ,韩国 为 45% 。 我 国 目 20 世纪 
90 年 代 初 开展 配 网 自动 化 工作 ,目前 约 有 100 个 城市 的 供 
电 企 业 建设 了 配 网 自动 化 系统 ,国内 城市 配 网 馈线 自动 化 
率 不 足 10% ,由 于 不 少 是 试验 性 工程 ,系统 的 稳定 性 、 可 靠 
性 和 实用 性 有 待考 验 。 

国家 电网 公司 “十 一 五 ”规划 关于 31 个 主要 城市 的 电 
网 建设 计划 投资 额 约 为 4 600 亿 元 ,接近 国家 电网 公司 总 投 
资 额 的 50% ,预计 南方 电网 公司 也 有 1 500 亿 元 左右 ,这 样 
合计 金额 将 达到 6 000 亿 元 ,年 均 投资 额 在 1 200 亿 元 。 由 
此 可 见 , “十 一 五 ”期 间 配 电网 的 大 规模 建设 将 为 电力 二 次 
设备 行业 带 来 良好 的 发 展 机 遇 。 

4. 其 他 产品 

随 着 电力 供需 基本 平衡 ,电力 市 场 建设 越 来 越 成 为 一 
项 新 的 重点 内 容 , 网 省 级 电力 市 场 预计 在 2008 年 左右 陆续 
建立 起 来 。 其 相关 自动 化 产品 包括 :电力 市 场 交 易 系 统 、 电 
力 市 场 技术 支持 系统 .电厂 竞价 系统 以 及 监管 机 构 用 的 电 
力 交 易 监 管 系统 (PSSS) 。 粗 略 计算 ， 十 一 五 ”期间 整 个 市 
场 规模 约 为 5 ~9 亿 元 ,平均 每 年 1 ~2 亿 元 。 

此 外 ,用 电 持 续 增 长 对 计量 计 费 系统 的 需求 也 将 不 断 
上 升 ,主要 来 自 更 新 改造 。 

[ 撰 稿 人 :许昌 继电器 研究 所 张 艳 超 ] 


生产 发 展 情况 ” 受 近 几 年 我 国电 力 新 一 轮 扩 容 建设 的 
拉动 ,2005 年 低压 电器 行业 生产 销售 整体 保持 平稳 、 健 康 发 
展 的 良好 势头 。 根 据 各 企业 上 报 的 数据 ,低压 电器 行业 的 
产量 和 产值 较 2004 年 均 有 不 同 幅 度 的 增长 , 仅 个 别 产 品 受 
国家 宏观 调控 政策 的 影响 出 现下 滑 , 但 利润 和 效益 指标 普 
遍 不 理想 。2005 年 低压 电器 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。 根 
据 统计 数据 ,排除 非 低压 电器 产品 产值 ,2005 年 低压 电器 行 
业 产 值 前 10 名 企业 见 表 2。 2005 年 低压 电器 行业 经 济 效 
益 综 合 指数 前 10 名 企业 见 表 3。2005 年 低压 电器 行业 主 
要 产品 产量 见 表 4。 


表 1 2005 年 低压 电器 行业 主要 经 济 指标 





R2 2005 年 低压 电器 行业 产值 前 10 名 企业 


序号 企业 名 称 


正泰 集团 公司 
德 力 西 集团 有 限 公 司 


天 正 集团 有 限 公司 
人 民 电 器 集团 有 限 公 司 
厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 


Un e LU V =m 








6 常熟 开关 制造 有 限 公司 

7 上 海 电 器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 厂 
8 环宇 集团 有 限 公司 

9 杭 申 集团 


10 华 通 机 电 集 团 有 限 公司 


RI 2005 年 低压 电器 行业 经 济 效益 综合 指数 前 10 名 企业 


序号 


ABB 新 会 低压 开关 有 限 公司 
厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 
| 上 海 雷 诺尔 电气 有 限 公司 
北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 
正泰 集团 
常熟 开关 制造 有 限 公司 
人 民 电 器 集团 有 限 公司 
天 正 集团 
施耐德 万 高 ( 天津 ) 电 气 设备 有 限 公 司 
华 通 机 电 集团 


:= 


— 
e 


X4 2005 年 低压 电器 行业 主要 产品 产量 










万 能 式 断 路 器 
塑料 外 却 式 断路 器 
小 型 断路 器 

剩余 电流 动作 断路 器 
接触 器 
刀 开 关 类 


行业 发 展 特点 (1) 总 的 趋势 比较 平稳 ,生产 销售 前 松 
后 紧 ,但 整个 行业 发 展 不 平衡 。2005 年 生产 销售 增长 的 企 
业 占 整个 行业 的 60% 左右 ,但 平均 增长 幅度 比 2004 年 有 所 
减少 ,总 体 在 10% ~15% 左 右 ;20% 以 上 的 企业 生产 销售 与 
2004 年 持平 ; 近 2096 的 企业 生产 销售 比 2004 年 有 所 下 降 。 

从 产品 来 看 ,2005 年 框架 断路 器 和 塑 沈 断路 器 的 产量 
受 发 电 设备 快速 增长 拉动 增幅 不 小 。 国 家 宏观 调控 的 影响 
对 行业 部 分 企业 冲击 较 大 ,诸如 众多 建筑 项 目 和 不 少 电厂 
的 下 马 、 暂 停 、 缓 建 ,造成 低压 电器 中 小 型 断路 器 和 漏电 断 
路 器 不 少 企 业 定单 流失 、 销 售 额 下 降 , 这 种 情况 在 销售 下 降 
的 因素 中 占有 相当 的 比重 。 

(2) 行 业 利润 下 跌 严 重 。 整 个 行业 的 利润 情况 明显 不 
如 2004 年 ,有 和 较 大 幅度 的 下 降 。 根 据 对 上 报 数 据 的 分 析 ， 
近 60% 的 企业 利润 下 降 ,15% ~20% 左右 的 企业 出 现 了 负 
利润 (出 现 亏损 ) 。 究 其 原因 ,2005 年 电工 用 原材料 价格 持 
续 上 涨 和 行业 价格 竞争 是 两 大 主要 因素 。2005 年 低压 电器 
行业 使 用 的 铜 白银 等 原材料 价格 在 2004 年 大 幅 上 涨 的 基 
础 上 继续 大 幅度 上 涨 。 如 期 货 电解 铜价 格 从 2005 年 初 的 
30 000 元 /t 左右 呈 一 条 “阳线 "不断 上 升 到 2005 年 底 的 
42 440 元 /t, 上 涨幅 度 34. 22% ;白银 的 价格 也 从 2005 年 初 
的 2 040 元 /kg 一 直 在 冲 高 ,2005 年 末 达 到 2 470 元 /kg 左 
右 , 上 涨幅 度 21.0746 。 
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267 709 
512 272 
450 000 
307 093 
342 202 
]91 538 
265 791 
297 904 
209 401 
264 242 
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102.6 

98. 87 
88.81 
97.33 
96. 12 
97.85 
97.79 
99.77 
95.96 


行业 中 不 少 产品 (典型 的 如 刀 开 关 等 ) 已 出 现 负 利 润 现 
象 , 即 成 本 价格 大 于 销售 价 。 原 来 效益 非常 好 的 常熟 开关 
制造 有 限 公 司 、 上 海 人 民 电 器 厂 、 正 泰 集团 等 一 大 批 龙 头 企 
业 利 润 均 较 2004 年 有 较 大 下 降 。 而 一 部 分 中 小 企业 和 老 
国有 企业 由 于 生产 成 本 较 高 .产品 单一 .技术 含量 不 高 而 无 
法 支撑 下 去 ,纷纷 进 人 亏损 的 行列 。 

注 : 以 上 两 点 行业 发 展 特点 ,主要 是 根据 110 个 低压 电 
器 行业 主要 生产 企业 统计 上 报 的 数据 分 析 的 绪 果 ,这 些 企 
业 约 占 低压 电器 行业 近 2 000 个 企业 总 产值 的 90% 左右 ; 
余下 的 1000 多 个 企业 多 为 小 型 企业 ,大 部 分 处 于 微利 和 亏 
损 状态 ,发 展 前 景 不 容 乐 观 。 

(3) 市 场 竞 争 激烈 \ 呈 白热化 。2005 年 低压 电器 产品 
的 市 场 竞争 相当 激烈 ,而 且 是 全 部 产品 的 竞争 .全 方位 的 竞 
A , 除 民营 企业 外 ,一 批 新 兴 优 秀 企业 和 外 资 企业 也 参与 到 
新 一 轮 价 格 竞争 中 。 竞 争 的 重点 已 从 过 去 的 第 一 、 第 二 代 
产品 延伸 到 第 三 代 产 品 ,并 成 为 本 轮 竞争 的 焦点 。 企 业 的 
利润 空间 进一步 被 压缩 ,一 些 产 品 单一 技术 含量 低 的 中 小 
企业 和 生产 成 本 较 高 的 老牌 国企 由 于 缺乏 竞争 力 , 均 出 现 
了 不 同 程度 的 亏损 。 

(4) 国 外 企业 的 渗入 、 竞 争 力度 加 大 。2005 年 低压 电 
器 行业 面临 着 外 资 企 业 吊 吊 允 人 的 竞争 压力 ,国外 电工 巨 
头 企业 凭借 先进 的 技术 、 优 质 的 产品 继续 占领 中 国 高 端 产 
品 市 场 ;同时 又 推出 新 研发 的 中 低档 产品 ,加 入 到 原来 主要 
由 国内 企业 控制 的 竞争 行列 中 ,致使 低压 电器 市 场 的 竞争 
日 趋 激烈 。2005 年 这 些 国 际 电工 巨头 公司 都 扩大 了 在 我 国 
的 投资 规模 和 投资 力度 ,加 大 对 我 国企 业 兼 并 和 控股 力度 。 
如 上 海 精益 电器 厂 已 被 德国 西门 子 收 购 兼 并 ,成 立 了 上 海 
西门 子 低 压 断 路 项 公司 ;美国 CE 公司 与 正泰 集团 合作 成 立 
了 正泰 一 GE 电器 股份 有 限 公司 等 新 型 企业 。 种 种 迹象 表 
明 ,国外 芍 断 集团 正 朝 着 全 面 占领 中 国 低压 电器 市 场 的 方 
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向 推进 。 

(5) 出 口 继续 增长 。 从 海关 统计 的 数据 来 看 ,2005 年 
我 国 低压 电器 产品 的 出 口 比 2004 年 又 有 较 大 增长 ,出口 增 
长 幅度 大 于 进口 增长 幅度 ,进出 口 的 道 差 进一步 缩小 。 但 
仍 存在 两 个 问题 :@@ 出 口 产品 主要 还 是 集中 在 小 型 断路 器 、 
继电器 接触 器 .熔断 器 等 产品 上 , 主要 出 口 到 俄罗斯 、 东 南 
亚 中东、 非洲 南美 和 中 国 香港 ,进入 美国 .欧洲 和 日 本 的 
较 少 。@@ 出 口 产品 的 档次 不 高 .技术 含量 低 。 进 口 产品 的 
数量 小 ,但 金额 高 ;而 出 口 产品 的 数量 非常 庞大 ,金额 又 很 


小 。 进 出 口 数量 和 金额 的 巨大 反差 ,就 需要 低压 电器 行业 
尽快 提高 高 档 产 品 的 出 口 比 例 ,对 技术 和 质量 占领 国际 市 
场 ,而 不 是 靠 大 量 消耗 快速 涨 价 的 原材料 和 低廉 劳动 力 出 
O 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”经 过 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 评 
审 委员 会 及 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 管理 委员 会 批准 ， 
2005 年 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 评选 揭晓 ,其 中 低压 电 融 
行业 获奖 项 目 见 表 5。 


表 5 2005 年 低压 电器 行业 获 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖项 目 


项 目 名 称 
现场 总 线 低压 电器 关键 技术 开发 及 产业 化 
CW2 系列 智能 型 万 能 式 断 路 器 
DW50 一 1000 万 能 式 断 路 器 





CA1 系列 目 动 转换 开关 


由 上 海 电 融 科 学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 开 发 的 3SNet 

智能 网 络 配 电 与 控制 系统 项 目 荣获 "上海 市 科技 进步 一 等 
奖 ”, 并 在 上 海 国际 工业 博览 会 上 获得 " 工 博 会 银 奖 ”。 

2005 年 低压 电 融 行业 各 企业 积极 进行 第 三 代 产 品 的 二 

次 开发 。 据 不 完全 统计 ,整个 行业 推出 了 近 百 种 新 产品 ,性 


获奖 单位 


上 海 电 咒 科 学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 .常熟 开关 制造 有 限 公司 

种 熟 开 关 制 造 有 限 公司 

上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 了 康 公 司 ,上海 精益 电器 厂 有 限 公 司 贵州 长 征 
电 右 股份 有 限 公 司 \ 杭 州 之 江 股 份 有 限 公司 

常熟 开关 制造 有 限 公 司 


能 和 技术 指标 均 有 所 提高 ,进一步 缩短 了 与 国外 产品 的 差 
距 。 这 些 产 品 总 的 特点 是 高 性 能 、 小 型 化 .电子 化 和 智能 
化 。2005 年 低压 电器 行业 新 产品 见 表 6 ,他 们 是 国内 各 主 
要 企业 推出 的 具有 代表 性 的 新 产品 以 及 国外 各 大 公司 在 我 
国 首次 推出 的 新 产品 。 


表 6 2005 年 低压 电器 行业 新 产品 


w| zw 





产品 型 号 


NA8 系列 万 能 式 断 路 器 .NM6 塑 过 断路 器 NBS - 32 小 型 断路 器 、NZ1BR -60/DZ47 自动 转换 


CDB7 小 型 断路 器 ,CDW17 一 1600 智能 型 万 能 式 汤 路 器 .CDR8 电动 机 保护 器 
CFMI11LE 系列 漏电 保护 断路 器 .CFMI11 系列 塑 党 断路 器 CFB30 小 型 断路 器 、CFHQ2 系列 双 


SDMK 系列 控制 与 保护 开关 ,是 智能 型 多 功能 低压 开关 电 如 


1 | 常熟 开关 制造 有 限 公 司 CM2 塑 过 断路 器 四 极 .CR2 系列 智能 型 电动 机 软 起 动 器 
2 | 正泰 集团 

开关 电器 .NBHS 带 中 线 小 型 断路 器 
3 | 德 力 西 集团 
4 | 华 通 机 电 集 团 

电源 自动 切换 装置 .CFW3 系列 万 能 式 断 路 器 (DW450) 
5 DEAE RMW2—1600 万 能 式 断 路 器 , 即 DW450 万 能 式 断 路 器 
6 | 广东 奇 正 电气 有 限 公司 KEQ3 智能 型 双 电 源 自动 转换 装置 
7 | 沈阳 大 明 电 工 有 限 公 司 
8 SA 3 ( Moeller) Xpole 系列 小 型 断路 器 上 系列 小 型 断路 器 
9 | ABB Tmax 系列 塑 过 断路 器 


10 | 三 鞭 (Mitsubishi ) 
11 | 施耐德 (Schneider) 
12 Pj (Siemens) 





3VT 系列 塑 完 断路 器 


(Hs Fi, d 6T MP 98 PUN dn BT Az 53 EAE EE 2005 年 取 
得 了 突破 性 进展 。 上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 在 
对 开发 新 一 代 低 压 电器 的 必要 性 、 第 四 代 低 压 电 器 技术 特 
征 ,发 展 目标 和 总 体 思 路 等 进行 长 期 探索 的 基础 上 ,又 用 两 
年 时 间 进 行 了 前 期 研究 ,最 后 确定 了 第 四 代 产 品 第 一 批 启 
动 的 4 个 系列 产品 。 这 项 工作 得 到 了 行业 龙头 企业 的 大 力 
支持 。2005 年 11 月 15 日, 上海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 
限 公司 .常熟 开关 制造 有 限 公司 、 天 津 百 利 特 精 电气 有 限 公 
司 三 方法 人 代表 隆重 举行 新 一 代 万 能 式 断 路 器 合作 开发 项 
目的 签字 仪式 ,标志 着 我 国 第 四 代 万 能 式 断 路 器 (ACB) 开 
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Super AE—SW 系列 万 能 式 断 路 器 
Compact ATNS 自动 转换 开关 、DPN( 相 线 + 中 性 线 ) 系列 的 智能 继电器 SR2 ,SR3 系列 


发 工作 正式 启动 。2005 年 12 月 30 日 上 海 电器 科学 研究 所 
(集团 ) 有 限 公司 .上海 人 民 电 器 三 、 杭 州 之 江 开 关上 股 份 有 限 
公司 三 方法 人 代表 在 上 海 又 隆重 举行 新 一 代 塑 沈 断 路 右 
(MCCB) 合 作 开 发 项 目 签字 仪式 , 它 是 继 新 一 代 万 能 式 断 路 
器 (ACB) 合 作 开发 后 行业 新 产品 合作 研发 的 又 一 重大 举 
fH o 

质量 及 标准 2005 年 全 国 低压 电器 标准 化 技术 委员 会 
已 完成 制 修订 国家 标准 2 项 ,全 部 为 新 制定 国家 标准 。 
2005 年 低压 电器 行业 制 修订 的 国家 标准 见 表 7。 


表 7 2005 年 低压 电器 行业 新 制定 的 国家 标准 


标准 项 目 编号 标准 名 称 - 标准 属性 
20031264—T—604 《电气 附件 一 家 用 断路 器 和 类 似 设备 一 辅助 触 头 组 件 》 推荐 
20031325—T—604 《低压 开关 设备 和 控制 设备 旋转 电机 用 装 人 式 热 保 护 ( PTC ) 控制 单元 》 制定 推荐 


2005 年 低压 电器 行业 制 修 订 的 行业 标准 见 表 8, 共 6 
项 ,为 行业 的 技术 进步 发 展 、 低 压 电 器 产品 标准 与 国际 接轨 
起 到 了 积极 推动 和 促进 作用 。 


表 8 2005 年 低压 电器 行业 制 修订 的 行业 标准 











《低压 电动 机 保护 器 》 


1 

2 | 《CJ20 系列 交流 接触 器 

3 | 《真空 型 电动 机 综合 起 动 项 》 推荐 
4 | «C20 系列 交流 接触 器 》 推荐 
5 ”|,《 真 空 型 电动 机 综合 起 动 器 》 推荐 
6 | GENES Hc E OR) | 


2005 年 全 国 低压 电器 标准 化 技术 委员 会 对 应 的 IEC 
出 版 物 总 计 61 项 ,其 中 国际 标准 52 项 ,技术 规约 2 项 , 技 
术 报 告 7 项 。 截 止 至 2005 年 12 月 ,47 项 转化 为 我 国标 准 
( 含 正在 转化 项 目 ) ,其 中 46 项 转化 为 国家 标准 ,1 项 转化 
为 行业 标准 ;等 同 采 用 40 项 ;修改 采用 5 项 ( 含 非 等 效 采 
用 )。 

截止 至 2005 年 12 月 10 日 ,全国 低 标 委 秘 书 处 共 收 到 
IEC 文件 115 份 ,应 投票 文件 36 份 , 均 按 要 求 进行 了 回复 ， 
投票 率 为 100% 。 同 时 结合 我 国 实际 情况 提出 了 意见 ,有 些 
已 被 TEC 所 接受 ,维护 了 我 国 的 利益 。 

全 国 低 标 委 还 积极 组 织 和 人 参与 了 重要 技术 标准 谍 题 的 
研究 ,2005 年 重要 技术 标准 课题 见 表 9。 


表 9 2005 年 重要 技术 标准 课题 












《高 原 环 境 下 低压 电器 的 特殊 要 求 》 标 准 研 究 


1 

2 《低压 电器 产品 出 口技 术 法 规 和 标准 的 研究 》 已 完 

3 |《 低 压 电器 标准 示范 基地 》 正在 进行 
4 |《 基 于 现场 总 线 技术 的 电动 机 保护 涡 标 准 人 研究 》 已 完成 
5 上 低压 电器 的 可 靠 性 标准 研究 》 正在 进行 
6 


《工业 电 噩 设备 网 络 化 运行 及 相关 低 讨 电 大 规范 》 


截止 至 2005 年 12 月 底 , 中 国电 器 工业 协会 通用 低压 
电器 分 会 共 受 理 申请 产品 型 号 171 份 ,其 中 发 放 正 式 型 号 
167 份 , 预 发 型 号 81 份 。 按 照 国家 质 检 总 局 281 号 文 的 精 
神 和 总 会 的 要 求 , 对 每 一 份 申请 型 号 的 材料 都 认真 审查 、 严 
格 把 关 、 反 复 确认 ,严防 假冒 或 滥用 他 人 产品 型 号 。 同 时 在 
宣传 媒体 (如 《低压 电器 》《 低 压 电器 信息 ?等 ) 上 向 社会 定 
期 公布 发 放 的 产品 型 号 。 

为 了 遏制 低压 电器 市 场 严 重 的 假冒 伪劣 现象 ,2005 年 
12 月 12 日 低压 电器 产品 知识 产权 研讨 会 在 北京 召开 ,出 席 
会 议 的 有 国务 院 有 关 部 门 、 国 家 工商 总 局 、 国 家 质 检 总 局 、 
国家 认 监 委 、 质 量 认证 中 心 、 江 苏 和 浙江 省 质 监 部 门 等 领 
导 , 总 会 和 通用 低压 电器 分 会 的 有 关 领 导 以 及 相关 低压 电 
器 制造 单位 的 代表 。 与 会 代表 对 低压 电器 型 导 进 行 保护 并 





保持 低压 电器 型 号 的 惟一 性 取得 了 共识 ,希望 尽快 完善 有 
关 知 识 产 权 的 法 律 和 相应 的 低压 电器 型 号 保护 法 规 , 特 别 
要 尽快 解决 低压 电器 3C 认证 中 的 型 号 保护 问题 。 

对 外 合作 2005 年 2 月 14 日 ,浙江 正泰 电器 股份 有 限 
公司 与 通用 电气 (GE) 消费 与 工业 产品 集团 合资 组 建 通用 
正泰 (温州 ) 电 器 有 限 公 司 , 总 投资 586 万 美元 ,通用 .正泰 
各 占 股份 的 为 51% 和 49% 。 主 要 生产 小 型 新 路 器 .漏电 保 
护 断 路 器 漏电 附件 、 隔 离开 关 等 4 大 系列 200 多 种 规格 的 
低压 电器 产品 。 

2005 年 4 月 26~28 日 ,上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 
限 公司 教授 级 高 工 周 积 刚 赴 瑞 典 首 都 斯 德 哥 尔 摩 参加 
*TIEC/SC23EWG2" 工作 组 会 议 。 

2005 年 5 月 13 日 ,由 中 、 美 、 澳 三 国 发 起 建立 的 电器 及 
工控 信息 交流 合作 网 一 一 TACN 网 站 研讨 会 在 北京 召开 ,会 
议 就 共同 进一步 启动 网 站 ,丰富 网 站 信息 库 、 网 站 的 发 展 前 
景 以 及 共同 关心 的 事宜 进行 了 研讨 。 

2005 年 5 月 23 日 ,上 海 精益 电器 三 有 限 公 司 与 西门 子 
(中 国 ) 有限 公 司 自 动 化 与 驱动 集团 组 建 上 海 西 门 子 低 压 断 
路 器 有 限 公司 ,致力 于 向 中 国 及 海外 市 场 提 供 全 系列 低压 
断路 器 产品 的 开发 制造、 市 场 和 销售 服务 。 

2005 年 8 月 19 日 ,阿根廷 政府 公布 了 对 断路 器 反倾销 
案 的 初 裁决 议 , 决 定 对 我 国 断 路 器 的 反倾销 调查 继续 进行 ， 
但 不 采取 任何 临时 反倾销 措施 ,包括 不 征收 临时 反倾销 税 。 
这 意味 着 我 国 德 力 西 集团 应 诉 阿根廷 反倾销 案 初 裁 告捷 。 

2005 年 10 月 17 -21 日 国际 电工 委员 会 (IEC) 第 69 
届 年 会 在 南非 开 普 敦 举行 。 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 
限 公 司 电器 分 所 季 慧 玉 副 所 长 、. 刘 金 琐 女 士 以 及 北京 ABB 
低压 电器 有 限 公 司 王 中 丹 总 经 理 参加 了 IEC/TCIO9 , IEC/ 
SC23E/WG2 等 工作 组 会 议 。 

管理 及 改革 ”2005 年 2 月 27 日 ,上 海 华 通 开 关 厂 有 
限 公 司 在 上 海 宣告 正式 成 立 。 该 公司 由 浙江 杭 申 电气 集团 
有 限 公 司 和 上 海 华 通 开 关 厂 共同 组 建 , 其 中 浙江 杭 申 电气 
集团 有 限 公司 出 资 5 200 万 元 , 占 公 司 注册 资金 的 90% 。 

2005 年 3 月 30 日 ~4 月 1 日 ,通用 低压 电器 分 会 在 江 
苏 省 常熟 市 召开 分 会 行业 工业 又 信息 交流 会 ,来 自 中 国电 
器 工业 协会 .中 国 质量 认证 中 心 以 及 103 个 低压 电器 单位 
的 156 位 代表 参加 会 议 。 分 会 秘书 长 何 瑞 华 作 了 《我 国 低 
压 电 器 行业 面临 的 形势 和 发 展 动向 》 的 报告 , 副 秘 书 长 季 直 
玉 作 了 《 抓 住 机 遇 、 服 务 行业 、 促 进行 业 的 健康 发 展 》 的 分 会 
工作 报告 ,上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 分 所 所 长 
和 尹 天 文 作 了 《低压 电器 产品 的 最 新 发 展 趋势 》 的 报告 。 会 议 
还 邀请 有 关 专 家 和 单位 进行 了 信息 和 经 验 交 流 。 

2005 年 7 月 12 日, 上海 电 器 科学 研究 所 改制 组 建 的 上 
海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 司 举行 隆重 的 揭牌 仪式 。 
上 海 市 政协 主席 葛 以 任 、 机 械 工 业 联 合 会 会 长 于 珍 以 及 上 
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海 市 委 、 市 政府 、 市 政协 ,市 国资 办 、 市 科 委 、 机 械 工 业 联合 
会 .中 国 质量 认证 中 心 、 中 国电 敬 工 业 协 会 ,中 国电 工 技 术 
学 会 等 领导 ,国有 大 型 企业 集团 .研究 院 所 的 领导 和 本 所 的 
代表 参加 了 揭牌 仪式 

2005 年 9 月 1~3 日, 中国 电工 技术 学 会 低压 电器 专业 
委员 会 第 五 届 委 员 会 会 议 在 河北 省 承德 市 召开 ,43 位 代表 
出 席 会 议 。 会 议 产 生 和 聘用 了 新 一 届 低 压 电 器 专业 委员 会 
领导 机 构 和 领导 成 员 ,并 进行 了 专题 学 术 讨 论 。 

2005 年 9 月 22 ~24 日 ,全 国 低压 电器 标准 化 技术 委员 
会 第 三 届 第 三 次 工作 会 议 暨 标准 审查 会 在 浙江 省 宁波 市 召 
开 。 参 加 本 次 会 议 的 有 中 国 质量 认证 中 心 . 中 国电 器 工业 
协会 低 标 委 委 员 标准 起 草 单位 等 共 54 个 单位 、85 位 代 
表 。 会 议 向 代表 们 通报 了 国内 低压 电器 标准 方面 的 最 新 动 
态 ,并 审查 通过 了 2 个 国家 标准 和 6 个 行业 标准 。 

2005 年 10 H 23 -25 日 ,中 国 工程 建筑 标准 化 电气 工 
程 委员 会 ,终端 电器 及 过 电压 保护 分 会 在 江苏 省 苏州 市 召 
开 “2005 年 学 术 年 会 ” ,来 自 研究 所 、 设 计 院 、 高 校 以 及 国内 


外 部 分 制造 商 等 共 40 个 单位 ,51 位 代表 参加 了 会 议 。 
【 撰 稿 人 :中 国电 失 工 业 协 会 通用 低压 电器 分 会 分 其 文 ] 


生产 发 展 情况 ” 据 对 2 824 个 电线 电缆 企业 的 统计 ， 
2005 年 完成 工业 总 产值 2 640.34 亿 元 ,实现 利润 111.74 亿 
元 。 据 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 提供 的 会 员 统计 数 
据 ,2005 年 电线 电缆 行业 部 分 企业 经 济 指标 ( 按 行政 区 域 
排列 ) 见 表 1。 


表 1 2005 年 电线 电缆 行业 部 分 企业 经 济 指标 ( 按 行政 区 域 排列 ) 


工业 总 产值 资产 总 计 销售 收入 
企 v ] 
s Rd 530) (ix) O3) 
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北京 市 电线 电缆 总 厂 7 961 
K3EZS OJvH ZU BR Zu) 29 996 
KB) X 2 SE HU RARS 453 962 
河北 邢台 电缆 有 限 公司 24 111 
河北 新 华 线 缆 有 限 公 司 13 000 
于海 塑胶 线 厂 35 335 
上 上 海 华新 电线 电缆 有 限 公 司 25 108 
永 易 集团 有 限 公 司 539 289 
江苏 上 上 电缆 集团 290 100 
享 通 集团 有 限 公 司 592 179 
无 锡 电 缆 厂 有 限 公 司 80 296 
无 锡 市 江南 线 缆 有 限 公 司 247 416 
江苏 宝 胜 集团 有 限 公 司 490 947 
江苏 远东 集团 有 限 公 司 523 058 
杭州 富 通 集团 有 限 公 司 320 615 
浙江 富 春江 通信 集团 有 限 公 司 320 409 
新 江 万 马 集团 电缆 有 限 公 司 116 500 
福建 南平 太阳 电费 股份 有 限 公 司 85 298 
南昌 电费 有 限 责任 公司 17 138 
山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公司 206 821 
青岛 汉 缆 集团 有 限 公 司 225 281 
郑州 电缆 (集团 ) 股份 有 限 公 司 27 080 
焦作 铁路 电缆 工厂 34 859 
武汉 电缆 有 限 公 司 45 933 
广州 电缆 厂 28 266 
广州 岭南 电缆 有 限 公 司 22 000 
中 山 电线 电缆 有 限 公 司 13 988 
广西 南宁 银 杉 电线 电缆 有 限 公 司 11 003 
桂林 国际 电线 电缆 集团 有 限 公 司 126 477 
贵阳 电线 厂 8 664 
重庆 新 泰山 电线 电缆 有 限 责 任 公司 74 709 
成 都 普天 电缆 股份 有 限 公司 57 130 
四 川 川 东 电缆 有 限 责 任 公司 26 012 
西安 西 电光 电缆 有 限 责 任 公 司 40 217 


甘肃 长 通电 缆 ( 集 团 ) 有 限 责 任 会 司 


宁夏 天 嘉 电线 电缆 有 限 公 司 


140 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


21 646 
4 035 





39 972 28 755 
507 967 412 693 
18 323 24 150 
2 159 10 672 
19 995 32 168 
30 994 24 477 
363 612 510 287 
71 945 290 300 
468 090 536 394 
36 256 88 724 
86 027 246 019 
271 187 506 239 
235 453 523 058 
320 104 311 365 
320 104 350 913 
72 305 95 159 
43 627 86 760 
10 757 17 550 
169 487 200 335 
69 373 226 247 
161 436 23 574 
37 126 38 115 
37 210 47 808 
25 524 27 769 
22 066 11 072 
7 982 13 353 

6 978 10 457 
35 438 117 514 
7 981 8 139 
79 404 97 506 
102 295 48 001 
8 362 22 201 
62 511 42 698 
' 29 337 16 965 
4 820 4 004 


市 场 及 销售 2005 年 ,2 824 个 电线 电缆 生产 企业 共 完 
成 销售 收入 2 564. 66 亿 元 。 

电线 电缆 制造 企业 积极 参与 国家 重点 建设 项 目 以 及 国 
际 项 目的 招 投标 竞争 ,如 特 变 电 工 新 疆 线 缆 厂 在 国家 电网 
公司 西北 电网 首 条 750kV 电压 等 级 “ 官 亭 一 兰州 东 ” 示 范 
工程 线路 投标 中 ,一 举 中 标 两 大 标 段 ,分 别 为 LGJK 一 300/ 
50 扩 径 导线 和 高 电压 、 大 截面 LGJ 一 400/50 输电 导线 ; 特 变 
电工 (德阳 ) 电 缆 股 份 有 限 公司 在 广东 华 粤 煤 古 石 发 电厂 工 
程 用 电力 电缆 招标 中 ,获得 1 000 多 万 元 的 合同 ;无 锡 电 绕 
三 有 限 公 司 为 江苏 龙潭 变 至 上 党 500kV 输电 线路 工程 供应 
导线 2 800 多 t, 总 价 4 600 多 万 元 ;江苏 亨通 电力 电缆 有 限 
公司 中 标 华 北 电 网 有 限 公 司 、 华 北 电力 物资 总 公司 管辖 的 
BPA MLA -城北 变 500kV 线路 工程 ,中 标 数量 1 200 
多 +; 宝 胜 科 技 创新 股份 有 限 公司 在 铁 十 局 武 嘉 线 电缆 工程 
招标 中 ,获得 1 300 万 元 的 铁路 内 屏蔽 数字 信和 号 电费 合同 ; 
通 号 集团 天 水 铁路 电缆 工厂 中 标 沪 杭 线 铁路 信号 电缆 工 
程 ,合同 金额 841 万 元 ;宁夏 天 嘉 线 线 公 司 在 国家 电网 公司 
招标 中 ,中 标 西北 段 的 第 25 包 , 供 应 1 112t 9 5 B EZ , AA 
价值 2 000 万 元 ;郑州 电缆 集团 出 口 越南 38km 全 阻 水 电 
线 , 总 金额 632 万 元 。 

2005 年 1 月 1 日 ,商务 部 发 布 公告 ,对 原 产 于 美国 、 日 
本 、 昔 国 的 进口 非 色散 位 移 单 模 光纤 (G. 652) 反 倾销 调查 
作出 最 终 裁定 ,认为 被 调查 产品 存在 倾销 ,并 对 国内 产业 造 
成 实质 损害 ,倾销 和 实质 损害 存在 因果 关系 。 我 国 从 2005 
年 1 月 1 日 起 ,对 原 产 于 美国 日本、 韩国 的 进口 G. 652 光 
纤 征收 7% 到 46% 的 反倾销 税 。 将 美国 康宁 公司 的 倾销 幅 
度 由 初 裁 时 的 16% 调 整 为 1.51% , 免 于 征收 反倾销 税 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”杭州 电缆 有 限 公司 、 特 变 电 工 股 


份 有 限 公司 等 IS 个 企业 研制 的 西北 电网 750kV 输 变 电工 


程 用 扩 径 导线 和 扩 径 母线 通过 了 国家 级 新 产品 技术 鉴定 。 
该 鉴定 是 受 中 国 机 械 工 业 联 合 会 和 国家 电网 公司 委托 ,由 
上 海 电 缆 研 究 所 和 西北 电力 设计 院 组 织 进行 的 , 共 对 15 个 
试制 厂家 的 14 个 LGJK—300/50 扩 径 导线 和 2 个 
JLHN58K 一 1600 扩 径 母线 进行 了 鉴定 。 

由 中 科 院 电工 研究 所 、 甘 肃 长 通电 缆 科 技 股份 有 限 公 
司 、 中 科 院 理化 技术 研究 所 联合 研制 的 75m、10. 5kV/1. 5kA 
三 相交 流 高 温 超 导电 绕 成 功 完 成 了 安装 :调试 ,并 通电 成 
功 ,这 是 3 个 企业 、 院 所 继 联 合 完 成 我 国 第 一 根 10m、10.5 
kV/1.5kA 三 相交 流 高 温 超 导电 缆 的 研制 后 ,在 超 导 领 域 的 
又 一 重大 罕 破 。 

上 海蓝 波 高 电压 技术 设备 有 限 公司 研制 的 110kV 及 以 
下 交 联 电缆 实验 设备 一 一 高 压 局 放 试 验 电 源 通过 了 部 级 鉴 
定 。 

江苏 江 扬 电缆 有 限 公 司 研制 的 核电 站 1E 级 K3 类 


0.6/1kV 电力 电缆 ,控制 电缆 和 300/500V 仪表 电缆 通过 了 
中 国 机 械 工业 联合 会 核电 办 公 室 组 织 的 产品 鉴定 。 

江苏 葵 仓 亨通 光电 有 限 公 司 生 产 的 三 峡 用 大 截面 钢 芯 
银 绞 线 . 铝 包 钢 绞 线 和 铝 合金 绞 线 通 过 部 级 鉴定 。 

联 创 光电 线 绕 分 公司 申报 的 HSYV(Z) 一 6 和 HSYV 
(Z)P 一 6 型 数字 通信 用 实 芯 聚 烯烃 绝缘 水 平 对 绞 电 缆 被 科 
技 部 认定 为 2005 年 度 国 家 级 重点 新 产品 计划 项 目 。 另 外 ， 
该 公司 开发 的 SYFY .SYFYZ 型 泡沫 聚 乙烯 绝缘 皱纹 外 导体 
半 硬 同 轴 电 线 通 过 了 军品 产品 鉴定 。 

圭 海 电缆 研究 所 研制 的 SDC 一 1 型 漆包线 高 频 脉 冲 测 
试 仪 通过 了 上 海 市 经 委 组 织 的 验收 鉴定 。 

上 海 赛 克 力 光电 缆 有 限 责任 公司 研制 的 PMD 一 B 便携 
式 偏 振 模 色散 测试 仪 等 5 项 测试 系统 通过 了 上 海 市 经 委 组 
织 的 鉴定 。 

无 锡 电缆 三 有限 公 司 研制 的 800 ~ 1 440mm 超大 截面 
钢 芯 铝 绞 线 通过 了 省 级 新 产品 投产 鉴定 。 

江苏 亭 通 光电 股份 有 限 公司 研制 的 室内 光缆 被 列 人 江 
苏 省 2005 年 火炬 计划 项 目 。 

重庆 泰山 电线 电缆 有 限 责 任 公司 生产 的 防 白蚁 电力 电 
缆 、 多 芯 屏 蔽 计算 机 电缆 通过 了 重庆 市 经 济 委员 会 主持 的 
产品 鉴定 。 

贵州 塑 力 线 线 有 限 公 司 生 产 的 1~35SkYV 挤 包 绝缘 电力 
电缆 .架空 绝缘 电缆 控制 电线 、 圆 线 同 心 绞 架 空 导线 ( 钢 芯 
铝 绞 线 、 铝 绞 线 ) \ 布 电线 等 产品 通过 了 省 级 鉴定 。 

青岛 汉 缆 集团 有 限 公司 开发 的 钢 芯 耐 热 铝 合 金 (60% 
IACS ) 绞 线 通过 了 专家 委员 会 鉴定 。 

上 上海 塑 胶 线 厂 研 制 的 耐 高 低温 环保 汽车 电线 获 上 海 市 
重点 新 产品 证 书 , 新 型 超 薄 环保 聚 烯烃 绝缘 尼龙 护 套 电 级 
获得 国家 科技 部 和 上 海 市 中 小 企业 科技 创新 基金 立项 。 

特 变 电 工 德阳 电缆 公司 研制 的 清洁 电缆 、. 导 引 电费 、 热 
电 偶 用 多 对 补偿 导线 和 气 塑 料 绝缘 计算 机 电缆 4 种 产品 通 
过 了 新 产品 鉴定 。 

西安 西 电 光电 缆 公 司 研 制 的 光电 综合 铁路 信号 电缆 、 
长 距离 点 式 数据 传输 电缆 、 多 信息 点 式 应 答 器 数据 传输 电 
绩 、 青 藏 铁路 转 红 机 用 电缆 和 石油 谊 填充 阻 燃 全 塑 市 话 电 
缆 5 种 产品 通过 了 投产 鉴定 。 

质量 及 标准 2005 年 全 国电 线 电 缆 标 准 化 技术 委员 会 
有 8 项 标准 的 制 修订 任务 。 由 于 国家 标准 计划 申报 方式 改 
变 ,截止 目前 标 委 会 秘书 处 已 组 织 上 报 了 19 个 国家 标准 草 
案 ,其 中 国家 标准 化 指导 性 技术 条 件 1 个 ,推荐 性 国家 标准 
18 个 。 行 业 标 准 的 计划 申报 仍 按 原 有 方式 进行 , 标 委 会 秘 
书 处 2005 年 申报 的 项 目 近 60 项 ,主要 涉及 电线 电缆 生产 
设备 ,试验 方法 和 试验 设备 的 检定 方法 等 几 方 面 。 

2005 年 电线 电缆 行业 部 分 企业 认证 情况 见 表 2。 


表 2 2005 年 电线 电缆 行业 部 分 企业 认证 情况 











1509001: 2000 质量 保证 体系 
IS09001: 2000 质量 保证 体系 
CBZT24001 一 1997(JS014001: 1996) 环境 管理 体系 认证 


通过 认证 企业 
IEAI ER ERA RA 
贵州 塑 力 线 绕 有 限 公司 

江 西 狗 新 实业 股份 有 限 公司 上 伐 线 材 / ”| 中 环 联合 (北京 ) 认 证 中 心 










北京 世 标 认证 中 心 南 京 分 中 心 


北京 新 让 纪 认 证 有 限 公 司 2005.9 
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认证 形式 
GB/' T24001 — 1997 ( 18014001: 1996) 环境 管理 体系 认证 
GJB9001A—2001 军工 产品 质量 体系 认证 


上 海 赛 克 力 特种 电缆 有 限 公 司 生产 的 FF46 一 1 型 航空 
航天 用 镀 锡 铜 芯 聚 全 氟 乙 丙烯 绝缘 电线 和 SFF 一 50 一 3 一 2 
系列 实 芯 聚 四 氟 乙 烯 绝缘 同 轴 射 频 电 缆 通 过 了 欧盟 的 
ROHS 认证 。 

郑州 电缆 集团 生产 的 熔 矿 用 橡 套 电缆 、 交 联 电线 、 塑 力 
电缆 控制 电缆 和 通信 电缆 完成 了 矿 用 产品 安全 标志 换 证 
审核 。 

宁夏 天 嘉 电 线 电 缆 有 限 公司 生 产 的 煤矿 用 阻 燃 软 电缆 
获得 煤矿 安全 标志 准 用 证 。 

西安 西 电光 电费 公司 、 天 水 铁路 电缆 三 和 焦作 铁路 电 
缆 工厂 生产 的 铁路 数字 信号 电缆 获得 铁路 市 场 准 人 的 
CRCC 产品 认证 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”重庆 泰山 公司 750kV 大 容量 
导线 和 500kV 超 高 压 交 联 电缆 技术 改造 项 目 投产 ,该 项 目 
一 期 投资 3 亿 元 , 立 式 交 联 生产 厂房 高 达 151m, 该 项 目的 
建成 投产 将 使 公司 年 生产 能 力 提高 到 25 亿 元 。 

浙江 晨光 电费 有 限 公 司 500kV 超 高 压 交 联 电缆 项 目 芮 
基 , 项 目 总 投资 2.5 亿 元 。 一 期 投资 1.5 亿 元 ,建成 投产 后 
可 年 产 超 高 压 电缆 400km ,实现 销售 收入 5 亿 元 ;之 后 将 再 
用 两 年 时 间 实 施 二 期 技 改 项 目 。 项目 全 部 完成 后 ,可 实现 
销售 收入 15 亿 元 。 

宝 胜 集团 有 限 公司 实施 的 企业 信息 化 改造 项 目 被 国家 
发 展 与 改革 委员 会 批准 立项 ,该 项 目 总 投资 2 720 万 元 ,分 
两 年 实施 。 目 前 ,财务 、 供 应 、 仓 储 三 个 子 系 统 已 实施 完毕 ， 
正在 全 力 实施 销售 子 系统 的 软件 改造 。 由 于 是 国债 项 目 ， 
国家 每 年 补助 宝 胜 集团 的 资金 超过 200 万 元 。 另 外 ,该 公 
司 与 英国 AEI 公司 就 AEI 向 宝 胜 转让 矿物 绝缘 电线 自动 灌 
装 纵 包 生产 线 签 定 了 合同 ,新 生产 线 将 使 公司 矿物 绝缘 电 
缆 的 生产 长 度 大 大 增加 。 

徐州 苏 源 银 龙 电力 电线 有 限 公司 三 期 扩建 工程 总 投资 
1 300 多 万 元 ,建筑 轻 钢 结构 车 间 厂 房 3 000 Z m ,新 上 快 
速 拉线 机 、 绞 线 机 等 电缆 加 工 设备 ,并 扩大 仓储 面积 2 000 
多 m 。 投 产后 可 生产 大 截面 ACSR 一 720/50 钢 芯 铝 绞 线 和 
630mm 电缆 导体 6 000t, 年 产值 达 1.1 和 亿 元 。 

金川 电线 电缆 厂 35kV 干 法 交 联 生产 线 试 车 投产 成 功 ， 
标志 着 该 厂 已 具备 生产 标 称 截面 800mm 以 下 6 ~35kV 交 
联系 乙烯 绝缘 电力 电缆 的 能 力 。 

天 水 铁路 电缆 厂 高 频 焊 生产 线 改 造成 功 并 投入 生产 ， 
原来 每 天 只 能 生产 20 多 km 铝 护 套 电缆 ,现在 每 天 能 生产 
50 £ km, 

杭州 江南 电缆 三 投资 500 多 万 元 ,在 原 有 钢 芯 铝 绞 线 
生产 线 的 基础 上 ,又 购置 了 高 速 锅 大 拉 机 和 框 式 绞 线 机 。 

天 津 市 电缆 总 厂 橡 塑 电 缆 厂 投资 50 万 元 引进 的 第 四 
条 矿 用 电缆 连 硫 生产 线 安装 完毕 并 一 次 试车 成 功 。 

对 外 合作 ”耐克 森 集团 在 上 海 成 立 的 耐克 森 ( 上 海 ) 线 
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( 续 ) 
发 证 机 构 时 间 


通过 认证 企业 





浙江 开 成 电缆 制造 有 限 公 司 华 信 技 术 检 验 有 限 公 司 2005. 12 
天 津 德 塔 科技 集团 有 限 公司 2005.3 


绕 有 限 公 司 正式 投产 ,总 投资 2 000 万 欧元 ,标志 着 世界 先 
进 的 特种 电缆 将 在 我 国生 产 。 第 一 期 主要 生产 船用 电缆 、 
机 车 车 辆 电线 ,核电 站 电缆 和 安全 防火 电缆 ,预计 2009 年 
销售 额 达 到 1 500 万 欧元 ;第 二 期 将 生产 橡胶 绝缘 电缆 ,为 
磁 旺 浮 项 目 和 采矿 业 等 领域 提供 产品 。 

上 海 电 缆 三 有 限 公 司 与 日 本 芯 仓 株式 会 社 共同 出 资 成 
立 上 海 茧 仓 橡 塑 有 限 公 司 ,主要 生产 橡 塑 电缆 、 船 用 电缆 、 
石油 平台 电缆 、 各 种 仪器 仪表 电缆 及 特殊 电缆 。 

烽火 通信 科技 股份 有 限 公司 和 日 本 茧 仓 公 司 投资 成 立 
烽火 功 仓 光纤 科技 有 限 公司 ,该 公司 总 投资 4 950 万 美元 ， 
注册 资本 1 650 万 美元 ,烽火 通信 占 60% , 芯 仓 占 40% 。 公 
司 设计 的 年 生产 能 力 为 各 种 光纤 产品 250 万 芯 km, 

富 通 集团 有 限 公司 与 香港 佳 信 国 际 .有限 公 司 组 建 浙江 
富 通 光纤 技术 有 限 公 司 , 总 投资 4 500 万 美元 ,规模 化 生产 
光纤 预制 棒 和 特殊 光纤 预制 棒 的 研发 .制造 和 销售 。 

管理 及 改革 。4 月 中 国电 线 电缆 行业 “十 一 五 ?规划 大 
纲 审定 会 在 上 海 召 开 , 与 会 者 对 “十 一 五 ”规划 大 岗 的 指导 
思想 与 发 展 目 标 、 重 点 任务 与 需求 预测 等 进行 了 审议 。 

中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 绕组 线 工作 部 五 届 四 
次 主任 委员 扩大 会 议 在 大 连 召 开 , 与 会 代表 介绍 了 各 自 的 
生产 情况 和 企业 所 遇 到 的 问题 及 发 展 设想 ,为 中 国电 线 电 
缆 行 业 “ 十 一 五 ”规划 的 制订 提供 参考 。 

中 国 第 四 届 光 纤 光 缆 用 材料 技术 研讨 会 在 无 锡 召 开 ， 
电线 电缆 分 会 在 会 上 发 布 了 关于 实施 光缆 专用 材料 《质量 
信得过 产品 》 评 定 的 决定 ,同时 作 了 实施 办 法 的 报告 。 

全 国 工业 产品 生产 许可 证 办 公 室 以 [2005]11 号 文 批 
准 发 布 『《 电 线 电 缆 生 产 许可 证 换 (发 ) 证 实施 细则 》,5 月 
质 检 总 局 监督 司 \ 全 国 工 业 产品 生产 许可 证 办 公 室 、 电 线 电 
缆 生 产 许可 证 审查 部 在 北京 举办 了 新 版 实施 细则 宣 贯 会 。 
宣 贯 会 上 ,国家 电线 电缆 质量 监督 检验 中 心 对 新 细则 附件 
中 的 电线 电缆 产品 生产 许可 证 企业 生产 条 件 内 容 进 行 了 解 
释 说 明 。 

2005 中 国电 工 技术 学 会 电线 电缆 专 委 会 年 会 在 新 疆 举 
行 ,本 次 年 会 的 主要 内 容 是 研讨 电线 电缆 行业 “十 一 五 ” 规 
划 和 和 制定 额定 电压 35kV 及 以 下 挤 包 绝缘 电力 电缆 批量 产 
品质 量 接 收 规范 。 

8 月 24 ~26 日 由 中 国电 器 工业 协会 和 上 海 电 缆 研 究 所 
主办 的 2005 中 国电 线 电缆 行业 大 会 及 2005 中 国 国际 线 线 
工业 展览 会 在 上 海 举 行 。 行 业 大 会 除 专 家 和 企业 家 做 行业 
“十 一 五 ”发 展 规划 概要 和 企业 成 功 经 验 的 主题 交流 报告 
外 ,还 进行 了 电线 电缆 设备 专题 和 电缆 材料 专题 的 技术 信 
息 交 流 会 。 而 本 届 展 览 会 展 出 面积 6 500m ,参展 企业 200 
E^. 

9 月 线 缆 行 业 职 业 标准 及 教材 开发 专家 小 组 会 议 在 绍 
兴 举 行 ,会 议 对 线 缆 检 验 工 的 培训 教材 4 电线 电缆 产品 检 


验 》 进 行 了 审定 ,至 此 已 有 全 套 17 本 涵盖 各 工种 的 统一 教 
材 。 

11 月 由 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 和 中 国 同 位 素 
与 辐射 加 工 专 业 委 员 会 主办 的 全 国 辐 照 交 联 线 缆 产业 问题 
研讨 会 在 昆明 召开 。 会 议 主 题 包括 辐 照 加 工 与 环保 、 安 全 、 
高 性 能 线 缆 的 发 展 , 辐 照 交 联 线 缆 产品 的 现状 及 存在 的 问 
题 ,“ 十 一 五 "期间 国家 重点 行业 对 辐 照 交 联 线 缆 要 求 评估 
等 五 个 议题 。 

由 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 橡 塑 材料 专业 工作 
部 组 织 的 “电缆 材料 面向 “十 一 五 ” 发展 与 应 用 技术 研讨 
会 "在 昆明 召开 ,88 名 代表 参加 会 议 。 

中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 绕组 线 工作 部 组 织 的 
绕组 线 行业 “十 一 五 ”发 展 研 讨 会 在 苏州 召开 ,会 议 共 组 织 
论文 8 篇 ,内 容 涉及 绕组 线 行 业 的 市 场 需求 .生产 能 力 、 绝 
缘 治 的 供应 、 新 产品 发 展 以 及 行业 "十 一 五 发展 思考 。 

围绕 电线 电缆 “ 红 本 价 ” 编 制 权 的 法 律 纷争 ,北京 市 海 
淀 区 人 民法 院 一 审 驶 回 北 京 中 汇 文化 交流 有 限 公司 的 诉讼 
请 求 ,法 院 对 中 国电 器 工业 协会 以 及 电线 电缆 分 会 为 维护 
正常 的 行业 工作 秩序 所 作 的 努力 予以 法 律 意义 上 的 肯定 。 

中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 第 六 届 会 员 代 表 大 会 
在 东明 召开 ,会 上 作 了 五 届 理 事 会 工作 报告 和 五 届 会 费 收 
支 情况 报告 ,并 将 协会 组 织 行业 力量 编写 的 电线 电缆 行业 
“十 一 五 "发 展 规划 (意见 稿 ) 在 大 会 上 作 了 介绍 ,选举 产生 
了 理事 单位 和 正副 理事 长 单位 。 

地 方 行业 组 织 6 月 上 海 电 线 电缆 行业 协会 召开 第 六 
届 会 员 大 会 ,大 会 总 结 了 五 届 协 会 工作 ,并 选举 产生 了 第 六 
届 协 会 理事 单位 ,43 个 电线 电缆 企业 当选 为 理事 单位 。 同 
时 选举 产生 了 会 长 . 副 会 长 .聘任 了 秘书 长 。 

安徽 省 电线 电缆 商会 成 立 , 该 商会 是 由 多 种 经 济 成 分 
的 电线 电缆 企业 组 成 的 行业 组 织 。 安 徽 省 目前 有 电线 电线 
企业 120 多 个 ,主要 集中 在 合肥 市 .无 为 县 、 天 长 市 等 地 ,其 
中 有 代表 性 的 97 个 企业 已 经 人 会 ,年 销售 额 100 多 亿 元 。 


11 月 湖北 省 电线 电缆 行业 协会 召开 第 五 届 会 员 大 会 ， 
选举 产生 了 新 一 局 理事 会 。 

12 月 浙江 省 电线 电缆 行业 协会 召开 2005 年 会 员 大 会 ， 
选举 产生 了 第 五 届 理 事 会 和 常务 理事 会 ,各 专业 委员 会 还 
对 2006 年 的 工作 提出 了 建议 。 

南平 市 电线 电缆 行业 协会 成 立 。 南 平 电线 电缆 行业 已 
成 为 该 市 支柱 产业 ,拥有 注册 企业 44 个 ,规模 以 上 企业 8 
个 ,2005 年 产值 达 13 亿 元 。 行 业 协 会 的 成 立 将 促进 南平 市 
电线 电费 行业 向 规模 化 集聚 化 .产业 化 方向 发 展 。 

为 结合 扬州 < 十 一 五 "电线 电缆 产业 发 展 规划 的 制定 ， 
集聚 市 内 外 电线 电缆 产业 高 层次 人 才 的 智力 优势 和 群体 优 
势 ,构筑 一 个 加 强 交 流 、 合 作 与 创新 的 平台 ,扬州 市 成 立 了 
电线 电缆 行业 专家 委员 会 。 

[所 稿 人 :上 海 电缆 研究 所 顾 烟 “ 审 稿 人 :上海 电缆 研 
KERLE) 


生产 发 展 情况 ”2005 年 共 统 计 绝 缘 材 料 行 业 43 个 企 
业 , 其 中 有 6 个 中 外 合资 企业 , 占 统 计 企 业 总 数 的 14% 。 
2005 年 完成 工业 总 产值 585 547 万 元 , 工业 销售 产值 
579 854 万 元 , 营销 收入 588 637 万 元 ,全 员 劳 动 生 产 率 
90 129 元 /人 。 各 项 经 济 指标 比 上 年 有 所 增长 。2005 年 43 
个 企业 规模 见 表 1, 2005 年 43 个 企业 职工 人 数 及 构成 见 
表 2。2005 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 主要 经 济 指标 见 表 3。 


R1 2005 年 绝缘 材料 行业 43 个 企业 规模 


企业 数 ( 个 ) 
43 


| 


24 


表 2 2005 年 绝缘 材料 行业 43 个 企业 职工 人 数 及 构成 


职工 总 数 ( 人) 工程 技术 人 员 其 他 人 员 全 年 职工 平均 人 数 


14 072 


企业 名 称 
广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 
招 隐 金宝 电子 有 限 公 司 
四 川 东 材 企 业 集 团 公司 
深圳 长 园 新 材料 股份 公司 
江苏 南天 股份 有 限 公司 
山东 四 达 工 贸 公 司 
山东 省 呈 祥 电工 电气 有 限 公司 


表 3 2005 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 主要 经 济 指标 





13 589 


(单位 :万 元 ) 


165 960 
74 115 
75 114 
36 288 
26 395 
18 587 
11 768 
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企业 名 称 
苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公司 
浙江 永泰 科技 企业 有 限 公司 
株洲 时 代 电 气 绝缘 材料 有 限 公司 


产品 分 类 产量 ”绝缘 材料 行业 产品 分 为 了 大 类 , 即 油 
漆 树 脂 ,浸渍 纤维 制品 .电工 塑料 、 层 压制 品 、 云 母 制品 \、 薄 
膜 及 复合 材料 和 其 他 材料 ,每 一 大 类 又 可 分 为 契 干 小 类 , 产 





(s) 


工业 总 产值 销售 产值 营销 收入 (总 额 ) 


3 301 
5 700 
2 254 


]4 198 
14 507 
13 250 





品 品种 达 500 多 种 。2005 年 绝缘 材料 产量 有 所 增加 ,其 中 
层 压 制品 .电工 塑料 增长 幅度 较 大 ,分别 比 上 年 增长 11% 和 
99% 。2005 年 绝缘 材料 行业 主要 产品 产销 情况 见 表 4。 


表 4 2005 年 绝缘 材料 行业 主要 产品 产销 情况 





生产 企业 数 (个 ) 
产量 (t) 
销量 (t) 
销售 收入 (万 元 ) 


市 场 及 销售 随 着 国民 经 济 快速 增长 ,发电 、 输 变 电 和 
电机 行业 迅猛 发 展 ,国内 绝缘 材料 市 场 需求 旺盛 。 国 有 企 
业 加 快 改 革 步 伐 , 转 制 成 为 民营 控股 的 股份 公司 ;民营 企业 
发 展 进一步 加 快 ,市 场 占有 率 由 上 年 的 35% 提 高 到 606 , 
2005 年 绝缘 材料 销量 比 上 年 有 所 增加 ,其 中 层 压制 品 、 电 工 
塑料 增长 幅度 较 大 ,分 别 比 上 年 增长 19% 和 5% 。 

2005 年 绝缘 材料 行业 统计 的 43 个 企业 销售 绝缘 材料 
202 878t ,销售 收入 538 220 万 元 。2005 年 绝缘 材料 行业 销 
量 前 10 名 企业 见 表 5 ,2005 年 绝缘 材料 行业 营销 收入 前 10 
名 企业 见 表 6。 


RS 2005 年 绝缘 材料 行业 销量 前 10 名 企业 


比 上 年 增长 
(96 ) 


2 477 




















1 | 广东 生 益 科技 股份 有 限 公 司 7.7 
2 | 四 川 东 材 企业 集团 有 限 公司 -16.0 
3 | 招 远 金宝 电子 有 限 公司 56.5 
4 | 上 海 欧 亚 合成 材料 有 限 公司 15.8 
5 | 浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 司 36.5 
6 | 宁波 市 鄞州 高 桥 工 贸 公司 2 

7 | 江阴 沪 浴 绝缘 材料 厂 19.3 
8 | 山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公 司 -4.6 
9 | 浙江 乐清 树脂 厂 8.4 













— 
le 


上 海 化 工厂 有 限 公司 


(万 元 ) 






1 | 广东 生 益 科技 股份 公司 165 960 

2 | 东 材 企业 集团 公司 -15.2 
3 | 招 远 金宝 电子 材料 厂 31.7 
4 | 深圳 长 园 新 材料 有 限 公司 14.2 
S | 江苏 南天 股份 有 限 公司 -12.7 
6 | 山东 四 达 工 贸 股 份 有 限 公司 15.6 
7 | 浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 司 -1.0 
8 | 苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公司 21.6 
9 “| 株洲 时 代 电 气 绝缘 材料 有 限 公司 52.4 
10 | 山东 时 祥 电 工 电 气 有 限 公司 -14.2 
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树脂 制品 制品 制品 塑料 复合 材料 
15 9 17 16 9 15 






24. 629 


2005 年 绝缘 材料 产品 出 口 57 918t, 出 口交 货 值 177 339 
万 元 ,创汇 21 091 万 美元 ,分 别 比 上 年 增长 6.3% 21.7% 和 
21% 。 绝 缘 材 料 行业 出 口 产品 主要 是 层 压 制品 中 的 覆 铜 箱 
板 , 创 汇 17 704 万 美元 , 占 总 创汇 的 84% 。2005 年 绝缘 材 
料 行业 出 口 创汇 前 10 名 企业 见 表 7,2005 年 绝缘 材料 部 分 
产品 出 口 情况 见 表 8。 


表 7 2005 年 绝缘 材料 行业 出 口 创 汇 前 20 名 企业 


创汇 金额 | 比 上 年 增长 
(AKN) 















企业 名 称 


广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 
招 远 金 宝 电 子 有 限 公司 
珠海 经 济 特区 海港 积 层 板 公司 
山东 晨 祥 电工 电气 有 限 公 司 
四 川 东 材 企 业 集团 公司 
上 海 欧 亚 合成 材料 有 限 公司 
宁波 市 鄞州 高 桥 工 贸 公 司 
北京 新 福 润 达 绝 缘 材 料 有 限 公 司 
许昌 许 绝 电工 有 限 公 司 
江苏 亚 宝 绝缘 材料 有 限 公 司 


表 8 2005 年 绝缘 材料 部 分 产品 出 口 情况 


创汇 金额 ”| 比 上 年 增长 
(ART) (%) 


序 与 





O O -) Q&A 4 t9 Nme 





Yk 
e 





项 H 


JAFE fih 127.7 
电工 塑料 1.5 
薄膜 及 复合 制品 103.8 
浸渍 纤维 505.8 
云母 制品 10 

科技 成 果 及 新 产品 “2005 年 ,绝缘 材料 行业 各 企业 重 


视 新 产品 、 新 成 果 的 开发 和 应 用 ,研制 开发 出 一 批 科技 含量 
高 ,具有 国际 、 国 内 先进 水 平 的 新 产品 ,取得 较 好 的 经 济 效 
益 。 

四 川 东 材 企业 集团 公司 的 特种 聚 酯 薄膜 工程 化 研究 项 
目 为 国家 高 技术 研究 发 展 计划 ( “863 "计划 ) 课题 ,2005 年 
12 月 通过 了 科技 部 组 织 的 鉴定 验收 。 特 种 聚 酯 薄膜 具有 特 


性 粘度 0. 69dl/g. 4 2610C ,2K A E 0. 196 、 端 其 基 售 量 
18mol/t RMA 0.1% — H Bi & E 0. 996 的 性 能 , 除 在 电机 
行业 得 到 广泛 应 用 外 ,在 行 输出 变压器 行业 和 柔软 印 制 电 
路 行业 的 推广 应 用 工作 也 取得 了 较 大 的 进展 。 特 种 聚 酯 薄 
膜 累计 销量 达到 300t, 实 现 销售 1 500 RAT, UR 130 多 
万 元 。 四 川 东 材 企业 集团 公司 研制 开发 的 多 相 复合 导 磁 特 
TRES HR ,为 国家 高 技术 研究 发 展 计 划 (“863 ”计划 ) 课题 ， 
2005 年 12 月 通过 了 科技 部 组 织 的 鉴定 验收 。 该 产品 常温 
下 相对 磁 导 率 最 高 达到 15.4,150 和 高 温 下 相对 磁 导 率 守 7， 
弯曲 强度 达到 192MPa, 冲击 强度 达到 105kJ/m ,并且 在 
180?C 的 高 温 下 保持 24h 不 分 层 起 泡 。 在 常温 和 1507C 的 特 
种 导 磁 层 压 板 投产 后 ,在 2 ~3 年 内 还 将 继续 开发 耐 高 温 
(180 级 及 200 级 ) 的 特种 导 磁 层 压 板材 ,形成 导 磁 层 压板 
材 的 系列 产品 ,以 满足 不 同 应 用 领域 电机 的 特殊 要 求 。 公 
司 投资 约 200 万 元 进一步 扩大 磁 层 压板 材 的 生产 能 力 ,使 
生产 能 力 达到 1 000va, 可 基本 满足 国内 市 场 的 需求 ,同时 
开发 国际 市 场 ,以 实现 产值 5 000 万 元 ,利润 1 500 万 元 的 
目标 。 

招 远 金宝 电子 有 限 公司 研 制 开 发 的 亚麻 油 改 性 XPL 8 
铜板 ,被 列 入 2004 年 山东 省 技术 创新 重点 项 目 计 划 ,2005 
年 10 月 通过 了 山东 省 经 贸 委 组 织 的 鉴定 验收 ,2005 年 该 项 
目 投 产 新 增 利润 400 万 元 。 公 司 根据 欧盟 公布 的 《限制 电 
子 电器 设备 使 用 某 些 有 害 物质 指令 》(ROHS 指令 ) ,研制 开 
发 的 环保 型 FR 一 1 JE AR ,被 列 人 2004 年 度 国家 机 电 产 品 
出 口 研发 资金 项 目 计划 ,2005 年 9 月 通过 国家 商务 部 验收 ， 
现 已 批量 供应 市 场 。 

广东 生 益 科技 股份 有 限 公 司 研 制 开 发 的 环保 高 Tg 
(170% ) 环 氧 玻 纤 布 基 覆 钢 箔 层 压 板 与 粘 结 片 ,是 2005 年 
度 国家 重点 新 产品 项 目 , 其 产品 主要 性 能 :Tg(SDC)165 + 
5T ,具有 优异 的 耐 热 性 (T 一 300 > 30min) A Z HRR 
数 、 低 吸水 率 和 耐 CAF 功能 , 且 在 后 段 的 PCB 加 工 中 ,适当 
调整 加 工人 参数 ,可 以 获得 与 FR—A 相似 的 加 工 性 能 。 公 司 
研制 开发 的 高 Tg 低 介 电 常数 覆 铜 板 及 粘 结 片 是 2005 年 度 
广东 省 重点 新 产品 项 目 ,其 板材 主要 性 能 :Tg 2107C 、 介 电 常 
数 3.7.、 介 质 损耗 小 于 0. 008 ,产品 主要 用 于 制作 高 速 数字 
领域 通讯 背 板 等 。 公 司 另 一 新 产品 Tg150C 、 低 CTE 环 氧 
玻 纤 布 基 履 铜板 及 粘 结 片 , 比 传统 FR 一 4 TECSRUBCRUR er 3 
性 优异 .更 低 Z 轴 CTE 的 性 能 , 通 孔 可 靠 性 和 而 CAF PEDE 
异 且 加 工 性 良好 ,性价比 优异 ,板材 满足 IPC 关于 无 铅 化 的 
覆 铜 板 的 标准 要 求 ,主要 应 用 领域 为 无 铬 工艺 下 的 汽车 用 
PCR .中 高 多 层 PCB 及 HDI 等 。 

浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 研制 开发 的 低 分 解 . 耐 高 
温 有 机 硅胶 粘 剂 ,主要 用 作 云 母 板 胶粘剂 ( 耐 高 温 云母 板 ) ， 
2005 年 11 月 通过 了 浙江 省 科技 厅 的 科学 技术 成 果 鉴 定 。 
该 项 目 完成 后 已 形成 850v/a 的 规模 ,产品 性 能 达到 国内 先 
进 水 平 ,可 以 替代 昂贵 的 进口 产品 ,解决 了 高 档次 有 机 硅胶 
粘 剂 的 国产 化 供应 问题 。 主 要 性 能 参数 为 : 固 含量 51% iR 
HE SAmPa * s(203% ) ;干燥 时 间 (200%C € 1C ) 30min ; 热 失 重 
(200% ,96h)3.8% 。 公 司 研 发 的 高 性 能 增强 增 韧 无 机 纳米 





粒子 复合 改 性 PP 板材 ,于 2005 年 11 月 通过 了 浙江 省 科技 
厅 的 科学 技术 成 果 鉴 定 。 该 产品 已 形成 年 产 2 000t 的 生产 
规模 ,2005 年 产量 达 931t, 实现 利税 254 万 元 。PP 板材 能 
代替 钢 或 木板 ,作为 结构 材料 广泛 应 用 于 化 工 、 建 材 、 家 用 
电器 、 车 辆 制造 、 仪 器 仪表 等 领域 。 产 品 性 能 达到 国内 先进 
水 平 , 主 要 性 能 参数 : 拉 伸 强度 31MPa 弯曲 强度 43.7MPa、 
冲击 强度 40. SkJ/m" 、 维 卡 软化 点 146.4% 。 

西安 西 电 电 工 材料 有 限 责 任 公司 研制 开发 的 5440— 
IK 快 固化 粉 云 母 带 , 是 在 专用 的 制造 云母 带 设备 上 ,采用 
新 型 胶粘剂 淄 溃 高 质量 的 粉 云母 纸 及 电工 无 碱 玻 璃 布 ,经 
烘焙 、 收 卷 、. 切 割 而 成 的 。 由 于 在 制造 过 程 中 ,严格 选 定 胶 
粘 剂 的 固 含量 粘度 ,设备 温度 范围 ,速度 范围 ,从 而 保证 了 
快 男 化 带 的 高 质量 。 其 主要 技术 参数 :云母 含量 (85 +5)g/ 
m ; 胶 含 量 75 ~ 85g/m ;玻璃 布 含量 36 ~ 44g/m T AJ S 
1.5; BARJE z 45MV/Zm; d fit 58 BE z 100N/ 10mm; 胶 化 时 
Hj 1 2 5min(1707C x 1*C [B] L3: ) ,10 - 40min( 130'C. € 1C 7] 
Jk). 。 固 化 后 :介质 损耗 常态 过 1.0% ,1559C «3. 096 , 2$ 
HE SR HE : (AAM) A 2 200MPa ,1559C 2 50MPa ; (横向 ) 常态 
z:180MPa,155*C 240MPa; 电气 强度 >50MV/m。 铝 排 试 样 
和 定子 线 棒 的 电气 性 能 满足 JB/DQ 3233 一 1987《 水 轮 发 电 
机 产品 质量 分 等 》 有 关 条 式 定 子 线 棒 优等 品 标准 的 要 求 及 
西门 子 公 司 对 三 峡 线 棒 的 相关 指标 要 求 。5440 一 1K 快 固 
化 粉 云母 带 突出 特点 是 使 用 方便 ,不 需 改变 使 用 厂家 (电机 
三) 的 工装 及 工艺 过 程 , 比 传统 产品 缩短 模压 时 间 172. 以 
上 ,就 可 达到 固化 的 效果 ,节能 降 耗 。 

许昌 许 绝 电工 有 限 公 司 研 制 开发 的 390 耐 高 温 层 压板 
玻璃 布 管 是 由 电子 级 无 碱 玻璃 纤维 布 经 耐 高 温 纳 米 树脂 浸 
渍 热 卷 处 理 , 固 化 加 工 而 成 的 绝缘 材料 , 耐 温 高 达 35070 , 广 
证 用 于 制作 军工 .电气 、 电 机、 航天 设备 及 焊接 设备 绝缘 结 
构 零 部 件 。 其 主要 技术 指标 : 密度 宕 1. 608cm ;弯曲 强度 
(常态 ) 2117. 6MPa; FA 28 HE 268. 8MPa; 89 HJIR = 19.8 
MPa; 体积 电阻 率 ( 常 态 ) 21.0 x 105MQ *: m, (AKE) 
1.0x103MQ - m,180% =1.0 x103MQ . m, 

质量 及 标准 

(1) 质 量 及 质量 管理 

机 械 工 业 电 工 材 料 产品 质量 监督 检测 中 心 2005 年 检 
测 各 类 绝缘 材料 近 500 批 次 。 检 测 结果 表明 绝缘 材料 产品 
的 总 体质 量 与 上 年 相 比 有 所 提高 ,并 且 出 现 许 多 新 型 的 改 
进 型 绝缘 材料 。2005 年 许多 用 户 厂 家 为 出 口 产品 选择 配套 
绝缘 材料 时 ,要 求 按 国 外 标准 如 ASTM 标准 、 欧 洲 标准 等 进 
行 检 测 ,这 进一步 表明 随 着 技术 的 发 展 ,为 满足 国际 市 场 需 
求 ,对 材料 性 能 的 要 求 越 来 越 高 。 

2005 年 四 川 东 材 企 业 集 团 公司 围绕 “优质 低 价 ,服务 
满意 , 创 ' 东方 名牌 "的 质量 方针 ,以 产品 质量 为 重心 ,开展 
“加 强 管理 ,提高 产品 质量 ,提高 用 户 满意 度 ” 活动 ,不 断 完 
善 质量 保证 管理 体系 ,提高 产品 的 适用 性 。2005 年 公司 获 
得 四 川 省 质量 效益 型 先进 企业 、 四 川 省 企业 AA 质量 信誉 
等 级 称号 ,其 电工 聚 酯 薄膜 获得 四 川 省 第 七 届 名 牌 产 品 称 
号 。2005 年 4 月 公司 通过 了 15014001 环境 管理 体系 认证 
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和 OHSAS18001 职业 健康 安全 管理 体系 认证 。 

(2) 标 准 化 工作 

全 国 绝缘 材料 标准 化 技术 委员 会 2005 年 度 开 展 了 3 
项 标准 制定 工作 ,已 完成 报批 稿 。 同 时 承担 2 项 国 军 标 
(GJB) 制 定 工作 。2005 年 在 国标 委 压 缩 标准 总 量 的 总 体 要 
求 基础 上 ,绝缘 材料 标 委 会 组 织 有 关 专 家 逐一 重新 复核 标 
准 后 ,确定 按照 产品 类 别 及 对 应 正 C 标准 的 关系 ,加 大 标准 
的 整合 力度 (包括 计划 项 目 ) ,彻底 解决 同类 产品 (对 应 TEC 
一 个 系列 标准 ) 有 不 同 编号 的 问题 , 既 解 决 了 历史 遗留 的 标 
准 编号 混乱 不 成 体系 的 问题 ,又 便于 今后 标准 的 查找 及 执 
行 。 经 过 清理 , 标 委 会 管理 的 国标 由 原来 的 和 2 个 减少 为 26 
个 (不 含 项 目 计 划 ) ,下 降 38% 。 根 据 清理 整顿 结果 ,对 后 


续 的 修订 ` 整 合 修订 进行 专项 研究 ,提出 以 采 标 为 基础 ,以 
完善 体系 为 目标 ,并 结合 国内 现 有 材料 品种 及 外 贸 需 求 进 
行 补充 完善 ,根据 逐一 落实 的 原则 争取 在 2 年 左右 完成 此 
项 工作 。 | 

由 于 众多 新 材料 的 出 现 、 受 以 往 采 用 前 苏联 标准 建立 
的 标准 体系 遗留 问题 以 及 IEC 本 身 标准 体系 的 不 完整 ( 材 
料 规范 ) 等 多 种 因素 的 影响 ,目前 建立 的 绝缘 材料 标准 体系 
难于 适应 技术 发 展 、 经 济 全 球 化 ,以 及 突破 贸易 技术 壁垒 等 
形势 要 求 ,因此 迫切 需要 加 速 建 立新 的 绝缘 材料 标准 体系 ， 
解决 标准 相对 滞后 的 问题 。 各 类 绝缘 材料 标准 存在 的 问题 
见 表 9。 


表 9 各 类 绝缘 材料 标准 存在 的 问题 


序号 材料 类 别 存在 问题 备注 


1 ARME 
2 无 溶剂 可 聚合 物 树脂 


产品 标准 不 全 


缺少 FAH 级 VPI 浸 沉 树脂 规范 ,缺少 于 式 变 夺 如 用 环 氧 


2005 ~ 2007 规范 中 批复 


浇注 胶 规 范 ,缺少 电子 封装 胶 规 范 ,缺少 粉末 涂料 规范 


3 BRE SUE 
4 软 管 


不 完整 ,产品 规范 均 为 行 标 


有 涂 层 编织 软 管 基本 齐全 ,但 需 整 合 ;缺少 无 涂 层 编织 软 


管 (玻璃 纤维 /PET 纤维 ) ;缺少 挤 出 软 管 ( 含 热 收缩 管 ) . 


层 压板 

层 压 板 / 棒 
单 丝 多 缠绕 管 
挤 拉 成 型 制品 


无 标准 (无 IEC 对 应 标准 ) 
无 标准 (无 IEC 对 应 标准 ) 


wo 00 Ny CN CA 


不 齐全 , 需 整 合 ,新 旧 体系 标准 并 存 
不 齐全 , 需 整 合 , 且 需 补充 卷 管 ( 干 变 用 ) 


塑料 无 热塑性 绝缘 塑料 GB 标准 ,无 热固性 非 玻 纤 增强 塑料 
GB 标准 , 玻 纤 增强 热固性 塑料 只 有 JB 且 不 齐全 ,缺少 


已 报 计划 


DMC.SMC 已 有 2005 ~2007 计划 ,2005 ~2007 
规划 中 已 有 采用 UL 一 94 方法 


有 关 塑 料 燃烧 着 火 安 全 方面 分 级 认证 用 标准 (如 UL) 


10 云母 
11 薄膜 需 整 合 ,缺少 金属 化 膜 规范 
12 Eu eh 
13 粘 带 缺少 材料 规范 
14 £F HER ZIU/ el 
合 纸板 及 皱纹 纸 为 行 标 。 
15 非 纤 维系 纸 / 制 品 无 标准 
16 陶瓷 /玻璃 无 标准 
17 橡胶 无 标准 
18 预 温 溃 材料 无 标准 
19 层 压 木 缺少 产品 规范 
20 绝缘 液体 缺少 硅油 .电缆 油 
21 电子 涂料 无 标准 
22 玻璃 布 / 带 / 强 ( 售 PET | 缺少 产品 规范 


交织 收缩 市 ) 


针对 表 9 中 出 现 的 问题 ,绝缘 材料 标 委 会 认为 在 体系 
建立 方面 要 有 重点 ,应 结合 市 场 需求 ,逐步 地 完善 ,并 与 其 
他 行业 专业 标 委 会 建立 合作 机 制 ,共同 促进 标准 制定 进程 。 
基本 建设 及 技术 改造 ”2005 年 绝缘 材料 行业 固定 资产 
实际 投资 额 29 049 万 元 ,其 中 用 于 技术 改造 的 资金 080 
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需 整合 云母 带 ,体系 中 无 CB; 需 补充 二 杀 醚 树脂 云母 带 


金属 化 膜 已 列 人 2005 ~ 2007 规划 


产品 规范 为 卫 , 需 补充 SMS.SHS,ADMAD 材料 等 


缺少 电容 器 纸 `. 电 缆 纸 、 变 压 器 纸 . 刚 纸 等 产品 规范 , 层 


2005 ~ 2007 规划 中 已 列 绝缘 子 用 硅 橡 胶 
F 级 DMD 预 漫 料 \H 级 SHS 及 GHG 和 无 续 
带 已 列 入 2005 ~2007 规划 


万 元 。 全 年 完成 基本 建设 投资 15 657 万 元 ,更 新 改造 投资 
5 840 万 元 。2005 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 基本 建设 技术 
改造 投资 情况 见 表 10。2005 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 技 
术 改 造 项 目 及 效果 见 表 11。 


X10 2005 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 基建 技术 改造 投资 情况 (单位 :万 元 ) 


基本 建设 f 技术 改造 








企业 名称 
投资 计划 | 投资 完成 数 


东 材 企业 集团 公司 

西安 西 电 电 工 材 料 有 限 公司 
广东 生 益 科技 股份 公司 
山东 四 达 工 贸 股 份 有 限 公司 
许昌 市 许 绝 电 工 有 限 公 司 
宁波 市 鄞州 高 桥 工 贸 公司 
浙江 荣 泰 绝缘 材料 有 限 公 司 
山东 哇 祥 电工 电气 有 限 公司 
苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公司 
江苏 亚 宝 绝缘 材料 有 限 公司 
江苏 冰 城 电 材 有 限 公司 
江阴 沪 隆 绝缘 材料 三 

上 海 亚 合成 材料 有 限 公 司 


RU 2005 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 技术 改造 项 目 及 效果 







招 远 金宝 电子 有 
限 公司 


2007 年 
800 Jj m^/a 环保 型 覆 铜 板 


江苏 亚 宝 绝缘 材 


E A 


该 项 目 是 列 人 国家 “863 计划 ”的 重点 建设 项 目 。2000 年 被 批准 为 国家 “863” 

高 档 电解 铜 稍 生产 线 扩 产 改 造 | 产业 化 示范 工程 ,并 于 2001 年 投产 。2004 年 该 生产 线 进行 了 扩 产 改造 ,2005 年 
改造 结束 ,新 增产 量 2 500t, 新 增 销售 收入 1.2 亿 元 

, 针对 公司 现 有 的 3 条 覆 铜 板 生产 线 进行 扩 产 改造 ,产量 分 别 比 上 年 增长 5.6%、 

2005 年 8 月 ,投资 1.18 亿 元 (总 投资 额 ) ,建设 年 产 800 7j m^ 的 环保 型 覆 铜 板 

生产 线 。 该 项 目 计划 分 两 期 进行 ,一 期 计划 于 2006 年 9 月 完工 ,二 期 计划 于 


7 月 完工 。 目 前 一 期 工程 厂房 建设 和 设备 订货 基本 完成 ,计划 2006 年 上 


半年 完成 设备 安装 ,9 月 投产 运行 。 二 期 工程 计划 于 2006 年 下 半年 动工 ,2007 
年 7 月 投产 运行 。 投 产后 ,可 年 增 销售 收入 6 亿 元 ,新 增 利税 6 000 万 元 ,利润 
4 500 万 元 ,出口 创汇 3 500 万 美元 

2005 年 计划 总 投资 3 000 万 元 ,其 中 国定 资产 设备 投资 2 200 万 元 ,基础 建设 
1 200Wa 幅 宽 1 200mm 双 轴 定 | 及 房屋 总 投资 800 万 元 。 实 际 当 年 已 投入 2 500 万 元 ,其 中 设备 投资 1 700 万 元 ， 


料 股份 有 限 公 司 [E] E fr REPRE IE ECL RR 基础 建设 投资 800 万 元 。 预 计 2006 年 5 月 投产 ,可 年 新 增产 值 5 500 万 元 ,利税 





1 000 万 元 


高 性 能 化 (增强 、 增 韦 ) 无 机 纳 | 该 项 目 完成 改造 时 间 为 2005 4E 5 A, 现 已 全 面 投产 , 预计 2006 年 形成 
浙江 荣 泰 科技 企 | 米粒 子 复合 改 性 PP 板材 1 800t/a 的 生产 能 力 ,新 增产 值 2 000 万 元 ,利税 300 万 元 


\ a 2005 年 1 完成 改造 ， ,形成 3$0ta ， 
业 有 限 公 司 低 分 解 耐 高 温 有 机 硅胶 糙 痢 年 1 月 项 目 完 成 改造 , 现 已 全 面 投 产 ,形成 的 生产 能 力 ,新 增产 值 


2000 万 元 ,利税 700 万 元 


山东 省 呈 祥 电工 MAMRE A H m 


该 产品 研制 开发 后 ,通过 了 武 高 所 检验 ,得 到 客户 认可 。 现 已 形成 一 定 生产 规 


电气 有 限 公司 500 万 支承 插 式 电线 支架 生产 | 该 产品 主要 在 电线 中 起 支撑 作用 ,产品 设计 新 颖 ,已 申请 专利 ,并 形成 一 定 生 
项 目 产 规 模 


TJ114 一 5F 级 无 溶剂 浸渍 漆 的 | 2005 年 9 月 完成 扩 产 改造 ,设计 投产 能 力 5007a ,已 投产 能 力 2007av 产值 
株洲 时 代 电 气 绝 | 改进 300 万 元 ,利税 30 万 元 


ü 2005 年 12 月 完成 。 设 i 200 t/a, 50 t/a; 元 ， 
缘 有 限 责任 公司 环 氧 少 胶带 的 开发 ME 设计 投产 能 力 200 Ya, 已 投产 能 力 a; J^ 4H 300 万 元 


宁波 市 要 州 高 桥 T. 改造 DMD EA EU BUE" DMD 复合 材料 10 000 877, 2005 FREA 
工 贸 公司 DMD 生产 线 关键 没 备 技术 改造 | 产值 10 705 万 元 ,销售 收入 10 300 万 元 ,利润 959 万 元 


对 外 合作 ”2005 年 株洲 时 代 电 气 绝缘 材料 有 限 公 司 引 
进 耐 高 温 尘 包 线 漆 生产 技术 并 实现 产业 化 ,引进 时 间 为 2005 
年 1 月 ,2005 年 10 月 投产 ,材料 国产 化 率 为 85% 。 四 川 东 材 
企业 集团 公司 从 意大利 龙 沙 公 司 引进 聚 酯 树脂 及 塑料 配方 ， 
经 过 2 年 多 消化 吸收 ,2005 年 材料 国产 化 比例 为 90% 。 


行业 发 展 目标 

(1) 总 量 目 标 

预计 到 2010 年 全 国 绝缘 材料 产量 达到 28.3 万 +, 工业 
总 产值 达 80.94 亿 元 ,产品 出 口 量 占 总 产量 的 33% 。 行 业 
总 体 经 济 效 益 达 到 机 械 工业 的 平均 水 平 。2010 年 各 类 绝缘 
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材料 目标 产量 见 表 12, 
表 12 2010 年 各 类 绝缘 材料 目标 产量 


预计 产量 (b | 其 中 :出 口 量 (t) 


46 000 3 000 


















28 SR ME JEE 


浸渍 纤维 制品 10 000 1 500 
层 压 制品 105 000 75 000 
电工 塑料 69 000 10 400 
云母 制品 7 000 2 000 
薄膜 及 复合 材料 36 000 8 500 

10 000 1 000 


283 000 101 400 


(2) 产 品 结构 调整 目标 
重点 发 展 发 电 设备 用 FH 级 绝缘 材料 (特别 是 高 导热 
绝缘 材料 ) ,使 之 在 较 高 水 平 上 满足 国内 市 场 需 求 而 不 需 进 


口 ,并 争取 成 为 出 口 产品 。 

重点 发 展 节能 、 节 材 、 无 污染 少 污染 的 无 溶剂 . 少 溶剂 
漆 和 水 溶性 漆 , 使 无 深 剂 梁 达 到 漆 类 总 量 的 20% 。 | 

重点 支持 和 发 展 出 口 最 大 的 履 铜 稍 板 ,特别 是 软 性 板 
A5 rA TRE TE. 2G pa ELA RE b TL. 6 P3 BELA ES Hc, f 
履 铜 钉 板 出 口 量 达 到 6.5 万 to 

重点 支持 和 发 展 电 工 塑料 、 薄 膜 及 复合 材料 出 口 产品 
(特别 是 无 疯 阻 燃 树 脂 和 塑料 ) ,使 之 成 为 出 口 增长 点 ,年 出 
口 量 分 别 达 到 10 400t 和 8 5001, 

重点 支持 和 发 展 牵引 电机 、 变 频 电 动机 、 特 种 电动 机 电 
器 用 耐 热 性 绝缘 材料 (如 180.200.220 级 ) ,满足 应 用 行业 
的 新 要 求 。 

“十 一 五 ”期 间 要 改造 或 淘汰 部 分 老 产 品 ,发 展 一 批 新 产 
品 ,使 高 新 技术 产品 品种 数 占 品种 总 数 的 20% 。 重 点 发 展 ， 

(与 大 型 发 电 设备 配套 的 关键 绝缘 材料 (高 性 能 超 厚 云母 
纸 和 超 薄 云母 纸 、 高 导热 云母 带 、 高 性 能 级 多 胶 粉 云母 带 、 高 
强度 高 云母 含量 了 级 少 胶 粉 云母 带 及 VPI 浸渍 漆 等 )。 


(2750kV 输 变 电 设备 和 无 油 化 配 电 设备 用 关键 绝缘 材 
料 ( 高 强度 高 延伸 率 绝缘 纸 . 耐 热 纤 维 纸 GU EF id i 
高 压 开 关 和 干 式 变压器 用 说 注 胶 及 配套 材料 ) 。 

号 中 小 型 电机 用 新 型 了 F.H、C 级 绝缘 材料 .变频 用 绝缘 
材料 \ 节 能 型 绝缘 材料 和 环境 保护 型 绝缘 材料 (F、H 级 VPI 
浸渍 漆 和 低温 快 固 化 浸 演 漆 、 高 固体 量 漆包线 潜水 溶性 谤 
溃 漆 .新 型 了 级 薄膜 及 H 级 闻 软 复合 材料 、H 级 合成 纤维 纸 
和 非 织 布 等 ) 。 

高 低压 电器 用 新 型 塑料 (智能 化 低压 电器 和 汽车 电 
器用 新 型 热固性 塑料 、 增 强 型 热塑性 塑料 和 高 压 电 器用 而 
电弧 塑料 等 ) 。 

吧 高 档 电 子 绝缘 材料 ( 低 介 电 常 数 和 低 介质 损耗 覆 铀 
销 板 `.CEM - 3 MAEA ETAREN t 
性 覆 钢 销 板 .无 两 阻 燃 覆 铜 箱 板 、 高 性 能 封装 材料 等 ) 。 

(@) 环 保 型 家 电 绝 缘 材 料 ( 粉末 涂料 、 无 溶剂 漆 、 少 溶剂 
漆 或 水 溶性 漆 等 ) 。 

[ 扎 稿 人 :桂林 电器 科学 研究 所 孙 瑛 ” 审 稿 人 :桂林 电 
BC SESETC PERDE E) 


生产 发 展 情况 据 电工 合金 分 会 对 主要 企业 的 统计 ， 
全 行业 的 产量 及 产值 继续 保持 增长 ,工业 总 产值 约 352 000 
万 元 , 比 上 年 增长 20.1% 。2005 年 电工 合金 重点 骨干 企业 
的 主要 经 济 指标 及 产品 产量 见 表 1。 


表 1 2005 年 电工 合金 重点 骨干 企业 的 主要 经 济 指标 及 产品 产量 













浙江 福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 
杭州 永 磁 集团 有 限 公司 

安平 县 飞 畅 电 工 合金 有 限 公司 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 

桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 
中 希 合金 有 限 公司 

重庆 川 仪 一 广 

ERARE BARAN 

浙江 天 银 合金 技术 有 限 公司 

北京 机 床 电器 有 限 责任 公司 










Dm 中 


je 
ec 


产品 分 类 产量 2005 年 分 会 内 企业 银 基 电 触 头 材料 
(线材 、 片 材 ) 产 量 750t( 估 计 全 国 总 量 900t) , 比 上 年 增长 
15. 496 ; 铜 基 触 头 材 料 ( 主要 为 CuW 和 触 头 ,不 含 真空 开关 用 
触 头 ) 约 320t, 比 上 年 增长 28% ;真空 开关 用 和 触 头 材料 ( EE 
要 为 CuCr 系列 ) 产 量 约 210 万 片 , 比 上 年 增长 21% ;其 他 电 
工 合金 材料 (包括 换 向 器 用 银 铜 合金 、 热 双 金 属 和 焊料 等 ) 
2 6 400t, 比 上 年 增长 39% ;铸造 铝 镍 销 磁 钢 2 900t, 产 量 与 
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产量 (t) 工业 总 产值 (万 元 ) 












利润 总 额 (万 元 ) 
314 33 985 
18 099.6( 万 只 ) 
4 500 
900 
90( 不 含 铜 基 ) 
103 


637 
35] 
858 
1 005 
649 






63 
73 
41 


363 
524 
104 











上 年 相当 。2005 年 电工 合金 分 类 产量 见 表 2。 
R2 2005 年 电工 合金 分 类 产量 











电 触 头 材料 
银 基 触 头 材料 

铀 基 坝 头 材料 (不 含 真空 触 头 ) 

真空 触 头 材料 


750 
320 


(8) 








MA d: 
热 双 金属 
其 他 
磁 钢 产品 
铸造 AINiCo 永 磁 


800 
1 100 





市 场 及 销售 2005 年 分 会 企业 产品 销售 收 人 约 330 000 
万 元 ,利润 总 额 约 6 000 万 元 ,出 口 创汇 约 2 800 万 美元 。 
2005 年 国内 销售 收入 前 10 名 企业 见 表 3,2005 年 电工 合金 
产品 出 口 创汇 企业 见 表 4。 


表 3 2005 年 国内 销售 收入 前 10 名 企业 















浙江 福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 
杭州 永 磁 集 团 有 限 公 司 

安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公司 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 

桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公 司 
中 希 合金 有 限 公 司 | 
重庆 川 仪 一 厂 

靖江 市 泰 力 有 色 合 金 实业 有 限 公司 
浙江 天 银 合金 技术 有 限 公司 
北 束 机 床 电 器 有 限 责 任 公司 
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序号 
















杭州 永 磁 集 团 有 限 公司 
佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 

中 希 合金 有 限 公 司 
重庆 川 仪 一 广 

浙江 柱 达 合 金 材料 股份 有 限 公司 
天 水 长 城 电工 器 材 厂 





铜 钨 触 头 


-<l CM tU A oL M 一 


器 触 头 厂 | 
桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公 司 | 钢 铬 触 头 

从 2005 年 整个 行业 的 生产 形势 看 ,尽管 总 产量 、 工 业 
总 产值 及 销售 收入 比 上 年 有 较 大 幅度 的 增长 ,但 由 于 原 材 
料 ( 主要 是 白银 和 铜 ) 价格 大 幅 上 涨 , 全 行业 利润 总 额 较 上 
年 大 幅 下 降 ,降幅 40% 。 

银 基 电 触 头 材料 是 电工 合金 行业 最 主要 的 产品 ,其 产 
值 和 销售 收入 约 占 全 行业 的 80% 。 从 分 会 内 银 基 电 触 头 材 
料 的 统计 结果 看 , 银 氧 化 锅 电 触 头 材料 占 比 最 大 , 约 为 
40% ; 银 镍 约 占 24% ; 银 氧化 锡 材 料 约 占 1396 ;其 他 银 基 电 
触 头 材料 (包括 银 氧 化 锌 、 银 石墨 . 银 碳 化 钨 和 细 唱 银 等 ) 约 
占 23% 。 与 历年 的 统计 结果 相 比 ,尽管 银 氧 化 锅 材 料 的 比 
例 有 所 降低 ,但 其 产量 近 3 年 来 维持 在 300t 上下。 欧盟 《 限 
制 电子 电气 设备 使 用 某 些 有 害 物质 指令 》( ROSH 指令 ) 对 
最 主要 的 银 基 电 触 头 材料 即 银 氧化 锅 电 触 头 材料 的 使 用 提 
出 限制 ,作为 银 氧 化 锅 材 料 的 主要 替代 品 , 银 氧化 锡 材 料 昌 
然 所 占 比 例 增加 不 多 ,但 产量 增幅 较 大 ,2005 年 产量 接近 
100t, 比 上 年 增加 约 35t, 增 幅 为 55%。 但 从 全 部 银 基 电 触 
头 材料 来 看 ,产品 结构 没有 质 的 变化 。 银 氧化 锡 材 料 的 市 
场 份 额 不 大 ,主要 基于 以 下 几 方 面 原因 : 

(1) 价 格 因素 。 由 于 银 氧 化 锡 材料 的 生产 工艺 比 银 氧 
CARR , 银 含量 相同 的 两 种 材料 , 银 氧化 锡 材 料 每 千克 高 

















铝 镍 狂 磁 钢 .多 钴 磁 钢 
热 双 金 属 . 银 基 触 头 、 银 铜 带 


上 海 电器 股份 有 限 公司 人 民 电 器 厂 电 | 银 铜 组 件 、 银 基 触 头 





918 500 
311 000 


银 基 触 头 
铝 镍 销 磁 钢 .电机 
银 铜 合金 
热 双 金属 
银 基 触 头 
银 基 触 头 
复合 带 材 
银 基 触 头 
银 基 触 头 
银 焊 料 








768 800 
678 600 
812 800 
224 500 
653 800 
1 133 300 
160 500 

















创汇 额 
出 口 国 家 和 地 区 (万 美元 ) 
美国 日本、 韩国 、 和 荷兰、 瑞士 及 中 国 港 台 地 区 | 约 1 800 
209 
135 
117 
102 
65 
38.8 











美国 .韩国 .瑞士 、 俄 罗斯 
韩国 巴西 .印度 及 中 国 港 台 地 区 
韩国 德国 \ 奥 地 利 及 中 国 香港 







出 约 80 元 。 男 外 由 于 银 氧化 锡 材 料 硬 度 高 , 制 打 锦 钉 型 触 
关 时 对 模具 要 求 高 且 对 模具 损耗 大 ,成 本 增加 。 


(2) 性 能 偏 低 且 工艺 不 稳定 。 包 氧化 锡 材 料 在 机 械 物 
理性 能 、 金 相 组 织 等 静态 性 能 和 电气 性 能 方面 ,无 论 是 与 发 
达 国 家 相 比 还 是 离 用 户 要 求 均 有 一 定 差 距 , 且 不 同 批 次 的 
产品 性 能 差异 较 大 ,用 户 觉得 还 是 使 用 传统 的 银 氧 化 馈 材 

(3) 限制 使 用 银 氧 化 锅 材 料 的 法 规 尚 未 出 台 。 尽 管 欧 
盟 早 于 2003 年 2 月 就 公布 了 RoSH 指令 WEEE 指令 ,但 由 
于 技术 水 平 上 的 差距 ,我 国 尚未 出 台 严 格 限制 使 用 银 氧 化 
锅 材 料 的 法 规 。 另 外 ,由 于 市 场 的 需求 , 银 氧 化 锅 材 料 仍 有 
生存 空间 ,预计 在 3 ~5 年 内 这 种 状况 不 会 有 太 大 的 改变 。 

科技 成 果 及 新 产品 上 海 电 兹 科学 人 研究 所 (集团 ) 有 限 
公司 的 CS 型 粉 未 银 氧 化 锡 电 触 头 材料 获得 中 国 机 械 工 业 
联合 会 和 机 械 工 程 学 会 联合 组 织 的 “中 国 机 械 工 业 科 学 技 
术 奖 ”三 等 奖 。 

杭州 永 磁 集 团 有 限 公 司 的 高 磁 能 积 、 高 矫 闫 力 狗 销 永 
RE Pk RES ERR 7] 8 2s lc PX ( N38UH ) gk R DR F 2005 年 8 
月 通过 杭州 市 科技 局 主持 的 鉴定 ,年 生产 能 力 分 别 为 30 万 
只 和 100 万 只 。 
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佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 的 科研 项 目 特殊 电阻 系列 
热 双 金 属 获 广东 省 科技 进步 三 等 奖 。 该 系列 产品 的 开发 成 


功 , 对 提高 我 国 在 热 双 金 属 领域 的 生产 水 平和 产品 质量 的 - 


稳定 性 ,起 到 了 重要 作用 ,获得 了 较 大 的 经 济 效益 和 社会 效 
益 。 

中 希 合 金 有 限 公 司 的 银 镍 (30)/ 铜 复合 粉末 触 头 、 银 碳 
化 钨 (12) 石 墨 (3)/ 铜 复合 粉末 触 头 、 低 银 特种 合金 触 头 、 
纤维 状 银 石墨 镍 粉末 触 头 、. 银 氧化 锡 稀 土 片 状 触 头 、 银 氧化 
锡 氧 化 钢 稀土 片 状 触 头 、 银 氧化 锡 稀 土 线材 及 银 氧化 锡 氧 
化 钢 稀土 线材 于 2005 年 10 月 通过 浙江 省 经 贸 委 主持 的 鉴 
定 ,年 生产 能 力 2 ~10t。 

重庆 川 仪 一 厂 的 科研 项 目 新 型 环保 型 复合 材料 获 重庆 
市 “科技 进步 一 等 奖 ”, 这 种 材料 可 替代 含 锅 的 复合 材料 , 具 
有 优良 的 环境 相 容 性 ,是 新 一 代 双 层 、 三 层 高 档 微 电机 用 换 
向 器 复合 材料 。 该 公司 的 新 产品 一 一 AgNi10/T2/AgNi10， 
HALAB EH, CuNi 系列 低 电阻 发 热 材 料 , 含 包 高 铀 
复合 材料 及 4J49 膨胀 合金 材料 于 2005 年 底 通过 鉴定 并 投 
产 。 

天 水 长 城 电工 器 材 厂 的 新 产品 SOOkV 断路 器 CuW fih 





头 于 2005 年 12 月 通过 甘肃 省 国资 委 主 持 的 鉴定 ,年 生产 
能 力 20t。 

安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公 司 的 新 产品 离子 注 人 法 触 
头 材料 于 2005 年 2 月 通过 河北 省 科技 厅 主 持 的 鉴定 ,年 生 
产能 力 为 2. St。 

桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公 司 的 新 产品 一 一 继 
电器 接触 器 专用 高 可 靠 复 合 材料 通过 桂林 电器 科学 研究 
所 主持 的 鉴定 。 

福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 的 新 产品 一 一 银 氧化 锡 片 
状 触 头 材料 于 2005 年 10 月 通过 浙江 省 经 贸 委 和 浙江 省 科 
技 厅 主持 的 鉴定 ,已 能 小 批量 生产 。 该 产品 被 评 为 省 级 新 
产品 \ 省 级 高 新 技术 产品 ,产品 性 能 达到 国际 先进 水 平 。 该 
公司 的 “ 银 氧化 锌 线材 ” 列 和 人 了 省 级 新 产品 计划 、 省 级 技术 
创新 项 目 ,2005 年 底 已 开发 成 功 。 公 司 还 建立 了 浙江 省 博 
士 后 科研 工作 站 。 

质量 及 标准 电工 合金 分 会 内 先后 已 有 近 20 个 企业 
通过 IS09001: 2000 质量 管理 体系 认证 ,2005 年 电工 合金 分 
会 通过 1509001: 2000 质量 管理 体系 认证 的 企业 见 表 5。 





表 5 2005 年 电工 合金 分 会 通过 ISO9001: 2000 质量 管理 体系 认证 的 企业 












中 希 合 金 有 限 公 司 
重庆 川 仪 一 三 

A REBER ZHE 
EARE A das) 


2005 年 浙江 福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 的 “ 福 达 牌 ” 
银 基 电 触 头 材 料 获得 了 “浙江 名 牌 产品 ”称号 , 其 "FE- 
CUND ”英文 商标 分 别 获 温州 市 和 乐清 市 知名 商标 。 

上 海 电器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 三 电 器 触 头 分 厂 的 
DW45 断路 器 触 头 和 CM1 灯 路 器 触 头 材料 获 中 国电 器 工业 
协会 颁发 的 "质量 可 信 产 品 推介 "证书 。 

安平 飞 畅 电工 合金 有 限 公 司 获 高 新 技术 企业 证 书 ( 编 
号 :0113011B2008 ) 。 

中 硕 合 金 有 限 公 司 获 计量 检测 体系 合格 证 书 (编号 : 
(2005) 量 企 ( 温 ) 字 (061 ) 号 ) 和 标准 化 良好 行为 证 书 ( 编 
号 ;BTX(2005)013 号 ) 。 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 获 高 新 技术 企业 认定 证 书 
(编号 :0144006B0034)。 

沈阳 金 纳 新 材料 有 限 公 司 获 高 新 技术 企业 证 书 。 

由 全 国电 工 合金 标准 化 技术 委员 会 负责 修订 的 国家 标 
准 GB/T 17951 一 200$《 硬 磁 材 料 一 般 技 术 条 件 》 于 2005 年 
9 月 19 日 发 布 ,2006 年 6 月 1 日 实施 。GB/T 17951 等 效 
(修改 ) 采 用 IEC 60404 一 -8 一 1: 2000 及 其 修正 案 (2004) , 规 
定 了 主要 硬 磁 材 料 磁 特 性 和 尺寸 公差 要 求 ,是 硬 磁 材 料 内 
外 贸易 的 重要 技术 标准 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2005 年 ,由 于 原材料 价格 大 幅 
上 涨 ,全 行业 用 于 基本 建设 及 技术 改造 的 资金 约 4 000 万 
元 , 仅 为 上 年 度 的 一 半 。 新 增 固定 资产 3 500 万 元 。 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公 司 在 2005 年 度 完成 银 钢 压 
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机 ` 空 压 机 和 退火 线 数据 系统 技术 改造 

桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 的 银 氧 化 锡 基 触 
头 材料 产业 化 技术 改造 项 目 于 2005 年 初 完成 ,设计 能 力 为 
年 产 100t 蔡 代 银 氧 化 钢 的 环保 型 银 氧化 锡 触 头 材料 , 现 已 
达到 月 产 1t 的 生产 能 力 。 

乐清 市 电工 合金 有 限 公司 投资 建设 环保 型 银 氧 化 锡 电 
触 头 生产 线 ,设计 投 产能 力 为 100Va, 现 已 达到 年 产 20t 银 
氧化 锡 电 触 头 材料 的 生产 能 力 。 

行业 活动 ”2005 年 ,中 国电 器 工业 协会 电工 合金 分 会 
完成 了 换届 选举 . 新 一 届 电 工 合金 分 会 由 62 个 会 员 单位 组 
成 ,桂林 电器 科学 研究 所 为 理事 长 单位 ,上 海 电器 科学 研究 
所 (集团 ) 公 司 、 沈 阳 造 币 厂 .浙江 省 冶金 研究 院 有 限 公 司 、 
杭州 永 磁 集 团 有 限 公司 为 副 理 事 长 单位 ,北京 机 床 电器 有 
限 责 任 会 司 等 17 个 单位 为 理事 单位 。 

为 了 解 日 本 电 触 头 材料 行业 发 展现 状 和 资源 再 利用 技 
术 ,推动 我 国电 触 头 材料 行业 替代 银 氧 化 锅 技 术 的 发 展 , 寻 
求 技术 合作 的 可 能 性 ,2005 年 7 月 21 ~30 日 ,中 国电 器 工 
业 协 会 和 电工 合金 分 会 共同 组 织 了 22 个 电工 合金 相关 企 
业 赴 日 本 进行 针对 有 害 物 质 替代 和 资源 再 利用 的 技术 考 
察 。 先 后 考察 了 日 本 三 萎 HPSS 再 生 处 理 公司 、 田 中 贵金属 
工业 株式 会 社 湘南 工场 和 日 本 中 外 电气 工业 株式 会 社 , 拜 
访 了 日 本 电机 工业 协会 并 与 三 莹 物资 公司 进行 了 技术 交 
流 。 

为 提升 电工 合金 行业 的 市 场 竞 争 力 , 电 工 合金 分 会 积 


极 配合 中 国电 器 工业 协会 实施 品牌 战略 ,以 培育 中 国名 牌 
为 核心 ,以 科技 创新 为 动力 ,认真 做 好 "质量 可 信 产 品 " 推 介 
工作 。2005 年 电工 合金 分 会 推荐 了 上 海 人 民 电 器 股份 有 限 
公司 人 民 电 器 厂 电 器 触 头 分 厂 生 产 的 CMI 系列 塑 党 断路 
锅 触 头 材料 和 DWAS 智能 化 其 路 器 甬 头 材料 两 种 产品 ,经 
中 国电 器 工业 协会 组 织 相关 专家 审查 , 均 被 评 为 "质量 可 信 
产品 ”。 

【 扎 稿 人 :桂林 电器 科学 研究 所 谢 永 患 ” 审 稿 人 :桂林 
电器 科学 研究 所 陈 京 生 j 


生产 发 展 情 况 2005 年 ,在 我 国 整体 经 济 快 速 增长 的 
态势 下 ,国内 消费 增 势 强劲 ,家 电 行 业 保持 平稳 运行 。 从 总 
体 看 ,虽然 原材料 价格 持续 上 涨 ,关税 及 非 关 税 壁 人 又 不断 增 
加 ,但 我 国 的 家 电 产 品 产量 在 2005 年 仍然 保持 稳定 增长 ， 
多 数 家 电 商 品 销售 量 有 所 增加 。 据 国家 统计 局 统计 显示 : 
2005 年 家 用 电器 行业 产值 和 销售 收入 均 取 得 了 较 快 增长 ， 
全 年 家 用 电器 行业 工业 总 产值 超过 4 000 亿 元 。2005 年 家 
用 电器 产品 产量 见 表 1。 


表 1 2005 年 家 用 电器 产品 产量 
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2005 年 主要 家 电 产 品 中 , 洗 碗 机 和 电热 水 器 的 产量 增 
长 幅度 较 大 , 洗 碗 机 产量 为 81.41 万 台 , 比 上 年 增长 
55.57% ;电热 水 器 产量 771. 13 万 台 , 比 上 年 增长 45.67%; 
家 用 电热 烘 烤 器 具 产量 出 现下 降 , 比 上 年 下 降 4.6% 。 

市 场 及 销售 ”经 过 十 多 年 的 行业 洗 牌 ,我国 家电 市 场 
大 量 的 中 小 广 高 被 清洗 出 局 ,品牌 集中 度 日 渐 提 高 。 国 内 
一 批 家 电 巨 头 稳步 发 展 主 业 与 多 元 化 扩张 并 行 ,加 大 在 核 
心 技术 领域 的 投 人 和 创新 力度 ,图谋 以 技术 创新 扩大 市 场 
份额 。 而 外 资 商 业 力 量 也 不 断 加 深 对 我 国 市 场 的 渗透 。 

(1) 电 冰箱 :我 国电 冰箱 行业 目前 形成 了 稳定 的 市 场 结 
构 。2005 年 电 冰 箱 产 量 比 上 年 增长 2.6% ,销售 收入 却 增 





长 10% 以 上 ,这 种 现象 还 是 首次 出 现 。 主 要 因素 有 2 个 ,一 
是 原材料 的 连年 持续 上 扬 ,造成 冰箱 行业 整体 售 价 的 提高 ; 
二 是 二 次 购买 的 相对 理性 以 及 一 级 市 场 消费 水 平 的 提高 ， 
使 得 2005 年 冰箱 市 场 呈现 整体 的 升 趋势 ,中 高 端 等 创新 差 
异化 产品 销量 大 增 。 据 企业 年 度 报 表 , 美 的 集团 2005 年 电 
冰箱 产量 为 1 429 105 台 ,销售 量 为 1 426 043 台 。 

(2) 空 调 器 :2005 年 中 国 空调 器 的 国内 市 场 总 量 出 现 
明显 下 滑 , 出 口 量 与 2004 年 基本 持平 。 在 内 销 方 面 , 一 、 二 
级 市 场 需求 日 趋 饱和 而 三 、 四 级 市 场 的 开发 依然 困难 重重 ， 
政府 对 房地产 的 宏观 调控 在 很 大 程度 上 影响 了 空调 行业 的 
发 展 。 与 2004 年 相 比 ,2005 年 空调 行业 的 内 销量 有 所 下 
降 。 另 一 方面 ,外 销量 保持 稳定 增长 ,但 仍 面临 严峻 挑战 。 
反 屈 销 、 欧 盟 环保 指令 和 人 民 币 升值 压力 等 因素 都 对 中 国 
空调 器 出 口 有 着 负面 的 影响 。 

2005 年 空调 器 由 于 市 场 增 幅 趋 缓 ,加 上 生产 企业 生产 、 
销售 成 本 明显 上 升 ,整体 利润 空间 逐步 缩小 。2005 年 产销 
量 较 好 的 企业 有 格力 集团 、 海 尔 集 团 .美的 集团 等 。 例 如 美 
的 空调 2005 年 产量 为 1 159 万 台 , 销 售 量 为 1 129 万 台 。 

(3) 洗 衣 机 : 近 两 年 我 国 相继 实施 了 国标 GB/T 4288— 
2003《 家 用 电动 洗衣 机 》、 国 标 GB 12021. 4—2004 ( 电动 洗 
衣 机 能 耗 限定 值 及 能 源 效率 等 级 》 和 国标 GB 19606 一 2004 
《家 用 和 类 似 用 途 电器 噪声 限 值 》 ,对 洗衣 机 产品 的 性 能 
( 节 电 、 节 水 、 洗 净 率 等 ) 提 出 了 更 加 严格 的 要 求 ,促使 企业 
进行 技术 改革 。 

国家 标准 的 出 台 ,意味 着 消费 者 对 洗衣 机 的 选 购 有 了 
基本 的 保证 ,也 有 了 一 个 参考 。 不 同 标准 级 别 的 洗衣 机 产 
品 ,整体 性 能 的 不 同 , 再 加 上 整体 价格 的 上 涨 ,价位 相差 较 
大 ,导致 了 消费 群体 的 不 同 ,使 得 消费 层次 分 化 明晰 。 于 
是 ,如 何 界定 自己 产品 的 消费 群体 ,突显 产品 的 使 用 优势 成 
为 厂家 面临 的 又 一 考验 。 

由 于 钢材 、 塑 料 等 原材料 价格 大 幅 上 涨 ,不 管 波 轮 洗 衣 
机 还 是 滚 简 洗衣 机 、 大 容量 高 端 产 品 还 是 小 容量 低 端 产品 ， 
各 品牌 的 洗衣 机 产品 整体 平均 价格 均 上 涨 。 

国内 洗衣 机 市 场 长 期 以 来 主要 是 4 ~5kg 的 产品 , 占 社 
会 保有 量 的 70% ~ 8096 。 现 在 ,5kg 以 上 容量 洗衣 机 市 场 
每 年 以 10% 的 速度 递增 ,6kg 以 上 ( 含 6kg) 的 大 容量 洗衣 机 
已 占 洗衣 机 销售 总 量 的 20% ,并 且 以 每 年 15% 速度 增长 。 

高 端 市 场 上 , 滚 简 洗 衣 机 在 2005 年 掀起 了 一 股 不 小 的 
热潮 。 其 主要 原因 是 一 级 市 场 的 更 新 换代 ,而 一 级 市 场 的 
二 次 消费 者 往往 都 具有 比较 好 的 经 济 条 件 , 因 此 滚 简 洗 衣 
机 在 2005 年 的 销售 额 有 较 大 增长 。 但 波 轮 洗衣 机 在 很 长 
的 一 段 时 间 内 依然 是 我 国 洗衣 机 市 场 的 主力 ,产品 主要 是 
全 自动 波 轮 洗衣 机 。 

2005 年 洗衣 机 产销 量 较 好 的 企业 有 海尔 集团 .美的 集 
团 等 ,例如 ,2005 年 海尔 集团 生产 洗衣 机 650 万 台 ,美的 集 
团 生产 2 175 715 & ,销售 量 为 2 159 950 台 。 

(4) 电 饭 锅 ; 电 饭 锅 作为 广 受 欢迎 的 小 家 电 产 品 ,已 经 
普及 到 各 个 家 庭 。2005 年 全 国电 饭 锅 产量 4 893.08 万 台 。 
最 近 几 年 电 饭 锅 市 场 已 经 出 现 了 老式 电 饭 锅 逐渐 被 新 型 电 
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饭 保 所 取代 的 趋势 , 随 着 人 们 生活 水 平 的 提高 和 生活 节奏 
的 加 快 ,新 型 多 功能 的 电饭煲 越 来 越 受 欢迎 。 

目前 电 饭 锅 的 市 场 集 中 度 较 高 ,美的 .三角 、 松 下 和 苏 
泊 尔 四 大 品牌 已 经 占据 了 电饭煲 市 场 的 半壁 江山 。 美 的 集 
团 2005 年 电 饭 保 的 产量 10 736 954 台 , 销售 量 为 
10 329 473 台 ,位 居 行 业 前 列 。 

出 口 情 况 2005 年 中 国家 用 电器 出 口 在 人 民 币 汇率 升 
值 、 原 材料 价格 上 涨 的 不 利 情况 下 ,仍然 保持 较 快 增长 。 
2005 年 我 国 向 210 个 国家 和 地 区 出 口 家 用 电器 ,其 中 出 口 
额 超 过 千 万 美元 的 国家 和 地 区 有 87 个 ,出 口 额 为 215. 41 
亿美 元 ,其 中 美国 ,日 本 、 中 国 香港 位 居 前 三 。 

2005 年 家 用 电 兹 出 口 额 达 到 217. 58 亿美 元 , 比 上 年 增 
长 24.4% ,但 其 增长 速度 比 上 年 明显 回落 ,降幅 13. 5% 。 
而 从 家 电 出 口 的 月 度 情 况 看 ,2005 年 月 度 出 口 增幅 波动 比 
上 年 平稳 ,出 口 增长 幅度 明显 趋 缓 。 

在 出 口 地 区 中 ,亚洲 市 场 出 口 增幅 达到 31.1% ,出 口 额 
净 增 17.9 亿美 元 , 占 2005 年 家 电 出 口 增加 和 额 的 41.97%。 
在 对 欧洲 出 口中 ,对 欧盟 出 口 53. 53 亿美 元 , 比 上 年 增长 
996 , 占 对 欧洲 出 口 总 额 的 85.8% 。 此 外 我 国家 用 电器 对 北 
美洲 市 场 的 出 口 额 增幅 高 达 44% 。 

从 出 口 结构 方面 分 析 ,2005 年 家 用 电器 出 口 额 超 亿 美 
元 的 家 电 产 品 有 空 苦 闫 、 微 波 炉 、 吸 侍 器 . 电 风 书 . 电 炉 、 电 
咖啡 过 或 茶壶 、 电 时 斗 、 洗衣 机 、 电 吹风 以 及 电 饭 锅 等 产品 ， 
出 口 额 共 计 205. 75 亿美 元 , 占 全 年 家 电 出 口 总 额 的 
94. 56% 。 

在 出 口 价格 方面 ,2005 年 中 国 出 口 的 空调 、 电 冰箱 DE 
衣 机 微波炉 和 电 风 肩 等 产品 都 有 一 定 程度 的 上 涨 。 例 如 
电 冰 箱 2005 年 出 口 平均 单价 71. 67 美元 , 比 上 年 增长 
44.3% ;洗衣 机 2005 年 出 口 平均 单价 为 108.99 美元 , 比 上 
年 增长 16. 3696 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”海尔 集团 在 2005 年 开发 出 了 一 
系列 的 家 电 新 品 ,例如 不 用 洗衣 粉 的 洗衣 机 。 这 款 “ 上 自然 
洗 " 双 动力 洗衣 机 拥有 32 项 技术 专利 ,通过 独 有 的 电解 加 
“ 双 动 力 ” 技 术 可 实现 高 质量 、 优 越 性 能 和 低 污 染 排 放 、 保 护 
生态 环境 、 不 损害 人 体 健康 等 功能 。 

志高 空调 研发 的 带 燕 发 及 排水 功能 的 移动 空调 将 冷凝 
器 产生 的 冷凝 水 通过 循环 酒水 装置 均匀 地 淋 到 冷凝 器 上 
面 ,充分 利用 冷凝 水 的 潜能 ,对 冷凝 器 进行 冷却 ,将 风 冷 方 
式 及 辅助 水 冷 方 式 有 效 地 结合 起 来 ,大 大 提高 了 空调 器 的 
制冷 能 力 以 及 能 效 比 ,同时 该 产品 还 增加 了 全 目 动 的 排水 
功能 。 

江苏 海狮 机 械 集团 有 限 公 司 研制 了 石油 溶剂 烘 干 机 ， 
它 具 有 极 强 的 防爆 能 力 , 可 用 于 分 体式 石油 溶剂 干洗 机 衣 
物 洗 涤 后 烘 于 处 理 , 并 相应 推出 了 配套 的 真空 蒸馏 机 。 该 
产品 十 好 面积 小 ,具有 极 高 速率 的 大 面积 圆 允 型 燕 馆 釜 ,加 
人 抽 真 空 再 生 石 油 溶剂 ,可 与 多 台 石 油 于 洗 机 配套 使 用 。 
公司 获得 发 明 专利 授权 2 项 ,实用 新 型 专利 授权 7 项 ,外 观 
专利 1 项 。 j 

成 都 彩虹 集团 研究 开发 了 一 系列 新 型 的 电热 毯 ,包括 
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采用 PE 线 的 电热 禾 、 在 面料 中 加 入 纳米 材料 的 抗菌 电热 
我, 还 有 通过 微电脑 控制 温度 、 实 时 显示 温度 与 时 间 、 并 且 
能 模拟 记忆 用 户 使 用 习惯 的 数码 电热 毯 。 

美的 集团 在 2005 年 研制 了 模糊 智能 控制 全 日 动 家 用 
洗 碗 机 。 通 过 实施 模糊 智能 控制 技术 , 洗 碗 机 的 能 耗 、 干 燥 
率 \ 洗 净 率 等 三 项 主要 技术 性 能 指标 同时 达到 A 级 ;同时 还 


.采用 顶部 进 气 表 的 方式 ,应 用 全 新 的 强制 干燥 系统 。 美 的 


集团 还 研制 了 新 的 电热 安全 压力 锅 ,采用 平板 膜 片 结构 ,大 
大 保证 了 弹性 元 件 的 寿命 ,实现 了 超 压 安全 保护 的 功能 ; 通 
过 调节 压力 开关 支架 上 的 螺钉 有 效 地 控制 压力 ;并 且 首 次 
将 限 温 器 装 于 锅 底 ,防止 干 烧 , 加 强 了 产品 的 安全 性 能 。 目 
前 两 产品 已 经 进行 省 级 鉴定 ,项 目 整体 技术 性 能 水 平分 别 
达到 国际 和 国内 先进 水 平 。 

厦门 灿 坤 公司 则 将 重点 放 在 煎 烤 器 、. 电 必 斗 .马达 产 
品 电 饭 锅 、 瓦 斯 产品 加湿 机 、 除 湿 机 、 商 用 机 的 开发 上 ， 
2005 年 公司 获得 授权 发 明 专利 6 项 ,实用 新 型 17 项 ,外 观 
设计 91 项 。 

中 山 邦 太公 司 通过 采用 触摸 感应 技术 使 吸油 烟 机 具有 
自动 开关 功能 ,还 采用 双 滤 网 技术 ,加 上 导 油 柱 ,有 效 分 离 
油烟 ,真正 做 到 免 拆洗 。 

TCL 中 山 空调 有 限 公司 在 智能 网 络 空调 器 方面 进行 了 
研究 ,实现 了 一 拖 多 和 能 量 补偿 。 针 对 ROHS 指令 ,TCL 进 
行 了 空调 器 材料 有 害 物质 替代 研究 ,还 进行 了 高 效 环 保 纳 
米 技术 房间 空气 调节 器 研究 。 

浙江 中 雁 温 控 公司 开发 了 三 相 双 控 温 控 器 ,此 温 控 器 
具有 控 、 限 温和 二 次 保护 功能 。 

江苏 白雪 电器 研究 出 新 型 无 刷 直 流 非 CFC 全 封闭 电动 
机 一 压缩 机 ,该 产品 可 用 于 直流 电源 小 型 制冷 装置 的 主机 ， 
属于 国内 首创 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”美的 集团 投资 16 461 万 元 改造 
出 口音 证. 船 务 、 客 户 信息 .销售 管理 系统 ,以 扩大 小 家 电 产 
品 出 口 ,该 项 目 被 列 为 广东 省 技 改 挖潜 资金 技术 改造 项 目 
之 一 。 同 时 投资 800 万 元 对 营销 与 物流 系统 进行 升级 ,新 
增 相关 硬件 及 网 络 设施 ,并 进行 各 系统 集成 。 

中 山 邦 太公 司 于 2006 年 完成 了 第 二 期 生产 基地 ,建设 
了 生产 车 间 、 材 料 仓库 ,扩大 生产 能 力 ,增加 全 自动 生产 线 ， 
大 大 提高 公司 的 生产 能 力 。 公 司 还 与 大 连 老 模范 电器 有 限 
公司 日 本 川 野 株 式 会 社 合作 ,投资 600 万 元 开发 改造 双 层 
滤 网 出 口 欧式 烟 机 ,并 计划 2006 年 完成 。 

TCL 空调 ( 中山) 公司 2005 年 实现 基本 建设 投资 2 500 
万 元 ,技术 更 新 改造 投资 2 164 万 元 。 技 术 改 造 是 在 公司 原 
有 的 生产 .检测 设备 的 基础 上 ,采用 先进 的 计算 机 检测 技 
术 , 增 加 部 分 装备 改造 完成 的 。 主 要 包含 以 下 内 容 :@ 完 善 
物流 悬挂 链 输送 系统 ;@@ 生 产 线 瓶颈 工 位 如 抽 真 空 段 等 改 
造 ;@ 扩 大 两 器 生产 能 力 ,增加 冲 片 机 等 设备 ;@@ 增 加 氨 检 
装置 和 脱脂 烘 干 及 自动 焊 生产 线 ;@@ 增 加 答 差 试验 室 及 其 
他 检测 设备 ;@ 扩 大 公用 工程 配套 能 力 ;@ 增 加 变频 电源 、 
电 控 抗 干扰 试验 等 装置 。 

质量 工作 2005 年 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 组 织 对 


电磁 灶 、 吸 油烟 机 、 洗 衣 机 ,空调 器 、 电 冰箱 、 自 动 电 饭 锅 、 电 
热 水 壶 等 产品 进行 了 产品 质量 的 国家 监督 抽查 。 

(1) 家 用 洗衣 机 :家 用 电动 洗衣 机 按 控制 方式 可 分 为 普 
通 型 .半自动 型 和 全 目 动 型 洗衣 机 ; RUAT A ARS 
式 、 抄 拌 式 和 滚 简 式 洗衣 机 。 

2005 年 国家 质 检 总 局 共 抽 查 了 江苏 浙江 安徽. 山东、 
上 海 等 5 个 省 ,直辖 市 的 洗衣 机 主要 生产 基地 的 30 个 企业 
生产 的 30 种 产品 ,合格 29 种 ,产品 抽样 合格 率 为 96.7% 。 
其 中 ,抽查 了 3 种 滚 简 式 洗衣 机 ,抽样 合格 率 100% ;抽查 了 
27 种 波 轮 式 洗衣 机 ,合格 26 种 ,抽样 合格 率 96.3% 。 

本 次 抽查 结果 基本 能 够 反映 目前 我 国 洗 衣 机 行业 大 中 
小 企业 及 外 资 企 业 产品 的 质量 状况 , 绝 大 多 数 企 业 产 品 的 
安全 指标 、 性 能 指标 基本 能 够 符合 标准 要 求 , 特 别 是 获得 免 
检 的 产品 质量 较 好 。 实 践 证 明 , 通 过 近 4 年 对 洗衣 机 产品 
实施 免检 制度 以 来 ,一 些 较 好 的 骨干 企业 取得 了 "免检 产 
Bn" 的 来 誉 称号 ,这 些 企 业 的 产品 从 零 部 件 的 选用 到 装配 、 
内 部 布线 规范 、 外 观 细腻 等 各 项 检测 指标 较 好 。 

但 抽查 中 也 有 个 别 企 业 生 产 的 产品 在 某 些 检验 项 目 上 
存在 质量 问题 。 本 次 抽查 中 只 有 1 种 双 桶 洗衣 机 产品 的 安 
全 检验 项 目 不 合格 ,主要 表现 在 发 热机 械 和 危险、 机械 强 度 
以 及 洗 净 性 能 上 不 符合 标准 规定 的 要 求 。 

(2) 电 磁 灶 :2005 年 国家 质 检 总 局 共 抽 查 了 广东 、 江 
苏 .浙江 等 3 个 省 23 个 企业 生产 的 23 种 产品 ,合格 19 种 ， 
产品 抽样 合格 率 为 82.6% 。 抽 查 结果 表明 ,市 场 占有 率 较 
高 的 大 型 企业 产品 质量 较 好 ,产品 抽样 合格 率 为 100% 。 而 
小 型 企业 的 产品 仍 存 在 一 些 质 量 问题 。 

本 次 抽查 中 发 现 的 质量 问题 主要 是 : 

中 机 械 强 度 不 合格 。 国 家 标准 规定 电磁 灶 面 板 上 的 任 
一 位 置 应 能 耐 受 0. 46 ~ 0. 54 本 的 冲击 能 量 , 而 元 裂痕 或 破 
损 。 本 次 抽查 中 有 4 种 产品 机 械 强 度 不 合格 ,主要 是 电磁 
炉 加 热 面 板材 料 的 抗 冲击 强度 不 足 ,导致 产品 在 冲击 试验 
后 面板 上 出 现 裂 痕 。 

@) 绪 构 不 符合 标准 要 求 。 国 家 标准 规定 在 完成 冲击 试 
验 后 ,还 要 进行 灶 人 台面 上 的 洪水 试验 和 电气 强度 试验 。 本 
次 抽查 中 有 4 种 产品 结构 不 合格 ,主要 是 在 冲击 试验 后 面 
板 上 已 经 出 现 裂 痕 的 情况 下 , 洲 水 试验 时 ,水 渗透 进 了 兹 具 
的 内 部 并 与 带电 部 件 接触 ,从 而 电气 强度 试验 时 发 生 电 气 
击 穿 。 

地 噪声 不 合格 。 国 家 标准 规定 电磁 灶 产 品 在 正常 工作 
状态 下 ,噪声 不 大 于 50dB(A) 。 本 次 抽查 中 有 1 种 产品 的 
噪声 实测 值 超 出 了 标准 允许 的 限定 值 。 

在 电磁 灶 产 品 中 ,国家 监督 抽查 部 分 质量 较 好 的 企业 
有 佛山 市 顺德 区 爱 德 实业 有 限 公 司 生产 的 微电脑 电磁 炉 
等 。 

(3) 电 动 食品 加 工 器 具 : 电 动 食品 加 工 器 具 是 一 种 小 型 
的 用 于 食品 加 工 的 家 用 电器 ,具有 奶油 搅 打 \ 水 果蔬 菜 搅 
拌 , 水 果 榨 汁 、 搅 肉 切 片 . 搅 面团 等 多 种 功能 。 随 着 人 们 生 
活水 平 的 提高 ,电动 食品 加 工 器 具 已 经 逐渐 成 为 消费 者 常 
用 的 家 用 电器 。 国 家 质 检 总 局 于 2005 年 7 月 对 电动 食品 


加 工 器 有 具 产 品质 量 进行 了 国家 监督 抽查 。 此 次 抽查 了 全 国 
22 个 企业 生产 的 22 种 产品 ,合格 13 种 ,产品 抽样 合格 率 为 
59.195, 

本 次 抽查 中 发 现 ,2004 年 抽查 中 问题 较为 突出 的 对 触 
及 带电 部 件 的 防护 和 非 正 常 现象 不 符合 标准 要 求 的 现象 已 
经 逐渐 减少 ,以 往 抽 查 中 发 现 的 接地 措施 和 螺钉 连接 不 合 
格 的 问题 这 次 抽查 中 也 没有 出 现 。 但 抽查 中 也 发 现 ,由 于 
部 分 小 型 企业 产品 质量 较 差 ,致使 电动 食品 加 工 器 有 具 的 产 
品质 量 整 体 水 平 不 高 ,有 些 企业 盲目 追求 产品 的 多 功能 化 ， 
造成 产品 不 符合 标准 要 求 , 特 别 是 发 热 , 标 志和 说 明 不 符合 
标准 要 求 的 现象 比较 突出 。 

部 分 抽查 质量 较 好 的 产品 有 佛山 市 顺德 区 新 宝 电器 有 
限 公司 生产 的 橙汁 机 等 。 

(4) 电 热 水 壶 :电热 水 过 具有 快速 ,高效 、 使 用 方便 等 特 
点 ,是 广泛 应 用 于 家 庭 、 宾 馆 客 房 的 电器 之 一 , 深 受 广大 消 
费 者 的 喜爱 。 电 热 水 壶 一 般 都 装 有 限 温 器 , 当 水 烧 开 时 能 
自动 切断 电路 ,在 于 烧 等 非 正 常 使 用 状态 时 也 能 进行 相应 
的 保护 。 国 家 质 检 总 局 对 全 国 25 个 企业 生产 的 25 种 产品 
进行 了 国家 监督 抽查 ,合格 18 种 ,产品 抽查 合格 率 为 
72.0% 。 

电热 水 过 生产 企业 较 多 ,以 中 小 型 企业 为 主 。 本 次 抽 
查 表明 ,大 型 企业 的 产品 质量 较 好 ,产品 抽样 合格 率 为 
100% ; 中 小 型 企业 产品 存在 一 些 质量 问题 ,抽样 合格 率 为 
69.6% 。 

抽查 中 发 现 的 主要 质量 问题 有 : 

中 触及 带电 部 件 的 防护 安全 项 目 不 符 合 标准 要 求 。 本 
次 抽查 中 有 2 种 产品 该 项 不 合格 ,主要 原因 是 企业 选用 的 
热 断 路 器 等 元 件 较 差 ,使 用 时 可 能 会 触及 带电 部 件 造成 触 
电 事 故 。 

@) 非 正常 工作 项 目 不 合格 。 本 次 抽查 中 有 5 种 产品 该 
项 目 不 合格 ,主要 原因 是 没有 安装 适当 的 热 断 路 器 ,或 产品 
设计 存在 缺陷 。 当 产品 在 干 烧 、 故 障 等 非 正 常 条 件 下 工作 
时 ,会 使 外 帝 严 重 变形 .发 热管 烧 断 、 烧 穿 ,造成 绝缘 损坏 或 
带电 部 件 外 露 。 

(3) 候 电 距 离 、 电 气 间 际 和 穿 通 绝缘 距离 不 符合 标准 规 
定 。 国 家 标准 规定 ,为 了 保证 器 具 绝缘 的 良好 性 ,必须 要 保 
证 器 具 的 带电 部 件 和 金属 部 件 之 间 的 距离 。 本 次 抽查 中 有 
2 种 产品 该 项 不 合格 ,主要 原因 为 基 座 上 插口 中 的 带电 触 头 
与 基 座 表面 之 间 的 距离 小 于 5.7mm 的 标准 要 求 值 , 当 电 热 
水 壶 的 壶 体 从 基 座 上 拿 开 后 ,不 能 保证 手 与 带电 极 有 足够 
的 距离 ,导致 使 用 者 在 清洁 、 移 动 或 意外 接触 基 座 表 面 时 可 
能 发 生 触 电 危险 。 

抽查 中 质量 较 好 的 产品 有 广东 美的 生活 电器 制造 有 限 
公司 生产 的 型 号 为 220V ~ 50Hz 1 800W 1.7L 电热 水 壶 、 
佛山 市 顺德 区 新 宝 电器 有 限 公 司 生产 的 型 号 为 220V ~ 
50Hz 1 000W .1.0L RKF hf rn, DUK ap 55, 

(5) 电 冰箱 :2005 年 ,国家 质 检 总 局 共 抽 查 了 全 国 11 
个 企业 的 11 种 产品 ,合格 11 种 ,产品 抽样 合格 率 为 100% 。 

在 激烈 的 竞争 中 ,冰箱 企业 为 了 增强 自身 产品 的 竞争 
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力 , 采 用 新 的 技术 提高 产品 的 外 观 造型 设计 水 平 ,降低 产品 
能 耗 提高 制冷 效率 。 本 次 被 抽查 企业 的 年 产量 约 占 全 国电 
冰箱 年 总 产量 的 20% ,基本 反映 了 目前 除 免检 的 电 冰 箱 生 
产 企业 以 外 的 其 他 电 冰 箱 生 产 企业 的 质量 状况 。 

目前 ,我 国电 冰箱 产品 的 改进 主要 表现 在 以 下 几 个 方 
面 : 

制冷 剂 和 绝热 材料 发 泡 剂 不 含 气 ( CFCs 氯 氟 烃 类 ) 。 

根据 (蒙特利尔 协议 ) 的 规定 ,我 国政 府 承 诺 到 2007 年 全 面 
停止 生产 、 销 售 和 使 用 R12( 二 氯 二 氟 甲 烷 ) 作为 制冷 剂 、 
R11( 三 氯 一 氟 甲 烷 ) 作为 发 泡 剂 的 电 冰 箱 , 生 产 不 含 氟 
( CFC, 毛毛 烃 类 物质 ) 的 冰箱 。 为 了 满足 环境 保护 的 要 求 ， 
消除 对 大 气 臭氧 层 的 破坏 , 减 小 温室 效应 ,目前 市 场 上 出 人 
的 绝 大 部 分 冰箱 产品 已 经 采用 了 对 环境 污染 小 的 R134a 
( 含 氢 氟 烃 ) 类 物质 或 R600a( 碳 氢 ) 类 物质 作为 制冷 剂 和 发 
泡 剂 。 本 次 抽查 中 只 有 2 种 冷藏 冷冻 箱 产品 采用 了 R12 
(二 氯 二 氟 甲 烷 ) 作 为 制冷 剂 。 

@ 节 能 技术 的 开发 应 用 。 冰 箱 采 用 节能 技术 不 仅仅 是 
出 于 经 济 上 的 考虑 ,环保 方面 的 考虑 也 是 原因 之 一 。 本 次 
抽查 中 ,有 些 冰 箱 企业 在 节能 设计 上 下 功夫 ,如 优化 制冷 系 
统 、 提 高 保温 层 的 绝热 效果 等 。 

国 降 低 品 声 。 电 冰箱 的 工作 噪声 主要 来 自 压缩 机 、 风 
扇 电动 机 运转 时 发 出 的 机 械 摩擦 声 及 制冷 循环 管 路 中 制冷 
剂 流动 时 发 出 的 声响 。 此 次 抽查 的 企业 为 了 降低 噪声 , 采 
用 超 静音 压缩 机 、 优 化 管 路 设计 、 采 用 减 震 隔音 材料 等 技术 
措施 。 

@ 新 颖 的 外 观 设 计 和 产品 功能 的 多 样 化 。 随 着 生活 水 
平 的 提高 ,消费 者 购买 冰箱 时 已 不 再 把 目光 仅仅 局 限于 冷 
藏 和 保鲜 功能 ,对 电 冰 箱 的 使 用 方便 性 和 外 观 装饰 性 的 要 
求 也 越 来 越 高 。 为 了 满足 消费 者 的 需求 ,冰箱 的 生产 企业 
开发 出 了 平 背 式 、 多 门 多 间 室 、 间 室外 门 可 左右 打开 、 彩 色 
卡通 外 观 等 冰箱 产品 。 为 满足 不 同 消费 层次 用 户 的 需求 ， 
市 场 上 很 多 冰箱 产品 同时 还 具有 外 取 饮 料 .自动 制 冰 、 录 音 
留言 甚至 网 络 控制 等 辅助 功能 。 

[ 扎 稿 人 :广州 电器 科学 研究 院 RKA FEAN 
电器 科学 研究 院 陈 汉 桂 、 叶 红 京 】 


家 用 控制 器 是 指 为 电 冰 箱 、 冰 柜 、 空 调 器 、 冰 箱 空调 压 
缩 机 及 电动 机 洗衣 机 、 电 风扇 、 吸 侍 器 、 微 波 炉 、 电 用 斗 、 电 
吹风 . 电 咖 罪 壹 等 家 用 电器 配套 的 温 控 器 、 保 护 器 ,起动 器 、 
定时 器 、 四 通 换 向 阀 、 电 磁 闪 .电子 膨胀 阀 等 产品 ,伴随 着 我 
国家 用 电器 的 发 展 而 发 展 。 

生产 发 展 情况 ”2005 年 随 着 原材料 价格 持续 高 涨 ,家 
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用 控制 器 行业 企业 普遍 存在 流动 资金 短缺 .市 场 竞 争 力 不 
强 等 劣势 ,生产 经 营 举 步 维 艰 。 在 这 种 情况 下 ,各 企业 加 大 
了 对 固定 资产 的 投入 ,加 强 技术 改造 ,使 其 具备 一 定 的 生产 
规模 ;积极 配合 调整 产品 结构 ,加 大 技 改 和 研发 力度 ,积极 
开发 适应 主机 厂 要 求 的 产品 ,扩大 企业 发 展 空间 ,取得 了 较 
好 的 发 展 ,并 且 在 出 口 创汇 中 也 有 所 突破 。2005 年 家 用 控 
制 器 行业 完成 各 项 经 济 指标 较 好 的 企业 有 :江苏 常 便 集团 
ARAR —ÁETERESE BUB BRA B] UTE PORE I T2 388 RA 
司 万 宝 冷 机 集团 广州 电器 有 限 公 司 . 思 瑞 克 斯 (广州 ) 电 器 
有 限 公 司 、 佛 山 市 三 春 电 器 实业 有 限 公司 、 佛 山 通宝 股份 有 
限 公司 等 。 

由 于 2005 年 空调 器 , 电 冰 箱 洗衣机、 电 风 扇 , 电 饭 锅 、 
吸尘器 等 产品 生产 发 展 恨 好 , 温 控 占 .起动 偶 、 保 护 合 、 定 时 
器 \、 换 向 阀 等 产品 的 生产 量 也 随 之 增加 。2005 年 家 用 控制 
器 行业 主要 产品 产量 见 表 1。 


表 1 2005 年 家 用 控制 器 行业 主要 产品 产量 









压力 式 温 榨 器 
双人 金属 片 式 温 控 器 

压缩 机 用 起 动 器 \ 保 护 器 ( 套 ) 
电动 机 用 保护 器 

四 通 换 向 阅 \ 电 磁 立 ,电子 膨胀 阀 、 
截止 阐 等 制冷 配件 

XE RAS 

程控 器 


市 场 及 销售 随 着 家 电 产 品 市 场 充 争 的 激烈 ,主机 产 
品 价 格 不 断 下 降 , 而 原材料 价格 又 不 断 上 涨 ,因而 给 家 用 控 
制 器 行业 带 来 了 巨大 的 压力 ,部 分 产品 获取 的 利润 空间 越 
来 越 小 。 

目前 国内 温 控 器 的 主要 品牌 有 :广东 佛山 通宝 股份 有 
限 公 司 的 “ 双 箭 ”江苏 常 恒 集团 有 限 公 司 的 “CHANGH- 
ENG” 浙江 中 雁 温 控 器 有 限 公 司 “ 中 雁 ”、 广 东 佛山 顺德 三 
春 电 器 实业 有 限 公 司 的 “三 春 "。 保 护 器 及 起 动 器 的 主要 品 
牌 有 :万 宝 冷 机 集团 广州 电器 有 限 公 司 的 “万宝 "。 四 通 换 
向 北 .电磁 闽 、 电 子 膨 胀 闪 等 制冷 控制 元 器 件 的 主要 品牌 
有 :三 花 控股 集团 有 限 公 司 的 “三 花 ”、 日 本 的 “ 改 官 ”、 美 国 
的 “ 兰 柯 ” 壬 。 

2005 年 家 用 控制 右 行 业 的 销售 仍 以 国内 市 场 为 主 , 逐 
步 向 国外 市 场 推广 ;一 些 企 业 的 出 口 创 汇 正 逐年 攀升 ,产品 
主要 销 往 美国 日本、 韩国 、 瑞 典 、 新 加 坡 、 东 南亚 .美洲 、 欧 
洲 、 中 国 香 港 等 国家 和 地 区 。2005 年 销售 量 、 销 售 值 较 好 的 
企业 有 :三 花 控股 集团 有 限 公司 、 思 瑞 克 斯 (广州 ) 电 器 有 限 
公司 .万 宝 冷 机 集团 广州 电器 有 限 公司 、 江 苏 常 恒 集 团 有 限 
公司 .广东 佛山 市 三 春 电 器 实业 有 限 公司 等 企业 ,其 中 “三 
花 ” 牌 制冷 自控 元 器 件 在 全 球 市 场 中 占有 率 达 40% ,位 居 
全 球 第 一 。 

质量 及 标准 ”2005 年 国家 质 检 总 局 对 家 用 电 冰 箱 、 电 
动 洗衣 机 电热 水 壶 的 产品 质量 进行 了 国家 监督 抽查 。 

中 电 冰 箱 共 抽 查 了 广东 浙江、 安徽 .山东 江苏、 江西 、 


39. 80 
11.90 
27. 59 


E38 XAR 8 个 省 直辖 市 11 个 企业 的 11 种 产品 ,产品 抽 
样 合格 率 为 100% 。 本 次 抽查 基本 上 反映 了 有 目前 除 免 检 的 电 
冰箱 生产 企业 以 外 的 其 他 电 冰 箱 生 产 企业 的 质量 状况 ;@) 洗 
衣 机 共 抽 查 了 江苏 浙江 安徽 .山东 上海 等 5 个 省 直辖 市 
的 洗衣 机 主要 生产 基地 的 30 个 企业 的 30 种 产品 ,产品 抽样 
合格 率 为 96.7% 。 本 次 对 电 冰 箱 、 电 动 洗衣 机 产品 的 抽查 ， 
均 未 发 现 家 用 控制 器 存在 质量 问题 。@@ 电 热 水 壶 共 抽 查 了 
广东 ,浙江 ,山东 ,北京 、 上 海 等 5 个 省 .直辖 市 25 个 企业 生产 
的 25 种 产品 ,产品 抽查 合格 率 为 72.0% 。 抽 查 中 发 现 : 触 及 
带电 部 件 的 防护 安全 项 目 不 符 合 标准 要 求 ,主要 原因 是 企业 
选用 的 热 断 路 器 等 元 件 较 差 ,使 用 时 可 能 会 触及 带电 部 件 造 
成 触电 事故 ; 非 正常 工作 项 目 不 合格 ,主要 原因 是 没有 安装 
适当 的 热 断 路 器 ,或 产品 设计 存在 缺陷 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”浙江 三 花 控 股 集团 有 限 公 司 
2005 年 通过 了 1 项 国家 级 新 产品 鉴定 一 一 变频 空调 用 新 冷 
媒 电子 膨胀 国 ,产品 性 能 达到 了 国际 先进 水 平 。4 项 获 浙 江 
省 高 新 技术 产品 称号 :也 变频 空调 用 新 冷媒 电子 膨胀 阀 是 
一 种 依靠 步 进 电动 机 驱动 的 节 流 装置 ,能 够 连续 改变 制冷 
剂 的 流通 面积 ,调节 制冷 ,降低 能 耗 。@ 直 流 控制 四 通 换 向 
阀 。 直 流 变 频 空 调 系 统 的 关键 部 件 ,具有 切换 热泵 空调 中 
制冷 的 功能 ,国内 外 尚 无 同类 产品 的 生产 。 主 要 技术 指标 
Ti EE a E Hs 73 25 fec TD E Fn Hs. 高温、 高 压 耐 久 寿 命 等 
较 R22 交流 老 产 品 大 大 提高 ,产品 结构 小 型 化 ,节能 、 环 保 、 
安 人 全。 四 空调 膨胀 冰 。 空 调 装置 中 的 关键 部 件 , 是 空调 系 
统 中 技术 含量 仅 次 于 压缩 机 的 产品 。 同 节 流 管 相 比 ,膨胀 
阀 的 能 量 消 耗 约 降低 20% 以 上 。@ 双 稳 态 二 位 三 通电 磁 
阀 。 二 位 三 通电 磁 阐 是 双 温 双 控 冰箱 和 类 似 小 型 制冷 系统 
中 的 重要 部 件 之 一 ,用 来 切换 冰箱 系统 中 的 制冷 剂 流向 。 
此 项 产品 具有 成 本 低 、 无 能 耗 、 噪 音 小 ,适用 制冷 剂 范围 广 ， 
性 能 可 靠 等 特点 ,有 利于 双 温 双 控 制冷 系统 整 机 性 能 的 提 
高 ,可 推动 多 温 区 冰箱 市 场 的 发 展 和 冰箱 系统 的 技术 升级 。 

万 宝 冷 机 集团 广州 电器 有 限 公司 开发 的 三 相 保护 器 及 
B 型 系列 保护 器 ,是 用 于 压缩 机 过 流 过 载 保护 的 附件 ,通过 
- 矶 形 双 金属 片 与 电热 丝 配合 ,实现 对 压缩 机 的 过 载 保 护 ;组 
合式 起 动 器 QP3—A 系列 ,是 将 冰箱 压缩 机 用 的 保护 器 、 
PTC 起 动 器 和 接线 排 三 合 为 一 的 新 型 产品 ,其 特点 是 体积 
小 、 功 能 全 安装 易 ;BT 一 A 保护 器 是 冰箱 压缩 机 过 流 、 过载 
保护 的 附件 ,其 特点 是 体积 小 巧 、 结 构 紧 密 、 双 金属 片 不 通 
电 , 实 现 对 压缩 机 的 过 载 保 护 。 

浙江 中 雁 温 控 器 有 限 公司 开发 的 新 产品 主要 有 三 相 双 
控 温 控 器 (WR 一 R36) 和 压力 式 温 度 表 (WTY 一 210B) 。 三 
v” 相 双 控 温 控 器 具有 控 、 限 温和 二 次 保护 功能 ,以 其 优异 的 性 
能 打开 了 局 面 , 受 欢迎 度 和 销售 额 大 大 超过 了 预期 。 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公 司 生产 的 特殊 电阻 系列 热 双 
金属 产品 获 广 东 省 科技 进步 三 等 奖 。 该 系列 产品 的 开发 完 
成 提高 了 我 国 在 热 双 金属 方面 的 生产 水 平和 产量 质量 稳定 
性 ,为 公司 创造 了 经 济 效 益 , 为 相关 行业 的 发 展 作出 了 页 
献 。 

质量 与 标准 ” 随 着 人 们 生活 水 平 的 不 断 提高 和 科学 技 





术 的 飞速 发 展 ,家 电 产 品 更 新 换代 越 来 越 快 ,其 发 展 模式 、 
生产 模式 、 消 费 模式 和 行为 模式 已 与 国家 经 济 和 环境 保护 
密切 相关 。 世 界 各 国 纷纷 制 定 相 关 的 法 律 法 规 ,尤其 是 欧 
盟 颁 布 的 ROHS、WEEE EOP 等 指令 ,对 家 电 生 产 企业 提出 
了 更 高 的 要 求 。 目 前 ,欧盟 已 成 为 我 国家 电 出 口 的 主要 市 
场 , 约 占 我 国家 电 测 口 市 场 的 1M4。2006 年 7 月 1 日 欧盟 
ROHS 指令 的 生效 迫使 我 国家 电 生 产 企业 在 出 口 欧 盟 时 用 
新 型 的 环保 材料 代替 部 分 含有 害 物质 的 材料 ,使 生产 成 本 
至 少 提升 5% 以 上 ,部 分 企业 成 本 甚至 上 升 达 20% ,检测 费 
用 也 随 之 高 涨 。 欧 盟 ROHS 指令 不 但 要 求 整 机 厂 、 上 游 配 
套 企 业 ,而 且 还 要 求 一 些 原材料 提供 商 也 达到 相应 的 要 求 。 
家 用 控制 器 行业 产品 作为 家 电 产 品 的 零 配件 也 受到 该 指令 
的 限制 ,无 疑 使 中 小 企业 的 生存 发 展 受 到 了 极 大 的 威胁 。 

因此 ,家 电 行业 实施 绿色 设计 被 认为 是 解决 环境 和 资 
源 问题 的 根本 出 发 点 和 最 有 效 的 方法 。 首 要 的 就 是 源头 控 
制 ,家 用 控制 器 作为 家 电 零 部 件 产品 ,是 源头 控制 部 分 之 
一 ,主机 厂 对 相关 的 企业 提出 了 较 高 的 要 求 。 本 行业 的 主 
导 企 业 积极 组 织 科 研 人 员 进 行 调整 产品 结构 ,加 强 环 保 材 
料 、 无 铝 焊 技术 的 研究 和 应 用 ,加 大 技 改 和 研发 力度 ,建立 
完善 的 质量 保证 管理 体系 ,积极 研制 开发 中 高 档 产 品 , 提 高 
产品 的 科技 含量 ;加 强 产 品 品 牌 建设 ,扩大 企业 发 展 空间 ， 
以 适应 市 场 的 需求 。 

[拟稿 人 :广州 电器 科学 研究 院 熊 雪 平 审 稿 人 :广州 
电器 科学 研究 院 赖 ” 静 ] 


电器 附件 是 预定 家 用 和 低压 电路 用 的 器 件 的 总 称 。 主 
要 涉及 的 产品 有 工业 和 民用 的 照明 开关 ,电气 连接 件 和 家 用 
电器 中 使 用 的 各 种 电气 配件 ,具体 为 各 类 家 用 和 类 似 用 途 开 
关 、 插 头 插座 电气 导管 安装 盒 、 家 用 和 类 似 用 途 器 具 奈 合 
器 工业 用 插头 插座 和 斐 合 器 等 等 。 凡 是 用 电 的 地 方 ,都 必 
须 使 用 电器 附件 产品 ,因此 它 量 大 面 广 ,已 成 为 人 们 生活 中 
的 必 备品 ,产品 质量 的 好 坏 直 接 影响 到 人 身 和 财产 安全 。 

生产 发 展 情况 ” 随 着 我 国 国民 经 济 的 发 展 ,在 各 省 、 
市 .城镇 基础 设施 如 机 场 .码头 地铁 、 公 路 等 的 建设 加 快 以 
及 房地产 行业 快速 发 展 的 拉动 下 ,各 类 工业 用 插头 插座 和 
耦合 器 以 及 家 用 和 类 似 用 途 开 关 、 揪 座 、 安 装 盒 .电气 导管 
等 电器 附件 产品 行业 得 到 快速 发 展 。 家 用 电器 的 不 断 普 
及 ,市 场 需求 量 不 断 增 大 ,为 其 配套 的 插头 ( 线 ) 用 量 随 之 大 
幅度 地 增长 ,家 用 移动 式 、 转 换 器 插头 插座 产品 亦 得 到 广泛 
使 用 。 因 此 2005 年 电器 附件 的 生产 发 展 前 景 较 好 ,中 型 及 
以 上 的 企业 产值 和 销售 量 均 有 所 提高 。 

根据 2005 年 电器 附件 行业 主要 企业 资料 ,2005 年 电器 
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附件 行业 经 济 效益 综合 指数 前 15 名 企业 见 表 1,2005 年 电 
器 附件 行业 经 济 效 益 单 项 指标 前 6 名 企业 见 表 2,2005 年 
电器 附件 行业 工业 总 产值 增幅 较 大 的 企业 见 表 3。 


表 1 2005 年 电器 附件 行业 经 济 效益 综合 指数 前 15 名 企业 





经 济 效益 综合 指数 






















杭州 鸿雁 电器 有 限 公 司 
上 海 益 忠 电器 有 限 公司 
温州 飞 雕 电 右 有 限 公 司 2.41 
BRAF FB ni RAA 2.21 
南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公司 2.01 
TCL 国际 电工 (吉州 ) 有 限 公 司 1.99 


AB Tl ORE | ZEB, RUE RAS A] 
宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 
佛山 市 澜 石 电器 厂 

江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公司 
浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 
宁波 灵 和 象 电 器 有 限 公司 

泰 力 实 业 有 限 公司 
北京 松下 电工 有 限 公司 

佛山 市 顺德 区 华声 电 右 实业 有 限 公 司 


表 2 2005 年 电器 附件 行业 经 济 效益 单项 指标 前 6 名 企业 
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序号 iit 
产品 销售 率 (% ) 96( 标准 值 ) 
1 | 广东 朗 能 电器 有 限 公司 108. 73 
2 | 杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 101.36 
3 | 宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 99.77 
4 | 天 津 市 至 上 电器 有 限 公 司 99. 53 
5 | 杭州 鸿 世 电 器 有 限 公司 99. 50 
6 |TCL 国 际 电 工 (惠州 ) 有 限 公 司 99. 15 
总 资产 贡献 率 (% ) 10.7( 标 准 值 ) 
1 | TCL 国际 电工 (惠州 ) 有 限 公司 33.28 
2 | 宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 31.44 
3 | 上 海 益 忠 电器 有 限 公 司 29.36 
4 | 江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公司 22.90 
5 | 北京 突破 电气 有 限 公 司 22.18 
6 | 乐清 市 荣 盛 引进 电器 有 限 公司 21. 18 
资本 保值 增值 率 (% ) 120( 标 准 值 ) 
1 | 北京 突破 电气 有 限 公 司 166. 43 
2 | 广东 朗 能 电器 有 限 公司 151.14 
3 | 佛山 市 顺德 区 华声 电器 实业 有 限 公 司 141. 84 
4 | 南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公司 136. 43 
5 | 杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 131. 60 
6 | 上 海 益 忠 电 器 有 限 公 司 127.52 
流动 资产 周转 率 ( 次 ) 1.52 标准 值 ) 
1 | 慈溪 市 公牛 电器 有 限 公司 6.24 
2 | 乐清 市 荣 盛 引进 电器 有 限 公司 4.42 
3 | 天 津 市 至 上 电器 有 限 公司 4.36 
4 | 广东 锦 力 电 髓 有 限 公 司 4.00 
5 | 泰 力 实业 有 限 公司 3.19 
6 | 宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 2.88 
成 本 费用 利润 率 (% ) 3.71( 标 准 值 ) 
1 | 上 海 益 忠 电 器 有 限 公司 13.78 
2 | 乐清 市 荣 盛 引进 电器 有 限 公司 11.98 
3 | 宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 11.26 
4 | 佛山 市 澜 石 电器 厂 9.72 
5 | 杭州 鸿雁 电器 有 限 公 司 . 8.31 
6 | 佛山 市 顺德 区 松本 电器 实业 有 限 公司 8.18 


156 - 中 国电 器 工业 年 鉴 










16 500( 标准 值 ) 






1 | 杭州 鸿雁 电器 有 限 公 司 277 337 
2 | 上 海 益 忠 电 器 有 限 公 司 162 477 
3 | 南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公司 141 111 
4 | 北京 松下 电工 有 限 公 司 130 469 
5 | TCL 国际 电工 (惠州 ) 有 限 公司 99 732 
6 | 宁波 灵 象 电器 有 限 公司 96 470 







RI 2005 年 电器 附件 行业 工业 总 产值 增幅 较 大 的 企业 


比 上 年 增长 
(96) 
























1 | 广东 锅 力 电器 有 限 公司 42.48 
2 |J KBHREHR SE RAR] 38.23 
3 | 浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 36. 10 
4 | 宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 31.62 
5 | 江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公司 29.40 
6 | 乐清 市 荣 盛 引进 电器 有 限 公 司 28. 15 
7 | 薄 溪 市 公牛 电器 有 限 公 司 26. 61 
8 | 杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 26.00 
9 | 佛山 市 顺德 区 华声 电器 实业 有 限 公 司 21.95 
10 | 佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 21.93 
11 | 上 海 益 忠 电器 有 限 公 司 18.00 
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南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公司 


市 场 及 销售 2005 年 新 一 轮 的 市 场 竞争 呈现 白热化 ， 
原因 有 三 :一 是 国家 持续 执行 对 房地产 的 宏观 调控 政策 。 
二 是 国内 市 场 逐步 向 全 世界 开放 ,国际 知名 企业 加 快 参与 
我 国 市 场 竞 争 的 步伐 ,以 自己 品牌 合并 国内 知名 品牌 ,利用 
国内 良好 的 销售 渠道 ,顺利 进入 中 国 市 场 ; 而 国内 企业 与 国 
外 企业 合作 ,也 可 借助 国外 品牌 来 “占领 "国内 市 场 ,保持 自 
已 的 经 济 利益 。 三 是 面 对 原 材料 价格 的 持续 上 涨 和 产品 价 
格 激 烈 竞 争 的 双重 压力 ,一些 企业 偷工减料 ,降低 成 本 , 进 
行 不 正当 竞争 。 

为 此 ,企业 及 时 调整 管理 方式 和 营销 策略 ,大 力 调整 产 
品 结构 ,以 市 场 需求 为 导向 ,规范 产品 开发 流程 ,全 方位 维 
护 和 拓展 市 场 渠 道 ,确保 产品 的 市 场 先 导 地 位 。 适 时 调整 
经 济 增长 方式 、 突 出 经 营运 行 质量 ,加 强 成 本 管理 ,全 面 降 
本 增 效 , 消 除 原材料 价格 等 不 利 因 素 的 影响 ,提高 了 经 营运 
行 质量 ;采取 新 材料 、 新 工艺 ,提升 了 产品 性 能 、 降 低 了 产品 
成 本 ;加 强 树 立行 业 品 牌 工作 ,加 强国 际 交 流 提 高 企业 的 知 
名 度 , 拓 展 国内 国际 市 场 ,在 现 有 产品 的 基础 上 力求 向 多 元 
化 和 智能 化 方向 发 展 。2005 年 电器 附件 行业 主要 企业 销售 
产值 增幅 较 大 的 企业 见 表 4。 





表 4 2005 年 电器 附件 行业 主要 企业 销售 产值 增幅 较 大 的 企业 











1 | 江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公司 

2 | 广东 朗 能 电器 有 限 公司 

3 “| 浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 35.34 
4 | 宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 32.29 
5 | 慈溪 市 公牛 电器 有 限 公 司 30. 01 
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广东 锦 力 电器 有 限 公司 


比 上 年 增长 
(96 










佛山 市 顺德 区 华声 电器 实业 有 限 公司 
泰 力 实 业 有 限 公司 

上 海 益 忠 电器 有 限 公 司 
杭州 鸿雁 电 豆 有 限 公司 

南京 曼 侍 柯 斯 电器 有 限 公司 
TUA SUB di RA RI 


科研 成 果 及 新 产品 TCL 国际 电工 (惠州 ) 有 限 公 司 生 
产 的 Q 系列 开关 插座 (120 x74 型 .156 x 74 型 .200 x 74 型 、 
120 x 120 型 ) 有 易 拆 装 设计 ,固定 染 采 用 独特 的 弹性 和 扣 位 
设计 ,从 根本 上 解决 了 功能 件 不 易 拆 装 的 难题 ;巧妙 的 固定 
架 消 力 结构 设计 ,可 使 安装 螺 针 时 导致 国定 架 的 变形 外 力 
通过 结构 抵消 ,同时 也 使 功能 件 受 力 高 达 200N。 开 发 的 A 
系列 产品 (A8/34/1/2D 的 A8 系列 四 位 开关 、A8K/31/1/2B 
的 ASK 系列 一 位 开关 等 ) ,包括 快速 接线 和 鞍 型 端子 两 套 
全 新 的 功能 件 ,可 组 合成 纯 白 面板 .金属 边 面板 和 彩色 面板 
共 200 多 个 品 

杭州 鸿雁 电器 有 限 公 司 开 发 的 “ 蒙 脱 土 创新 技术 和 应 
用 ”, 获 杭州 市 第 一 批 高 技术 产业 化 项 目 ;“ 高 热 稳定 性 纳米 
有 机 蒙 脱 土 的 固定 插 层 制备 技术 及 应 用 ”项 目 获 杭州 市 高 
新 科技 型 中 小 企业 技术 创新 基金 项 目 。 

北京 筑 芝 照 明 技 术 有 限 公 司 开 发 的 “ 逸 字 ” 牌 中 国 风 窗 
模 系 列 开关 插座 产品 ,是 具有 上 自主 知识 产权 的 高 品质 高 性 
能 产品 。 独 创 的 开关 摆 式 通 断 结构 ,消除 了 传统 结构 中 带 
电 体 之 间 的 相对 滑动 及 摩擦 ,及 由 此 产生 的 导体 易 被 氧化 、 
廊 损 及 产生 电 绝 的 缺点 , 极 大 地 提高 了 开关 的 安全 使 用 性 
能 。 该 系列 产品 获得 了 包括 外 观 、 结 构 等 在 内 的 共 5 项 国 
家 专利 。 

泰 力 实业 有 限 公司 的 遥控 调 光 器 (BDS 一 06) 是 吸收 西 
方 发 达 国 家 的 无 线 瑰 控 技术 和 国外 成 熟 的 电子 产品 工艺 流 
程 及 生产 技术 开发 研制 的 ,核心 器 件 采用 超 小 规模 集成 电 
路 。 模 块 通过 了 电磁 辐射 .射频 干扰 和 电磁 兼容 等 项 目的 
测试 ,获得 了 欧盟 的 EMC 认证 ,符合 欧盟 最 新 颁布 的 RoSH 
指令 ,产品 技术 含量 和 生产 工艺 流程 已 达到 国际 同行 业 先 
进 水 平 。 另 一 新 产品 是 智能 空调 开关 (BDA 一 01) , 它 采 用 
微型 控制 器 ,对 中 央 空 调 终端 风机 实现 自动 控制 。 根 据 设 
定 的 室内 温度 ,对 风机 自动 进行 开 、 关 和 换 档 控制 ,自动 调 
整 空调 风机 的 风量 , 当 设 定 温度 和 室内 温度 相同 时 , 便 停 止 
风机 的 运行 。 无 论 选 择 高 .中 、 低 任何 档次 ,风机 都 从 高 档 
启动 ,2s 后 自动 切换 到 相应 的 档 位 运行 ,以 提高 空调 机 使 用 
寿命 。 


广东 朗 能 电器 有 限 公 司 的 NB18 系列 产品 ,采用 流线型 
产品 造型 设计 ,简约 时 尚 ;方形 指 压 式 开关 、 突 破 传统 ;采用 
拨 杆 式 开 取 设 计 , 精 选 耐 疲劳 弹簧 ,使 开关 寿命 达到 80 000 
次 ;独特 的 新 型 保护 门 设计 ,具有 防 单 针 插入 功能 ,确保 安 
全 ;插座 插 套 采用 高 级 锡 青 铜 制作 ,弹力 持久 , 受 力 平稳 , 正 
常 操作 超过 25 000 次 ;开关 采用 大 面积 纯 银 触 点 ,具有 电阻 
率 低 、 导 电 性 能 好 、 使 用 寿命 长 的 特点 。 

浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 开 发 的 NEW 系列 主要 是 
电子 开关 改进 产品 ,通过 更 改 电子 线路 原理 设计 ,提高 产品 
电气 性 能 ,产品 已 通过 电磁 兼容 试验 。 其 中 有 :工程 版 86 
型 开关 插座 系列 (NEW7G 系列 ) ;大 板式 NEW9C 系列 开关 
插座 是 引进 外 观 重新 设计 的 ,对 原 有 NEWS 系列 产品 进行 
提升 ;NEW5 118 型 产品 申请 了 外 观 专利 。 公 司 还 开发 了 宽 
屏 电 视 插座 ,可 连接 目前 数字 电视 接口 ,扩大 电视 插座 的 使 
用 范围 ;新 的 86 暗盒 系列 (NEHI1 系列 ) ,具有 防水 泥 浇 注 
功能 ,可 适度 调节 暗盒 与 墙壁 开关 插座 的 安装 位 置 ;开发 的 
屏蔽 电话 具备 防 开关 线 电话 的 窃听 功能 等 。 

宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 开发 的 智能 遥控 开关 开 
发 ,是 宁波 市 科技 型 中 小 企业 技术 创新 项 目 ,节能 环保 ,又 
能 满足 智能 化 .人 性 化 ` 个 性 化 要 求 ,操作 敏捷 ,方便 ,具有 
调整 功能 . 淡 人 痰 出 功能 .上 断 电 记忆 功能 和 情景 检验 设置 等 
功能 。 公 司 还 开发 了 3 项 新 产品 :TS1 超 小 型 钮 子 开关 (3A 
125V ~ .1A 250V ~ ) .TS2 小 型 钮 子 开 关 (6A 125V ~ ;3A 
250V ~ ) ,TS3 中 型 钮 子 开关 (10A 125V ~ .6A 250V ~ 、15A 
125V ~ .10A 250V ~), 

宁波 灵 象 电器 有 限 公司 的 双 控 换 向 开关 是 由 任意 多 个 
双 控 换 向 开关 组 成 的 多 地 控制 开关 系统 ,在 设置 开关 的 地 
点 ,可 以 对 任何 被 控制 的 用 电器 执行 接 通 或 关闭 , 且 每 个 开 
关 板 上 都 有 标志 性 图 案 ,直观 地 反映 被 控制 的 灯 或 负载 的 
通 断 状态 ,方便 快捷 又 节能 。 

温州 飞 雕 电器 有 限 公 司 生 产 的 86 一 PMII( 10A 250V ~ ) 
明 装 系列 产品 ,具有 双重 严 光 指示 ,夜间 使 用 方便 ,内 部 铜 件 
全 锦 压 连接 ,安全 可 靠 。 

质量 及 标准 为 了 推动 企业 技术 进步 ,推进 全 国电 器 
附件 产品 质量 上 台阶 ,提高 行业 质 优 品 牌 产品 的 知名 度 ,中 
国电 器 工业 协会 电器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 评选 出 9 个 企 
业 的 25 种 规格 产品 为 “2005 年 全 国电 器 附件 行业 质量 可 信 
推介 产品 ”, 名 单 见 表 5。 参 加 本 次 评审 工作 的 专家 们 一 致 
认为 本 次 参评 的 电器 附件 产品 整体 水 平 比 前 几 年 有 了 较 大 
的 提高 ,外 形 美观 .实用 ,结构 合理 工艺 较为 先进 ,性 能 和 
质量 已 代表 国内 先进 水 平 ,部 分 品牌 达到 国际 同类 产品 水 
平 。 


RS 2005 年 全 国电 器 附件 行业 “质量 可 信 推 介 产 品 企业 和 产品 名 单 


申报 产品 名 称 、 规 格 


TCL 国际 电工 (惠州 ) 有 限 公 司 商标 :TCL 家 用 固定 式 开 关 10A,16A/250V ,家 用 单 相 插座 10A,16A/250V 


4 ZH 
杭州 鸿雁 电器 公司 商标 :鸿雁 10A/250V ,电气 导管 


广东 朗 能 电器 有 限 公 司 商标 : 朗 能 LONON 家 用 固定 式 开 关 10A/250 V ,家 用 单 相持 座 10A/250V 


序号 单位 名 称 

1 7x Fi ^: 

2 F: 

3 司 商标 : NO 


家 用 固定 式 开 关 10A/250V ,家 用 单 相 插座 10A/250V , 单 相 二 、 三 极 播 头 
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序号 单位 名 称 


4 | 江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公司 商标 : stone 





| ( 续 ) 
申报 产品 名 称 、 规 格 


家 用 国定 式 开 关 10A/250V ,家 用 单 相 插 座 10A/250V 


家 用 固定 式 开关 家 用 单 相 插 座 。86 型 :F2 系列 .F7 系列 、F9 系列 10A/ 
250V;118 型 :F4 系列 10A/250V ;120 型 :F8 系列 10A/250V.— 


5 | 上 海 益 忠 电器 有 限 公 司 商 标 : 飞 雕 


6 | 浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 商 标 :正泰 HNT 
7 | 宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 商标 : 综 研 Ssoken 
8 | 宁波 灵 象 电器 有 限 公 司 商 标 :Cyever Bephom G5 


9 | 慈溪 市 公牛 电器 有 限 公 司 商 标 : 公 牛 


质量 及 标准 ”我 国 开关 、 插 头 插座 电气 导管 等 产品 的 
整体 质量 水 平 与 国际 先进 水 平 相差 不 大 。 开 关 、 插 头 插 座 
产品 现行 的 国家 标准 都 是 等 效 采用 国际 电工 委员 会 制定 的 
产品 标准 ,有 些 标 准 中 的 部 分 指标 甚至 高 于 国际 标准 要 求 ， 
而 国内 各 知名 企业 采用 的 内 控 标准 远 远 高 于 国际 标准 。 

全 国电 器 附件 标准 化 技术 委员 会 第 五 届 二 次 会 议 于 
2005 年 12 H 7 日 ~9 日 在 浙江 省 绍兴 市 召开 ,会 议 总 结 了 
2005 年 标 委 会 在 标准 制 修订 ,收集 国外 标准 IEC 标准 归 
O .小 型 熔断 器 工作 组 组 建 \ 标 委 会 的 建设 等 方面 所 做 的 工 
作 和 取得 的 成 绩 ,宣布 了 2005 年 度 GB16915 系列 标准 获得 
“中 国 机 械 工业 科技 成 果 二 等 奖 ” ,通报 了 家 用 插头 插座 国 
际 调研 和 征询 意见 情况 ,审查 通过 了 对 GB1003 一 1999 标准 
修改 的 第 1 号 修改 单 ,对 GB2099. 1 一 1996、GB1002 一 1996、 
GB2099. 3 一 1997 标准 修订 问题 进行 讨论 并 提出 建议 ;会 议 
通过 了 标 委 会 2006 年 标准 制 修 订 计 划 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 2005 
年 的 技术 改造 项 目 主 要 有 :杭州 市 技术 创新 项 目 “ 蒙 脱 土 / 
聚合 物 纳米 复合 材料 的 生产 及 其 在 电器 附件 产品 中 的 应 
用 ” ,杭州 高 新 区 科技 型 中 小 企业 技术 创新 “高 热 稳定 性 纳 
米 有 机 蒙 脱 土 的 固 相 插 层 制备 技术 应 用 "项目, 研制 开发 了 
“多 功能 旋转 开关 试验 机 ”等 。 
| TCL 国际 电工 (惠州 ) 有 限 公司 2005 年 共 完成 4 项 技 

术 改 造 :M 型 装配 线 ,消除 了 生产 过 程 中 人 工 搬运 ,生产 效 
率 提高 1096 ;全 自动 焊接 机 ,生产 效率 提高 1 倍 ,品质 更 稳 
定 ; 自 动 上 螺丝 项 目 , 将 生产 效率 提高 1 倍 ; 铜 柱 销 孔 攻 丝 
项 目 , 把 外 了 筷 攻 丝 两 道 工序 一 次 性 完成 ,效率 提升 3096 。 

温州 飞 雕 电器 有 限 公司 改 进 注塑 生产 过 程 ,添加 自动 
送料 设备 、 注 塑 机 械 手 、 注 塑 成 品 输送 带 , 改 进 模具 结构 , 实 
现 了 部 分 产品 的 注塑 生产 自动 化 。 

宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 完成 了 模具 制造 工艺 更 
新 ,改善 了 模具 与 产品 的 质量 ,提高 了 效率 ;进行 冲 件 工艺 
改造 ,将 大 部 分 冲 件 改 为 级 进 模 一 次 成 形 ,钢材 利用 率 、 零 
件 一 致 性 都 有 所 提高 。 

浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 2005 年 组 建 检测 室 , 投 入 
新 检测 设备 SO 余 台 ,大 大 地 提高 了 产品 可 靠 性 的 试验 能 
力 ;新 增 节 能 灯 老 化 线 , 提 高 了 节能 灯 使 用 质量 的 可 靠 性 ; 
新 增 注 塑 机 机 械 手 和 机 边 粉 碎 机 各 10 台 , 实 现 自动 化 生 
产 , 有 利于 减少 浪费 .节约 成 本 减少 粉尘 、 提 高 回 料 的 再 利 
用 率 。 
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NEW 系列 :家 用 固定 式 开关 10A/250V ,家 用 单 相 插座 10A/250V 

家 用 单 相 插座 10A/250V ,器 具 输 入 插座 (用 于 工 类 设备 ) 10A/250V 
86 型 :家 用 固定 式 开关 10A ,16A/250V ,家 用 单 相 插 座 10A ,16A/250V 
GN 系列 移动 插座 10A 、16A/250V 


泰 力 实业 有 限 公 司 完成 了 浙江 省 温州 市 市 级 技 改 项 
目 , 建 成 了 年 产 1800 RFX MEER 

杭州 鸿 世 电 器 有 限 公 司 完成 年 产 6 万 km 电缆 线 的 生 
产能 力 及 电器 附件 车 间 技 改 项 目 。 该 项 目 是 浙江 富阳 市 重 
点 项 目 , 总 投资 4 650 万 元 ,已 完成 80% ,大 部 分 已 投入 生 
产 ,已 形成 新 增 年 产 4.5 万 km 电缆 线 的 生产 能 力 。 

北京 筑 芝 照 明 技术 有 限 公司 为 适应 产品 生产 的 特点 及 
扩大 产品 产量 的 需要 ,对 开关 插座 产品 的 装配 生产 线 进行 
了 改造 ,方便 了 生产 的 组 织 , 强 化 了 对 产品 检验 的 质量 要 
求 ;改进 五 金 冲床 及 模具 ,不 仅 使 其 可 用 于 单 动 冲床 ,同时 
也 可 用 于 连 动 的 冲床 , 极 大 地 提高 了 产品 的 生产 能 力 ,同时 
保证 了 生产 过 程 的 安全 性 。 

管理 及 改革 广东 朗 能 电器 有 限 公 司 2005 年 与 美国 
Honeywell 公司 签署 合作 协议 ,共同 开发 美国 市 场 ,并 逐步 
拓展 国际 市 场 ,从 而 为 朗 能 品牌 走向 国际 市 场 提供 了 良好 
的 发 展 平台 ,同时 也 为 朗 能 公司 走向 国际 化 知名 企业 奠定 
了 坚实 的 基础 。 此 外 ,公司 还 拓展 了 原 有 产品 ,可 同时 为 用 
户 提供 会 开关 ,插座 、 照 明 、 排 气 扁 和 浴霸 等 产品 在 内 的 一 
整套 房屋 电器 装修 方案 。 

杭州 鸿雁 电器 公司 紧 紧 围绕 着 “突出 效益 ,优化 管理 、 
调整 结构 、 做 强 主 业 ”的 工作 主线 ,及 时 调整 营销 策略 ,重新 
界定 市 场 目标 ,强化 品牌 推广 工作 。 优 化 各 项 管理 工作 ,全 
面 推进 精细 化 管理 ,通过 信息 化 管理 内 控制 度 与 预算 管理 
体系 .生产 成 本 管理 与 成 本 控制 体系 、 质 量 管理 体系 .人 力 
资源 管理 体系 、 商 标 管理 体系 、 投 资 管理 体系 、 基 础 管理 体 
系 等 ,有 效 地 提高 了 综合 实力 和 竞争 力 , 大 幅度 提升 了 经 营 
规模 和 经 济 效益 。 

杭州 鸿 世 电 器 有 限 公 司 大 力 倡导 “ 精 、 细 、 实 \ 高 .新 ”的 
管理 理念 ,积极 抓 好 内 部 管理 ,改进 生产 工艺 ,降低 生产 成 
本 ,提高 产品 市 场 竞争 力 , 产 品 销售 取得 稳步 增长 。 通 过 对 
产业 结构 调整 ,涵盖 铜 业 加 工 、 电 缆 制 造 、 产 品 装配 的 全 套 
生产 工序 ,真正 实现 了 自主 设计 、 自 主 加 工 生产 ,公司 已 具 
备 根据 市 场 需 求 灵活 研发 生产 产品 的 能 力 ,以 更 低 的 生产 
成 本 、 更 短 的 周期 和 更 具 优 势 的 价格 把 产品 投放 市 场 ,参与 
竞争 。 加 大 环保 投入 ,从 源头 控制 ,提高 污染 预防 ,确保 持 
续 改进 ,推进 .创造 绿色 企业 ,进一步 提升 企业 形象 。 通 过 
多 年 的 努力 ,公司 凭借 自身 的 优势 和 核心 技术 ,自主 设计 开 
发 美 标 、 澳 标 、 欧 标 等 系列 电器 附件 ,使 企业 逐步 在 区 域 竞 
争 中 实现 突破 ,产品 远 销 欧洲 .中 东 及 东南 亚 地 区 。 


上 海 益 忠 电器 有 限 公司 制定 了 新 一 轮 战略 目标 , 精 耕 
细作 国内 市 场 ,立足 主 业 做 大 做 强 , 着 力 拓 展 国际 市 场 , 导 
求 新 的 增长 点 。 主 要 的 措施 有 ;建立 “引得 进 、 留 得 住 . 用 得 
上 ”的 用 人 机 制 ,组 建 高 效 的 优秀 企业 团队 ;继续 实施 品牌 
战略 ,加 大 广告 宣传 力度 ,巩固 品牌 形象 ;加 大 产品 研发 投 
和 人 力度 ,成 立 研发 中 心 ,开发 出 更 具 人 性 化 .更 贴近 国际 市 
场 前 沿 的 产品 。 

江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公司 引进 先进 的 ERP 技术 , 利 
用 信息 化 技术 ,建立 了 覆盖 公司 可 利用 资源 的 管理 信息 网 
络 , 不 断 优化 业务 流程 ,依靠 自身 的 发 展 优势 ,在 现 有 产品 
线 的 基础 上 力求 多 元 化 和 智能 化 ,增强 企业 的 核心 竞争 能 
力 , 向 相关 行业 拓展 ,逐步 实现 多 元 化 的 发 展 策略 。 

广东 锦 力 电器 有 限 公司 通过 对 组 织 结构 的 调整 和 优 
化 ,提高 效率 ;对 工作 流程 的 优化 和 再 造 ,使 企业 整体 动作 
更 加 顺畅 ,责任 明确 ;对 生产 管理 系统 进行 全 面 的 检查 和 修 
正 ,完善 生产 的 计划 与 控制 管理 系统 ,加 强 信息 化 系统 的 建 
设 , 按 照 规范 化 的 处 理 程序 进行 生产 组 织 、 管 理 和 决策 ; 通 
过 逐步 理 顺 、 整 合 与 建立 公司 的 制度 体系 与 知识 管理 体系 ， 
形成 坚实 的 基础 层 , 向 集团 化 专业 化 方向 转化 。 

宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 完成 了 模具 车 间 的 改 
革 , 形 成 模具 专业 设计 、 零 部 件 分 工段 加 工 、 最 终 由 装配 组 
装配 的 模式 ,提高 了 模具 加 工 精度 和 产品 质量 ,缩短 了 生产 
周期 ,尤其 是 冲模 改 由 高 速 冲床 配套 的 一 次 成 型 模具 后 , 产 
量 、 产 品 的 一 次 性 与 原材料 的 利用 率 都 有 较 大 的 提高 。 内 
部 管理 主要 抓 了 减少 原材料 的 损失 浪费 和 管理 规范 化 2 个 
方面 。 

泰 力 实业 有 限 公司 大 力 调整 产品 结构 ,全 力 推 进 新 产 
品 上 市 ,全 方位 维护 和 拓展 市 场 渠道 ,国内 市 场 取得 恢复 性 
增长 ,逐渐 从 以 量 的 增长 做 大 ,转变 到 以 质 的 提升 做 精 ;加 
快 外 贸 产品 的 联合 研发 ,外 贸 业 务 取 得 突破 性 增长 ;调整 经 
济 增长 方式 .强化 经 营运 行 质量 ,加 强 成 本 管理 ,全 面 降 本 
增 效 ,经 营运 行 质量 有 所 改善 ;完善 组 织 结构 ,增强 管理 执 
行 力 ,维护 运行 体系 ,深化 制度 建设 ,综合 提升 管理 水 平 。 


温州 飞 雕 电器 有 限 公司 全 面 实 施 品 牌 发 展 战略 ,不 断 


加 大 品牌 宣传 力度 ,完善 营销 网 络 ,完善 售 前 、 售 中 、 售 后 服 
务 运作 体系 ,提高 用 户 满意 度 ;加 大 技术 创新 ,对 特殊 过 程 、 
关键 过 程 的 工艺 进行 革新 ,通过 大 量 实验 摸索 数据 ,确定 合 
理 的 工艺 参数 ,规定 适宜 的 操作 程序 ,用 工艺 和 程序 保证 最 
终 产 品 的 质量 。 

行业 活动 ”中 国电 器 工业 协会 电器 附件 及 家 用 控制 器 
分 会 2005 年 根据 不 同时 期 行业 企业 共同 关心 的 问题 ,组 织 
行业 单位 开展 了 形式 多 样 的 行业 活动 ,取得 了 一 定 成 效 。 
主要 有 :QD 组 织 国内 电器 附件 行业 主导 企业 参加 了 家 用 和 
类 似 固 定式 开关 插座 “中 国名 牌 ”申报 目录 的 工作 ;@ 积 极 
开展 “质量 可 信 产 品 " 推 介 活 动 , 共 评选 出 9 个 企业 的 25 种 
规格 产品 为 “2005 年 全 国电 器 附件 行业 质量 可 信 推 介 产 
品 ”;(@ 鉴 于 目前 国内 小 型 熔断 器 行业 的 现状 及 发 展 需 要 ， 
组 建 电路 保护 元 器 件 工作 部 ,促进 行业 向 正确 化 、 规 范 化 方 
回 发 展 ; 弗 组 织 广 东 省 企业 参加 了 "中 德 现代 制 造 技术 研讨 


会 ” ;@ 编 辑 出 版 协会 信息 资料 , 共 完 成 各 类 型 的 专题 、 会 
议 、 刊 物 等 信息 资料 200 多 万 字 ;@ 为 企业 闻 的 双向 合作 做 
好 沟通 、 搭 桥 和 服务 ;@ 加 强 协会 自身 建设 ,提高 服务 质量 
和 服务 水 平 ,分 别 组 织 召 开 了 “第 四 届 三 次 常务 理事 及 扩大 
会 议 "、“ 第 四 届 四 次 理事 及 扩大 会 议 ”、“2005 年 秘书 处 工 
作 会 议 ”"“ 广 东 主 导 企 业 领导 新 春联 谊 会 总 结 了 2004 ~ 
2005 年 的 工作 ,提出 2005 ~ 2006 年 工作 计划 和 实施 方案 。 
针对 行业 内 共同 关注 的 话题 和 问题 ,组 织 了 有 关 专 家 进行 
专题 讲座 ,开发 企业 领导 的 思路 ,拓展 视野 。 

[ 扎 稿 人 :广州 电器 科学 研究 院 陈 明 审 稿 人 :广州 电 
器 科学 研究 院 赖 ” 静 ] 


生产 发 展 情 况 ”中 国 小 型 熔断 器 行业 的 真正 发 展 始 于 
20 世纪 80 年代, 从 彩电 、 冰 箱 等 家 用 电器 开始 的 电子 工业 
大 发 展 带动 了 小 型 熔断 器 行业 的 发 展 , 采 用 国际 标准 、 吸 引 
外 资 进入 .引进 先进 技术 和 鼓励 产品 出 口 等 措施 推动 了 小 
型 熔断 器 的 快速 发 展 。 特 别 是 随 着 中 国 世 界 工 厂 架 构 的 逐 
渐 形成 ,当今 全 世界 小 型 熔断 器 的 生产 和 应 用 市 场 已 有 近 
50% 在 中 国 , 无 论 数量 还 是 金额 ,中 国 小 型 熔断 器 行业 都 在 
全 球 占 据 相当 重要 的 地 位 。 

从 20 世纪 80 年 代 中 后 期 起 ,许多 境外 专业 公司 陆续 
来 到 中 国 大 陆 建立 工厂 和 公司 ,对 中 国 小 型 熔断 器 的 技术 
进步 和 行业 成 长 起 了 积极 的 作用 。 中 国 香港 Hollyland 在 厦 
门 的 宁 利 电子 .美国 Littelfuse 在 苏州 的 力 特 奥 维 斯 、 美 国 
Bussmann 在 东莞 和 上 海 的 库 柏 电子 .中 国 台 湾 Walter 在 东 
莞 和 吴江 的 华 德 电子 、 美 国 AEM 在 苏州 的 AEM 科技 等 ,都 
已 在 小 型 熔断 器 行业 中 占有 举足轻重 的 地 位 。 还 有 一 大 批 
如 中 国 香港 百 富 ( Belfuse) .中 国 香港 日 星 (Sunfuse) .中 国 台 
湾 功 得 (Conqer) 日 本 匹克 (Pico) 日 本 富士 端子 .日 本 大 
东 (Daito) .瑞士 自力 (Schurter) 等 外 资 公 司 也 在 中 国 小 型 熔 
断 器 行业 占有 一 席 之 地 。 

由 于 小 型 熔断 器 的 本 土 企业 大 都 规模 较 小 ,技术 和 管 
理 水 平 偏 低 , 在 激烈 的 市 场 竞 争 中 基本 处 于 劣势 ,不 少 地 方 
经 营 多 年 的 小 型 熔断 器 工厂 关闭 或 转产 ,退出 了 这 个 行业 。 
上 海松 山 电 子 和 丹东 龙 达 电子 等 公司 则 通过 企业 转制 成 为 
中 国 本 土 的 小 型 熔断 器 代表 企业 ,继续 在 这 个 领域 发 挥 着 
重要 作用 。 与 此 同时 ,在 经 济 腾飞 和 市 场 经 济 浪潮 中 又 涌 
现 出 一 大 批 新 生 的 小 型 熔断 器 生产 企业 ,比较 集中 的 是 广 
东 省 和 江苏 省 ,如 中 山 黄 团 的 蓝 宝 电子 、 深 圳 横 岗 的 旭光 
辉 . 常 州 的 沈 雄 电子 . 常 利 来 、 振 晖 电子 .香港 萨 特 实业 等 
等 ,构成 了 生产 小 型 熔断 器 的 男 一 道 风景 线 。 

目前 国内 小 型 熔断 器 行业 主要 企业 及 产品 的 类 型 见 表 1。 
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R1 国内 小 型 熔断 器 行业 主要 企业 及 产品 类 型 














产品 分 类 ”小 型 熔断 器 是 电路 保护 元 件 中 相当 重要 
的 一 个 产品 门类 , 主要 功能 是 电子 电路 的 过 电流 保护 。 按 
照 结构 形式 和 应 用 领域 大 致 可 分 为 4 个 大 类 : 

(1) 圆 简 式 。 由 玻璃 管 ( 低 分 断 ) . 陶 盗 管 (高 分 断 ) 加 
上 人 金属 端 帽 为 本 体 ,管内 由 金属 材料 的 熔断 体 或 加 上 灭 弧 
材料 组 成 。 可 分 为 欧 规 和 美 规 两 大 规范 ,外 形 尺 寸 及 电流 
规格 繁多 ,每 种 尺寸 还 有 特快 熔断 、 快 熔断 、 中 速 熔断 , 慢 熔 
断 和 特 慢 熔 断 等 多 种 系列 ,普遍 用 于 家 用 电器 、 机 电 设备 、 
仪器 仪表 、 照 明 电子 等 很 多 领域 。 

(2) 插脚 式 ( 超 小 型 熔断 器 ) 。 有 轴 向 引线 和 径 向 引线 
两 大 类 ,外 形象 电阻 型 .晶体 管 型 等 ,多 用 波峰 焊 连 接 到 印 
刷 线 路 板 上 ,常用 于 体积 较 小 的 电子 电器 中 。 

(3) 贴 片 式 。 表 面 贴 装 ,按照 不 同 制造 工艺 分 为 厚 膜 和 
薄膜 两 大 工艺 ,采用 1206/0603/0402 等 标准 尺寸 ,多 用 回 
流 焊 连 接 到 印刷 线路 板 上 。 还 有 一 种 把 圆 简 式 缩小 体积 并 
改 成 方形 的 ,同样 用 回流 焊 连接 到 印刷 线路 板 上 的 熔断 器 
也 属于 贴 片 式 的 范围 ,广泛 应 用 在 “3C” 产 品 中 ,特别 是 轻 、 
薄 .小 ,移动 的 数码 电子 产品 中 。 

(4) 插 片 式 。 主 要 特征 是 大 电流 、 低 电压 ,标志 明显 和 
更 换 方便 ,主要 应 用 在 汽车 电器 盒 及 附加 的 汽车 电子 设备 
中 ,部 分 也 延 用 到 低压 电器 。 

与 小 型 熔断 器 有 类 似 功能 的 产品 有 : PPTC (聚合 物 基 
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2 厦门 宁 利 电子 有 限 公 司 (HK:Hollyland Co. Ltd) 圆 简 式 和 插脚 式 小 型 熔断 震 
3 AEM 科技 (苏州 ) 有 限 公 司 (USA:AEM Inc. ) 贴 斤 式 小 型 熔断 器 

4 上 海松 山 电 子 有 限 公 司 圆 简 式 和 插脚 式 小 型 熔断 器 
5 华 德 电子 有 限 公 司 (TW : Walter) 圆 简 式 和 插脚 式 小 型 熔断 顽 
6 东莞 库 柏 电子 有 限 公 司 (USA :Kuper 一 Bussmann ) 圆 简 式 小 型 熔断 器 


体 正 温度 系数 热 敏 电阻 ) `.CPTC( 陶瓷 基体 正 温度 系数 热 敏 
电阻 )、 保 险 电 阻 器 、 限 流 温度 熔断 器 、 断 路 器 等 。 

市 场 及 销售 贺 简 式 小 型 熔断 器 有 高 端 和 低 端 两 个 层 
次 的 产品 。 高 端 产品 大 部 分 由 欧 、 美 港 台 企业 及 大 陆 龙 头 
企业 生产 ,外 形 美观 ,认证 多 而 全 ,性 能 稳定 ,价格 相对 较 
高 ,主要 为 跨国 企业 或 出 口 整 机 产品 配套 ; 低 端 产品 大 部 分 
由 新 生 企 业 生 产 ,外 观 略 粗糙 , 少 有 或 没有 认证 ,性 能 不 甚 
稳定 ,价格 较 便 宜 ,主要 为 国内 市 场 整 机 配套 或 通过 外 贸 收 
购 外 销 到 欠 发 达 地 区 市 场 。 这 两 个 层次 的 产品 同样 拥有 巨 
大 的 市 场 和 激烈 的 竞争 ,高 端 产 品 的 价格 约 为 低 端 产 品 的 2 
~3 倍 。 

插脚 式 小 型 燃 断 货 和 贴 片 式 小 型 熔断 器 的 技术 含量 相 
对 高 一 些 , 本 土 企 业 生 产 的 不 多 ,外资 企业 的 产品 也 大 都 在 
境外 生产 ,竞争 不 如 圆 简 式 那么 激烈 。 但 随 着 用 量 增加 , 价 
格 下 降 的 趋势 依然 非常 明显 , 近 两 年 的 平均 售 价 已 经 降低 
3096 以 上 。 

插 片 式 小 型 炊 断 右 随 着 中 国 汽车 工业 的 发 展 同 样 出 现 
了 价 跌 量 增 的 局 面 ,由 于 其 结构 简单 .进入 门槛 低 ,生产 企 
业 和 生产 量 都 不 断 增加 ,应 用 也 向 汽车 电子 以 外 的 方面 延 
伸 。 

中 国 市 场 应 用 和 出 口 国 外 市 场 的 小 型 熔断 器 的 总 数量 
和 金额 见 表 2。 


R2 中 国 市 场 应 用 和 出 口 国 外 市 场 的 小 型 熔断 器 的 总 数量 和 金额 


2006 年 


数量 ( 百 万 个 ) 金额 ( 百 万 美元 ) 数量 ( 百 万 个 ) 


金额 ( 百 万 美元 ) 





圆 简 式 . 29.096 41. 896 27.996 
引 脚 式 12. 296 12. 096 13. 696 
贴 片 式 49. 196 33. 6% 48. 896 
插 片 式 . . 9.7% 12.6% 9.7% 

总 计 . . 100. 0% 100. 0% 100. 0% 





注 : 表 中 所 涉 小 型 熔断 器 的 数量 和 金额 是 指 在 中 国 市 场 ( 含 进口 ) 和 出 口 量 之 和 。 


科技 成 果 及 新 产品 ”小 型 熔断 器 的 新 产品 大 都 集中 
于 插脚 式 和 贴 片 式 里 ,尤其 值得 一 提 的 是 AEM 科技 (苏州 ) 
有 限 公司 推 出 的 从 层 独 石 结 构 SolidMatrix 表面 贴 装 片 式 熔 
断 器 ,这 种 全 新 专利 产品 彻底 改变 了 其 他 薄膜 式 贴 片 熔断 
器 的 结构 和 制造 工艺 ,把 一 般 都 处 于 产品 表层 的 熔断 体 移 
到 产品 的 中 心 层 ,并 通过 能 量 固化 和 高 温 烧 结 使 其 成 为 多 
层 结构 并 紧密 一 体 的 独 石 产 品 。 由 于 它 把 熔断 体 熔 化 时 所 
有 可 能 产生 的 破坏 因素 都 埋 进 了 陶瓷 体 的 内 部 ,又 运用 亚 
钠 米 技术 对 熔 体 熔化 时 的 能 量 进 行 及 时 而 充分 的 吸收 ,所 
以 它 具 有 特 强 的 灭 弧 能 力 和 特 高 的 产品 可 靠 性 。SolidMa- 
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trix 表面 贴 装 片 式 熔 断 器 是 小 型 熔断 器 的 革命 性 设计 ,同时 
也 为 小 型 熔断 髓 的 发 展开 拓 了 新 的 思路 。 

AEM 公司 专门 致力 于 技术 含量 较 高 的 表面 贴 装 元 件 
产品 的 研发 生产 , SolidMatrix Hr 3X A Br ar A 1206FA、 
0603FA ,0402FA 3 个 快 熔断 系列 ,1206SB .0603SB 2 MIRI 
断 系列 和 1206 HI.,0603 HI 2 个 耐 高 脉冲 系列 ,是 所 有 品牌 中 
贴 片 式 产品 系列 最 多 的 。AEM 的 1206SB 系列 的 电流 规格 
可 以 做 到 8A,0603SB 系列 更 是 独一无二 的 产品 ,所 有 系列 
的 电流 规格 都 超过 了 其 他 品牌 产品 , 耐 高 脉冲 的 HI 系列 是 
介 于 快 熔断 和 慢 熔 断 之 间 的 一 种 全 面 考 量 性 价 比 的 新 选 


择 。 

小 型 熔断 器 作为 一 种 传统 的 电流 保护 元 件 ,正在 随 着 
电子 整 机 产业 的 发 展 与 日 俱 进 。 小 型 熔断 器 的 生产 厂商 也 
日 益 提 升 他 们 在 电路 保护 领域 里 的 附加 价值 ,纷纷 向 多 品 
种 、 多 功能 的 电路 保护 方案 的 设计 和 供应 商 去 努力 。 

质量 及 标准 “小 型 熔断 器 作为 安全 元 件 必须 通过 安全 
认证 才能 生产 、 销 售 和 使 用 ,客户 也 会 选择 具有 符合 相应 国 
家 地 区 或 标准 的 安全 认证 标志 的 产品 。 现 在 中 国生 产 的 小 
型 熔断 器 产品 的 质量 水 平 已 有 很 大 提高 ,除了 低 端的 圆 简 
式 和 插 片 式 外 , 跟 国际 水 平 差距 不 太 大 。 生 产 企 业 对 小 型 
熔断 器 安全 认证 或 强制 认证 的 意识 也 比 以 前 大 大 加 强 ,中 
资 企业 的 产品 开始 陆续 申请 UL、VDE SAMKO, PSE 等 国外 
认证 ,走向 世界 市 场 。 

小 型 熔断 器 的 技术 标准 跟 国际 接轨 是 从 彩电 国产 化 开 
始 的 ,之 前 中 国 的 小 型 熔断 器 没有 国家 标准 ,大 部 分 技术 指 
标 沿用 早期 原 苏联 的 标准 。 采 用 国际 标准 的 第 一 版 国家 标 
准 GB9364.1/.2/.3 一 88 是 根据 当时 的 技术 水 平 参照 或 等 
效 采用 国际 电工 委员 会 标准 下 C60127 一 1/ 一 2/ 一 3 制定 
的 ,1997 年 修 定 后 的 新 版 标准 已 经 完全 等 同 采用 TEC 标准 
了 ,以 后 又 增加 了 新 编制 的 几 个 部 分 。 现 行 的 小 型 熔断 器 
的 中 国 国家 标准 是 : GB9364. 1 一 1997《 小 型 熔断 器 第 1 部 
分 :小 型 熔断 器 定义 和 小 型 熔断 体 通用 要 求 》、GB9364. 2 一 
1997《 小 型 熔断 器 第 2 部 分 :管状 熔断 体 》、GB9364. 3 一 
1997《 小 型 熔断 器 第 3 部 分 : 超 小 型 熔断 器 》、GB9364. 4 一 
200x《 小 型 熔断 器 第 4 部 分 :通用 模 件 熔断 体 》(2005 年 报 
批 ) .GB9364.6 一 2001《 小 型 熔断 器 第 6 部 分 :小 型 管状 熔 
断 体 的 熔断 器 座 》。 其 中 GB9364. 1/. 2/. 3 标准 已 被 列 为 中 
国 强制 认证 的 标准 ,管状 熔断 体 和 超 小 型 熔断 器 也 被 列 人 
国家 强制 认证 的 产品 目录 。 对 照 TEC 标准 ,国家 标准 至 今 
还 缺少 第 5 部 分 小 型 熔断 体质 量 评定 导 则 、 第 9 部 分 试验 
盒 和 试验 电路 以 及 第 10 部 分 用 户 指南 。 

今年 以 来 所 有 小 型 熔断 器 生产 厂 都 已 开始 落实 贯彻 
ROHS 要 求 和 无 铅 化 改革 ,也 遇 到 多 多 少 少 的 困难 和 问题， 
主要 是 焊锡 去 铅 后 熔点 的 变化 导致 工艺 或 性 能 上 的 变化 ， 
还 有 待 彻底 攻克 和 解决 。 

行业 活动 ”一 直 以 来 我 国 小 型 熔断 器 行业 都 没有 对 应 
的 行业 组 织 进行 管理 ,而 标准 化 的 归口 管理 一 直 由 广州 电 
器 科学 研究 院 负责 。 鉴 于 目前 国内 小 型 熔断 器 行业 的 现状 
及 发 展 的 需要 ,应 业内 众多 企业 的 要 求 , 中 国电 器 工业 协会 
电器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 (以 下 简称 “协会 ") 组 建 了 保 
护 元 器 件 工作 部 ,以 方便 今后 有 组 织 地 开展 相关 的 各 项 工 
作 , 推 动 行业 进步 ,促进 行业 向 正确 化 .规范 化 方向 发 展 。 
协会 秘书 处 于 2005 年 9 月 26 日 在 广州 市 召开 了 “组 建 电 


路 保护 元 器 件 工作 部 筹备 工作 会 议 ” ,来 自 全 国 小 型 熔断 器 
主要 生产 企业 及 研究 单位 的 代表 参加 了 会 议 。 会 议 通过 了 
《关于 组 建 电 路 保护 元 器 件 工作 部 的 筹备 方案 》, 并 提交 协 
会 第 四 届 四 次 理事 会 ;提出 了 2006 ~ 2007 年 拟 开 展 的 主要 
工作 计划 。 在 协会 2005 年 12 A 21 日 ~23 日 组 织 的 第 四 
届 四 次 理事 及 扩大 会 议 上 ,会 议 审 议 了 J 人 《关于 组 建 电 路 保护 
元 器 件 工作 部 的 筹备 方案 》, 同意 秘书 处 增设 电路 保护 元 器 
件 工作 部 。 

为 了 更 好 地 开展 我 国 小 型 熔断 器 专业 技术 领域 的 标准 
化 工作 ,全 国 小 型 熔断 器 标准 化 专业 组 在 广州 成 立 。 该 专 
业 组 挂靠 在 全 国电 器 附件 标准 化 技术 委员 会 下 ,由 标 委 会 
秘书 处 组 织 各 成 员 单 位 开展 各 项 标准 化 活动 ,将 在 提高 我 
国 小 型 熔断 器 产品 技术 水 平 及 产品 质量 .规范 市 场 . 促 进 贸 
易 等 方面 发 挥 重 要 的 作用 。 

为 加 强 我 国 和 北美 熔断 器 技术 标准 领域 的 合作 ,协会 
于 2005 年 9 月 27 日 ~28 日 组 织 企业 参加 了 由 广州 电器 科 
学 研究 院 、 美 国电 气 制造 商 协会 (NEMA) 和 国家 工业 与 日 
用 电器 生产 力促 进 中 心 联 合 组 织 的 “2005 年 中 国 一 美国 熔 
断 器 技术 标准 研讨 会 ”, 中 、 美 相关 行业 专家 共 70 多 人 参加 
了 会 议 。 本 次 研讨 会 内 容 涉 及 中 国 、 北 美 熔断 器 的 标准 体 
系 、 标 准 结构 .检测 .认证 和 发 展 动态 ,研讨 会 还 收 到 中 外 交 
流 讲座 资料 10 篇 ,会 上 演讲 交流 了 9 篇 。 

【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电器 附件 及 家 用 控制 器 分 
FARER 明 审 稿 人 :广州 电器 科学 研究 院 赖 M) 


生产 发 展 情况 ”2005 年 ,牵引 电气 设备 行业 呈现 新 的 
发 展 势头 ,行业 各 企业 经 济 运 行 状态 良好 ,主要 技术 经 济 指 
标 比 上 年 都 有 较 大 幅度 地 增长 。2005 年 牵引 电气 设备 行业 
经 济 运 行 的 主要 特点 是 :企业 改制 ,负担 减轻 ;外 引 内 联 , 合 
作 合资 ;调整 结构 ,扩大 规模 ;技术 含量 增强 ,产值 不 断 提 
升 ;产品 开发 ,质量 管理 .用 户 服务 等 各 方面 全 速 推 进 , 成 绩 
显著 。 据 全 行业 32 个 企业 报表 统计 ,完成 工业 总 产值 
373 752 万 元 , 比 上 年 增长 34% ,2005 年 行业 部 分 企业 主要 
经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2005 年 部 分 行业 企业 主要 经 济 指标 









does 工业 总 产值 (万 元 ) 工业 销售 产值 (万 元 ) 
1E à " 
湘潭 电机 集团 有 限 公司 210 092 147 000 42.9 205 478 120 373 70.7 
2 常州 基 腾 电气 有 限 公司 4 899 3 347 46.4 4 930 3 899 26.4 





徐州 煤矿 机 械 厂 16 571 





11 874 





39.6 16 489 12 097 
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(E) 


T 企业 和 名称 工业 总 产值 (万 元 ) 工业 销售 产值 (万 元 ) 


衡阳 力 尔 美 电 瓶 车 有 限 责任 公司 30.4 29.2 
贵州 天 义 电器 有 限 责任 公司 41.3 72.5 
XX H RR SUE RR] 62.9 64.1 
江苏 常 牵 电 机 有 限 公 司 18.8 9.0 
湘 漂 市 电机 车 广 44.4 68.6 
湘潭 牵引 机 车 厂 72.3 72.6 
湘潭 如 意 电机 电器 有 限 公 司 90.5 83.6 
湘潭 市 龙腾 电气 有 限 公 司 71.8 71.8 
湘潭 市 牵引 电机 厂 78.1 68.3 
山东 济宁 山 矿 电 机 车 有 限 公 司 5.0 55.1 
四 川 乐山 宇 强 电机 车 制造 有 限 公 司 240.0 286.4 
贵州 六 盘 水 煤矿 机 械 厂 84.2 47.2 
江苏 丹阳 市 控制 电器 设备 厂 63.5 67.2 
江苏 丹阳 市 通达 电器 厂 14.7 12.5 


随 着 市 场 需求 量 的 增 大 ,新 产品 开发 速度 加 快 ,工业 总 2005 年 行业 主要 企业 工业 增加 值 和 主 营 业务 收入 见 表 2。 
产值 不 断 提升 ,工业 增加 值 和 主 营 业务 收入 相继 增多 。 


表 2 2005 年 行业 主要 企业 工业 增加 值 和 主 营 业务 收入 


工业 增加 值 (万 元 ) 主 营业 务 收入 (万 元 ) 
企业 名 称 









序号 

TT 
1 湘潭 电机 集团 有 限 公 司 215 202 144 389 
2 常州 基 腾 电气 有 限 公 司 5 097 3 909 
3 | 徐州 煤矿 机 械 厂 16 553 12 974 
4 衡阳 力 尔 美 电 瓶 车 有 限 责任 公司 21 68 
5 淄博 牵引 电机 集团 有 限 公 司 21 301 22 230 
6 XE HA HEUS BR RI 6 467 3 914 
7 湘潭 牵引 机 村 厂 3 512 2 339 
8 湘潭 新 昕 通用 电气 有 限 公司 329 182 
9 贵州 六 盘 水 煤矿 机 械 厂 8 729 5 850 





— 
c 


大 连天 元 电机 有 限 公司 
随 着 科技 进步 ,各 企业 研发 费用 不 断 增加 ,出 口交 货 值 相继 增长 ,部 分 企业 研发 经 费 和 出 口交 货 值 见 表 3。 


RI 部 分 企业 支付 研发 经 费 和 出 口交 货 值 
研究 与 发 展 经 费 (万 元 ) 出 口交 货 值 (万 元 ) 


企业 和 名称 
| 


湘潭 电机 集团 有 限 公司 1 160 916 7 461 
| 863 

3 000 

621 533 167 


WEES BLA BUE RA 
由 于 市 场 前 景 看 好 ,生产 能 力 不 断 提升 ,企业 再 生产 能 ( 续 ) 


大 连日 牵 电 机 有 限 公司 
常州 长 江 客 车 集团 工矿 车 辆 有 限 公 司 

力 不 断 增强 ,部 分 企业 基本 建设 和 更 新 改造 措施 投资 见 表 

4, 


8 338 9 325 

















Aout = 





表 4 部 分 企业 基本 建设 和 更 新 改造 措施 投资 













5 湘潭 如 意 电 机 电器 有 限 公司 
基建 及 更 新 改造 措施 项 6 湘 淄 市 牵引 电机 厂 
序号 目 完成 投资 额 (万 元 ) 7 江苏 常州 洲 源 机 电 制 造 有 限 公 司 82 

8 辽宁 抚顺 矿业 集团 有 限 责 任 会 280 
1 湘潭 电机 集团 有 限 公司 司 电力 机 车 工厂 
2 大 连日 牵 电 机 有 限 公司 — a Bra 

2005 [35 . I 

3 | 常州 市 丽华 机 械 电 器 有 限 公司 100 科技 成 果 及 新 产品 年 技术 创新 、 新 产品 开发 
4 


湘潭 市 电机 车 厂 作 在 全 行业 中 已 形成 热点 。 由 于 全 行业 注重 新 产品 开发 ， 
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统计 的 32 个 企业 共 投 入 新 产品 开发 费 2 363 万 元 ,新 增产 
值 83 447 万 元 ,取得 了 良好 的 效果 。 

湘 漂 电 机 集团 有 限 公司 有 30 多 项 科研 开发 项 目 分 别 
通过 了 公司 内 外 部 鉴定 , 矿 用 洒水 车 被 认定 为 省 级 新 产品 ; 
国防 专项 154t Á 40 2,788 电动 轮 、 变 频 电 机 、 防 爆 电机 等 
重点 科研 项 目的 技术 准备 工作 已 完成 并 投入 生产 试制 。 轻 
轨 车 完成 了 玻璃 钢 体 流线型 车 头 设计 ,并 在 长 春 轻轨 车 上 
装 车 运行 ,这 一 具有 自主 知识 产权 的 新 成 果 蕴 含 的 无 形 价 
值 ,大 大 提高 了 公司 形象 ,使 公司 新 的 经 济 增长 点 和 核心 竞 
争 力 将 会 在 后 续 几 年 中 得 以 凸现 。 

湘潭 市 牵引 电机 厂 推行 新 产品 开发 战略 ,截止 至 2005 
年 底 , 共 开发 新 产品 10 余 种 ,其 中 5 种 防爆 电机 的 开发 , 填 
补 了 工厂 系列 产品 空白 ,2005 年 生产 防爆 电机 1 000 余 台 ， 
增强 了 企业 的 经 济 实力 。 

大 连天 元 电机 有 限 公 司 推行 技术 创新 战略 ,2005 年 共 
设计 开发 新 、 特 、 非 标 产品 450 个 规格 ,产值 达 7 027 万 元 。 
开发 了 1MW 和 1.5MW 风力 发 电机 , 闻 进 了 风力 发 电 设备 
市 场 ,开拓 了 全 新 的 市 场 领域 ;相继 开发 了 2 种 55kW 混合 
电动 大 巴 用 交流 牵引 电机 、 油 田 和 泥浆 泵 用 350kW ,500kW 
和 1 100kW 等 多 种 规格 的 牵引 电机 , 并 为 钢 厂 开发 了 
YP,500L—6(630kW) . YP,500L—6—8 , TG450L—12 等 3 种 
型 号 的 变频 电机 ,使 公司 变频 电机 在 功率 、 转 矩 及 结构 上 到 
上 新 的 台阶 。 

天 水 长 城 电 控制 电器 厂 一 分 厂 在 完善 CCE38 系列 直流 
接触 器 开发 的 基础 上 相继 研制 出 CC38 系列 变频 用 交流 接 
触 器 、CCM, 系列 灭 磁 接触 器 和 CCE30 直流 接触 器 及 换 向 接 
触 器 等 新 产品 。 

湘潭 牵引 机 车 厂 在 完成 空调 矿 用 电机 车 、 变 频 机 车 等 
多 种 新 型 电机 车 设计 开发 后 ,最 近 又 研发 出 10t 组 锅炉 和 无 
烟煤 系列 锅炉 等 12 项 新 产品 ,为 公司 创 品牌 产品 创造 了 良 
好 条 件 。 

江苏 常州 牵引 电机 有 限 公 司 先后 研发 出 石油 钻井 用 系 
列 交流 变频 电机 、YQ 一 200 异步 牵引 电动 机 转子 冲 片 模 设 
计 等 新 产品 ,新 工艺 ,取得 了 新 成 果 。 

湘潭 市 电机 车 厂 新 开发 出 JY20/6、7、9G 变频 调 速 电机 
车 ,获得 了 较 好 的 市 场 效益 。 . 

六 盘 水 煤矿 机 械 厂 先 后 研制 开发 出 18t DRR 
电池 电机 车 等 新 产品 。 

湘潭 新 昕 通用 电气 有 限 公 司 先 后 开发 出 ZBT1 一 150/ 
xxx 系列 矿 用 隔 爆 型 直流 调 速 箱 、ZBT2 一 260/48 隔 爆 直流 调 
速 箱 和 ZXY 一 1 型 直流 数字 显示 仪 等 4 项 新 产品 。 

湘潭 如 意 电 机 电器 有 限 公司 2005 年 开发 出 多 种 规格 的 
Y 系列 电机 、 变 频 调 速 电机 、 煤 轴 流 通风 机 等 97 个 规格 的 新 
产品 ,达到 一 次 试制 合格 。 

质量 及 标准 “质量 第 一 ,用 户 至 上 ”已 在 全 行业 中 形 
成 共识 。2005 年 ,湘潭 电机 集团 有 限 公司 以 军工 体系 专项 
整改 为 龙头 ,进行 全 面 质量 整改 归 零 工作 , 极 大 地 促进 了 质 
量 管理 工作 的 持续 改进 。 民 品 和 军品 两 个 质量 体系 顺利 通 
过 了 监督 审核 。 公 司 全 年 质量 指数 96. 27% , 质量 损失 率 


0.55% , 2005 年 公司 推荐 液压 系统 质量 改进 攻关 等 6 个 成 
果 参 加 湖南 省 机 械 行业 的 成 果 发 表 , 分 别 获 1 个 一 等 奖 ,3 
个 二 等 奖 ,2 个 三 等 奖 ;随后 ,在 全 国 机 械 工业 举办 的 “质量 
双 代 会 ”上 ,获得 1 个 国 优 成 果 奖 ,5 个 部 优 成 果 奖 。 

大 连天 元 电机 有 上 限 公 司 加 强 质量 管理 ,注重 建设 制度 ， 
采取 跟踪 重点 ,控制 有 效 等 措施 ,全 年 接待 了 宝钢 、 临 钢 、 太 
重 .宁波 东 力 等 989 台 产 品 六 期 A 检 , 四 种 型 号 油田 电机 通 
过 了 船 检 , 以 及 三 台 YZR160M,—6 电机 通过 了 国家 技术 监 
督 检测 中 心 抽检 ,用户 满 意 度 达 到 9596 。 

湘潭 牵引 机 车 三 坚持 持续 改进 产品 质量 ,追求 完美 的 
工作 方针 ,努力 打造 企业 品牌 形象 。2005 年 机 车 零 部 件 生 
产 合格 率 为 98% ,产品 出 厂 合 格 率 达 10096 ;锅炉 焊接 质量 
控制 无 损 探 伤 一 次 性 合格 率 由 2004 年 的 93.7% 上升 到 
95.1% ,保证 了 公司 质量 管理 体系 的 正常 运行 。 

湘潭 市 电机 车 三 注重 推行 品牌 战略 ,公司 2005 年 生产 
电机 车 409 台 ,经 湘潭 市 名 牌 产 品评 审 委 员 会 评 核 , 获 “ 湘 
潭 市 名 牌 产品 ”称号 ,而 后 企业 又 获 “ 湘 潭 市 质量 诚信 和 企业” 
称誉 ,有 效 地 促进 了 质量 的 提高 。 

江苏 常州 电机 有 限 公司 与 香港 中 银 集团 合资 组 建 的 常 
州 常 银 电 机 电器 有 限 公司 , 已 成 为 江苏 省 蕾 电池 叉车 电机 
的 专业 生产 基地 ,生产 的 “ 神 工 牌 ”产品 被 评 为 江苏 省 名 有 牌 
产品 ,公司 被 江苏 省 科 委 授予 "高 新 技术 企业 ”称号 。 

渔 博 牵 引 电 机 集团 有 限 公 司 坚 持 以 质量 至 上 ,服务 质 
量 为 宗旨 ,2005 年 JQL 一 45 牵引 感应 励磁 机 通过 了 铁道 部 
质量 检验 中 心 的 质量 检查 ,Y2315M 一 8 电机 通过 了 山东 省 
质 检 中 心 检验 ,获得 了 较 高 评价 。 

严格 按 标准 组 织 生 产 ,在 全 行业 企业 中 具有 较 高 的 认 
识 。 对 于 牵引 电气 设备 行业 归口 部 门 来 说 ,更 是 责无旁贷 。 
2005 年 ,在 全 行业 各 企业 的 大 力 支持 和 配合 下 ,湘潭 牵引 电 
气 设备 研究 所 完成 了 第 1 册 牵 引 行业 标准 汇编 , 共 收 录 牵 引 
行业 有 效 标准 38 个 和 部 分 国际 标准 等 ,满足 了 行业 生产 要 
求 。 同 时 ,向 国家 归口 部 门 申请 立项 6 个 行业 标准 , 待 计划 
下 达 后 ,将 立即 组 织 修 、 制 订 工 作 。 全 行业 生产 矿 用 车 辆 与 
其 配套 产品 厂家 在 申请 煤 安 证 和 防爆 证 件 等 工作 中 ,归口 
所 为 其 提供 的 行业 用 标准 达 4000 余 个 ,确保 行业 生产 厂家 
执行 有 效 标准 ,执行 率 达 10096 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2005 年 ,加 强 基本 建设 , 狠 抓 
技术 改造 ,完善 工艺 装备 ,扩大 生产 能 力 , 已 成 为 行业 企业 
任务 的 重 中 之 重 。 湘 电 集团 公司 全 年 完成 技 改 技 措 投资 
17 349 万 元 ,至 年 末 完 成 9 000 万 元 ,变频 小 机 车 项 目 顺利 
通过 省 发 改 委 验收 ;大 电机 扩建 项 目 , 年 末 完 成 了 主体 厂房 
建设 ;军工 专项 技 改 及 特 电 事 业 部 绝缘 、 焊 接 试 验 室 等 一 系 
列 重点 技 改 项 目 以 及 工艺 路 线 调整 等 已 局 动 实 施 ,以 增强 
重大 技术 装备 制造 和 电机 产品 的 生产 能 力 。 

湘潭 市 电机 车 厂 经 过 两 年 的 基本 建设 ,已 完成 3 000m 
车 间 1 栋 ,1 100m? 仓库 1 间 ,2 400m? 办 公 楼 1 栋 ,2005 年 
未 第 二 栋 5 100m 厂房 已 竣工 验收 ,总 投资 达 3 200 万 元 。 

湘 漂 牵 引 机 车 三 为 扩大 生产 能 力 ,2005 年 新 添 属 数控 
切割 机 等 18 台 ( 套 ) ,修理 和 补充 计量 仪器 仪表 等 装备 投入 
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3k 35 万 元 ,确保 了 扩大 再 生产 的 需要 。 

淄博 奉 引 电机 集团 有 限 公司 , 为 提高 生产 效率 ,对 公司 
大 型 立 式 车 床 、 牵 引 电 机 试验 风机 系统 和 油 压 机 大 炉 整 体 
等 三 大 项 目 进 行 技术 改造 , 技 改 投资 达 209 万 元 。 

辽宁 抚顺 矿业 责任 有 限 公 司 、 大 连日 达 电 机 有 限 公司 、 
常州 洲 源 机 电 制 造 有 限 公 司 等 全 行业 17 个 单位 ,2005 年 技 
改 技 措 投资 共 达 20 519 万 元 ,有 力 地 促进 了 企业 生产 能 力 
的 提高 。 

对 外 合作 ”全 行业 企业 十 分 关注 引进 国外 先进 技术 ， 
积极 开展 对 外 合作 合资 。 湘 潭 电机 集团 公司 积极 推进 战略 
合作 ,与 西安 昆 鹏 锻造 工 贸 有 限 责任 公司 合作 组 建 湘潭 昆 
月 银 造 公 司 ;与 英国 克 菜 顿 公 司 合作 生产 小 机 车 产品 ;以 研 
发 风力 发 电 设备 为 切 人 点 ,先后 与 日 本 、 德 国 丹麦 等 公司 
和 国际 知名 专家 就 技术 引进 、 合 资 合 作 进 行 广泛 接触 和 洽 
Ve ,积极 促进 技术 进步 和 生产 能 力 的 提升 。 湘 潭 奉 引 机 车 
厂 围绕 电机 车 主导 产业 ,积极 与 湖南 大 学 、 上 海 交 通 大 学 、 
中 南大 学 及 湖南 工学 院 等 院 校 专家 进行 多 层次 的 合作 ， 个 
断 提 升 技术 水 平 。 

企业 对 外 合作 方式 各 不 相同 ,有 的 走出 去 ,请 进来 ;有 
的 合资 合作 生产 ;有 的 厂 校 联合 开发 等 等 。 对 外 合作 以 多 
种 多 样 形 式 进行 ,对 增强 企业 技术 实力 ,提升 职工 技能 起 着 
较 大 的 作用 。 

(RWA: PS 电气 设备 分 会 黄 必 胃 审 稿 人 :牵引 电 
气 设备 分 会 郭 灯 塔 ]】 


生产 发 展 情况 ”2005 年 ,我 国 宏观 经 济 保持 持续 发 展 
势头 ,制造 业 产值 也 有 和 较 大 幅度 递增 ,制造 业 的 需求 增长 又 
驱动 我 国 钢铁 产业 和 电焊 机 产业 的 持续 增长 ,我 国电 焊 机 
行业 持续 呈现 出 旺销 势头 ,总体 经 济 运 行 良好 。 

经 对 全 国 58 个 主要 电焊 机 、 切 割 机 和 兼 业 制 造 厂 大 
型 焊接 辅 机 具 厂 (其 中 电焊 机 生产 企业 54 个 , 辅 机 具 配 套 
件 元 器 件 生产 企业 4 个 ) 的 调查 统计 ,2005 年 电焊 机 行业 共 
完成 工业 总 产值 350 547.93 万 元 , 比 上 年 增长 13.2% ,其 中 


电焊 机 、 辅 机 具 产 值 326 362. 57 万 元 , 比 上 年 (86 个 企业 ) 
增长 46.0% ;电焊 机 产值 占 行业 工业 总 产值 的 93.1%, 比 上 
年 的 89. 3% 上 升 3. 85 个 百分点 。 工 业 销 售 产值 完成 
328 408. 55 万 元 , 比 上 年 增长 14.8% ;其 中 ,出 口交 货 值 完成 
43 863. 75 万 元 , 比 上 年 增长 14. 1% ; 工业 增加 值 完 成 
135 339.05 万 元 , 比 上 年 增长 15. 396 ; 主 营 业务 收入 完成 
315 010.84 万 元 , 比 上 年 增长 13. 0%。 利 润 总 额 完成 
37 779. 82 万 元 , 比 上 年 增长 2. 5% 。2005 年 电焊 机 行业 的 
生产 销售 均 较 上 年 有 一 定 增 长 ,但 利润 并 未 同步 增长 ,造成 
这 种 情况 的 原因 是 主要 原材料 ( 硅钢 片 . 铜 材 、 钢 材 ) 价格 一 
直 居 高 不 下 ,生产 成 本 大 幅 上 扬 , 产 品 售 价 却 因 市 场 竞争 激 
烈 无 法 同步 上 调 , 其 至 出 现下 降 , 企 业 效 益 下 滑 。 

2005 年 在 市 场 竞 争 的 大 环境 下 ,电焊 机 行业 有 部 分 企 
业 进 行 了 兼并 、 重 组、 改制 ,也 有 个 别 企业 因 经 营 不 善 而 处 
于 停产 或 半 停 产 状态 。 在 上 报 统计 数据 的 58 个 主要 企业 
中 ,2005 年 累计 有 4 个 企业 出 更 亏损 ,亏损 额 为 702. 00 万 
元 ,亏损 面 达 6.9% , 较 2004 年 14 个 企业 亏损 的 978. 82 万 
元 减亏 276.82 万 元 ,亏损 面 下 降 9.38 个 百分点 。 

从 以 上 总 体 数据 分 析 可 见 ,2005 年 我 国电 焊 机 行业 延 
续 上 年 走势 ,仍然 保持 持续 发 展 ,行业 综合 实力 进一步 增 
强 。2005 年 电焊 机 行业 生产 经 营 状况 见 表 1,2005 年 电焊 
机 行业 职工 人 数 见 表 2。 | 


*1 uds assa 状况 






指标 名 称 


工业 总 产值 
其 中 :电焊 机 产值 
电焊 机 产量 ( 台 ) 

工业 销售 产值 

其 中 :出 口交 货 值 

工业 增加 值 

主 营业 务 收入 

利润 总 额 

全 年 完成 基建 及 更 新 改造 措施 
项 目 投资 额 

利息 支出 

全 员 劳 动 生产 率 (元 /人 ) 

年 末 资 产 总 额 
流动 资产 年 平均 余额 

年 末 人 负债 总 额 

年 末 所 有 者 权益 
主 营 业务 成 本 








350 547.93 
326 362.57 
976 428 
328 408.55 
43 863.75 
135 339. 05 
315 010. 84 
37 779. 82 
15 198.8 















1 498.67 
131 359 
260 565.12 
155 606. 11 
111 335.47 
148 829 
228 845.83 














表 2 2005 年 电焊 机 行业 职工 人 数 






全 部 职工 年 末 人 数 ( 人 ) 





2005 年 我 国电 焊 机 行业 电焊 机 产值 前 10 名 企业 见 表 
3 ,工业 总 产值 前 10 名 企业 见 表 4, 电 焊 机 产量 前 10 名 企业 
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CT) 人 数 ( 人 ) 比 上 年 增长 ( 免 ) 
EC 
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全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 


RI 2005 年 电焊 机 行业 电焊 机 产值 前 10 名 企业 























序 电焊 机 产值 
E PURT 《万 元 ) 
1 | 唐山 松下 产业 机 器 有 限 公司 

2 | 凯 尔 达 电 焊 机 有 限 公司 20 860 
3 | 成 都 焊 研 威 达 自 动 焊接 设备 有 限 公司 20 304 
4 | 牡丹 江 欧 地 和 希 焊 接 机 有 限 公 司 19 498 
5 | 上海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公司 14 175 
6 | 小 原 ( 南 京 ) 机 电 有 限 公 司 13 900 
7 | 浙江 肯 得 焊接 设备 有 限 公司 12 335 
8 | 山东 山大 奥 太 电气 有 限 公 司 12 327 
9 | 无 锡 市 锡山 南方 焊接 设备 有 限 公司 12 138 





| 
e 


南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公 司 





序 

5 

1 | 唐山 松下 产业 机 器 有 限 公司 

2 | 凯 尔 达 电 焊 机 有 限 公 司 20 860 
3 | 成 都 焊 研 威 达 上 自动 焊接 设备 有 限 公 司 20 304 
4 | 牡丹 江 欧 地 希 焊 接 机 有 限 公 司 19 498 
5 | 上 海 东升 焊接 集团 有 限 公 司 17 500 
6 | 上海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公司 15 152 
7 | 小 原 ( 南 京 ) 机 电 有 限 公司 13 900 
8 | 浙江 肯 得 焊接 设备 有 限 公司 12 335 
9 | 山东 山大 奥 太 电气 有 限 公司 12 327 





jw 
e 


无 锡 市 锡山 南方 焊接 设备 有 限 公司 


X5 2005 年 电焊 机 行业 电焊 机 总 产量 前 10 名 企业 















单位 名 称 

1 | 新 江 肯 得 焊接 设备 有 限 公 司 422 383 
2 | 南通 三 九 焊 接 设 备 有 限 公司 138 223 
3 | 上海 东 升 焊 接 集 团 有 限 公 司 66 460 
4 | 凯 尔 达 电 焊 机 有 限 公 司 44 152 
5 | 唐山 松下 产业 机 器 有 限 公司 42 398 
6 | 上海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公司 42 297 
7 | 上 海 正 秦 焊 接 设备 有 限 公司 31 210 
8 | 上海 沪 通 焊 接 电 规制 造 有 限 公司 25 827 
9 | 上 海通 用 电焊 机 股份 有 限 公 司 20 864 
10 | 出 东山 大 奥 太 电气 有 限 公司 13 173 


产品 分 类 及 产量 据 对 54 个 电焊 机 企业 的 调查 反馈 ， 
2005 年 电焊 机 行业 主要 产品 分 类 及 产量 见 表 6, 电焊 机 产 
品 产量 比例 见 图 1。 


表 6 2005 年 电焊 机 行业 企业 主要 产品 分 类 及 产量 


产品 名 称 





便携 式 . 
动 圈 式 











交流 绝 焊 机 动 铁心 式 
其 他 非 标 类 
小 计 
机 械 驱 动 式 
晶闸管 式 

品 体 管 式 

硅 整 流 式 

逆 变 式 

其 他 直流 弧 焊 机 
小 计 
MIG/MAG 焊 机 
TIG 焊 机 

埋 弧 焊 机 


Ha URL 直流 弧 焊 机 





A SIDE B SIL 





小 计 





点 ( 凸 ) 焊 机 
链 焊 机 
对 焊 机 
小 计 


电阻 焊 机 















其 他 目 动 .半自动 焊 机 





230 981 
42 405 
154 185 
438 
428 009 
2 540 
18 807 
1 575 
19 670 
60 739 
2 164 
105 495 


" 占 总 产量 的 比例 | ” 比 上 年 增长 





251 726 
49 329 
10 712 

50 

311 817 


55.5 
-11.5 


行业 概况 - 


48.8 
37.0 
54.4 


407.0 


33.4 
17.2 
32.7 
60.2 


210.9 


69.8 
73.6 
60. 0 
51.8 
0 

73.2 
66.2 
87.9 
9.5 
65.7 
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产品 名 称 
摩擦 焊 机 
等 离子 焊 机 
特种 专用 及 成 等 离子 /火焰 切割 机 
套 焊 接 设 备 和 数控 切割 机 
其 他 焊 机 成 套 焊 接 设备 
其 他 焊 机 
小 计 
总 计 


注 : 以 上 产量 总 计 不 包括 焊接 辅 机 具 产 量 。 


2005 年 电焊 机 总 产量 达到 976 428 台 , 比 上 年 (86 个 企 
业 ) 增 长 56.83% (10.6% ) 。 其 中 ， 

(1)2005 年 交流 绝 焊 机 产量 占 总 产量 的 比重 较 上 年 呈 
持续 下 降 走 势 , 为 总 产量 的 43.83% , 比 2004 年 的 47.62% 
FR 3. 79 个 百分点 ,但 产量 比 上 年 增长 54. 3596 , 3& 
428 009 台 。 

(2) 直流 弧 焊 机 产量 占 总 产量 的 比重 较 上 年 上 升 0. 33 
个 百分点 ,为 总 产量 的 10. 80% ,总 的 生产 量 比 上 年 增长 
69. 81% , 达 105 495 台 , 净 增 13 091 台 。 其 中 道 变 式 和 硅 整 
流 式 直流 绝 焊 机 产量 分 别 较 上 年 增长 60.23% 和 32. 7396 , 
分 别 净 增 14 089 台 和 2 564 台 。 

(3) 自 动 半自动 焊 机 占 总 产量 的 比重 持续 上 升 , 占 总 产 

E 31.9346 , 比 2004 年 的 29.20% 上 升 2.73 个 百分点 , 产 
量 比 上 年 增长 73.23% , 达 311 817 & , S 53 970 台 。 
中 MIG/MAG 焊 机 、TIG 爆 机 和 和 埋 绝 焊 机 分 别 较 上 年 增长 
73.62% .60.01% 和 51.81% ,分 别 净 增 47 680 台 、5 289 台 
和 1 001 &. 

(4) 电 阻 焊 机 产量 占 总 产量 的 比重 较 上 年 上 升 0.49 个 






(E) 

N 占 总 产量 的 比例 | ” 比 上 年 增长 

60 57.9 

| 32 -36.0 
45.3 
133.3 
-51.6 


376.0 
68.2 


百分点 , 占 总 产量 的 8.73% ,其 产量 比 上 年 增长 65. 65% ， 
达 85 220 台 , 净 增 了 12 498 台 。 其 中 ,点 ( 凸 ) 焊 机 和 缝 焊 
机 分 别 较 上 年 增长 66. 19% 和 87.91% ,分 别 净 增 13 604 É 
和 1 079 台 。 

(5) 特 种 专用 及 成 套 焊接 设备 和 其 他 焊 机 产量 比 上 年 
增长 68.15% ,其 中 ,等 离子 /火焰 切割 机 在 上 年 大 幅 增长 的 
基础 上 ,又 净 增 5 441 台 ,增幅 达 45. 2596, 

从 以 上 产品 统计 数据 分 析 可 见 ,2005 年 我 国电 焊 机 行 
业 生产 随 着 制造 业 和 钢 产 业 的 快速 发 展 而 呈 稳 步 上 升 走 
势 , 其 中 高 技术 含量 的 产品 如 自动 半自动 焊 机 .电阻 焊 机 、 
特种 专用 及 成 套 焊接 设备 等 较 上 年 在 产量 上 都 有 大 幅度 
的 增长 ,在 总 产量 中 所 占 比重 也 逐渐 上 升 。 由 此 可 见 ,加快 
产品 结构 调整 ,生产 更 多 更 先进 且 技术 含量 更 高 的 产品 来 
满足 市 场 需求 ,已 成 为 电焊 机 行业 厂家 充分 展示 自己 实力 
和 寻求 更 大 发 展 的 必由之路 。 

市 场 及 销售 EA 58 个 企业 的 统计 ,2005 年 主要 产 
品 生产 、 销 售 及 出 口 情况 见 表 7。 





R7 2005 年 主要 产品 生产 、 销 售 及 出 口 情况 


指标 名称 
"B 数值 ( 台 / 套 、 件 /只 ) 
占 焊 机 总 产量 的 比例 (% ) 43. 83 10. 80 


数值 (万 元 ) 


焊 机 “| MEL | 自动 焊 机 | 焊 机 ”成 套 焊接 设备 | 产品 合计 deccm] 70 


311 817 


85 220 45 887 


976 428 | 396 157 
100. 00 


31.93 8.73 4. 70 


产值 32 594.46 | 53 232. 42 |117 638.34|40 160.37 | 33 790.46 |277 416.05|48 946.52 |326 362. 57 
HRALA P^ [8 B9 E ( 96 ) 11.75 19. 19 42.41 14. 48 12.18 100. 00 


销售 量 数值 (人 台 ) 


411 889 | 101500 | 308476 | 81202 43 184 946251 | 394217 
占 焊 机 总 销售 量 的 比例 (%) 43.53 10. 73 32.60 8.58 4. 56 100. 00 


销售 金额 数值 (万 元 ) 35 108.42 | 48 270.03 108 216.56|37 898.32 | 32 976.81 |262 470. 14| 43 035. 08 |305 505.22 
占 焊 机 总 销售 金额 的 比例 (%)| 13.38 18.39 41.23 14.44 12. 56 100. 00 


数值 ( 台 / 套 ) 25 0669 
出 口 量 占 焊 机 总 出 口 量 的 比例 (%) 43.13 
占 焊 机 总 销售 量 的 比例 (和 ) 26.49 
) 26. 53 
12 470.4 
出 口 客 占 焊 机 总 出 口 额 的 比例 (% ) 33.16 


占 焊 机 总 销售 额 的 比例 (% ) 4.75 
比 上 年 增长 (%) 31.15 
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231 123 11 817 
39. 77 
24. 43 
30. 27 

17 516.5 ] 555 
46. 58 
6.67 
30.16 


39 156.90 


2005 年 虽然 受 国家 宏观 调控 政策 主要 原材料 价格 居 
高 不 下 人民币 升值 和 人 力 成 本 上 升 、 市 场 竞争 激烈 的 不 利 
影响 ,但 电焊 机 行业 企业 积极 开拓 市 场 , 提 高 产品 质量 ,加 
大 对 高 新 技术 产品 的 研发 和 产品 结构 调整 的 力度 , 收 到 了 
显著 的 经 济 效益 ,全 年 主 营业 务 收入 315 010.84 万 元 , 比 上 
年 增长 13.01% , 2005 年 电焊 机 行业 主 营 业务 收入 前 10 名 
企业 见 表 8。 


表 8 2005 年 电焊 机 行业 主 营业 务 收入 前 10 名 企业 













单位 名 称 
唐山 松下 产业 机 器 有 限 公 司 
凯 尔 达 电 焊 机 有 限 公司 
成 都 焊 研 威 达 自动 焊接 设备 有 限 公司 
上 海 东 升 焊接 集团 有 限 公司 
上 海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公 司 
牡丹 江 欧 地 希 焊接 机 有 限 公司 
南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公司 
小 原 ( 南 京 ) 机 电 有 限 公 司 
浙江 肯 得 焊接 设备 有 限 公司 
无 锡 市 锡山 南方 焊接 设备 有 限 公司 

2005 年 电焊 机 行业 主要 呈现 以 下 特点 : 

(1) 市 场 欧 争 仍然 十 分 激烈 ,产品 的 利润 空间 随 着 原 、 
辅 材料 涨 价 导致 产品 成 本 上 扬 而 进一步 缩小 。 中 低档 产品 
由 于 总 体 仍然 供 大 于 求 , 价格 竞争 已 成 为 企业 市 场 竞 争 的 
主要 手段 之 一 ,进一步 加 大 了 企业 压力 ,人 迫使 企业 开发 适销 
对 路 的 产品 和 高 技术 含量 的 产品 ,努力 降低 产品 生产 成 本 ， 
提高 产品 的 市 场 竞争 能 力 。 

钢铁 价格 上 扬 , 而 电子 器件 价格 的 逐渐 降低 ,使 逆 变 
焊 机 的 成 本 优势 凸显 出 来 ,2005 年 的 发 展 速 度 在 2004 年 快 
速 增长 的 基础 上 继续 加 大 。 据 统计 , 逆 变 直流 绝 焊 机 2005 
年 增幅 为 60. 23% , EMIL ETE SCIL BL. CO, 焊 机 中 使 用 道 
变 电 源 的 数量 ,其 增长 数量 更 是 惊人 。 尤 其 是 随 着 逆 变 电 
源 可 靠 性 的 逐年 提高 ,在 大 功率 CO, 焊 机 中 的 应 用 越 来 越 
多 ,发 展 前 景 非常 光明 。 

(2)2005 年 54 个 企业 共 销 售 各 种 交流 弧 焊 机 411 889 
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& ,销售 金额 达 35 108.42 万 元 ,平均 价格 为 852 元 / 台 , 可 
见 , 量 大 面 广 的 仍然 是 交流 强 焊 机 。 销 售 各 种 自动 半自动 
焊 机 308 476 & ,销售 金额 达 108 216. 56 万 元 ,平均 价格 为 
3 508 元 / 台 。 但 随 着 价格 竞争 的 加 剧 ,中 低档 产品 价格 下 
滑 , 企 业 只 有 通过 不 断 扩 大 销售 量 来 维持 盘 利 ,进一步 促使 
企业 调整 产品 结构 ,努力 开发 高 技术 含量 、 高 附加 值 产品 。 
在 市 场 导向 作用 下 ,2005 年 自动 半自动 焊 机 、 电 阻 焊 机 、 特 
种 专用 成 套 焊 接 设备 的 生产 继续 大 幅 上 升 ,与 上 年 相 比 , 增 
幅 分 别 达 到 73.23% 65.65% 和 68.15% 。 

(3) 石 油管 道 铁路、 建筑 .汽车 等 用 户 行业 的 发 展 ,也 
为 我 国 焊接 设备 行业 提供 了 更 加 广阔 的 市 场 空间 ,促使 其 
问 高 技术 合 量 、 高 附加 值 的 大 型 焊接 设备 焊接 辅 机 具 、 专 
用 成 套 焊接 设备 进军 ,并 研制 生产 出 一 些 具有 一 定 国际 竞 
争 力 的 高 技术 产品 ,其 产量 及 销售 收入 和 市 场 占有 率 都 较 
上 年 有 大 幅度 增长 ,使 电焊 机 行业 整体 技术 水 平和 综合 实 
力 有 了 显著 的 提高 。 

(4) 随 着 市 场 需求 量 的 上 天 和 生产 规模 的 扩大 ,企业 在 
重视 提高 产品 质量 的 同时 ,也 开始 注重 销售 网 络 的 建设 和 
销售 人 员 素 质 的 提高 ,以 建立 健全 适应 市 场 需求 的 营销 体 
制 。 不 少 企业 在 这 方面 已 取得 了 成 功 的 经 验 。 

(5)2005 年 ,我 国 繁 茶 的 电焊 机 市 场 在 为 国内 企业 提 
供 商 机 的 同时 ,也 吸引 来 一 些 国外 企业 。 由 于 国内 企业 在 
技术 ,管理 等 方面 与 国际 先进 企业 具有 一 定 差距 ,致使 国内 
市 场 为 国外 企业 留 下 了 一 席 之 地 。 

随 着 我 国电 焊 机 行业 产品 技术 水 平 的 提高 和 世界 加 工 
制造 业 往 中 国 转移 的 势头 加 快 以 及 价格 杠杆 的 作用 ,2005 
年 我 国电 焊 机 产品 出 口 猛 增 ,54 个 企业 共 出 口 电 和 焊 机 
581 200 台 ,出 口 总 额 为 37 601.90 AA PRERANE ME 
件 . 元 器 件 ) , 比 上 年 大 幅 增长 。 受 人 民 币 升值 及 国家 出 口 
退税 政策 的 影响 ,出 口 企业 的 利润 并 未 随 销售 额 的 增长 而 
同步 增长 。 从 表 7 中 可 见 我 国 出 口 焊接 设备 的 档次 有 所 提 
高 ,部 分 技术 含量 较 高 的 产品 已 能 打 人 国际 市 场 。2005 年 
电焊 机 行业 出 口 额 前 10 名 企业 见 表 9。 


表 9 2005 年 电焊 机 行业 出 口 额 前 10 名 企业 















单位 名 称 ， 


浙江 肯 得 焊接 设备 有 限 公司 
南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公司 
吉尔 达 电焊 机 有 限 公 司 

唐山 松下 产业 机 占有 限 公 司 

牡丹 江 欧 地 希 焊 接 机 有 限 公 司 

上 海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公 司 

无 锡 市 风华 焊接 设备 有 限 公司 

成 都 焊 研 威 达 自 动 焊接 设备 有 限 公 司 
上 海 电 焊 机 广 

上 海 梅 达 焊 接 设 备 有 限 公司 


2005 年 电焊 机 产品 主要 出 口 到 美国 .加 拿 大 、 日 本 、 泰 
国 、 韩 国 . 印 度 尼 西亚 法国、 马来西亚 菲律宾、 新加坡 、 越 
南 .印度 沙特 阿拉 伯 、 叙 利 亚 、 埃 及 南非 德国 古巴 、 澳 大 
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占 总 出 口 额 比例 (% ) 


出 口 额 ( 万 元 ) 


17.99 
11.11 
10. 10 
10. 10 
5.00 
2.74 
2.06 
1.67 


利 亚 、 伊 朗 、 俄 罗斯 和 中 国 香港 .中 国 台湾 等 国家 和 地 区 。 
进入 国际 经 济 大 循环 后 ,我 国电 焊 机 行业 在 整体 技术 
水 平和 综合 实力 显著 提高 的 同时 ,不 但 在 经 营 理 念 上 力图 
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与 国际 接轨 ,而 且 不 断 引 入 先进 的 国外 管理 及 营销 经 验 , 努 
力 建 立 和 完善 国内 外 销售 网 络 及 稳定 的 海外 市 场 。 

科技 成 果 及 新 产品 2005 年 , 随 着 产品 结构 调整 的 加 
快 , 生 产 更 多 更 先进 且 技 术 含量 更 高 的 产品 已 成 为 电焊 机 
行业 企业 充分 展示 自己 实力 、 提 高 竞争 能 力 和 寻求 更 大 发 
展 的 需要 ,为 此 ,电焊 机 行业 企业 加 大 了 对 新 产品 和 高 技术 
含量 产品 的 开发 力度 。 通 过 对 58 个 行业 企业 的 调查 ,2005 
年 共有 15 项 产品 获得 国家 专利 局 专利 证 书 ,11 项 专利 正在 
受理 中 ,5 个 企业 获得 省 级 以 上 立项 、 资 助 ,3 项 项 目 通过 省 
级 以 上 鉴定 ,并 获 新 产品 奖 。 

南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公 司 的 制 动 蹄 塞 焊 机 、 双 
筋 式 焊 接 制动器 的 弧 塞 焊 机 直流 防 触电 控制 装置 、 高 频 高 


压 引 弧 装 置 、. 闭 变 等 离子 切割 机 、 新 型 弧 焊 机 、 自 带 焊 条 简 
的 弧 焊 机 、 具 漏电 保护 功能 的 电焊 机 、 快 速 更 换 百 吨 油 压 机 
防 漏 密封 圈 用 衬 套 、 双 筋 式 焊接 制动器 的 分 段 角 焊 机 ;上 海 
恒通 电焊 机 有 限 公 司 的 埋 弧 焊 机 的 双 数 字 信 和 号 处 理 器 控制 
系统 等 11 项 专利 正在 受理 中 。 

南通 三 九 焊接 机 顺 制 造 有 限 公 司 的 小 型 轻便 家 用 MIG 
FAL. NBC 系列 晶闸管 控制 的 MIG/MAG 半 目 动 气 保 焊 机 ; 
重庆 凯 达 电焊 设备 厂 的 NKB 一 600 内 燃 轨 枕 螺 栓 机 动 扳手 
等 3 项 项 目 通过 省 级 以 上 鉴定 ,并 获 新 产品 奖 。 

2005 年 电焊 机 行业 获得 国家 专利 局 专利 证 书 的 产品 见 
R 10 ,获得 省 级 以 上 立项 .资助 的 5 个 企业 见 表 11。 


RIO 2005 年 电焊 机 行业 获得 国家 专利 局 专利 证 书 的 产品 


1 上 海通 用 电焊 机 股份 有 限 公司 机 器 人 柔性 划 线 纵向 移动 装置 
2 无 锡 威 华电 焊 机 制造 有 限 公 司 钢 格 板 压 焊 机 
3 无 锡 市 风华 焊接 设备 有 限 公 司 火焰 切割 机 智能 化 监控 装置 
4 山东 山大 奥 太 电气 有 限 公司 移 项 谐振 软 开 关 道 变 器 用 控制 驱动 器 
一 种 所 弧 焊 机 引 弧 用 升 压 变压器 
5 山东 水 泊 焊 荐 设备 制造 有 限 公司 JE E PE TRAE B aL 
异形 封 头 旋 边 机 
龙门 焊 机 自动 仿 形 装置 
6 成 都 熊谷 电器 工业 有 限 公 司 内 燃 机 了 驱动 斩 波 式 弧 焊 机 
药 芯 焊丝 送 丝 机 
7 南通 振 康 机 械 有 限 公司 新 型 双 驱 动 校 直 送 丝 装置 


ELS) TE RS cS 13 
埋 弧 焊 小 车 上 的 外 抽 丝 式 焊丝 盘 
埋 张 焊 小 车 中 的 行走 机 构 


8 上 海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公司 





自动 送 丝 焊 机 中 的 分 线 开关 
表 1 2005 年 获得 省 级 以 上 立项 、 资 助 的 5 个 企业 
成 都 焊 研 科技 有 限 责 任 公 司 科技 部 科研 院 所 技术 开发 专项 资金 项 目 HGT—150 悬挂 式 钢轨 闪光 焊 机 研制 项 目 
武汉 凯 奇 特种 焊接 设备 有 限 责 任 公司 国家 科技 部 火炬 计划 酸 洗 一 冷 轧 在 线 因 光 对 焊 机 组 
唐山 鸿 鹏 焊 业 有 限 公司 河北 省 省 校 合作 开发 基金 项 目 大 型 钢轨 与 道岔 闪光 对 焊 机 
上 海通 用 电焊 机 股份 有 限 公 司 上 海 市 重点 新 产品 项 目 WS 系列 道 变 式 TIG 焊 机 
杭州 凯 尔 达 电 和 焊 机 有 限 公司 浙江 省 科研 项 目 M2 一 1000 IGBT EAEL 
IGBT 3X Zi: xi; PNIG 焊 机 
IGBT SERERE É P NL 





质量 及 质量 管理 ”在 竞争 激烈 的 电焊 机 市 场 ,高 质量 
的 产品 是 企业 占领 市 场 并 立 于 不 败 之 地 的 有 效 保障 ,这 已 
是 行业 厂家 的 共识 。 越 来 越 多 的 电焊 机 行业 企业 经 过 产品 
强制 认证 和 质量 体系 认证 后 ,我 国电 焊 机 产品 市 场 将 进 一 
步 净化 ,电焊 机 产品 的 整体 质量 将 得 到 进一步 提高 。 

同时 ,电焊 机 行业 企业 在 重视 建立 健全 企业 质量 保证 
体系 ,以 及 加 强 各 工序 质量 检验 、 成 品 调试 .售后 质量 跟踪 
的 同时 ,还 积极 建立 有 效 的 信息 反馈 机 制 ,使 质量 管理 更 加 
科学 化 、 合 理化 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2005 年 58 个 企业 共 完 成 基本 
建设 及 技术 改造 投资 额 15 198.80 万 元 ,这 些 投入 主要 用 于 
新 建 或 扩建 厂房 ,进行 规模 化 生产 ;改造 生产 车 间 ,购置 生 
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产 和 试验 设备 ,提高 工艺 和 检测 水 平 ;购置 产品 生产 线 , 提 
高 生产 效率 等 。2005 年 基本 建设 及 技术 改造 投资 额 完成 情 
AILE 12。 


表 12 2005 年 基本 建设 及 技术 改造 投资 额 完 成 情况 


完成 额 (万 元 ) 比 上 年 增长 (%) 


15 198. 80 
6 626. 70 








8 572.10 
] 498.67 


技术 改造 投资 额 在 上 年 度 大 幅度 增加 的 基础 上 持续 增 
长 ,主要 源 于 电焊 机 行业 的 市 场 准 入 门槛 低 及 市 场 需求 持 
续 增 长 的 刺激 ,导致 企业 进一步 扩大 生产 规模 ,以 提高 生产 


能 力 和 产品 质量 ,加 大 市 场 占 有 率 ;同时 在 全 国 城市 化 的 进 
程 中 ,不 少 企业 也 面临 着 “ 退 城 进 园 ” 的 搬迁 重建 。 但 应 该 
注意 的 是 , 随 着 国家 宏观 调控 政策 的 进一步 实施 ,对 电焊 机 
行业 的 影响 将 逐步 加 大 ,产能 过 剩 的 局 面 将 加 剧 , 依 靠 贷 款 
扩大 生产 规模 的 企业 将 背 上 沉重 的 利息 人 负担 。 

南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公司 在 上 年 生产 系统 改造 
的 基础 上 ,继续 投入 350 万 元 对 厂房 进行 改建 ,在 设备 上 投 
入 200 万 元 扩大 产能 和 满足 逆 变 焊 机 批量 生产 的 要 求 ,新 
建 一 条 带 程序 控制 检测 台 的 组 装 线 ,同时 进一步 开发 高 效 
工艺 以 提高 效率 。 

上 海通 用 电焊 机 股份 有 限 公 司 新 建 通用 工业 园区 ,一 
期 项 目 占 地 2 000m ,计划 建筑 面积 7 100m ,新 厂房 已 竣 
工 , 即 将 验收 交付 使 用 。 新 建 一 条 首 变 生产 流水 线 , 预 计 产 
量 可 达 300 台 。 

无 锡 风 华 焊接 设备 有 限 公 司 投资 成 立 的 无 锡 汉 神 电气 
有 限 公司 于 2005 年 6 月 正式 投产 ,新 厂区 占 地 约 53 333m, 
修建 了 12 000m 生产 场地 ,产品 扩大 至 数控 切割 机 与 专用 
焊 机 ; 汉 神 二 期 (2 号 厂房 和 宿舍 楼 ) 工程 已 开始 动工 。 

天 津 七 所 高 科技 有 限 公 司 投资 5 500 TERRI 
科技 园 征 地 进行 新 厂区 建设 ,2005 年 中 完成 建设 ,年 底 全 公 
司 搬迁 人 新 厂区 。 | 

成 都 焊 研 威 达 自 动 焊接 设备 有 限 公 司 在 苏州 投资 建 
) ,扩大 生产 。2005 年 10 月 ,成 都 焊 研 威 达 投 资 1.2 亿 元 ， 
在 苏州 工业 园区 新 建 占 地 6 000m^ 的 新 厂区 ,成立 了 苏州 
威 达 焊 割 科技 有 限 公 司 ,主要 生产 数控 切割 机 、 CO, 焊 机 和 
MIG/MAG 焊 机 以 及 专用 成 套 焊 接 设 备 。 

北京 市 东升 电焊 机 厂 为 了 提高 产品 质量 ,节能 降 耗 , 减 
轻 工 人 劳动 强度 ,新 购置 冲床 一 台 、 平 衡 吊 一 部 .滚轮 送料 
机 两 台 , 制 作 了 两 条 逆 变 焊 机 流水 线 , 改 进 了 立 式 绕 线 机 可 
RARE 

武汉 凯 奇 特种 焊接 设备 有 限 责 任 公司 新 建 330m 的 设 
计 实 验 楼 ,专门 用 于 新 产品 研发 和 实验 ;对 配 电 房 进 行 改 
造 ,缓解 了 供电 紧张 的 压力 ,使 生产 、 零 部 件 加 工 基本 能 按 
计划 完工 ;新 建 1 700m 钢 结构 标准 厂房 ,用 于 焊 机 总 装 ， 
计划 2006 年 3 月 投入 使 用 。 

成 都 焊 研 科技 有 限 责 任 公 司 于 2005 年 5 月 开始 启动 
的 “自动 成 套 焊接 设备 产业 化 ” 技 改 项 目 , 已 完成 国定 资产 
投资 1 050 万 元 ,一 期 工程 近 5 000m 的 车 间 已 投入 使 用 ， 


二 期 建设 将 于 2006 年 5 月 完成 。 新 厂区 总 占 地 面积 约 
33 333. 3m ,计划 分 三 期 建成 公司 3 个 大 车 间 、1 个 办 公 楼 、 
1 个 倒班 房 和 其 他 配套 设施 和 建筑 。 

长 春 数控 机 床 有 限 公司 投 入 138 万 元 进行 设备 改造 ， 
完成 了 平面 磨床 更 新 外 购 ,端面 铣 、 升 降 台 大 平面 精 人 刨 与 胎 
具 、 升 降 台 导 轨 磨 床 与 胎 具 、 线 切割 机 床 系统 龙门 导轨 磨 
圆周 磨 头 、 数 控 龙 门 销 , 立 铣床 身 圆 环 面 车 削 装 置 、 意 大 利 
铀 一 坐标 尺 更 换 等 技术 改造 任务 。 

唐山 鸿 鹏 焊 业 有 限 公 司 占 地 83 133. 3m” 的 新 厂区 正 
在 大 规模 的 开工 建设 ,厂房 土建 部 分 已 基本 完成 ,其 他 辅助 
设施 (办 公 楼 、 宿 舍 楼 ) 已 完成 进度 的 70% ,累计 完成 投资 
额 3 000 万 元 。 

深圳 市 东山 和 实业 有 限 公司 投入 50 余万元 完成 了 变 
压 器 绕 线 及 线路 板 生产 工艺 设备 的 改造 ,提高 了 生产 效率 
和 制作 质量 。 与 外 资 合作 共同 投资 3 000 万 元 在 广州 经 济 
技术 开发 区 新 建 占 地 28 000m? 的 新 厂区 ,成 立 了 广州 友 田 
机 电 设备 有 限 公 司 ,一 期 工程 建筑 面积 10 000m ,用 于 新 公 
司 的 电焊 机 设备 的 生产 制造 。 

上 海 沪 通 焊接 电器 制造 有 限 公司 新 厂 于 2005 年 11 月 
正式 投入 使 用 , 新 厂 占 地 52 800m , 总 建筑 面积 达 48 
160m , 现 已 完成 第 一 期 建设 28 060m^ , 现 能 生产 20 KA 
54.120 多 个 品种 的 产品 ,预计 年 产量 将 达到 3.5 万 台 。 

湖南 超 宇 科 技 有 限 公 司 新 三 于 6 月 底 落 成 开工 ,厂区 
占 地 32 500m ,厂房 面积 达 12 500m? ,产品 有 13 大 系列 。 

无 锡 威 华电 焊 机 制造 有 限 公 司 为 落实 市 政府 退 城 进 园 
的 部 署 ,完成 了 在 新 区 的 立项 工作 ,并 着 手 开始 了 基建 。 

山东 山大 奥 太 电气 有 限 公 司 进一步 加 大 基建 投资 规 
模 ,新 的 工业 园区 设计 完成 并 开工 建设 ,一 期 工程 已 完成 主 
体 建 设 。 

管理 与 改革 2005 年 对 58 个 企业 的 调查 显示 ,电焊 机 
行业 中 民营 、 中 外 合资 及 外 国 独 资 企 业已 经 占 了 大 多 数 ,而 
国有 独资 企业 、 集 体 企 业已 经 为 数 不 多 。 非 国有 资本 为 主 
的 企业 ( 含 股份 制 (有 限 责任 )、. 中 外 合资 及 外 国 独资 .民营 
企业 ) 的 产值 产量、 主 车 业务 收入 占 行 业 总 产值 .产量 、 主 
营业 务 收 入 的 比重 均 已 在 9696 以 上 ,这 充分 显示 了 非 国 有 
资本 为 主 的 企业 的 强劲 发 展 态 势 。2005 年 电焊 机 行业 各 种 
产权 企业 情况 见 表 13。 


表 13 2005 年 电焊 机 行业 各 种 产权 企业 情况 


企业 人 性质 


企业 数 (个 ) 183 | 


电焊 机 产值 | 数值 (万 元 ) 
HEA) 2.13 


电焊 机 产量 “| 数值 ( 台 ) 5 045 3 629 197 576 656 986 
i t C96 ) 2.40 0.81 36.27 39. 78 20.74 


股份 抽 中 多 合资 ~ 
(有 限 责任 ) | ”国外 独资 e 
3 


2 896.8 


£ 
s 

108 847.6 139 220. 8 68 452.6 | 326 362.6 

33.35 42.66 100. 00 

113 192 976 428 

100. 00 

114 248.5 125 317.5 65 344.4 | 315 010.8 

100. 00 
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2005 年 部 分 企业 进行 了 资本 和 产权 结构 的 调整 。 

(1) 上 海通 用 电焊 机 股份 有 限 公司 成 立 了 上 海通 用 企 
业 集 团 ,集团 下 辖 5 个 生产 性 子 公 司 ,1 个 电焊 机 技术 研究 
所 ,1 个 焊接 技术 培训 学 校 ,企业 集 生产 ,科研 、 培 训 于 一 体 。 

(2) 山 东山 大 奥 太 电气 有 限 公 司 进行 了 再 一 次 股本 比 
例 改造 ,自然 人 持 股 65% ,公司 高 层 和 关键 岗位 的 员工 团队 
成 为 企业 真正 的 经 营 者 和 管理 者 。 

(3) 杭 州 遍 尔 达 电 焊 机 有 限 公司 已 在 杭州 .乐清 设立 子 


公司 ,在 上 海 、 广 州 等 10 个 城市 成 立 销售 分 公司 ,已 具备 集 


团 公司 挫 形 。 

(4) 深 圳 市 东山 和 实业 有 限 公 司 与 日 本 一 个 公司 合作 
共同 投资 建立 广州 友 田 机 电 设 备 有 限 公 司 ,并 成 立 了 按 产 
品 门类 分 工 的 3 个 子 公 司 , 实 现 集团 公司 下 的 专业 分 工 。 

2005 年 ,虽然 我 国电 焊 机 行业 生产 、 销 售 呈 稳步 上 升 走 
势 , 但 电 爆 机 产品 仍然 旦 现 供 大 于 求 (主要 是 中 、 低 档 产 品 ) 
的 状况 。 特 别 是 原 、 辅 材料 价格 的 大 幅 上 涨 使 产品 成 本 上 
升 ,利润 空间 下 降 ,从 而 导致 以 产品 价格 作为 重要 竞争 手段 
的 销售 市 场 竞争 更 加 激烈 。 为 此 ,企业 在 通过 产量 的 扩大 
和 产品 结构 的 调整 来 维持 企业 铂 利 的 同时 ,也 加 强 了 内 部 
资产 整合 和 管理 制度 的 建立 健全 ,规范 操作 程序 ,全 方位 地 
调动 员工 的 生产 积极 性 ,以 降低 生产 制造 成 本 和 管理 成 本 ， 
扩大 利润 空间 ,提高 产品 的 市 场 竞 争 能 力 , 实 现 企业 效益 目 
标 。 

[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电焊 机 分 会 罗曼 EA 
人 :中 国电 器 工业 协会 电焊 机 分 会 于 庆 胜 、 吴 玲 、 吴 九 澎 ] 


生产 发 展 情况 ”2005 年 , 受 国家 市 场 经 济 上 升 的 拉 
动 ,电炉 行业 吧 现 持续 旺销 势头 ,生产 持续 增长 ,总 体 经 济 
运行 达到 历史 较 好 水 平 。 

据 不 完全 统计 ,2005 年 电炉 行业 共 实 现 销售 收入 
68 431.2 万 元 (25 个 企业 ) ,工业 总 产值 87 025.7 万 元 (27 
个 企业 ) ,实现 利润 468 万 元 (26 个 企业 ) ,产品 销售 税金 及 
附加 272.9 万 元 (25 个 企业 ) ,固定 资产 原价 34 144.6 万 元 
(25 个 企业 ) ,固定 资产 净值 24 662.1 万 元 (25 个 企业 ) 。 
行业 职工 人 数 5 144 人 (27 个 企业 ) ,科技 人 员 690 人 (18 
个 企业 ) 。 其 中 哈 尔 洗 松江 电炉 有 限 责任 公司 年 销售 额 过 
2 亿 元 成 为 行业 的 一 大 亮点 。 

2005 年 电炉 行业 23 个 企业 共生 产 电炉 设备 3 891 台 
( 套 ) ,其 中 工业 电炉 5 027 台 ( 包 括 电 阻 炉 .感应 炉 、 电 弧 
炉 ) ,其 余 为 加 热 干 燥 箱 和 非 标 电 炉 等 。2005 年 电炉 及 工 
业 炉 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2005 年 电炉 及 工业 炉 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 主要 经 济 指标 




















哈尔滨 松江 电炉 有 限 责任 公司 
南京 摄 炉 (集团) 有限 公司 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 

无 锡 电 炉 有 限 责任 公司 
锦州 电炉 有 限 公司 

汉中 安 中 机 械 有 限 公司 

重庆 电炉 股份 有 限 公司 

宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公 司 
湘潭 湘 机 电炉 厂 

上 海中 加 电炉 有 限 公司 
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市 场 及 销售 2005 年 电炉 及 工业 炉 行 业 产 品 出 口 量 大 
幅 提高 ,被 统计 的 27 个 企业 中 ,有 11 个 企业 有 电炉 设备 及 
配件 出 口 , 共 出 口 产品 40 台 / 套 ,实现 出 口交 货 值 1 785 万 
元 (10 个 企业 ) ,30. 81 万 美元 (1 个 企业 ) 。 株 洲 电炉 厂 .无 
DEE XIX MES BAR] .保定 红星 高 频 设备 有 限 


表 2 2005 年 电炉 及 工业 炉 行业 企业 出 口 产品 情况 


产品 销售 收入 利润 总 额 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 


全 员 劳 动 生产 率 


(万 元 /人 ) 
5.1 






2.86 
4.15 


5.9 
1.03 


公司 .重庆 电炉 股份 有 限 公 司 \ 苏 州 振 吴 电 炉 有 限 公 司 和 南 
京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公 司 均 具 有 中 华人 民 共 和 国 进出 口 企业 
资格 证 书 。2005 年 电炉 及 工业 炉 行 业 企 业 出 口 产 品 情况 见 
表 2。 





单位 名 称 


湘潭 湘 机 电炉 厂 

辽宁 电力 电子 集团 电子 设备 厂 
上 海中 加 电炉 有 限 公司 

佛山 市 兆 科 工业 炉 有 限 公司 
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出 口 产 品名 称 


中 频 电 炉 ,冷却 器 、 电 源 箱 
GP400 一 R 高 频 熔 炼 设备 
网 带 炉 .中 频 炉 

不 锈 钢 带 光亮 退火 炉 机 组 
















单位 名 称 


吴桥 恒 远 机 电 设备 三 中 频 感应 炉 










， - 出 口 量 


(COR) 








20 





5 

6 苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 KGPS6000 一 8000kW 中 频 感 应 熔炼 炉 1001 

7 天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公司 ICBT 型 感应 加 热电 源 59 

8 北京 电炉 厂 脱 腊 炉 76 
ZC—100—1300 真空 炉 

9 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 NS 一 900 型 井 式 氮 化 炉 30. 8 万 美元 

10 上 海 电 机 (集团 ) 公 司 实验 电炉 厂 工业 电炉 19 









长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 


科技 成 果 及 新 产品 ”西安 电炉 研究 所 开发 研制 的 我 
国 最 大 的 70t 中 频 感应 铜 保温 炉 , 已 经 投入 生产 运行 一 年 ， 
现 已 通过 用 户 验 收 。 该 所 研制 的 大 型 热处理 设备 一 一 超 
长 .大 容量 内 热 式 真空 式 退 火炉 , 属 蔡 代 进 口 .填补 国内 空 
白 的 大 型 设备 ,可 满足 国内 需要 ,可 处 理 长 宇 15m, 处 理 量 宕 
5 000kg/ 炉 的 有 色 金 属 管 , 棒 型 材 。 

哈尔滨 松江 电炉 三 有限 责任 公司 研制 的 竖 式 铝 合 金 炊 
化 保温 炉 已 经 完成 设计 ,开始 投入 生产 。 该 三 开发 的 铝 锌 
硅 退火 生产 线 , 镀 锌 板 退 火 生产 线 , 彩 钢板 退火 生产 线 、 燃 
QONRGVBAUURESURSTURRGVBAGP TRUE TS 

天 津 天 高 感应 应 加 热 有 限 公 司 开发 研制 的 全 固态 机 电 成 
套 项 目 一 一 GCJK101500/150 型 感应 热处理 机 床 ,适用 于 热 
处 理 长 Sm 直径 1.5m 的 轧辊 工件 。 

苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 研 制 的 低频 电 潮 重 熔炉 ,采用 
低频 技术 进行 特殊 钢 熔 炼 ,具有 高 效 节 能 、 特 殊 钢 品质 好 等 
特点 , 适用 于 舰艇 阀门 等 制造 领域 . 公司 生产 的 
KGPS6000 一 8000 kW 中 频 感 应 熔炼 炉 、 高 功率 双 供 电 熔 炼 
装置 ,具有 高 效 节能 .环保 .无 谐 波 污染 等 特点 ,已 经 投放 市 
场 。 公 局 
12000kW 环保 节能 变频 感应 熔炼 成 套装 置 ,已 完成 设计 。 











160kW 铝 合金 立 式 溢 火炉 
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佛山 市 兆 科 工业 炉 有 限 公司 生产 的 FSL 一 04 一 399 冷 
轧 薄 低 碳 钢 带 连续 光亮 退火 生产 线 机 组 已 经 投 人 生产 , 正 
在 申请 鉴定 。 

江宁 电力 电子 集团 电子 设备 厂 开发 生产 的 DL100—Z 
型 高 频 等 离子 加 丝 设备 ,引入 了 国际 同行 的 先进 技术 工艺 ， 
用 于 单 晶 硅 材 料 的 熔 制 ,已 完成 设计 生产 ,交付 用 户 使 用 。 

天 津 金 能 电力 电子 有 限 公司 开发 研制 的 全 固态 高 频 感 
应 加 热电 源 比 原 电 子 管 产品 节能 20% ~ 30% ,解决 了 
50Hz、250kW IGBT 电源 在 配备 相应 负载 后 却 不 能 实现 满 功 
率 输出 的 问题 。IMGC100kW、200Hz 电源 采用 MOSEFT 器 
件 替 换 SIT 器 件 (日 本 产 ) ,用 户 反映 良好 。 

保定 三 丰 电 器 有 限 公 司 研 制 的 SF 一 GGP 一 1 型 固态 高 
频 焊 机 ,整套 设备 全 部 采用 晶体 管 , 振 蔓 元件 采 用 MOSEFT 
大 功率 器 件 组 成 的 模板 式 结构 ,大 功率 电容 器 组 与 电感 线 
圈 及 可 靠 的 保护 控制 电路 构成 电流 恒定 型 逆 变 器 ,500kW 
在 线 烛 颖 退火 专用 中 频 设备 运行 良好 。 

上 海中 加 电炉 有 限 公司 与 加 拿 大 合作 开发 研制 的 轮 载 
热处理 炉 运 行 良好 。 

2005 年 电炉 及 工业 炉 行 业 重大 生产 任务 完成 情况 见 表 
3, 


— — dua 3 2005 T xam T 


a 
du 
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WOT 汽车 五 档 同 步 器 洋 火 成 套 设备 . 
JIGC150 一 30 高 频 感应 加 热 装置 
SF 一 GGP 一 1 型 固态 高 频 焊 机 

500 kW 在 线 焊 颖 退火 专用 中 频 设 备 
DL100 一 2Z 高 频 等 离子 加 丝 设备 (感应 炉 ) 
CP400 一 R 商 频 熔炼 设备 


I win ajA wj 一 


轮 载 热处理 炉 

12 | ZGL—500C 型 真空 中 频 感应 炉 

14 | RW—425—9Q 型 网 带 式 热处理 炉 
15 | WZC—65 MERE Z Tl PE C JP 
16 | RS3 一 280 一 9A 推 杆 式 正 火 生产 线 


pm | om 
一 | 


17 | FSL—04—399 冷 轧 薄 低 碳 钢 带 连 续 光亮 退火 生产 线 机 组 交付 使 用 


16t IA. Lien 1 台 正在 调试 
1 g 完成 
1 台 完成 
1 台 完成 
全 所 保护 气氛 时 式 退火 炉 L8 台 完成 





“完成 情况 “| 情况 完成 单位 
西安 电炉 研究 所 
天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公司 


保定 三 丰 电 器 有 限 公司 


辽宁 电力 电子 集团 电子 设备 厂 
哈尔滨 松江 电炉 有 限 足 任 公 司 
运行 良好 
完成 | 
完成 上 海中 加 电炉 有 限 公 司 
完成 
完成 
佛山 市 兆 科 工业 炉 有 限 公 司 
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低频 电 渣 重 熔炉 
30t 真空 感应 熔炼 炉 


JGBT 超 音频 熔炼 设备 

半 连 续 式 .连续 式 真空 感应 熔炼 炉 
高 功率 双 供 电 熔 炼 装置 
KGPS6000 一 8000kW 中 频 感 应 熔炼 炉 


24 GCJK101500/150 感应 热处理 机 床 


质量 与 标准 WX 60 余 个 企业 的 统计 ,至 2005 年 已 
累计 有 25 个 企业 通过 IS09000 或 IS09001 质保 体系 、 





完成 单位 

苏州 振 吴 电 炉 有 限 公司 
| 
1 项 天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公司 


15014000 环保 体系 认证 。2005 年 电炉 及 工业 炉 行 业 质保 
体系 、 环 保 体 系 认 证 情况 见 表 4。 


表 4 2005 年 电炉 及 工业 炉 行 业 质 保 体系 .环保 体系 认证 情况 


we 质保 体系 /环保 体系 ， 通过 时 间 


























保定 市 三 丰 电 器 有 限 公司 
南京 摄 坊 ( 集 团 ) 有 限 公 司 
无 锡 电炉 有 限 责任 公司 


红星 高 频 设 备 有 限 公 司 

上 海 电机 (集团 ) 公 司 实验 电炉 厂 
湘潭 湘 机 电炉 三 

天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公司 
汉中 安 中 机 械 有 限 责 任 公司 

长 兴 县 华 峰 喷香 材料 电炉 有 限 公司 
北京 电炉 三 

南京 新 光 类 炉 业 有 限 公司 
苏州 工业 园区 热处理 设备 厂 
哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责 任 公司 
天 津 天 骄 工业 有 限 公 司 

株洲 电炉 三 

武汉 电炉 广 

宜兴 市 华 嘉 耐火 电瓷 材料 有 限 公司 
锦州 电炉 有 限 公司 

辽宁 电力 电子 集团 电子 设备 厂 
上 海牙 进 恒温 设备 三 

上 海中 加 电炉 有 限 公司 
沈阳 市 工业 电炉 厂 

宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公司 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 

上 海 自动 化 仪表 股份 有 限 公司 


2005 年 全 国 工业 电热 设备 标准 化 技术 委员 会 工作 在 取 
得 良好 成 绩 的 基础 上 又 有 重大 突破 ,全 年 完成 44 项 国家 标 
准 和 16 项 计划 项 目的 全 部 评价 清理 和 复核 工作 ,完成 《 热 
处 理 设 备 术语 》《 电 热 装置 的 安全 第 8 部 分 :对 电 浅 重 熔 
炉 的 特殊 要 求 》 《电热 装置 的 试验 方法 第 8 部 分 : 电 渣 重 
M) 《电热 装置 的 试验 方法 第 12 部 分 :红外 加 热 设 备 》4 
项 国家 标准 的 审查 报批 ,完成 《电热 装置 的 安全 第 6 部 分 : 
工业 微波 加 热 设备 的 安全 规范 》 《电热 装置 的 试验 方法 第 
31 部 分 :高 频 感应 加 热 装置 发 生 器 输出 功率 的 测定 方法 》 
两 项 国标 送审 稿 及 《电热 装置 的 安全 第 13 部 分 :具有 爆炸 
性 和 有 害 性 气氛 的 电热 装置 的 特殊 要 求 》 《电热 装置 的 安 
全 第 3 部 分 :对 感应 和 导电 加 热 装置 以 及 感应 熔炼 装置 的 
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特殊 要 求 》 征 求 意见 稿 及 编制 说 明 , 提 出 《4“ 十 一 五 "工业 电 
热 设备 标准 发 展 规划 》168 个 标准 项 目 和 《2005 一 2007 年 工 
业 电 热 设 备 资源 节约 与 综合 利用 标准 发 展 规划 》( 草 案 ) 。 
完成 4 电弧 炉 用 石墨 电极 - 尺寸 表示 》《 电热 设备 的 安全 
第 7 部 分 对 具有 电子 枪 的 电热 设备 的 特殊 要 求 》《 电 热 装 
置 的 安全 第 3 部 分 :对 感应 和 导电 加 热 效 置 以 及 感应 熔炼 
装置 的 特殊 要 求 》 三 项 国标 《高 压 唱 体 炉 TDR 一 GY 系列 
液 封 直 拉 法 高 压 晶 体 炉 》 一 项 行 标的 计划 项 目 申报 和 现 有 
行 标的 复核 工作 。 对 已 纳 人 电热 标 委 会 技术 归口 管理 的 
《 自 限 温 伴 热带 》 的 国家 标准 报批 稿 进行 复核 。 

由 电热 标 委 会 秘书 处 牵头 组 织 , 东 北大 学 和 西安 电炉 
研究 所 为 主要 承担 单位 ,吸收 重点 生产 企业 、 用 户 、 主 配套 


件 厂 和 科研 院 所 等 9 个 单位 18 名 专家 技术 骨干 参加 的 国 
家 重要 技术 标准 专项 一 一 电 渣 重 熔炉 两 项 国际 标准 研制 课 
题 已 顺利 地 完成 了 预定 目标 。IEC 已 于 2005 4 8 H 26 日 
批准 在 IEC 网 站 发 布 IEC60779: 200$《 工业 电热 装置 一 一 电 
漂 重 熔炉 的 试验 方法 》 和 正 C60519 一 8: 2005 ( 电热 装置 的 
安全 第 8 部 分 电 渣 重 熔炉 》 两 项 国际 标准 。 两 项 国际 标准 
的 草案 起 草 人 、IECATC27/MT238 项 目 召 集 人 一 东北 大 学 
姜 周 华 教授 为 我 国 百 得 首 个 1ECISO6 奖 。 同 步 修 订 的 两 项 
对 应 国标 在 2005 年 6 月 14 日 已 通过 全 国 工业 电热 设备 标 
准 化 技术 委员 会 审查 ,9 月 完成 上 报答 批 。 

2005 年 元 月 我 国 又 有 两 项 国际 标准 立项 ,选派 两 位 专 
家 参加 IEC/TC27/MT26 并 担纲 召集 人 ,两 项 国际 标准 
IC60519 一 /人 《电热 设备 的 安全 第 7 部 分 :对 具有 电子 枪 的 
电热 设备 的 特殊 要 求 》、IEC60703《 电热 设 备 的 试验 方法 第 
7 部 分 :具有 电子 枪 的 电热 设备 》 已 提交 CD 修订 稿 。 全 年 
共 收 到 TEC 文件 84 份 , 对 20 项 投票 文件 组 织 审查 , 按 要 求 
当年 投票 17 份 ,提出 审查 意见 30 条 ,投票 率 100% 。 同 时 ， 
组 团 6 人 参加 了 IEC/TC27 第 二 十 八 届 工作 会 议和 MT24 
工作 组 会 议 。 

标 委 会 秘书 处 先后 两 次 派 两 人 参加 国家 标准 委 举 办 的 
全 国 专 业 标 准 化 技术 委员 会 及 国际 标准 化 知识 英语 培训 。 
全 年 电炉 及 工业 炉 分 会 与 全 国 工业 电热 设备 标准 化 技术 委 
员 会 ,全 国电 炉 科 技 信息 网 共 编 辑 出 版 《电炉 及 工业 炉 信 
息 》6 期 , 刊 发 各 类 文章 72 篇 。 | 
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湘潭 湘 机 电炉 厂 
沈阳 市 工业 电炉 厂 

险 尔 滨 松江 电炉 有 限 责 任 公司 

长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 
苏州 振 吴 电 炉 有 限 公司 

南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 
锦州 电炉 有 限 公司 

西安 电炉 研究 所 

保定 红星 高 频 设备 有 限 公司 

上 海路 进 恒温 设备 厂 

辽宁 电力 电子 集团 电子 设备 三 . 
佛山 市 焰 科 工业 炉 有 限 公司 
吴桥 恒 远 机 电 设备 厂 

宜兴 市 华 嘉 耐火 电 资材 料 有 限 公司 
天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公司 


管理 及 改革 2005 年 中 国电 器 工业 协会 第 三 届 会 员 大 
会 增 选 上 海中 加 电炉 有 限 公司 西安 电炉 研究 所 为 中 国电 
器 工业 协会 第 三 届 常 务 理事 单位 ,长 春 电 炉 股份 有 限 公 司 、 
哈尔滨 松江 电炉 有 限 责任 公司 为 中 国电 器 工业 协会 第 三 届 
理事 单位 。 中 国电 器 工业 协会 电炉 及 工业 炉 分 会 第 三 届 五 
次 理事 会 及 各 部 委 正 副 主任 扩大 会 议 确定 了 对 第 四 届 理 事 
会 换届 原则 ,同时 决定 开展 《电炉 及 工业 炉 企 业 分 级 划分 》 
工作 和 编制 举办 首届 “2006 年 西安 一 中 国电 炉 及 工业 炉 设 
备 配 套件 产品 展览 会 ”的 草案 框架 ,2005 年 发 展 新 会 员 单 





D oo 下 hh 


技术 交流 ”中 国 机 械 工程 学 会 工业 炉 分 会 召开 了 “ 工 
业 炉 流动 燃烧 , 传 热 计算 分 析 理 论 与 实 威 学 术 交 流 会 ”, 会 
议 就 相关 问题 做 了 7 个 专题 学 术 报 告 。 在 分 会 学 术 委 员 会 
召开 的 “工业 炉 节 能 与 环境 污染 控制 研讨 会 ”上 ,清华 大 学 
等 单位 的 研究 人 员 就 相关 问题 做 了 9 个 专题 报告 。 在 “第 
三 届 热 载体 加 热 技 术 委 员 会 第 三 次 扩大 会 议 暨 第 十 届 全 国 
热 载体 加 热 技 术 研 讨 会 "上 ,有 14 位 代表 进行 了 学 术 讨 论 
和 论文 交流 。 中 国 机 械 工 程 学 会 工业 炉 分 会 还 组 织 了 “高 
温 空气 燃烧 技术 应 用 研讨 会 ” ,学 术 委 员 会 组 织 有 关 学 术 人 
员 及 企业 界 工程 技术 人 员 举 行 了 工业 窗 炉 节能 与 污染 控制 
技术 发 展 研 讨 会 。 分 会 先后 与 日 本 、 美 国 、 德 国 、 韩 国 工业 
炉 学 会 紧密 合作 ,广泛 交流 ,活跃 了 学 会 的 学 术 活 动 。 

基本 建设 及 技术 改造 2005 年 电炉 行业 基本 建设 投资 
及 技术 改造 投资 达 4 354.1 万 元 (6 个 企业 )。 其 中 ,哈尔滨 
松江 电炉 广 有 限 责 任 公 司 在 哈尔滨 高 新 技术 开发 区 群 力 园 
区 征地 4.2 万 m? ,新 建 厂房 1.7 万 m ,预计 投资 3 000 万 
元 ,计划 2006 年 10 月 竣工 并 投入 使 用 。 该 厂 还 投资 300 余 
万 元 ,增添 了 波纹 简 加 工 机 、 自 动 氨 弧 焊 机 、 立 车 、 检 测 设备 
等 。 

14 个 企业 共 投 入 科技 活动 经 费 2 458.26 万 元 ,11 个 企 
业 共 投入 研究 发 展 经 费 545. 66 万 元 。 其 中 ,西安 电炉 研究 
所 投入 科技 活动 经 费 1 904 万 元 ,投入 研究 发 展 经 费 121.6 
万 元 。2005 年 电炉 及 工业 炉 行业 基建 技 改 投资 和 科技 研发 
经 费 情况 见 表 5。 


(单位 :万 元 ) 


50 


位 3 个。 行业 内 继续 开展 电炉 及 工业 炉 以 及 主要 配套 件 质 


量 可 信 产 品 推介 活动 。 

中 国电 工 技术 学 会 电热 专业 委员 会 举办 的 2005 FE 
热学 术 年 会 暨 五 届 二 次 委员 会 工作 会 议 , 共 征 集 论文 16 
篇 。 增 聘 3 名 同志 为 中 国电 工 技术 学 会 电热 专业 委员 会 第 
五 届 委 员 会 委员 。《 工 业 加 热 》 杂 志 编 辑 部 全 年 按时 出 版 6 
期 杂志 , 刊 发 各 类 文章 135 篇 ,发 布 信息 约 600 条 。 

近年 来 ,电炉 行业 企业 纷纷 改制 ,部 分 已 经 完成 改制 ， 
一 些 企业 改制 进入 后 期 阶段 ,已 经 改制 或 即将 完成 的 改制 
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企业 都 处 于 稳定 发 展 的 状态 。 统 计 的 27 个 企业 中 :国有 企 
业 6 个 ,集体 企业 3 个 ,股份 制 企业 16 个 ,民营 企业 2 个 , 股 
份 制 和 民 和 党 企业 在 行业 中 已 占 主 导 地 位 。2005 年 南京 电炉 
三 改制 ,更 名 为 南京 电炉 有 限 公司 ,沈阳 工业 电炉 厂 经 过 改 
制 成 为 股份 合作 制 企业 。 

哈尔滨 松江 电炉 三 成功 改制 为 哈尔滨 松江 电炉 有 限 责 
任 公司 ,总 股本 1 310 万 元 , 现 有 职工 503 人 ,已 完成 三 地 置 
换 , 进 入 稳定 发 展 阶段 ,2005 年 实现 工业 总 产值 2.59 亿 元 。 

南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公 司 经 过 改制 , 现 为 民营 股份 制 
企业 ,总 股本 1 111 万 元 , 现 有 职工 230 人 , 正 处 于 民 性 发 展 
时 期 。 该 公司 与 香港 深 南 公司 合资 成 立 了 港 南 工 业 炉 有 限 
公司 ,总 投资 78 万 美元 ,注册 资本 58 万 美元 ,外 方 比重 
259b , 

[ 扎 稿 人 :西安 电炉 研究 所 席 永 旗 审 稿 人 :西安 电炉 
研究 所 刘 西 萍 ] 


生产 发 展 情况 ”2005 年 是 国民 经 济 稳定 发 展 的 一 年 ， 
电 碳 行业 各 生产 企业 克服 了 原材料 大 幅 上 涨 等 不 利 因素 的 
影响 , 以 市 场 为 导向 ,在 确保 质量 的 前 提 下 ,合理 调整 产品 
结构 ,推动 技术 进步 和 设备 改造 ,使 行业 的 产量 及 产值 继续 
保持 增长 的 态势 。 行 业 18 个 企业 共 实 现 工业 总 产值 85 402 
万 元 ,工业 增加 值 18 946 万 元 。2005 年 电 碳 行业 18 个 企业 
主要 经 济 指标 见 表 1。2005 年 电 碳 行业 部 分 企业 产品 产量 
见 表 2。 


表 1 2005 FERITE 18 个 企业 主要 经 济 指标 













卡 朋 罗兰 碳 制品 有 限 公司 
上 海 东洋 碳 素 有 限 公司 
上 海 摩根 公司 

南通 市 杰 利 达 碳 业 有 限 公司 

任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 
凯迪 碳 素 有 限 公司 

苏州 东南 碳 制品 有 限 公司 
哈尔滨 电 碳 研究 所 

成 都 市 龙泉 曙光 电 碳 制品 厂 
南通 电 碳 厂 

河南 宝 丰县 洁 石 炭素 材料 有 限 公司 
内 蒙 兴 和 宏 远 电 碳 厂 

神奇 电 碳 集团 有 限 公司 
哈尔滨 电 碳 厂 

| 东 新 电 碳 股份 有 限 公司 

上 海 申 达 电 碳 有 限 公司 
浙江 长 征 碳 棒 公 司 
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株洲 新 方圆 电 碳 有 限 公 司 

表 2 2005 年 电 碳 行业 部 分 企业 产品 产量 
产品 名 称 产量 (t) 产品 和 名称 产量 (1t) 
HALA E Rl 2 482 金刚 石 碳 片 62 
机 械 用 碳 3 873 





商 纯 石墨 1176 


市 场 及 销售 2005 年 随 着 经 济 的 快速 增长 ,发 电 设 
备 、 电 机 汽车 \ 铁 路、 电信 等 相关 行业 的 迅猛 发 展 ,拉动 电 






工业 销售 
产值 
(万 元 ) 



































工业 
增加 值 
(万 元 ) 


资产 
负债 率 
(96 ) 


成 本 费用 
利润 率 
(%) 


生产 率 





393 333 
130 752 
144 850 


94.2 
118.9 
100.0 
100.0 
96.7 
99.8 
93.0 
72.4 
87.5 
96.7 
89.8 
89.3 
95.0 
100. 8 
95.3 
100.0 
125.4 











4] 111 
11 968 










12 917 
27 043 
30 650 
14 815 











9 696 
21 665 
122 250 
51 120 
18 176 














碳 行 业 市 场 产销 旺盛 。 合 资 企 业 和 民营 企业 发 展 较 快 , 效 
益 更 好 ,市 场 占 有 率 大 幅 提 高 。 根 据 行业 18 个 企业 的 统 
计 ,2005 年 国内 销售 收入 实现 78 394 万 元 , 比 上 年 增长 
3496 ;出 口 创汇 14 229 万 元 , 比 上 年 增长 4096 。 产 品 主要 
出 口 到 德国 .日 本 、 美 国 . 加 拿 大 、 东 南亚 、 欧 洲 等 国家 和 地 
多 。2005 年 电 碳 行业 18 个 企业 国内 外 销售 情况 见 表 3。 


RI 2005 FERL 18 个 企业 国内 外 销售 情况 





卡 朋 罗兰 碳 制品 有 限 公 司 
上 海 东 洋 碳 素 有 限 公 司 
上 海 摩 根 公 司 
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产品 销售 收入 出 口交 货 值 
AM 
22 139 
14 068 







出 口 国 家 和 地 区 


+ 





3 333 


1 957 东南 亚 .欧洲 等 








南通 市 杰 利 达 碳 业 有 限 公司 
任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 
凯迪 碳 素 有 限 公司 

苏州 东南 碳 制品 有 限 公 司 
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科技 成 果 及 新 产品 ”哈尔滨 电 碳 厂 与 哈尔滨 电 碳 研究 
所 多 年 来 始终 坚持 自主 创新 及 科技 成 果 产 业 化 ,研制 生产 
的 航天 用 石墨 材料 为 我 国 神州 飞船 一 至 六 号 顺利 进入 预定 
轨道 做 出 了 重要 贡献 ,同时 也 为 运载 火箭 的 发 射 提供 了 可 
靠 的 保证 ,多 次 受到 国家 有 关 部 门 的 表彰 。2005 年 哈尔滨 
电 碳 厂 与 哈尔滨 电 磋 研究 所 重点 科研 项 目 鉴定 推广 工作 取 
得 一 定 进 展 , M211W 通过 了 中 航 一 集团 主持 的 某 大 修 机 用 
B 类 材料 的 验收 评审 ; M210 通过 了 中 航 一 集团 主持 的 
FWS—10 发 动机 新 材料 、 新 工艺 技术 鉴定 ;Ji1B ERER 
用 石墨 材料 的 研制 项 目 通过 了 加 速 寿命 实验 和 恒 速 传动 装 
置 的 密封 实验 ,并 通过 了 装机 评审 。 耐 高 温 机 械 密封 用 石 
墨 材料 已 形成 最 佳 工艺 方案 ,各 项 指标 满足 协议 要 求 。 以 
黑色 航空 电 刷 代 兰 有 人 色 航空 电 刷 是 哈 磺 厂 “十 一 五 ”期 间 军 
工 产品 的 一 个 重要 发 展 方向 , 目前 该 项 目 已 通过 了 空军 装 
备 部 主持 的 装机 前 评审 。 

东 新 电 碳 股份 有 限 公 司 成 立 20 多 年 来 ,先后 对 机 械 用 
碳 、 治 金 用 碳 、 军 品 碳 一 石墨 密封 材料 、 高 耐 腐蚀 致密 性 石 
墨 换 热 石墨 材料 .石墨 一 金属 复合 材料 .军工 配套 碳 一 石墨 
材料 进行 了 研制 和 生产 ,是 碳 一 石墨 材料 的 科研 生产 基地 ， 
拥有 一 批 老 、 中 、 青 相 结 合 的 具有 和 较 高 专业 水 准 的 研发 人 
才 , 有 较 雄 厚 的 产品 开发 和 科研 能 力 。 东 新 电 碳 股份 有 限 

公司 狠 抓 了 军工 项 目 研制 和 立项 工作 ,顺利 完成 了 3 项 军 
工 项 目的 研制 ,成 功 申报 一 项 研制 合同 和 资金 指标 , 签 定 了 
4 项 军工 项 目 意向 合同 , 获 军 工 系 统 的 充分 肯定 。 为 表彰 公 
司 在 “ 神 五 ”、“ 神 六 ”航天 载 人 飞行 任务 和 运输 火箭 配套 工 
作 中 做 出 的 贡献 ,中 国航 天 科技 集团 公司 为 其 颁发 了 荣誉 
证 书 和 奖状 。 

上 海 摩根 公司 依托 合资 优势 ,引进 在 电 碳 领域 占 拓 界 
领先 地 位 的 英国 摩根 集团 的 制造 技术 和 世界 一 流 的 生产 、 
检测 设备 ,使 合资 公司 的 工艺 技术 水 平 茎 升 到 世界 先进 水 
平 。 在 粉 料 混 合 工序 中 ,采用 进口 混 匀 机 进行 混 匀 作业 , 提 
高 了 产品 质量 的 均一 性 。 焙 烧 工 序 引 进 了 ACE 窑 , 用 煤气 
加 热 蔡 代 传 统 的 燃 煤 工艺 ,温度 完全 由 程序 控制 ,提高 了 加 
热 的 均一 性 。 塞 线 工 序 引 进 了 塞 线 机 ,采用 半自动 方式 实 


产品 销售 收入 出 口交 货 值 
- (HI) (7170) 


(E) 


出 口 国家 和 地 区 


中 东 .南美 洲 等 
东南 亚 .欧洲 等 
























510 


东南 亚 等 


东南 亚 欧洲、 加 拿 大 等 
美国 等 
日 本 美国 、 东 南亚 


日 本 .欧洲 


现 石墨 粉 塞 线 工 艺 ,提高 了 生产 效率 和 加 工 稳 定性 。 磨 型 
工序 引进 了 多 工 位 自动 加 工 机 ,提高 了 生产 效率 和 加 工 精 
度 。 关 键 工 序 中 采用 SPC 控制 ,有 效 保证 了 产品 质量 。 

神奇 电 碳 集团 有 限 公司 研制 开发 成 功 的 燃料 电池 用 石 
墨 碳 板 是 公司 的 主导 产品 之 一 ,于 2005 年 5 月 底 完成 省 级 
新 产品 鉴定 ,已 为 国内 几 大 科研 单位 采用 ,并 试销 到 加 拿 
大 、 美 国 。 

任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 引进 和 自主 开发 的 电 刷 
压制 生产 工艺 ,采取 水 平 卧 压 式 方法 , 电 刷 带 导线 一 次 压 
型 , 属 无 局 加 工 工 艺 。 公 司 开 发 的 具有 国际 水 平 的 SL 一 
TZML 汽车 摩托 车 系列 电机 用 电 刷 ,于 2005 年 5 月 获 河北 
省 科学 技术 厅 颁 发 的 科技 成 果 证 书 。 目 前 公司 已 申请 5 项 
专利 。 

南通 电 碳 厂 2005 年 投入 15 万 元 对 原 有 压 机 进行 改 
造 ,由 手工 压制 改 为 半自动 压制 ,提高 了 工效 ,保证 了 产品 
质量 的 稳定 性 。 同 时 充分 利用 竖 向 压制 .横向 出 模 专 利 的 
优势 ,将 填塞 法 电 刷 全 部 改 为 带 线 压制 一 次 成 型 电 刷 ,节约 
了 材料 ,减少 了 加 工 工序 .提高 了 产品 质量 。 

核 聚 变 反应 堆 用 高 性 能 石墨 复合 材料 (DG) 新 产品 项 
目 ,是 内 蒙古 兴 和 县 宏 远 电 碳 厂 与 中 科 院 山西 煤化 所 共同 
承担 的 国家 十 五 期 间 "“863 ”计划 引导 项 目 。 该 项 目 是 我 国 
“ 九 五 ”大 科学 工程 EAST H F Tokamak 计划 的 配套 工程 核 
聚变 反应 堆 的 面 对 等 离子 体 第 一 壁 材料 重点 攻关 产品 , 目 
前 已 小 批量 生产 ,性 能 稳定 ,各 项 技术 指标 达到 国内 领先 水 
平 。 

质量 及 标准 ” 东 新 电 碳 股份 有 限 公司 于 2002 年 12 月 
获得 中 联 认 证 中 心 颁 发 的 民品 GB/T19001-—2000 . Æ A W 
信 公 司 颁 发 的 军品 GIBZ9001 A—2001 质量 管理 体系 认证 证 
书 。2005 年 通过 了 认证 机 构 复 评审 核 ,获得 新 一 轮 军 .民品 
质量 体系 认证 证 书 。 

哈尔滨 电 碳 厂 2005 年 按 国防 科 工 办 关于 全 面 整顿 军 
工 产品 质量 工作 的 要 求 ,对 工厂 军工 产品 的 质量 管理 进行 
整顿 验收 ,认真 贯彻 GB/T19001 一 2000、GJB9001A 一 2001 
质量 管理 体系 要 求 , 健 全 完善 质量 管理 体系 ,并 开展 以 军品 
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生产 为 核心 .以 提高 资金 利用 率 为 目的 .以 保障 生产 运行 为 
目标 、 以 改善 安全 生产 环境 为 重点 的 多 项 生产 管理 工作 , 取 
得 了 显著 效果 。 

内 蒙古 兴 和 县 宏 远 电 碳 厂 采 用 科学 的 现代 企业 管理 制 
度 和 健康 高 效 的 管理 运行 机 制 ,严格 执行 1509001: 2000 体 
系 和 1SO14001: 1996 环境 管理 体系 ,2005 年 被 自治 区 科技 
厅 授 予 明星 民营 科技 企业 称号 。 

神奇 电 碳 和 集团 有 限 公司 严格 执行 QS59000/1509001 : 
2000 国际 质量 体系 , 并 积极 准备 2006 年 4 月 进行 的 
TS16949 体系 认证 。 

上 海 摩根 公司 实施 质量 方针 目标 管理 ,每 年 制订 量化 
的 管理 质量 目标 .产品 质量 目标 和 服务 质量 目标 ,每 半年 进 
行 一 次 管理 评审 和 回顾 ,确保 质量 方针 目标 任务 落 到 实处 。 
公司 在 全 国电 碳 行业 率先 通过 了 中 国 质量 认证 (CQC ) 的 
IS09002: 1994 版 认证 ,2003 年 12 月 升级 IS09001: 2000 版 
认证 ,2005 年 12 月 又 通过 了 中 国 新 时 代 质 量 认 证 中 心 的 
GJB9001 A/ISO9001 质量 体系 认证 ,并 每 年 都 顺利 通过 了 许 
多 用 户 的 第 二 方 审 核 。 

浙江 长 征 电影 碳 棒 有 限 公 司 顺 利通 过 了 1509001: 2000 
质量 体系 认证 ,在 建立 新 的 质量 管理 体系 后 ,采用 现代 化 的 
管理 方法 和 手段 ,严格 按照 国际 标准 要 求 组 织 生产 ,完善 了 
用 户 对 质量 要 求 的 保证 体系 。 

南通 电 碳 厂 2005 年 顺利 通过 了 1809001: 2000 质量 体 
系 第 二 次 监督 审核 和 美国 公司 对 企业 管理 体系 的 评估 及 国 
内 用 户 对 企业 质量 体系 的 考核 ,确保 了 产品 质量 的 稳定 性 。 
2005 年 企业 获得 了 南通 市 工商 局 颁发 的 重合 同 \ 守 信用 证 
书 和 东风 电器 公司 颁发 的 “优秀 供应 商 ” 奖 有 牌 。 

任 丘 市 双 楼 电 碳 制 品 有 限 公 司 拥有 先进 的 检测 设备 和 
手段 ,能 进行 各 种 理化 分 析 和 动态 试验 ,具有 严谨 的 质量 保 
证 体系 ,通过 了 IS09001: 2000 国际 质量 体系 认证 ,在 生产 
过 程 中 严格 执行 企业 标准 及 行业 标准 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”哈尔滨 电 碳 厂 每 年 都 要 进行 
更 新 和 技术 改造 。2005 年 重点 完成 了 3 台 400L 和 1 &1€ 
式 磨 粉 机 等 设备 的 大 修改 造 工 作 , 并 对 供水 、 供 热 , 供 电 管 
网 进行 了 更 新 改造 ,保证 了 生产 的 正常 运行 ,节约 能 源 效 果 
明显 ,为 工厂 节约 了 资金 。 

任 丘 市 双 楼 电 碳 制 品 有 限 公 司 投资 1 500 万 元 新 建 
3 000m 厂房 ,扩大 内 、 外 贸易 的 生产 基地 ,计划 2006 年 对 
部 分 除尘 设备 进行 改造 ,以 达到 国家 环保 的 要 求 。 

神奇 电 碳 集团 有 限 公司 在 江苏 启东 工业 园区 新 建 厂房 
2 400m^ ,土建 工程 接近 竣工 并 开始 启动 新 科研 项 目 ;在 上 
海 嘉 定 区 总 建筑 面积 21 000m^ 的 高 新 技术 开发 中 心 已 基 
本 完成 ,并 投入 1 000 多 万 元 用 于 测试 中 心 的 设备 购 进 。 公 


司 投资 儿 十 万 元 委托 专业 公司 和 研究 所 分 别 设计 制造 的 烧 
结 炉 气体 保护 装置 和 汽车 起 动机 用 电 刷 耐久 测试 台 , 于 
2005 年 5 月 底 正 式 投 入 使 用 ,大 大 提高 了 企业 产品 的 制造 
水 平和 使 用 性 能 。 

内 蒙 兴 和 宏 远 电 碳 厂 2005 年 新 建 了 混合 车 间 、 磨 粉 车 
[8] 、 机 加 工 车 间 ,新 建 焙烧 蜜 一座, 可 装 制品 40t, 新 购置 AR 
磨 粉 机 1 台 ,500t 压 机 1 S, ERAR 1 台 ,先后 投资 180 多 
万 元 ,年 生产 能 力 由 原来 的 1 000t 增加 到 1 500t 左右 。 

企业 结构 调整 ”2003 年 7 月 8 日 更 名 的 林 凤 控股 股份 
有 限 公司 ,又 于 2005 年 6 月 8 日 重新 恢复 为 东 新 电 碳 股份 
有 限 公 司 ,是 电 碳 行业 惟一 一 个 股票 上 市 公司 。 

哈尔滨 电 碳 厂 国企 改制 正在 进行 ,2006 年 底 将 完成 改 
制 并 轨 工 作 。 

行业 管理 ”中 国电 器 工业 协会 电 碳 分 会 第 六 届 会 员 代 
表 大 会 于 2005 年 11 月 21 日 在 云南 昆明 召开 。 中 国电 器 工 
业 协 会 组 联 部 韩 英俊 部 长 , 电 碳 分 会 理事 长 汤 铬 轧 , 副 理事 
长 李 叔 愧 、 吴 长 军 、 熊 建 林 、 张 启 彪 及 三 十 多 个 企业 的 代表 

中 国电 工 技术 学 会 碳 ' 石墨 专 委 会 着 手 准备 2006 年 
的 第 20 届 炭 ' 石墨 材料 学 术 会 议 。 中 国 机 械 工业 电 碳 标 
准 化 技术 委员 会 2005 年 完成 JB/T8154—1999 ( 3 MAK 
棒 》 标 准 的 报批 工作 。 | 

【 撰 稿 人 :哈尔滨 电 碳 研究 所 张 爱 民 审 稿 人 :哈尔滨 
电 砚 研究 所 张 启 彪 、 沙 秋 实 】 


生产 发 展 情况 ”根据 中 国电 器 工业 协会 电工 专用 设备 
分 会 统计 ,2005 年 全 国电 工 专用 设备 制造 业 共 250 多 个 企 
业 ,25 000 名 职工 ,完成 电工 专用 设备 产值 25 亿 元 , 比 2004 
年 增长 10.1% , E 2000 年 增长 108. 3% ,5 年 翻 了 一 番 。 人 
均 产 值 在 2000 年 是 4.8 万 元 ,2005 年 已 达 10 万 元 ,同比 增 
长 108.3% ,也 是 5 年 翻 一 番 。2005 年 电工 专用 设备 共生 产 
8.6 Jj t, HE 2004 年 增长 696 。 

1995 ~ 2005 年 电工 专用 设备 行业 产值 .产量 及 出 口交 
货 值 见 表 1,1995 ~ 2005 年 电工 专用 设备 行业 产值 及 其 增 
长 情况 见 图 1。 
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表 1 1995-2005 年 电工 专用 设备 产值 .产量 及 出 口交 货 值 
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- 10.6 26 000 29 231 28 000 
6.6 26 000 31 154 30 000 
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1998 100 000 372 
1999 110 000 657 
2000 120 000 3 514 
2001 126 000 2 402 
2002 150 000 2 928 
2003 175 000 6 859 


227 000 
250 000 


2005 年 电工 专用 设备 行业 14 个 重点 企业 共 实 现 产 值 表 2 ”人均 产值 高 于 30 万 元 的 企业 


124 219 万 元 , 比 2004 年 的 112 666 万 元 增长 10. 296 , 比 





2000 年 的 56 795 万 元 增长 118.7% ;产量 完成 49 132t, 比 上 ISEIXINGD 2s — ^) 
年 增长 6.4% 。 产 值 增长 高 于 平均 增幅 的 有 上 海南 洋 电工 ie 
器 材 厂 无锡 梅 达 电 工 机 械 厂 和 宜兴 电工 机 械 有 限 公司 ,分 西安 启 源 机 电 装 备 股份 有 限 公司 521 176 
别 比 上 年 增长 43.5% 、26.0% 和 20.5% 。 上 海 鸿 得 利 机 械 制造 有 限 公 司 498 214 

2005 年 14 个 重点 企业 中 从 事 电 工 专 用 设备 的 职工 总 合肥 华新 电工 有 限 公司 410 021 
TE 2005 4g 14 个 重点 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 见 表 3， 


业 水 平 高 出 217. 5%, E, 2000 年 的 12. 93 万 元 增长 2005 年 重点 企业 主要 产品 产量 见 表 4。 
145.4% ,5 年 翻 了 一 番 多 。 其 中 人 均 产 值 高 于 30 万 元 的 共 
5 个 企业 ,具体 见 表 2。 


表 3 2005 年 重点 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 











比 上 年 | 
2| ASPE 产量 
"E Luo e 增长 ”| 专用 设备 人 | 技术 人 员 



























































| | 无 锡 梅 达 电工 机 械 厂 78 5041 175/12 375 

2 | 合肥 华新 电工 有 限 公 司 410 021 /10 756 

3 | 西安 启 源 机 电 装 备 股 份 有 限 公 司 521176 | 119/(4 400) 198 
4 | 上 海 鸿 得 利 机 械 制 造 有 限 公 司 498 214 71/(3 500) 33 
5 | 上 海南 洋 电 工 器 材 厂 628 828 /(3 200) 18 
6 | 白城 通 业 有 限 责任 公司 128 703 27/(3 300) 79 
7 | 芜湖 电工 机 械 有 限 公司 176 957 /2 172 39 
8 | 咸阳 电工 机 械 厂 99 531 /2 310 31 
9 | 郑州 电缆 (集团 ) 股份 有 限 公 司 149 150 /1 183 50 
10 | 安徽 湖滨 机 械 厂 202 920 65/(1 000) 18 








宜兴 电工 机 械 有 限 公司 262 653 178/(1 500) 
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] 978 
] 539 
1 484 
124 219 


德 东 电 工 机 械 制 造 有 限 公司 
阳泉 电工 机 械 有 限 责任 公司 
马鞍 山 市 天 力 机 械 有 限 公司 
合 计 


注 :产量 吨位 ( ) 内 数据 系 估 测 数 。 




















317 533 


(5) 









56 514 
46 355 
134 909 


15/1 386 
/(150) 
67/ (1 300) 
/ (49 132) 










78 
l4 
] 081 











X4 2005 年 重点 企业 主要 产品 产量 


W[ weza — 
无 锡 梅 达 电 工 机械 厂 

合肥 华新 电工 有 限 公 司 

西安 司 源 机 电 装 备 制 造 股 份 有 限 公 司 
上 海 鸿 得 利 机 械 制造 有 限 公 司 

上 海南 洋 电工 器 材 厂 

日 城 通 业 有 限 责任 公司 

芜湖 电工 机 械 有 限 公司 

咸阳 电工 机 械 厂 














BEL 175 台 


Qo ~ CON tn A wu N 一 


郑州 电缆 ( 集团) 股份 有 限 公 司 
22 E , 胶 装 机 9 台 
安徽 湖滨 机 械 厂 







宜兴 市 电工 机 械 有 限 公 司 
德 东 电工 机 械 制 造 有 限 公司 
RETIRA PRSE Bl 
马鞍 山 天 力 机 械 有 限 公司 


市 场 及 销售 ”电工 专用 设备 制造 业 系 单 件 小 批 生产 ， 
大 部 分 产品 以 销 定 产 ,产品 销售 收入 与 产值 基本 相同 ,少数 
产品 有 跨年度 交 货 现象 。 据 14 个 重点 企业 统计 ,2005 年 实 
现 销售 收入 114 582 万 元 , 比 2004 年 的 101 891 万 元 增长 
12. 526 。 

14 个 重点 企业 中 ,2005 年 亏损 企业 只 有 2 个 ,亏损 额 
445 万 元 , 比 2004 年 亏损 732 万 元 减亏 39.296, EUR] MV 
12 个 , ZURI 8 118 万 元 ,和 鱼 亏 相抵 后 实现 利润 7 673 万 元 , 比 
2004 年 的 5 974 万 元 增长 28. 4% , 2005 年 销售 利润 率 为 


Ax 


1995 1996 1997 1998 1999 


主要 产品 产量 


管 绞 机 14 台 , 框 绞 机 38 台 ,成 线 机 20 台 , 盘 绞 机 28 台 ,拉丝 机 24 台 

横 剪 线 29 条 , 纵 前 线 21 条 , 立 绕 机 20 台 , 苇 式 绕 线 机 13 台 , 绕 线 模 19 台 , 其 他 24 台 

500 型 框 绞 机 23 台 ,450/13 铜 铝 大 拉 机 23 台 ,630 型 框 绞 机 20 台 

GSB 一 1A 高 速 编织 机 806 台 ,GSB 一 2 型 高 速 编织 机 152 台 , 并 丝 机 126 台 

交 联 生产 线 27 条 ,单机 1 台 

高 速 冲 槽 机 87 台 , 绞 线 机 及 成 线 机 55 台 

转子 压铸 机 ?7 台 , 压 合 机 组 10 台 , 卷 制 机 11 台 ,线圈 翻转 架 1 台 , 管 端 成 型 机 1 台 ,15T 冷 
压 机 1 台 , 包 扎 机 1 台 , 后 盖 压 装机 2 台 , 加 热 器 1 台 , 小 R 挤 压 机 3 6, RETE UL2 &, 
800t 锻压 机 1 台 、 电 容器 壳 成 型 机 1 台 

钢丝 装 铠 机 2 台 ,连续 硫化 机 10 台 , 管 绞 机 2 台 ,成 线 机 2 台 ,真空 炼 泥 机 15 台 , 束 丝 机 


ERN 台 , 成 缆 机 10 台 , 管 绞 机 12 台 , 装 铠 机 2 台 , 拉 丝 机 1 台 , 叉 绞 机 4 台 , 框 绞 机 4 
台 , 复 绕 机 1 台 , 钢 带 机 1 台 , 屏 项 机 1 台 

新 型 可 调 收 排放 线 机 系列 124 台 , 履 带 牵引 机 29 台 , 塑 料 挤 出 机 及 辅 机 25 台 

钢 连 铸 连 轧机 组 9 台 , 钻 镁 硅 连 铸 连 轧机 2 台 , 钻 合金 大 拉 机 2 台 , 管 绞 机 9 台 , 复 绕 机 6 台 

平衡 吊 694 台 ,墙壁 吊 7 台 , 旋 辟 吊 216 台 | 

ERNI E RAVI 台 , 框 绞 机 8 台 , 拉 丝 机 12 台 , 管 绞 机 及 其 他 16 台 ,又 绞 机 2 台 


6.7% , 比 2004 年 的 5.9% 增 长 了 0.84 个 百分点 ,高 出 全 国 
电工 行业 平均 水 平 0. 89 个 百分点 ,电工 专用 设备 行业 的 经 
济 效益 趋 于 好 转 。 

2005 年 电工 专用 设备 行业 出 口 稳步 增长 ,出 口交 货 值 
首次 突破 亿 元 大 关 , 达 1.05 亿 元 , 比 2004 年 增长 21. 5% ， 
比 2000 年 增长 197.8% 。 国 际 市 场 范围 不 断 扩大 ,已 开始 
出 口 美国 等 发 达 国 家 。1995 ~2005 年 电工 专用 设备 行业 出 
口交 货 值 见 图 2。 





2000 2601 2002 2003 2004 2005 


图 2 1995 -2005 年 电工 专用 设备 行业 出 口交 货 值 


2005 年 会 员 单位 主要 出 口 企 业 有 :合肥 华新 电工 有 限 
公司 突破 3 000 万 元 大 关 , 实 现 出 口交 货 值 3 082 万 元 , 比 
2004 年 的 1 342 万 元 增长 129.7% ;西安 启 源 机 电 装 备 股份 
有 限 公 司 实现 出 口交 贷 值 1796 万 元 , 比 2004 年 的 1058 万 


178 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


元 增长 69.8% ;上 海南 洋 电 工 顺 材 厂 实现 出 口交 储 值 1 390 
万 元 , 比 2004 年 的 1 363 万 元 增长 2% 。 德 阳 市 德 东 电工 机 
械 制造 有 限 公司 出 口 巴 基 斯 坦 交 货 值 300 万 元 ;上 海 鸿 得 
利 有 限 公司 出 口 越南 、 澳 大 利 亚 交 货 值 240 万 元 ;无 锡 梅 达 


电工 机 械 厂 出 口 印度 178 万 元 ,郑州 电缆 集团 公司 出 口 泰 
国 .摩洛哥 80 万 元 。2005 年 会 员 单位 中 的 上 海神 模 电气 有 
限 公司 .顺德 永 雄 机 械 厂 .瑞安 先锋 电工 机 械 有 限 公 司 和 上 


海 银 工 线材 设备 有 限 公 司 等 共 实现 出 口交 货 值 3 400 万 元 。 
2005 年 重点 企业 产品 销售 收入 及 出 口交 货 值 完成 情况 见 表 
5, 


RS 2005 年 电工 专用 设备 行业 重点 企业 产品 销售 收入 及 出 口交 货 值 


序号 单位 名 称 


无 锡 梅 达 电 工 机 械 厂 


合肥 华新 电工 有 限 公 司 


10.0 
10.0 


西安 局 源 机 电 装 备 股份 有 限 公 司 
上 海 鸿 得 利 机 械 制 造 有 限 公 司 
上 海南 洋 电工 器 材 厂 
白城 通 业 有 限 责任 公司 

芜湖 电工 机 械 有 限 公司 

咸阳 电工 机 械 厂 

郑州 电缆 (集团 ) 股 份 有 限 公司 
EX Cp 





O 00 ~u C tA d» w ne 


宜兴 电工 机 械 有 限 公司 
德 东 电 工 机 械 制 造 有 限 公司 
阳泉 电工 机 械 有 限 责任 公司 
马鞍 山 市 天 力 机 械 有 限 公司 
其 他 


合 计 . 

科技 成 果 及 新 产品 2005 年 合肥 华新 电工 有 限 公 司 在 
新 技术 创新 上 迈 出 了 新 的 步伐 ,在 和 中 国 科技 大 学 等 单位 
紧密 合作 的 基础 上 ,成 功 研 制 出 紫外 光 辐 照 交 联 电缆 设备 
等 新 产品 。 其 中 紫外 光 辐 照 交 联 电缆 设备 已 在 线 缆 用 户 中 
投入 使 用 ,并 取得 较 好 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 上 海 银 工 
线材 设备 有 限 公司 自行 设计 研制 成 功 并 小 批量 生产 的 大 截 
面 圆 线 LS4T 和 LST 台式 液压 冷 焊 机 和 和 冷 焊 模 ,可 焊 铜 线 
$3 ~8mm, 铝 线 $3 ~ 14mm ,攻克 了 液压 吨位 大 ,模具 材料 开 
裂 难 题 ,使 我 国 冷 焊 机 的 产品 向 国外 先进 水 平 迈进。 

2005 年 西安 启 源 机 电 装 备 股份 有 限 公 司 研制 的 高 电 
压 、 大 容量 变 压 融 线圈 卧 式 绕 制 生产 线 获 中 国 机 械 工 业 科 
学 技术 奖 三 等 奖 。XBJ 系列 硅钢 片 ( 数 控 ) 横 前 生产 线 被 评 
为 西安 市 名 有 牌 产品 ,并 被 国家 科技 部 列 入 2005 年 国家 重点 
新 产品 计划 项 目 。 


X* 6 


无 锡 市 梅 达 电工 机 械 厂 (无 锡 西 玛 
梅 达 电 工 有 限 公 司 ) 


合肥 神 马 电缆 机 械 股 份 有 限 公司 
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比 上 年 | As 人 均 销 售 | 出 口 
BEEENESEIESENEA 
(96) ( (万 元 A 人 )| AT) 
26 
4. 7 


电工 
A) 
468 


255 
168 
128 
501 
230 
320 
200 
137 

98 
350 
332 





H o Bi g 
(地 区 ) 


印度 
哈萨克 斯 坦 马来西亚、 瑞典 .土耳其 


越南 .澳大利亚 
日 本 .类 国 .巴西 马来西亚、 韩国 .印度 





泰国 .摩洛哥 


巴基斯坦 


2005 年 8 H 9 日 江苏 省 科学 技术 厅 认 定 无 锡 西 玛 梅 达 
电工 有 限 公司 的 MD 型 高 速 拉 丝 汝 包机 为 高 新 技术 产品 ， 
并 被 国家 科技 部 列 入 科技 型 中 小 企业 技术 创新 基金 项 目 。 

质量 及 标准 为 了 提升 电工 行业 的 市 场 竞 争 力 ,中 国 
电 船 工业 协会 实施 品牌 战略 ,以 培育 名 牌 为 核心 ,以 科技 创 
新 为 动力 ,认真 做 好 行业 自律 工作 ,加强 “质量 可 信 产 品 " 推 
介 工 作 。 电 工 专 用 设备 是 振兴 电器 工业 的 特种 工艺 装备 ， 
在 电工 专用 设备 行业 中 开展 “质量 可 信 产 品 ” 的 推介 工作 ， 
具有 特别 重要 的 意义 。 

电工 专用 设备 分 会 于 2005 年 9 月 5 日 向 分 会 会 员 单 
位 发 出 “关于 电工 专用 设备 行业 开展 “质量 可 信 产 品 " 推介 
工作 的 通知 ”, 最 终 有 17 种 产品 获得 “质量 可 信 产 品 ” 推 介 
证 书 及 铜牌 。 中 国电 器 工业 协会 批准 推介 的 电工 专用 设备 
行业 “质量 可 信 产 品 ” 名 单 见 表 6。 


中 国电 器 工业 协会 批准 推介 的 电工 专用 设备 行业 “质量 可 信和 产品 ”名 单 


| wnan 





证 书 编号 
框 式 绞 线 机 JLK630J 2006237 
` 1 > INE 
LEVPMSUMSURANORSS | aa A 2006238 
XBJ 系列 2006239 
BR1—14 2006240 
MAREN MD,QHLFI,QHW 系列 2006241 
带 连续 退火 铜 大 拉 机 组 LHD—450/13 型 2006242 
框 式 绞 线 机 JLK 一 630 型 2006243 
馈 合 金 大 拉 机 LSAA—450/13 型 2006244 
钢丝 铠 装 盘 绞 成 缆 机 JPD—3150 型 2006245 
OPGW 笼 式 绞 线 机 JL—5630 型 2006246 
管 式 绞 线 机 JG—630 型 2006247 
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白城 通 业 有 限 责任 公司 


2005 年 9 月 中 国电 器 工业 协会 以 中 电 协 (2005 ) 185 号 
文 向 中 国 机 械 工 业 联 合 会 报 送 了 关于 《机 械 工 业 电工 专用 
设备 标准 化 技术 委员 会 筹 组 工作 的 报告 》。 经 中 国 机 械 工 
业 联 合 会 审查 ,2006 年 1 月 19 日 以 中 机 联 标 (2006)17 号 
文 向 中 国电 器 工业 协会 发 来 《关于 成 立 机 械 工业 电工 专用 
设备 标准 化 技术 委员 会 (CMIFZTC11 ) 的 批复 》。 文 件 明确 
同意 成 立 机 械 工 业 电 工 专 用 设备 标准 化 技术 委员 会 ,编号 
为 CMIFATC11。 机 械 工 业 电 工 专 用 设备 标准 化 技术 委员 会 
秘书 处 设 在 机 械 工 业 北 京 电 工 技 术 经 济 研究 所 ,由 24 名 委 
R 3 名 顾问 组 成 ,主要 负责 发 电机 、 变 压 器 ,电瓷 、 电 机 、 高 
低压 电器 、 绝 缘 材料 .工业 营 电 池 、 锅 炉 等 电工 专用 设备 技 
术 领 域 国家 和 行业 标准 的 制 修订 工作 。 

基本 建设 与 技术 改造 ”2005 年 上 海 银 工 线材 设备 有 
限 公 司 新 建 厂房 2 000m? ,增添 了 先进 设备 ,采用 多 功能 强 
力 机 床 和 镜面 磨 削 等 先进 工艺 ,合理 布置 先进 流水 线 ,提高 
加 工 精度 ,加 强 检 测 力度 ,保证 每 道 工 序 都 有 质量 控制 管 
理 , 以 提高 冷 焊 机 的 产品 性 能 ,使 我 国 冷 焊 机 制造 技术 水 平 
再 上 一 个 台阶 。 

西安 启 源 机 电 装 备 股份 有 限 公 司 2005 年 完成 基本 建 
设 投资 4 834 万 元 ,并 于 2005 年 9 月 迁 至 西安 经 济 技术 开 
发 区 凤 城 十 二 路 新 址 开工 生产 ,厂区 占 地 面积 105 705m, 
工业 建筑 面积 31 300m ,成 为 新 型 的 高 新 技术 企业 。 

2005 年 主要 企业 基本 建设 及 更 新 改造 投资 情况 见 表 7。 


表 7 2005 年 主要 企业 基本 建设 及 更 新 改造 投资 


基本 建 | 更 新 改造 
设 投 资 
(万 元 ) 


单位 名 称 
西安 启 源 机 电 装 备 股 份 有 限 公司 












序号 







高 速 编 织 机 GSB—1A(B) 
上 海南 洋 电工 器 材 有 限 公 司 绕 包 机 LRBJ—2(3)A 
高 速 编织 机 GSB—2(2) 


氮气 交 联 机 组 SLH—165/20—150/25—90/20( A) 


DL400—9. 13 ZL250—17 B22, 24 
: 拉丝 机 系列 产品 
广 意 永 雄 机 械 有 限 公司 — BD22B—24A S20 .24 SS20B SS26 
| HEl,2 AH3,4,5 AHL6 


( 续 ) 





2006248 
2006249 
2006250 
2006251 
2006252 









2006253 


管理 与 改革 中 国电 器 工业 协会 电工 专用 设备 分 会 于 
2005 年 7 月 21 日 在 无 锡 市 召开 六 届 一 次 会 员 大 会 ,审计 通 
过 了 第 五 届 理 事 会 工作 总 结 报告 .财务 报 告 ;通过 了 中 国电 
器 工业 协会 电工 专用 设备 分 会 工作 条 例 ; 选 举 产生 了 第 六 
届 理 事 会 。 

2005 年 合肥 华新 电工 有 限 公 司 、 合 肥 神 马 电缆 机 械 股 
份 有 限 公司 在 企业 创新 上 有 了 新 的 突破 。 中 央 大 型 国有 企 
业 一 一 中 国 轻工业 机 械 总 公司 正式 成 为 合肥 华新 和 合肥 神 
马 的 新 股东 , 岳 光 明 先 生 同 时 出 任 两 家 公司 总 经 理 。 中 国 
轻工业 机 械 总 公司 已 把 线 缆 设备 列 为 发 展 战略 重点 ,将 通 
过 加 大 对 公司 的 投入 ,做 精 做 强 电工 专用 设备 产业 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电工 专用 设备 分 会 李 建 新 

TAA tE RRA] 





生产 发 展 情况 ”2005 年 热 缩 材料 行业 经 济 运行 平稳 ， 
全 行业 重点 企业 的 主要 经 济 指标 和 主要 产品 产量 继续 保持 
增长 的 势头 。2005 年 全 国共 有 热 缩 材料 及 制品 生产 企业 
179 个 ,全 年 完成 工业 总 产值 75.2 亿 元 , 比 上 年 增长 1396; 
实现 销售 收入 72. 8 亿 元 ;工业 增加 值 14. 56 亿 元 ;总 资产 
102 亿 元 ;企业 年 未 从业 人 数 28 400 人 。2005 年 热 缩 材料 
行业 前 十 名 企业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


1 
2 | 无 锡 梅 达 电工 机 械 厂 
3 | 安徽 省 湖滨 机 械 厂 2 375 
4 | 上 海 鸿 得 利 机 械 制造 有 限 公司 1 500 
5 | 中 山 凯 旋 真 空 技术 工程 有 限 公 司 95 
6 | 宜兴 市 电工 机 械 有 限 公司 
7 | 山东 龙口 中 际 电工 机 械 有 限 公司 

表 1 2005 年 行业 前 十 名 企业 主要 经 济 指标 (单位 :万 元 ) 
深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 55 056 
上 海 瑞 佩 电缆 附件 有 限 公 司 39 312 
四 川 天 名 信 息 科技 股份 有 限 公司 31 850 
中 国 永 固 集团 股份 有 限 公司 21 275 
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企业 名 称 
深圳 宏 商 热 缩 材料 有 限 公 司 
四 川 双流 热 缩 材料 制品 厂 
TARP RYA RA 
深圳 市 长 园 电 子 材料 有 限 公 司 
深圳 沃 尔 热 缩 材 料 有 限 公司 
四 川西 普 有 限 责任 公司 


2005 年 热 缩 材料 行业 上 报 统计 年 报 的 会 员 企业 有 13 
个 ,其 中 中 外 合资 企业 4 个, 占 统计 总 数 的 31% ;股份 制 企 
业 9 个 , 占 统计 总 数 的 69% 。2005 年 13 个 企业 共 完 成 工业 
总 产值 93 726 万 元 ,销售 收入 87 489 万 元 ,工业 销售 产值 


工业 总 产值 销售 产值 - ”利税 总 额 





( 续 ) 


总 资产 
22 780 
19 210 
16 500 
11 275 
14 560 
14 890 


89 135 万 元 ,出 口 创汇 7 774 万 元 ,全 员 劳 动 生产 率 69 130 
元 /人 ,年 未 资产 总 额 102 142 万 元 。2005 年 热 缩 材料 行业 
13 个 企业 主要 经 济 指标 见 表 2。 


表 2 2005 年 热 缩 材 料 行业 13 个 企业 主要 经 济 指标 (单位 :万 元 ) 
深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 40 365 
中 国 永 因 集团 股份 有 限 公司 16 463 
深圳 市 长 园 电 子 材料 有 限 公 司 10 566 
河北 中 联 化工 有 限 公司 4 200 
上 上海 至 正 企 业 发 展 有 限 公 司 3 409 
广州 咒 恒 科 塑 有 限 公司 3 182 
CREEAREA ARAR 2 850 
吉林 市 辐射 化 学 有 限 责任 会 司 1 135 
扬州 辐 照 中 心 1 307 
安徽 国 华 新 材料 有 限 公司 1 474 
苏州 新 区 褒 业 特种 电缆 材料 厂 1 157 
北京 里 义 跃 洋 绝缘 材料 厂 1 090 
哈尔滨 光 雅 辐射 新 技术 有 限 公司 291 


产品 分 类 产量 热 缩 材 料及 制品 分 为 低压 电器 行业 用 
的 热 缩 细 管 .电力 行业 用 的 35kV 及 以 下 热 缩 电力 电缆 附件 
产品 ,通信 行业 用 的 2 400 对 及 以 下 通信 电缆 热 缩 接续 套 管 





及 各 种 母 料 等 4 大 类 。2005 年 热 缩 材料 行业 13 个 企业 主 
要 产品 产销 量 见 表 3。 


表 3 2005 年 热 缩 材料 行业 13 个 企业 主要 产品 产销 量 









指标 名 称 
企业 数 ( 个 ) 
产量 
销量 
销售 收入 (万 元 ) 


注 :同一 企业 可 生产 两 类 产品 。 


市 场 及 销售 2005 年 热 缩 材料 行业 销售 各 类 热 缩 材料 
及 制品 2 300 万 套 ( 件 ) ,各 类 热 缩 管材 21 406 m, 销 售 收入 
72.8 亿 元 ,继续 保持 旺销 势 涉 。 特 别 是 行业 龙头 企业 深圳 
市 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 更 为 突出 ,继续 保持 年 增长 
2096 的 幅度 。2005 年 该 公司 列 中 国 上 市 公司 科技 50 强 的 
第 10 位 ,并 进入 福布斯 “中 国 潜力 100" ER, 2005 年 热 缩 
材料 行业 销售 收入 及 销量 前 10 名 企业 见 表 4、 表 5。 


X4 2005 年 热 缩 材料 行业 销售 收入 前 10 名 企业 


(万 元 ) 













1 | 深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 

2 | 上海 瑞 侃 电 缆 附 件 有 限 公司 3.4 
3 | 四 川 天 虽 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 3.3 
4 


中 国 永 固 集团 股份 有 限 公司 











1 
30 HE 
30 万 套 
3 441 











(7170) 








5 | PRIZE FS ARA EP BR ZR] 14 240 

6 i 四川 双流 热 缩 材料 制品 三 1.7 
7 | 无 锡 爱 科 高 察 物 有 限 公司 1.7 
8 “| 深圳 长 园 电子 材料 有 限 公司 1.6 
9 | 深圳 锋 尔 热 缩 材料 有 限 公司 1.5 


四 川西 普 有 限 责任 公司 









1 | 深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 | 热 缩 电线 附件 (万 套 ) 
热 缩 套 管 ( 亿 m) 
2| 上海 瑞 佩 电线 附件 有 限 公 司 ”| 热 缩 电 线 附件 (万 套 ) 
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四 川 双流 热 缩 材料 制品 三 
无 锡 爱 科 高 聚 物 有 限 公司 
深圳 长 园 电 子 材料 有 限 公 司 
深圳 沃 尔 热 缩 材 料 有 限 公 司 


热 缩 电线 附件 (万 套 ) 
RERO 

ARE EU m) 
热 缩 电缆 附件 (万 套 ) 


热 缩 套 管 ( 万 m) 
热 缩 电缆 附件 ( 万 套 ) 
热 缩 电缆 附件 (万 套 ) 


科技 成 果 及 新 产品 2005 年 热 缩 材料 行业 各 企业 采用 
新 技术 、 新 工艺 ,大 力 开 发 新 产品 ,研制 出 一 批 科 技 含量 高 、 
具有 国内 先进 水 平 的 新 产品 ,取得 了 良好 的 经 济 效 益 。 

深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公 司 、 深 圳 市 宏 商 热 缩 材 
料 有 限 公 司 先后 研制 开发 出 复合 挤 出 新 工艺 ,用 于 生产 热 
缩 电 缆 附 件 产品 中 的 绝缘 管 和 半 导 管 。 传 统 的 热 收缩 交 联 
电缆 中 间接 头 附 件 是 把 绝缘 管 分 为 内 、 外 绝缘 管 , 之 后 外 面 
套 上 半 导 管 ,以 达到 可 以 恢复 电缆 绝缘 层 的 作用 。 绝 缘 和 
半 导 复 合共 挤 管材 的 问世 ,将 原来 的 三 根 管子 共 挤 在 一 起 ， 
减 小 了 电缆 开口 截 距 , 极 大 地 缩短 了 安装 施工 的 时 间 , 保 证 
了 热 缩 电缆 中 间接 头 的 质量 和 运行 可 靠 性 , 深 受 用 户 的 好 
评 和 欢迎 ,很 快 得 到 普及 应 用 。 出 口 数量 成 倍增 加 ,已 占 同 
类 出 口 产品 的 绝 大 部 分 。 配 用 复合 管材 的 热 缩 电 线 中 间接 
头 产品 ,已 经 通过 了 深圳 市 政府 有 关 部 门 组织 的 生产 定型 
鉴定 ,并 将 逐步 替代 传统 配套 产品 。 

为 了 配合 全 国 大 规模 进行 的 城乡 电网 建设 与 改造 , 热 
缩 材 料 行业 的 许多 企业 研制 出 用 于 高 .低压 开关 柜 铜 线 排 
和 变电站 汇流 铜 ( 铝 ) 排 的 热 缩 阻 燃 母 排 套 管 产品 。 该 产品 
引用 GB1408 一 89 标准 组 织 生 产 , 有 单 根 1m 长 和 连续 长 
(50m) 两 种 ,直径 从 $30 ~200mm, 可 用 于 35kV 及 以 下 电压 
的 各 种 情况 下 母 排 的 绝缘 防护 。 他 们 的 应 用 不 仅 能 防止 意 
外 短路 事故 ,同时 解决 了 密集 母线 槽 的 绝缘 和 高 低压 开关 
柜 缩短 相间 安全 距离 的 问题 ,可 以 起 到 防止 异物 搭 接 、 防 止 
小 动物 短路 .防止 维护 人 员 误 人 带电 间隙 、 防 止 凝 佣 闪 络 、 
增加 相间 绝缘 等 作用 ,已 经 在 全 国 得 到 广泛 应 用 。 

为 了 能 把 输电 系统 绝缘 防护 做 得 更 加 安全 可 靠 , 深圳 
市 长 园 电 力 技术 有 限 公 司 同 时 研制 生产 了 系列 硅 橡 胶 电 气 
接点 防护 盒 ,与 热 缩 阻 燃 母 排 套 管 配套 使 用 。 该 产品 可 用 
于 各 类 开关 柜 母 线 接点 、 变 压 器 的 高 低压 进 线 接点 、 避 和 雷 器 
接点 、 跌 落 式 开关 接点 、 柱 上 开关 进出 线 接点 等 的 绝缘 防 
护 。 产 品 绝 缘 性 能 优良 ,绝缘 强度 宇 20kV/mm, 可 在 -50 ~ 
200*C 范围 内 使 用 ,安装 简捷 、 迅 速 , 扣 接 结构 便于 抢修 时 拆 
装 重复 使 用 ,产品 抗 紫外 线 、 耐 老化 , 适 于 户外 长 期 运行 条 
件 , 产 品 寿命 在 20 年 以 上 。 该 产品 已 经 获得 了 “实用 新 型 
专用 证 书 ”( 证 书号 第 395070 号 )。 

深圳 市 宏 商 热 缩 材料 有 限 公司 研 制 \. 开 发 并 生产 出 一 
系列 新 型 热 缩 套 管 ,其 中 H 一 2 系列 阻 燃 低 温 热 收缩 管 由 符 
合 环保 要 求 的 新 配方 多 联 了 中 燃 聚 烯烃 制 成 ,重金 属 含量 符 
A EN71 一 Part3 ,经 EN112 方法 测试 ,产品 符合 欧盟 RoHS 






四 川西 普 有 限 责任 公司 
中 国 永 固 集团 股份 有 限 公司 
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环保 指令 要 求 , 具 有 很 高 的 阻 燃 性 能 , 热 收 缩 速 度 快 ,柔软 
性 好 并 具有 出 色 的 物理 性 能 。 高 温 热 收缩 管 系列 产品 H 一 
150K , H—175K , H—200E 等 , 耐 热 温 度 在 15 ~ 200€ ,产品 
阻 燃 性 能 符合 VW 一 1 标准 ,全 部 符合 欧盟 RoHS 指令 ,产品 
具有 良好 的 阻 燃 性 和 透明 性 ,适用 于 要 求 保护 和 可 视 性 检 
验 的 电子 、 汽 车 和 军事 等 领域 。 

国家 重大 科技 项 目 ,我 国 第 一 组 超 导 电 线 , 由 北京 云 电 


英 纳 超 导 电 缆 有 限 公 司 牵 头 研 发 ,西部 电力 部 门 与 东部 发 


展 地 区 大 学 、 科 研 院 所 、 企 业 等 采用 国产 新 材料 、 新 技术 共 
同 研制 成 功 。 自 2004 年 7 月 在 云南 昆明 市 普 吉 变电站 投 
入 运行 以 来 ,在 试 运行 和 挂 网 运行 中 已 正常 供电 超过 1 亿 
kW .h ,标志 着 继 美 国 \、 丹 麦 之 后 ,我 国 成 为 世界 上 第 三 个 
将 超 导 电 缆 投 入 电网 运行 的 国家 。 电 绕 终端 是 高 温 超 导电 
线 系 统 中 的 重要 组 成 部 分 ,是 超 导 电 缆 和 外 部 其 他 电器 设 
备 之 间 相 互 连 接 的 端口 ,也 是 电线 冷却 介质 和 制冷 设备 的 
连接 端口 ,担负 着 温度 和 电势 的 过 渡 , 其 技术 要 求 与 普通 终 
端 在 结构 材料、 制作 、 安 装 工艺 上 有 很 大 的 差别 。 由 深圳 
市 长 园 电力 技术 有 限 公司 研制 的 35kV 高 温 超 导电 缆 终端 
已 经 成 功 安装 并 运行 在 国内 第 一 组 高 温 超 导电 比 上 , 它 采 
用 硅 橡 胶 冷 缩 式 附件 ,可 最 大 限度 满足 35ky 高 温 超 导电 缆 
终端 的 各 项 技术 要 求 , 并 由 公司 技术 人 员 进 行 现场 安装 。 
热 缩 材料 行业 的 企业 将 为 我 国 超 导 电缆 附件 产品 的 改进 和 
发 展 继续 努力 攻关 。 

管理 及 改革 2005 年 4 月 7~8 日 ,中 国电 器 工业 协会 
热 缩 材料 分 会 第 一 次 会 员 大 会 暨 一 届 一 次 理事 会 在 深圳 召 
开 ,34 个 会 员 单 位 的 38 名 代表 出 席 会 议 。 会 议 听 取 并 审议 
通过 了 筹备 组 的 工作 报告 ,表决 通过 了 《 热 缩 材 料 分 会 工作 
条 例 》 和 《会 费 缴 纳 细 则 》, 审议 通过 了 分 会 第 一 批 会 员 单 
位 并 选举 产生 了 第 一 届 理 事 会 理事 单位 。 深 圳 市 长 园 新 材 
料 股份 有 限 公司 总 裁 许 晓 文 被 选举 为 理事 长 ,四川 久 远 科 
技 股份 有 限 公司 总 经 理 唐 卫 平西 安 长 通 科技 发 展 有 限 公 
司 总 经 理 张 学 、 上 海 至 正 企 业 发 展 有 限 公 司 董事 长 修 海良 、 
深圳 长 园 电 子 材料 有 限 公 司 总 经 理 鲁 尔 兵 和 吉林 市 辐射 化 
学 有 限 责 任 公司 董事 长 王 玉 江 被 选举 为 副 理事 长 MFS 
聘任 次 圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公 司 总 工 王 连 杰 为 秘书 
长 。 

[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 热 缩 材料 分 会 王 连 杰 审 
稿 人 :深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 许 晓 文 ] 


生产 发 展 情况 ”防爆 电器 设备 广泛 安装 使 用 于 煤炭 、 
石油 ` 化 工 、 轻 纺 、 冶 金 、 制 药 \、 粮 食 加 工 及 军工 等 工业 部 门 
中 可 能 育 集 爆炸 性 气体 蒸汽 .粉尘 或 纤维 等 危险 物料 的 爆 


炸 性 危险 场所 ,不 同 防 爆 型 式 的 电器 设备 可 以 保证 电气 与 
机 械 设 备 在 爆炸 危险 环境 中 安全 运行 ,保护 人 身 \ 设 备 和 场 
所 安全 。 我 国防 爆 电器 产品 是 从 20 世纪 50 年 代 初 开始 生 
产 , 至 今 已 有 50 多 年 的 发 展 历 程 。 这 期 间 主要 经 历 了 3 个 
发 展 阶 段 。 第 一 阶段 是 从 50 年 代 初 到 50 年 代 末 。 这 个 时 
期 是 我 国防 爆 电器 产品 的 初创 阶段 。 主 要 特点 是 :产品 仿 
制 前 苏联 ,产品 品种 少 ,生产 厂家 少 。 第 二 阶段 是 从 50 年 
代 末 至 1978 年 ,在 这 个 阶段 我 国防 爆 电 器 产品 进入 目 行 研 
制 和 初步 发 展 时 期 。 其 主要 特点 是 :制订 了 我 国 自己 的 防 
爆 电 器 基础 标准 和 产品 标准 ,开始 防爆 电器 技术 的 研究 和 
产品 研制 ,产品 品种 有 了 和 较 大 的 发 展 ,产品 生产 厂家 增加 较 
多 ,初步 形成 了 一 个 生产 行业 。 第 三 阶段 是 从 改革 开放 后 
Bj 1979 年 至 现在 的 20 多 年 。 这 个 期 间 我 国 煤 嵌 石油 ,化 
工 等 行业 快速 发 展 ,带动 了 防爆 电器 工业 的 大 发 展 ,尤其 是 
近 几 年 防爆 电器 行业 发 展 迅速 ,每 年 均 以 20% ~30% 的 速 
度 增 长 。 

截止 至 2005 年 底 , 全 国生 产 防爆 电器 产品 的 主要 企业 
有 180 多 个 。2005 年 防爆 电器 行业 总 体 经 济 形势 很 好 ,各 
项 经 济 指标 仍 保持 较 快 的 增长 速度 ,经 济 发 展 和 取得 的 经 
济 效益 是 近 几 年 最 好 的 ,产值 达 30 多 亿 元 。2005 年 是 矿 用 
防爆 电器 几 十 年 来 发 展 速度 最 快 的 一 年 ,行业 平均 增长 幅 


度 在 30% 以 上 ,部 分 企业 达到 50% 及 以 上 的 增长 速度 。 工 
厂 用 防爆 电器 进入 了 平稳 发 展 的 时 期 ,生产 格局 基本 形成 。 
在 行业 快速 发 展 的 同时 ,也 存在 一 些 不 利 因素 和 问题 :一 是 
产品 销售 流通 领域 比较 混乱 ,一 些小 型 企业 产品 质量 问题 
比较 突出 , 低 价 倾销 现象 普遍 ,一 些 假冒 伪劣 产品 还 有 市 
场 。 这 种 伪劣 产品 在 市 场 流 通 , 不 仅 扰 乱 了 正常 的 市 场 秩 
序 ,不 利于 企业 的 发 展 ,影响 行业 的 技术 进步 ,而 且 埋 下 洪 
在 的 安全 生产 隐患 ,给 用 户 造成 很 大 的 经 济 损 失 。 二 是 防 
爆 电 器 行业 企业 集中 度 过 于 分 散 , 生 产 企业 过 多 ,而 且 大 多 
数 生产 企业 规模 太 小 ,企业 管理 水 平 低 。 但 随 着 市 场 的 发 
展 ,这 种 小 而 分 散 的 格局 将 随 着 主导 企业 和 防爆 集团 的 建 
立 和 发 展会 有 一 定 的 变化 ,将 逐步 形成 主要 市 场 控 制 在 部 
分 防爆 集团 手中 的 局 面 。 三 是 产品 高 技术 含量 不 高 ,技术 
水 平 偏 低 , 产 品 更 新 速度 慢 。 

2005 年 按 全 行业 53 个 主要 企业 统计 ,职工 总 数 24 800 
人 ,工程 技术 人 员 2 530 人 ;完成 防爆 电器 产品 工业 总 产值 
225 723 万 元 , 比 上 年 增长 42% ;实现 利润 19 186 万 元 , 比 上 
年 增长 53.9896 。2005 年 防爆 电器 行业 重点 企业 工业 总 产 
值 排序 见 表 1。 主 车 业务 收入 排序 见 表 2。 工 业 增 加 值 排 
序 见 表 3。 总 资产 贡献 率 排序 见 表 4。 全 员 劳 动 生产 率 排 
序 见 表 5。 经 济 效益 综合 指数 排序 见 表 6。 


表 1 2005 年 防爆 电器 行业 重点 企业 工业 总 产值 排序 
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企业 和 名称 


华 荣 集团 有 限 公司 

电光 防爆 电气 有 限 公司 

徐州 煤矿 机 械 厂 

江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 
济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公司 
LARR TARAR 

通化 变压器 制造 有 限 公 司 

八 达 电 气 有 限 公司 

浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 

飞 策 防爆 电器 有 限 公 司 

浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公 司 

12 | 山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 
13 | 浙江 新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 
14 | 浙江 中 煤矿 业 有 限 公司 
15 | 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 
16 | 合肥 开关 厂 有 限 公司 

17 | 常州 市 武进 矿 用 设备 厂 

18 | 沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 

19 | 沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 

20 | 安徽 宝 龙 电 器 有 限 公司 

21 | 济源 市 华 字 矿 业 电器 有 限 公司 
22 | 温州 江南 矿业 有 限 公司 

23 “| 德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 
24 | 长 城 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
25 | 汾 西 机 器 厂 

26 | 沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公司 
27 | 乐清 市 长 城防 爆 电 器 厂 

28 | 浙江 创 正 防 爆 电器 有 限 公司 

29 — | 焦作 华 飞 电子 电器 工业 有 限 公司 
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pmu 0 
pi C 





工业 总 产值 (万 元 ) 
46.78 
81.13. — 
39.32 
16.27 
58.28 
103.87 
127.64 
33.86 
99. 22 
13. 04 
7.76 
32. 04 
7.37 
15.28 
78.38 
14.01 
85.58 
79.98 
19.17 


31.20 


11.15 
11.54 
107. 80 
36. 26 
18.42 
20. 85 
75.25 
29.23 
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30 人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 27.97 
31 湘潭 ( 郑 煤 集团 ) 机 械 电 器 有 限 公司 -30.02 
32 aA e 383 R7 Rd 4.76 
33 鸡西 德 元 电器 有 限 公 司 31. 25 
34 四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公 司 

35 湘 漂 电 机 特 变 电 工 有 跟 公 司 168. 90 
36 渔 博 市 博 出 防爆 电器 厂 有 限 公 司 9.43 
37 费 州 市 南 午 防爆 电器 软 管 有 限 公 司 

38 遵义 长 征 防爆 电器 有 限 公 司 11.11 
39 山西 大 同 防爆 电器 三 17. 15 
40 山西 长 治 内 克 电气 有 限 公司 70.73 
41 沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公 司 -57.14 
42 沈阳 亿 佳 三 丰 电 气 有 限 公司 8.30 
43 开封 市 防爆 电器 有 限 公 司 35.45 
44 焦作 市 景 安 机 电 设 备 制造 有 限 公司 26. 63 
45 辽源 煤矿 铁道 器 材 厂 24. 60 
46 哈尔滨 市 整流 设备 三 55.67 
47 瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公 司 0.40 
48 沈阳 市 新 锐 防爆 电器 厂 53.04 
49 乐清 市 华 原 防爆 电器 厂 8.33 
50 沈阳 市 凯 侈 防爆 电器 厂 39.16 
51 鸿 联 灯饰 有 限 公司 | 
52 乐清 市 矿 用 设备 厂 7.14 
53 沈阳 市 第 一 防爆 电器 厂 6.38 

R2 2005 年 防爆 电器 行业 重点 企业 主 营业 务 收入 排序 

1 华 荣 集团 有 限 公司 45. 63 
2 电光 防爆 电气 有 限 公 司 114.67 
3 徐州 煤矿 机 械 厂 27.59 
4 江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 28. 12 
5 FERR ARAA 63.25 
6 八 达 电气 有 限 公司 18.98 
7 通化 变压器 制造 有 限 公 司 137. 90 
8 济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公 司 | 54.76 
9 飞 策 防 爆 电 器 有 限 公 司 7.89 
10 浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公 司 99.22 
11 浙江 华 刘 防爆 电器 有 限 公 司 6.69 
12 浙江 新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 8.44 
13 山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 17.75 
14 合肥 开关 厂 有 限 公司 14.76 
15 浙江 中 煤矿 业 有 限 公司 | 24.14 
16 天 津 市 天 矿 电器 设备 有 限 公司 64.74 
17 沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 25.32 
18 沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公 司 80. 00 
19 常州 市 武进 矿 用 设备 厂 94.29 
20 济源 市 华宇 矿业 电器 有 限 公 司 

21 温州 江南 矿业 有 限 公司 13.38 
22 德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 11.62 
23 安徽 宝 龙 电器 有 限 公 司 13.97 
24 长 城 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 - 134.39 
25 湘潭 ( 郑 煤 集团 ) 机 械 电 器 有 限 公司 . -32.58 
26 iB DESESSMI CBAR 19.25 
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序号 


Ps 
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企业 名 称 


焦作 华 飞 电子 电器 工业 有 限 公司 
乐清 市 长 城防 爆 电器 厂 

浙江 创 正 防 爆 电器 有 限 公司 

人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
MORD GG DERE ERAS a] 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 

湘潭 电机 特 变 电 工 有 限 公司 

四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公司 
汾 西 机 器 厂 

淄博 市 博 山 防爆 电器 厂 有 限 公司 
遵义 长 征 防爆 电器 有 限 公司 
山西 长 治 贝克 电气 有 限 公司 

沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 

沈阳 亿 佳 三 丰 电 气 有 限 公司 
开封 市 防爆 电器 有 限 公司 
山西 大 同 防爆 电器 厂 

费 州 市 南 午 防 爆 电 器 软 管 有 限 公司 
焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公司 
辽源 煤矿 铁道 器 材 厂 
哈尔滨 市 整流 设备 厂 

沈阳 市 新 锐 防爆 电器 厂 

瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 

乐清 市 华 原 防爆 电器 厂 

鸿 联 灯饰 有 限 公司 

沈阳 市 凯 竟 防爆 电器 厂 
乐清 市 矿 用 设备 厂 

沈阳 市 第 一 防爆 电器 厂 


主 营 业务 收入 (万 元 ) 


` 2005 年 2004 年 





RI 2005 年 防爆 电器 行业 重点 企业 工业 增加 值 排序 


企业 名 称 


华 玉 集团 有 限 公 司 

电光 防爆 电气 有 限 公司 

徐州 煤矿 机 械 厂 

济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公 司 
江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 
浙江 佳 洲 防 爆 电 器 有 限 公司 
浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公 司 
山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 “ 
浙江 新 黎明 防爆 电 丛 有限 公司 
八 达 电 气 有 限 公 司 

上 海 电器 三 有 限 公司 

德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
通化 变压器 制造 有 限 公司 

飞 策 防爆 电器 有 限 公司 

天 津 市 天 矿 电器 设备 有 限 公司 
沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 
沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 
济源 市 华宇 矿业 电器 有 限 公 司 
安徽 宝 龙 电器 有 限 公司 
常州 市 武进 矿 用 设备 厂 
温州 江南 矿业 有 限 公司 
乐清 市 长 城防 爆 电器 厂 
汾 西 机 器 厂 


工业 增加 值 ( 万 元 ) 


2005 年 2004 年 





(5) 


比 上 年 增长 (和 ) 


40.52 
33.21 


比 上 年 增长 ( 免 ) 


42.91 
31.57 
37.25 
59.98 
12. 66 
29.89 
6. 89 
30. 82 
5.11 
59.57 
8.59 
25. 28 
152.20 
9.08 
160. 16 
10. 05 
10. 05 


26.88 
20. 64 

5.35 
26.93 
42.11 
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企业 和 名称 


浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公司 

长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
SS AN TIE BS T BEER rs CS RA A] 
湘潭 (部 煤 集 团 ) 机 械 电 器 有 限 公 司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公 司 

合肥 开关 三 有 限 公司 

沈阳 市 电工 防爆 髓 材 伍 有 限 公 司 
遵义 长 征 防爆 电器 有 限 公 司 

煤 原 防爆 电器 有 限 公司 

四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公司 
淄博 市 博 山 防爆 电器 三 有 限 公 司 
山西 长 治 贝 克 电 气 有 限 公 司 

人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
湘潭 电机 特 变 电 工 有 限 公司 

焦作 华 飞 电子 电 带 工业 有 限 公司 
山西 大 同 防 爆 电 明 厂 

焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公司 
辽源 煤矿 铁道 器 材 厂 

开封 市 防爆 电器 有 限 公司 

瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 

浙江 中 煤矿 业 有 限 公司 

沈阳 亿 佳 三 丰 电 气 有 限 公司 
哈尔滨 市 整流 设备 厂 

沈阳 市 新 锐 防爆 电器 厂 

乐清 市 华 原 防 爆 电 器 厂 

沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 

鸿 联 灯饰 有 限 公 司 
乐清 市 矿 用 设备 厂 
AE E dup Iu 

沈阳 市 第 一 防爆 电器 厂 


全 国标 准 值 (% ) 
人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
济源 市 华 字 矿 业 电器 有 限 公司 
八 达 电气 有 限 公司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 

费 州 市 南 午 防爆 电器 软 管 有 限 公司 
乐清 市 长 城防 爆 电器 厂 

瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 

江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 

德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 
济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公司 

浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 

通化 变压器 制造 有 限 公司 

山西 长 治 贝克 电气 有 限 公司 

浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公司 

华 荣 集团 有 限 公司 

浙江 新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 

四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公司 
合肥 开关 厂 有 限 公司 

浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公司 
乐清 市 华 原 防爆 电器 厂 
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工业 增加 值 (万 元 ) 


2005 年 2004 年 


序号 


沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 
开封 市 防爆 电器 有 限 公司 

沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 
常州 市 武进 矿 用 设备 厂 

飞 策 防爆 电器 有 限 公司 
安徽 宝 龙 电器 有 限 公司 

沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公司 
ADDE T TT 

天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 
焦作 华 飞 电子 电器 工业 有 限 公司 
粽 原 防爆 电器 有 限 公司 

鸿 联 灯饰 有 限 公司 

山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 
温州 江南 矿业 有 限 公司 
哈尔滨 市 整流 设备 厂 

电光 防爆 电气 有 限 公司 

湘潭 电机 特 变 电工 有 限 公司 
焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公司 
上 海 电器 厂 有 限 公司 

长 城 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
浙江 中 煤矿 业 有 限 公司 





( 续 ) 


比 上 年 增长 (和 ) 
38. 13 
84.99 


-31.04 
29.42 
10. 50 
19.91 
81.55 

0. 90 


6.55 
21.08 
25.08 
168. 48 
12.07 

-31.28 
75.68 

2.92 
26. 86 
77.43 
28.07 

-22.08 
- 20. 60 
65.61 
0.99 
- 50. 00 


10. 00 
37.04 
21.43 


(RE) 
总 资产 贡献 率 (% ) 





(£) (5) 
总 资产 贡献 率 ( ) 
































淄博 市 博 山 防爆 电器 三 有 限 公司 7 

辽源 煤矿 铁道 器 材 厂 7 乐清 市 矿 用 设备 厂 
44 | 山西 大 同 咏 爆 电器 三 7 焦作 市 景 安 机 电 设 备 制 造 有 限 公 司 
45 | 乐清 市 矿 用 设备 厂 7 46 | 焦作 华 飞 电子 电器 工业 有 限 公司 20 570 
46 | 沈阳 市 新 锐 防爆 电器 厂 7 47 | 沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公 司 16 949 
47 | 汾 西 机 器 厂 6 48 | 山西 大 同 访 爆 电器 厂 15 533 
48 | 沈阳 亿 佳 三 丰 电 气 有 限 公 司 6 49 | 辽源 煤矿 铁道 器 材 厂 15 294 
49 | 湘潭 ( 郑 煤 集团 ) 机 械 电 器 有 限 公 司 6 50 | 浙江 中 煤矿 业 有 限 公司 13 519 
50 | 徐州 煤矿 机 械 厂 5 51 | 沈阳 市 凯 狗 防爆 电器 厂 13 214 
51 | 沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 2 52 | 哈尔滨 市 整流 设备 厂 12 575 
52 | 遵义 长 征 防爆 电器 有 限 公司 2 沈阳 市 第 一 防爆 电器 广 

1 


沈阳 市 第 一 防爆 电器 三 
表 5 2005 年 防爆 电器 行业 重点 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 

















































^ 全 员 劳 动 生产 率 
TS 个 于 名 区 (元 /人 ) 1 | 瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 
全 国标 准 值 (元 /人 ) 16 500 2 | 八 达 电 气 有 限 公 司 
1 | 费 州 市 南 午 防爆 电器 软 管 有 限 公司 218 929 3 | 德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 
2 | 电光 防爆 电气 有 限 公司 156 869 4 | 山西 长 治 贝 克 电 气 有 限 公司 
3 | 德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公 司 136 760 5 | 通化 变压器 制造 有 限 公司 
4 | 浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公司 124 924 6 | 鸡西 德 元 电器 有 限 公 司 
5 | 山西 长 治 贝克 电气 有 限 公 司 122 500 7 | 华 荣 集 团 有 限 公 司 
6 | 江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 117 256 8 | 江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 
7 | 八 达 电 气 有 限 公司 115 385 9 | 济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公司 
8 | 天津 市 天 大 电 器 设备 有 限 公司 111 078 10 | 浙江 新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 
9 | 通化 变压器 制造 有 限 公 司 110 755 11 | 浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公司 
10 | 瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 108 378 12 | 浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公 司 
11 | Era ARAR 106 923 13 | 浙江 佳 洲 防 爆 电 器 有 限 公司 
12 | 沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 103 762 14 | 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公 司 
13 | 人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 100 370 15 | 电光 防爆 电气 有 限 公 司 | 
14 | 华 荣 集团 有 限 公 司 97 786 16 | 乐清 市 长 城防 爆 电器 三 
15 | 乐清 市 长 城防 爆 电 器 厂 93 974 17 | EBEFA ERAR 
16 | 沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公 司 82 231 18 | MEI b o RS RI 
17 | 山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 80 693 19 | 常州 市 武进 矿 用 设备 三 
18 | 温州 江南 矿业 有 限 公司 79 950 20 | 沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 
19 | 济源 煤 误 高 竺 开 关 有 限 公司 78 967 21 | 飞 策 防爆 电器 有 限 公司 
20 | 浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 77 093 22 | 沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 
21 | 浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 75 808 23 | 温州 江南 矿业 有 限 公 司 
22 | 济源 市 华宇 矿业 电器 有 限 公司 72 799 24 | 安徽 宝 龙 电器 有 限 公 司 
23 | 浙江 新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 70 920 25 | 鸿 联 灯饰 有 限 公 司 
24 | 常州 市 武进 矿 用 设备 厂 67 024 26 | HERBI ARAR 
25 | 合肥 开关 三 有 限 公 司 60 222 27 | 开封 市 防爆 电器 有 限 公 司 
26 | 鸡西 德 元 电器 有 限 公司 59 839 28 | 山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 
27 | 安徽 宝 龙 电 器 有 限 公司 ‘ 59 414 29 | 乐清 市 华 原 防爆 电器 厂 
28 | 长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公司 59 364 30 | 沈阳 市 电工 防爆 器 材 广 有 限 公司 
29 | 沈阳 市 新 锐 防爆 电器 厂 57 778 31 | 长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
30 | 开封 市 防爆 电器 有 限 公司 54 205 32 | 湘潭 电机 特 变 电工 有 限 公 司 
31 | 飞 策 防 爆 电器 有 限 公 司 52 945 33 | 沈阳 市 新 锐 防爆 电器 三 
32 | 粽 原 防爆 电器 有 限 公司 52 842 34 | RD ED SRI 
33 | 鸿 联 灯 饰 有 限 公司 51 617 35 | 淄博 市 博 山 咏 爆 电器 三 有 限 公司 
34 | 湘潭 电机 特 变 电工 有 限 公 司 50 408 36 | 焦作 华 飞 电 子 电 器 工业 有 限 公司 
35 | 徐州 煤矿 机 械 厂 47 663 37 | 浙江 中 煤矿 业 有 限 公司 
36 | 四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公司 46 389 38 | 沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 
37 | 涩 博 市 博 山 防爆 电 髓 厂 有 限 公 司 45 431 39 | 沈阳 亿 佳 三 丰 电 气 有 限 公司 
38 | 汾 西 机 器 厂 44 554 40 | 辽源 煤矿 铁道 器 材 厂 
39 | 乐清 市 华 原 防 爆 电 器 厂 41 000 4] |， 乐清 市 矿 用 设备 厂 
40 | 沈阳 亿 佳 三 丰 电 气 有 限 公司 38 375 42 | 焦作 市 景 安 机 电 设 备 制 造 有 限 公 司 
4l | 湘潭 ( 郑 煤 集 团 ) 机 械 电 器 有 限 公司 37 095 43 | 徐州 煤矿 机 械 厂 
42 | 遵义 长 征 防爆 电器 有 限 公司 35 100 44 | 汾 西 机 器 厂 
43 | 沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公司 31 000 湘潭 ( 郑 煤 集团 ) 机 械 电 器 有 限 公 司 



















哈尔滨 市 整流 设备 厂 
山西 大 同 防爆 电器 厂 

遵义 长 征 防爆 电器 有 限 公司 

沈阳 市 第 一 防爆 电 带 三 

济源 市 华宇 矿业 电器 有 限 公 司 

人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公司 
SEN TE R^ BH Hd CS EZ n] 


产品 分 类 产量 ”防爆 电器 产品 划分 为 :防爆 馈 电 开关 
(防爆 断路 器 ) 防爆 起 动 髓 、 防 爆 继 电器 、 防 爆 主 令 电器 、 防 
爆 制 动 电器 、 防 爆 保 护 装置 、 防 爆 高 压 开关 防爆 电 控 设备 、 
防爆 接线 盒 、 防 爆 报 警 电器 、 防 爆 反 接 电器 、 防 爆 箱 防爆 照 
明 ( 指 示 ) 灯 具 、 防 爆 电 加 热 设备 防爆 空调 防爆 电话 、 防 爆 
电脑 防爆 连接 件 和 防爆 其 他 类 共 18 大 类 。2005 年 主要 防 
爆 电 器 产品 产量 见 表 7。 
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X7 2005 年 主要 防爆 电器 产品 产量 


比 上 年 增长 
(96) 






























D FH PRSE ES FE ee e E 台 
矿 用 隔 爆 型 电磁 起 动 研 台 
矿 用 隔 爆 型 馈 电 开关 台 
矿 用 隔 爆 型 检 漏 继电器 台 
矿 用 隔 爆 型 变压器 综合 装置 S 
矿 用 隔 爆 型 成 套 电 控 设备 套 
矿 用 隔 爆 型 主 令 电 器 台 
矿 用 隔 爆 型 插 接 电器 台 
矿 用 隐 爆 型 接线 盒 台 
三 用 防爆 配 电 箱 台 
三 用 防爆 电磁 起 动 带 台 
三 用 防爆 操作 柱 台 
厂 用 防爆 控制 按钮 台 
厂 用 防爆 接线 盒 8 
厂 用 防爆 插 接 装置 (插销 ) &8 
三 用 防爆 荧光 灯 台 

















11 480 
118 400 
24 600 
6 840 
13 860 
2 580 
289 860 
68 786 
580 000 
36 400 
20 308 
93 000 
260 000 
968 000 
124 800 
194 000 




















60. 03 
23. 70 
31.13 
30. 78 
49. 03 
28.05 
23.87 
16. 00 
26. 83 
28.17 
25.03 
19.23 
27.45 
19.51 


市 场 及 销售 2005 年 矿 用 防爆 电器 和 广 用 防爆 电器 产 


品 销售 市 场 仍然 看 好 ,产品 销售 量 和 销售 额 均 比 上 年 有 较 
大 增长 ,行业 主导 企业 产品 销售 额 为 185 448 万 元 , 比 上 年 
增长 30.59% 。2005 年 主要 产品 销售 量 及 销售 额 见 表 8。 


表 8 2005 年 主要 产品 销售 量 及 销售 额 












下 用 隅 爆 型 高 奈 配 电 装 置 台 
录用 隅 爆 型 电磁 起 动 需 台 
下 用 隔 爆 型 馈 电 开 关 台 
矿 用 隔 爆 型 检 汤 继电器 a8 
录用 陋 爆 型 变压器 综合 装置 8 
矿 用 隔 爆 型 主 令 电器 [s 
D 用 隔 爆 型 插 接 电器 台 
D 用 隔 爆 型 接线 盒 台 
三 用 防爆 配 电 箱 台 
三 用 防爆 电磁 起 动 项 台 


188 - 中 国电 器 工业 年 鉴 





11 200 
108 000 
23 200 
6 040 
13 460 
258 000 
62 000 
470 000 
36 200 
19 800 




















34 560 
18 560 
1 296 
4 039 
3 097 
] 480 
6 580 
2] 735 





















(E) 
B 、 | 销售 量 | S 
产品 名 称 单位 (万 元 ) 
三 用 防爆 操作 柱 91 300 





4 800 
10 680 


240 000 
890 000 
183 200 
122 400 


厂 用 防爆 控制 按钮 
厂 用 防爆 接线 盒 
厂 用 防爆 荧光 灯 
三 用 防爆 插 接 装置 

2005 年 防爆 电 紫 行业 向 越南 、 伊 朗 、 科 威 特 ,朝鲜 \、 印 
E .巴基斯坦 等 国 出 口 矿 用 高 压 配 电 装 置 、. 矿 用 电磁 起 动 
器 、 矿 用 馈 电 开关 、 厂 用 防爆 配 电 箱 .三 用 防爆 操作 柱 、 厂 用 
防爆 灯具 等 各 类 防爆 电气 设备 26 万 余 台 (和 套 ) ,出 口 创汇 
1 430 万 美元 , 比 上 年 增长 48.96 96, 

2005 年 销售 收入 在 2 000 万 元 以 上 的 企业 见 表 9。 


X9 2005 年 销售 收入 在 2 000 万 元 以 上 的 企业 
销售 收入 (万 元 ) 


zb nb nb np ub 


华 荣 集团 有 限 公 司 

电光 防爆 电气 有 限 公 司 

徐州 煤矿 工程 机 械 装备 有 限 公司 
江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 

八 达 电 气 有 限 公 司 

济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公 司 

飞 策 防爆 电器 有 限 公司 

浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公 司 
浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公 司 
浙江 新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 
山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 
SEFA ERAR 

浙江 中 煤矿 业 有 限 公司 

天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 
沈阳 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 

沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 
常州 市 武进 矿 用 设备 三 

济源 市 华宇 矿业 电器 有 限 公司 
温州 市 江南 矿业 有 限 公司 

德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 
安徽 宝 龙 电 器 有 限 公 司 

长 城 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公 司 
焦作 华 飞 电子 电器 工业 有 限 公 司 
浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 

人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
粽 原 防爆 电器 有 限 公司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 

四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公 司 


科技 成 果 及 新 产品 2005 年 合肥 开关 三 有 限 公 司 开发 
的 KBZ 系列 矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 获 合肥 市 科技 进步 
一 等 奖 。 江 苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 开发 的 HHTO31 型 防 
爆 呼 叫 7 合 用 通讯 装置 获 国家 新 产品 奖 和 江苏 省 科技 进步 
奖 。 长 城 集 团 防爆 电器 有 限 公 司 开发 的 BGP9L 一 10 矿 用 
隔 爆 型 高 压 真 空 配 电 装 置 、KJH 一 16 型 矿 用 皮带 机 综合 保 
护 装置 .KBJGZY 一 50 、100 200 型 矿 用 移动 变电站 用 干 式 变 
压 器 、QBZ 一 60 型 矿 用 防爆 型 真空 电磁 起 动 胡 、QJ2 一 
4X400Z1140(660) 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 智能 化 多 回路 真 
空 电磁 起 动 器 获 国 家 产品 外 观 设计 专利 。QJZ 一 400A 智能 


28 422 
16 553 
15 243 
11 720 
10 844 
10 271 
9 967 
8 574 
8 353 
8 074 
7 992 
7 945 
7 619 
7 123 
7 011 
6 800 
5 760 
5 678 
5 398 
4 912 
4 430 
4 200 
4 106 
3 854 
3 455 
3 308 
3 218 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
l1 
12 
13 
14 
15 
16 


m— 0m 
oo ~l 





化 保护 器 、BGP91 一 6 型 智能 化 保护 器 获 国家 产品 实用 新 型 
专利 ;电光 防爆 电气 有 限 公 司 开发 的 QBZ 系列 矿 用 陋 爆 型 
风电 闭锁 组 合 开关 、QJZ 系列 矿 用 隔 爆 型 掘进 机 专用 多 功 
能 真空 电磁 起 动 带 获 国 家 产品 实用 新 型 专利 ;QJZ 系列 矿 
用 隔 爆 兼 本 质 安 全 型 智能 化 多 回路 真空 电磁 起 动 需 获 国 家 
星火 计划 奖 ;V1 一 0 高 压 真 空 配 电 装 置 控制 软件 .本 安 真 空 
电磁 起 动 器 控制 软件 .智能 化 真空 饥 电 开关 控制 软件 、 真 空 
交流 软 起 动 器 控制 软件 获 国家 版 权 局 软件 著作 权证 书 。 华 
荣 集 团 有 限 公 司 开 发 的 BYD320 型 防爆 工作 灯 、BYD318 型 
便携 式 强 光 防 爆 工 作 灯 、BAY51 一 Q 型 防爆 防腐 全 塑 荧光 
灯 获 国家 产品 外 观 设 计 专 利 ; BAY51 一 Q 工业 用 灯具 锁 合 
装置 .BAT53 型 灯 座 位 置 可 调 灯 具 、BAY51 一 Q FAAK KÉ 
灯 座 获 国家 产品 实用 新 型 专利 。 

2005 年 行业 企业 根据 市 场 需要 开发 了 诸多 产品 ,列举 
如 下 : BZQ 一 400 型 矿 用 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 器 ,1140V 
(660V) 400A 智能 型 综合 保护 器 ,PSM2003 型 井下 综合 
动 化 系统 ,QJGZ 一 126/6000R 矿 用 隔 爆 型 高 压 交 流 软 起 动 
器 ,QJZ 一 900/3. 3 信用 隔 爆 型 组 合 开 关 ,QJZ 一 200071. 14 
型 矿 用 隔 爆 组 合 开 关 , MLGF 一 10(20)/0.8 煤矿 井下 移动 
螺杆 式 空 气压 缩 机 ,DGS13/127J( A) 型 矿 用 隔 爆 型 节能 灯 ， 
JJBS5—1140B 型 矿 用 隔 爆 型 检 漏 继电器 ,QJR 一 40071140 
(660) Z 型 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 交流 (直流 ) 软 起 动 器 ， 
KJ2000 型 矿 用 电力 自动 控制 及 综合 监测 监控 系统 ,CBY 一 
ZY 隔 爆 型 应 急 交 光 灯 ,80S8L 一 40A 隔 爆 型 漏电 断路 器 ， 
BCK90 一 32A 防爆 插 接 装置 ,8543 系列 (60A) 隔 爆 型 隔离 开 
关 ,8158A 一 DZC RB; REJEA , KDC 型 三 用 防爆 扩 音 通 
WU SE, BAD81 型 .BAD82 型 .BAX81 型 隔 爆 型 防爆 灯 ， 
BAT82 型 防爆 沁 光 灯 , BAYSI—Q 防爆 防腐 全 塑 奖 光 灯 ， 
BAYD81 型 防爆 标志 灯 ,BSZD81 型 防爆 航空 障碍 灯 , Qj2 一 
200Z 矿 用 隔 爆 兼 本 安 型 智能 化 真空 电磁 起 动 融 ,KB2 一 
2002 矿 用 隔 爆 型 智能 化 真空 偿 电 开关 ,FBDN05A[2 x 5. 5 P 
用 防爆 对 旋 等 电流 局 部 通风 机 ,QJC 一 10(6) 矿 用 隔 爆 型 智 
能 化 高 压 真 空 电磁 起 动 器 ,KBX 一 6 矿 用 隔 爆 行程 开关 ， 
KL18M 矿 用 安全 帽 灯 ,KJH 一 6 型 矿 用 皮带 机 综合 保护 监控 
A BL. QBG—400/10000R 矿 用 隔 爆 型 智能 化 高 压 软 起 动 央 ， 
JY82A 一 B 矿 用 隔 爆 型 检 漏 继电器 ,ZNB 一 10/630 一 12.5 W 
用 高 压 真 空 断路 器 ,CBZ 型 航空 障碍 灯 ,CCd91 型 隔 爆 型 防 
爆 灯 ,BXL 一 100 型 防爆 吸 顶 灯 ,BYY 一 LED( 5) 型 防爆 标志 
灯 ,BTS 一 600 型 防爆 摇头 遍 ,BCM02 型 防爆 马路 灯 ,QBZ 系 


列 矿 用 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 器 ,KBD6 系列 矿 用 隔 爆 型 真空 
馈 电 开关 ,QKBZ 系列 矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 ,AS5708 型 
BER ZEE SE AH .BD]FDSI 型 防爆 泛 光 灯 ,eYD53 型 防爆 全 
塑 殉 光 灯 ,BYD51 型 防爆 灾 光 灯 ,BX 一 127(3.6) 语 言 声 光 
信号 装置 ,QBZ19 一 80/660(380)F 双 风 机 双 电 源 开关 ,QZJ 
系列 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 智能 化 真空 电磁 起 动 器 ,KBZ 
系列 移动 变电站 用 矿 用 真空 馈 电 开关 ,BGPZ 型 矿 用 隔 爆 型 
高 压 真 空 配 电 装 置 , XBDZ 一 315 , 400, 500,630, 800/1140 
(660) 矿 用 隔 爆 型 移动 变电站 用 低压 保护 箱 ,KBA103 型 矿 
用 隔 爆 型 光纤 摄像 仪 ,BAD51 型 隔 爆 型 防爆 灯 ,ZBZ 一 2. 5、 
4.0 型 矿 用 隔 爆 型 煤 电 和 外 综合 保护 装置 ,JJB 一 380/660 矿 用 
隔 爆 型 检 汤 继电器 ,KBZ(D) 型 矿 用 隐 爆 型 真空 馈 电 开关 ， 
CZ0511 一 BL 型 全 塑 隔 爆 型 高 分 断 断 路 器 模块 ,CZ0511 一 
BFL 型 隔 爆 型 漏电 浙 路 右 模 块 ,C2Z0512 一 BDL 型 防爆 型 交 
流 接触 器 模块 ,CZ0512 一 BZCL 型 隔 爆 型 电磁 起 动 器 模块 ， 
CZ0512—BZC 型 隔 爆 型 热 继电器 模块 ,CZ0512 一 BH3 型 隔 
爆 型 时 间 继 电 颖 模块 ,CZ0512 一 BMY 型 矿 用 隔 爆 型 小 型 继 
电器 模块 , CZ0512 一 BPK 隔 爆 型 电动 机 保护 开关 模块 ， 
CZ0513 型 隔 爆 型 隔离 开关 模块 ,CZ0514 型 隔 爆 型 螺旋 式 熔 
断 器 模块 ,CZ0515 型 增 安 型 电流 互感 器 模块 ,CZ0516 型 增 
安 型 控制 变压器 模块 ,CZ0517 型 隔 爆 型 浪 涌 保护 装置 模 
块 ,CZ0591 型 全 塑 防爆 照明 配 电 箱 ,CZ0591L 型 全 塑 防爆 照 
明 配 电 箱 ( 带 漏电 保护 ) , CZ0592 型 全 塑 防爆 动力 配 电 箱 ， 
CZ0592R 型 全 塑 防爆 动力 配 电 箱 ( 带 电动 机 保护 开关 )， 
CZ0593 型 全 塑 防爆 动力 配 电 箱 ,CZ0594 型 全 塑 防爆 动力 检 
修 箱 ,CZ0581 型 全 塑 防爆 电磁 起 动 器 ,C20531 型 全 塑 防爆 
渐 路 器 (漏电 保护 ) ,CZ0532 型 全 塑 防 爆 电 动机 保护 开关 ， 
CZ0533 型 全 塑 防 爆 安 全 开关 ,C2Z0534 型 全 塑 防爆 负荷 隔离 
开关 ,C20555/7 385 25 JESS jp Hb d k , CZ0555/8 型 带 变 压 
器 插座 ,CZ0551 型 全 塑 防爆 组 合 电源 插座 箱 ,CZ0552 型 全 
塑 防爆 移动 式 电源 分 接 插座 箱 。 

质量 与 标准 ”根据 中 国电 器 工业 协会 开展 推介 “质量 
可 信和 产品 ”活动 的 精神 ,2005 年 中 国电 器 工业 协会 防爆 电 
器 分 会 根据 会 员 单 位 自愿 申请 、 防 爆 电 器 分 会 秘书 处 审核 
和 防爆 电器 行业 专家 评审 ,并 经 中 国电 器 工业 协会 批准 ,最 
终 评 出 华 荣 集 团 有 限 公司 等 17 个 单位 的 27 项 产品 为 防爆 
电器 行业 第 四 批 向 用 户 推介 的 质量 可 信 产 品 ,并 向 被 推介 
产品 颁发 了 “质量 可 信和 产品 ”推介 证 书 。 防 爆 电 器 行业 “ 质 
量 可 信和 产品 ”推介 明细 (第 四 批 ) 见 表 10。 





表 10 防爆 电器 行业 "质量 可 信和 产品 ”推介 明细 (第 四 批 》 


序号 单位 名 称 


1 | 华 张 集团 有 限 公司 


矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 真空 电 微 起动 器 
2 | 浙江 Hin Ad WA 
浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公司 TRENTER 


P HIN E53 ES FR a E RE 


防爆 控制 装置 


3 矿 用 隔 爆 型 智能 化 真空 馈 电 开 关 
矿 用 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 顺 





产品 名 称 
矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 真空 电 爸 起 动 器 
防爆 动力 ( 照明) 配 电 箱 





规格 型 号 
QJZ—400 
BXM( D) 
QJZ—315/1140(660) 
ZM15D 


BGP9L—10/400(a.b c.d) 
ZBZ—4.0M ZBZ2.52 
BKD20—400/1140(660) Z 
QBZ—80/1140 ( 660 ) QBZ—80/1140 
(660) N ,.QBZ—200/660 ,QJZ400/1140 (660) 


行业 概况 - 189 






























规格 型 号 
BDZ52—100 
矿 用 隔 爆 型 智能 化 高 压 配 电 装 置 PBG—630/10 ,BGP9L—6G 
5 | 电光 防爆 电气 有 限 公司 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安 全 型 智能 化 真空 电磁 起 动 器 QJZ—400/1140(660) Z 
D FH AUSHE Bb E CIS DR JT XC BKD16—4002/1140 (660) 
6 | 济源 市 煤炭 高 压 开关 有 限 公 司 “| 矿 用 隔 爆 型 智能 化 高 压 配 电 装 置 BGP9L—-630/6AK 
7 | 沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 。 “| 防爆 控制 检 | BKXSI—T 
8 “| 江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 CDd53 
9 | 大 同市 防爆 电器 厂 | 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 双 速 真空 电磁 起 动 器 QJZ—315/1140(660) 
) » 、_ | 矿 用 隔 爆 者 高 压 配 电 装置 BGP59—6/400 
10 | 长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公司 | 六 ERRA EXE? 800/1140 
uH | 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 双 保 护 真 空 电磁 起 动 器 QJZ 系列 
12 | 焦作 华 飞 电 子 电器 十 业 有 限 公司 | 矿井 提升 信号 装置 KXTI8 
13 | 济源 市 华宇 矿业 电器 有 限 公司 » PBG—630/67 
14 | 沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 — 矿 用 绞车 成 套 防爆 电 控 装置 。 ” — | BSIL 系列 







矿 用 隐 爆 型 真空 电磁 起 动 狼 
p : INE 

合肥 开关 三 有 限 公司 ——— 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 和 矿 用 隅 爆 型 接线 盒 

飞 策 防爆 电器 有 限 公司 防爆 照明 (动力 ) 配 电 箱 


BQD7—200/660G .QBZ—120/660 ( 380) N 


( 续 ) 


KBZ—4007 1140 KBZ 一 20071140(0660 ) 


BHD2 系列 .BHG1 系列 
BM( D) G58—4x40D20 


为 适应 煤炭 .石油 和 化 工行 业 的 快速 发 展 , 促进 防爆 电 
器 行业 的 不 断 进步 ,引导 防爆 电器 企业 提升 国际 国内 市 场 
竞争 力 , 中 国电 器 工业 协会 防爆 电器 分 会 在 开展 “质量 可 信 
产品 ”推介 活动 的 基础 上 ,针对 防爆 电器 行业 的 实际 情况 ， 
2005 年 在 全 行业 首次 开展 了 评选 防爆 电器 行业 十 强 企 业 活 
动 。2005 年 12 月 在 江苏 省 启东 市 召开 了 专家 评审 会 ,根据 
企业 申请 ,依据 企业 三 年 来 的 经 营业 绩 . 企 业 规模 、 创 新 能 
力 和 发 展 状况 ,本 着 公平 .公正 .公开 的 原则 ,经 专家 组 投票 
表决 评 出 ;: 华 荣 集 团 有 限 公司 .电光 防爆 电气 有 限 公 司 、 徐 
州 煤矿 机 械 厂 .江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 ` 八 达 电气 有 限 
公司 济源 市 煤炭 高 压 开关 有 限 公司 ` 飞 策 防爆 电器 有 限 公 
司 .浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公司 、 合 肥 开 关 厂 有 限 公 司 E 
阳 北 方 防爆 电器 有 限 公司 为 2005 年 度 防爆 电器 行业 十 强 
企业 。 评 审结 果 经 中 国电 器 工业 协会 批复 并 向 获得 十 强 企 
业 称 号 的 单位 颁发 了 证 书 。 

根据 中 国 机 械 工 业 联合 会 和 中 国电 器 工业 协会 标准 化 
工作 计划 ,防爆 电器 分 会 组 织 沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公 司 、 
华 荣 集团 有 限 公司 江苏 人 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 等 单位 制定 
了 《和 矿 用 防爆 绞车 电 控 装 置 》《 粉 侍 防 爆 操 作 柱 》《 粉 侍 防 


爆 照明 动 力 配 电 箱 》 飞 防爆 开关 两 防 锁 》 等 4 项 行业 标准 ， 


2005 年 召开 了 标准 起 草 工作 组 工作 会 议 ,经 与 会 专家 认真 审 
核 形 成 了 标准 送审 稿 ,2006 年 召开 标准 审查 会 ,审批 上 报 。 
基本 建设 及 技术 改造 2005 年 防爆 电 旭 行业 由 于 产销 
形势 很 好 ,尤其 是 矿 用 防爆 电器 是 近 几 年 最 好 的 , 骨 于 重点 
企业 生产 任务 非常 饱满 ,生产 能 力 不 断 扩大 , 原 有 的 生产 场 
地 明显 不 足 。 为 不 断 扩大 生产 , 华 这 集团 有 限 公司 、 电 光 防 
爆 电 气 有 限 公 司 、 江 苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 、 八 达 电 气 有 
限 公 司 浙江 佳 洲 电气 有 限 公司 等 单位 在 温州 上海、 江苏 、 
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安徽 ,湖南 等 地 建设 新 厂房 ,组 建 分 公司 ,以 满足 煤炭 工业 
日 益 发 展 的 需要 。 
2005 年 全 行业 基础 建设 和 技术 更 新 改造 投资 为 4.24 


亿 元 , 比 上 年 增长 52.5 % ,其 中 基本 建设 投资 3.3 亿 元 , 技 


术 更 新 改造 投资 9 400 万 元 。 

对 外 合作 ”德国 汉诺威 国际 电工 博览 会 是 国际 知名 的 
大 型 博览 会 之 一 ,世界 上 著名 的 电气 制造 商都 积极 参与 , 展 
示 最 新 研制 的 新 产品 和 新 技术 。2005 年 华 荣 集 团 有 限 公 
司 、. 江 苏 恒 通电 气 仪表 有 限 公司 为 扩大 中 国产 品 在 世界 的 
影响 ,分 别 组 团 参 加 了 汉诺威 国际 电工 博览 会 ,与 世界 著名 
厂商 同 台 展 示 了 我 国 研制 的 防爆 电器 .防爆 灯具 等 先进 产 
品 , 收 到 了 很 好 的 社会 和 经 济 效益 。 

另外 , 华 荣 集团 在 加 快 国际 化 步伐 方面 取得 了 可 喜 的 
进步 。2005 年 在 国外 注册 了 多 个 销售 公司 ,并 在 伊朗 等 国 
家 建立 了 防爆 电器 产品 制造 基地 ,为 防爆 电器 行业 参与 国 
际 竞 争 提供 了 很 好 的 经 验 。 

2005 年 4 月 ,中 国电 器 工业 协会 防爆 电器 分 会 与 中 国 
国际 贸易 促进 委员 会 化 工行 业 分 会 .石油 和 化 学 工业 电气 
防爆 质量 监督 检验 中 心 等 单位 共同 主办 了 第 三 届 中 国 国 际 
防爆 电气 技术 设备 展览 会 。 库 柏 电 气 公司 、 西 门 子 公司 日 
本 三 荣 精 机 制作 所 .日 本 三 萎 电 机 产业 公司 等 40 多 个 世界 
著名 的 防爆 电器 制造 商 展示 了 国外 先进 的 防爆 电器 设备 。 
展会 期 间 中 方 企业 还 与 国外 企业 就 防爆 电器 技术 现状 与 发 
展 趋势 等 防爆 电器 领域 的 相关 事宜 进行 了 广泛 的 交流 , 收 
到 了 非常 好 的 效果 。 中 国 国 际 防爆 电气 技术 设备 展览 会 今 
后 每 年 的 4 月 3 ~5 日 在 北京 展览 馆 举 办 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 防爆 电器 分 会 李 绍 春 】 











id$X 2005-2006 年 获 “ 中 国名 牌 产品 ”称号 
的 电工 电器 产品 , 2005 年 获 中 国电 器 工业 协会 “ 质 
量 可 信 产 品 ” 称 号 的 产品 ，2005 年 中 国 机 械 工 业 
科学 技术 奖 奖 项 及 具体 内 容 


High-quality well-known 


*- x EI 
名 优 产品 及 获 关 项 目 products and prize-winning items 


Recording the electro-technical and electrical equip- 







ment products that won the title of "Chinese famous- 
brand product" in 2005-2006, the products that won the 
title of "quality trustable product" awarded by CEEIA, 
and the items and concrete contents of scientific and tech- 


nological prize of Chinese machinery industry in 2005. 
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中 国电 器 工业 协会 “质量 可 信 产 品 ” 推 荐 名 单 
2005 年 度 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 (电工 电器 项 目 ) 


名 
优 
E 
品 
及 
获 
奖 
项 
目 





按照 4 中 国名 牌 产 品 管理 办 法 》 规 定 的 程序 ,在 企业 目 ZILE 1,2005 年 度 变压器 中 国名 牌 见 表 ?2。 
愿 申请 的 基础 上 ,经 各 省 自治区、 直辖 市 初审 公示 并 审核 
推荐 ,中国 名牌 战 略 推进 委员 会 相关 专业 委员 会 综合 评价 ， 
中 国名 牌 战略 推进 委员 会 全 体委 员 会 议 审 议 确认 了 461 家 
企业 生产 的 501 个 产品 为 2005 年 中 国名 牌 产 品 。 
2005 年 度 电 顺 工 业 共 有 防爆 电机 和 变 压 需 两 个 子 行业 
16 类 产品 获得 中 国名 牌 产 品 称号 。2005 年 度 防爆 电机 中 国 


表 2 2005 年 度 变压器 中 国名 牌 
HE €" 生产 企业 
110kV 及 以 下 油 淄 式 南通 友邦 变压器 有 限 公司 
江苏 华 觅 变压器 有 限 公司 
山东 达 驰 电气 股份 有 限 公司 
青岛 变压器 集团 有 限 公司 
杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公司 
常州 华电 变压器 集团 公司 常州 变压器 厂 
特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 
特 变 电 工 股份 有 限 公司 新 疆 变压器 厂 
海南 金 盘 电 气 有 限 公司 
人 民 电 器 集团 有 限 公司 
中 电 电气 集团 有 限 公司 
江苏 华 觅 变压器 有 限 公司 
许 继 集团 有 限 公司 
顺 特 电 气 有 限 公司 





TA 













被 推介 单位 名 称 
上 海 人 民 电 器 股份 有 限 公司 


规格 型 号 
银 钨 (530) 合 金 与 银 碳化 钨 (12) 石 墨 (3) 合 金 配对 
















CML 系列 塑 充 断路 器 触 头 材料 





2003217 























DW45 智能 化 断路 器 触 头 材料 银 钨 (50) 合 金 与 银 镍 (30) 石 黑 (3) , 银 镍 (25) 石 器 | 2005218 
(2) . 银 镍 (20) 石墨 (2) 合 金 配对 

天 津 市 双 源 津 瑞 科技 有 限 公 司 | 过 流 断 路 器 JGL—2/15 2005219 

天 津 市 双 源 继电器 技术 有 限 公 司 

浙江 大 昌 电 气 有 限 公司 静态 信和 号 继电器 JX—10 ,20 .30 2005220 
集成 电路 电压 继电器 JY—10 .20 .30 2005221 
集成 电路 时 间 继 电器 SSJ—10 .20 .30 2005222 
集成 电路 定时 限 过 电流 继电器 JSL—10 2005223 





集成 电路 电流 继电器 JL—10 .20 .30 2005224 


名 优 产品 及 获奖 项 目 : 193 


( 续 ) 

















被 推介 单位 名 称 
重 法 新 世纪 电气 有 限 公司 











EDCS 一 7460 系列 电力 系统 综合 自动 化 产品 
EDCS—7100 系列 电力 系统 综合 自动 化 产品 
EDCS 一 7300 系列 电力 系统 综合 自动 化 产品 


EDCS—7460X .L.T.C.M 
EDCS—7110 ,7110T,B,7120 —- 7150 7170 —- 7180 
EDCS—7340 , EDCS—7350 


2005225 
2005226 
2005227 




































TCL 国际 电工 ( 惠州) 有限 公司 | 家 用 固定 式 开 关 .家 用 单 相 播 座 1—4,16A/250V 2005228 
杭州 鸿雁 电器 公司 家 用 固定 式 开 关 、 家 用 单 相 插座 10A/250V 2005234 
广东 和 朗 能 电器 有 限 公司 家 用 固定 式 开 关 、 家 用 单 相 插座 10A/250V 2005230 
江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公 司 ”| 家 用 固定 式 开 关 ,家 用 单 相 插座 10/250V 2005231 
上 上海 益 忠 电器 有 限 公 司 家 用 固定 式 开 关 .家 用 单 相 插座 10A/250V 2005232 
浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 NEW 系列 家 用 固定 式 开关 ,家 用 单 相 插座 10A/250V 2005233 
宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 | 家 用 单 相 插座 器 具 输 入 插座 10A,16A/250V .10A/250V 2005235 
宁波 灵 象 电器 有 限 公司 86 型 家 用 固定 式 开 关 、 家 用 单 相 插座 10A ,16A/250V 2005229 
慈溪 市 公牛 电器 有 限 公 司 GN 系列 移动 插座 10A,16A/250V 2005236 





2005 年 度 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 ( 电 工 电 器 项 目 ) 共 《内 容 见 表 1、 表 2 和 表 3。 
评 出 一 等 奖 3 项 、 二 等 奖 13 项 ,三 等 奖 05 项 。 各 类 奖项 及 
表 1 2005 年 度 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 ( 电 工 电 器 项 目 ) 一 等 奖 
HAAK 项 目 评价 
输 配 电 谐 波 治理 和 无 功 补 | 湖南 大 学 应 用 在 节能 降 耗 和 改善 电能 质量 等 方面 产生 了 显著 的 经 济 效 


偿 新 技术 新 装备 研制 及 工程 | 湖南 银 纳 科技 有 限 公司 益 和 社会 效益 
应 用 湖南 博 迪 电气 有 限 公司 






贵 溪 治 炼 厂 
现场 总 线 低压 电器 关键 技 重点 解决 了 强 电 产品 通信 可 靠 性 等 一 系列 技术 关键 ,填补 了 我 
术 开 发 及 产业 化 常熟 开关 制造 有 限 公司 国 低压 电器 领域 多 项 空白 ,项 目 整体 水 平 达到 了 国际 先进 水 平 
OSFSZ9—900000/230 Á $Ñ. | 特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 技术 含量 高 ,结构 复杂 ,产品 主要 技术 指标 达到 国际 领先 水 平 ， 
有 载 调 压 变 压 器 m—— 为 国产 变压器 打 进 美国 市 场 创造 了 条 件 C 


X2 2005 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 (电工 电器 项 目 ) 二 等 奖 


项 目 名称 完成 单位 

YPTZ/YPTQ 交流 变频 调 速 异步 电动 机 兰州 电机 有 限 责任 公司 

220MW 空 内 冷 汽 轮 发 电机 WX232 一 109 山东 济南 发 电 设备 三 

无 轴承 (磁悬浮 ) 永 磁 同 步 电 机 及 数字 控制 系统 研究 江苏 大 学 

ZK1150 一 45 型 快 恢复 二 极 管 西安 电力 电子 技术 研究 所 

多 系列 道 变 式 弧 焊 机 的 研究 及 产业 化 江苏 科技 大 学 、 凯 尔 达 电焊 机 有 限 公 司 

高 原 特殊 (极端 ) 环 境 条 件 物质 标准 研究 机 械 工 业 北 京 电 工 技术 经 济 研究 所 
广州 电器 科学 研究 院 
西宁 高 原 工程 机 械 研究 所 
昆明 电器 科学 研究 所 

DW50 一 1 000 万 能 式 断 路 器 上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 
上 海 精益 电器 三 有 限 公司 


贵州 长 征 电 器 股份 有 限 公司 
杭州 之 江 开 关 股 份 有 限 公司 


194 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


项 H A 称 
真空 发 电机 操作 开关 





SFP10—430000/220 三 相 电力 变压器 
20MW 灯泡 贵 流 式 水 轮 发 电机 组 














西安 高 压 电器 研究 所 
振 华科 技 字 光 分 公司 
山东 省 淄博 开关 厂 

特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 


电站 风机 和 和 水泉 及 电动 机 状态 检修 专家 系统 上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 
华东 电网 有 限 公 司 
上 海 交通 大 学 
CW2 系列 智能 型 万 能 式 断 路 器 常熟 开关 制造 有 限 公司 
300MW 汽轮机 优化 上 海 汽轮机 有 限 公 司 


表 3 2005 年 度 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 ( 电 工 电器 项 目 ) 三 等 奖 

















项 日 名 称 完成 单位 
高 柔软 中 压 橡胶 绝缘 电缆 用 绝缘 料 和 屏 项 料 开 发 上 海 电费 研 究 所 
智能 配 电 自动 化 开关 设备 沈阳 工业 大 学 
铜 、 铝 双 金 属 冷 轧 复 合 母线 排 技术 沈阳 工业 大 学 .沈阳 市 新 材料 及 表面 工程 技术 中 心 
高 压 SF 断路 器 开 断 能 力 分 散 性 研究 沈阳 工业 大 学 


带 磁 分 路 的 变压器 式 可 探 并联 电抗 右 的 动态 无 功 补 偿 技 术 


大 容量 发 电机 转子 模 攀 钢 合 金 研究 及 产业 化 
扩展 方 般 自 动 控 制 系统 人 研制 

变频 调 速 三 相 异 步 电动 机 及 其 绝缘 结构 研究 
918] 325 MW 机 组 燃油 燃气 锅炉 

600MW 电站 半 容 量 锅炉 给 水 有 汞 汽轮机 
YGP 系列 辑 道 用 变频 调 速 三 相 异 步 电动 机 
长 江 三 峡 二 期 工程 液压 局 闭 机 电 控 系统 

大 型 变压器 充 于 燥 空气 运输 的 工艺 研究 


江苏 大 学 

江苏 科技 大 学 

江苏 科技 大 学 

上 海 电 紫 科 学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 司 
东方 锅炉 (集团 ) 股份 有 限 公司 
杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 

北京 机 械 工业 目 动 化 研究 所 

特 变 电 工 股份 有 限 公司 新 疆 变 压 带 三 


地 铁 干线 用 26/35kVY 及 以 下 环保 型 A 类 防火 电力 电线 
CAI 系列 自动 转换 开关 


宝 胜 科技 创新 股份 有 限 公司 
常熟 开关 制造 有 限 公司 


输 配 电 谐 波 治理 和 无 功 补偿 新 技术 新 装备 研制 及 工程 应 用 


该 项 目 不 但 实现 了 输 配 电 领 域 380V. 侧 户 内 和 户外 的 
谐 波 治理 和 无 功 补偿 ,而 且 成 功 地 解决 了 10kY 或 6kV 侧 高 
压 大 容量 谐 波 治理 和 无 功 补偿 的 难题 ,其 成 果 已 广泛 应 用 
于 电力 冶金. 机 械 、 铁 路 .化工 等 行业 ,创造 了 很 好 的 经 济 
效益 和 社会 效益 ,同时 还 发 表 了 大 量 相关 的 高 水 平 学 术 论 
文 ,其 中 SCI 收录 2 篇 ,EI 收录 22 篇 ,为 高 电能 质量 输 配 电 
理论 的 发 展商 定 了 基础 。 

研究 的 主要 内 容 及 特点 : 

1. 首次 提出 了 一 种 新 的 HLAPF 结构 ,很 好 地 降低 了 
APF 逆 变 器 承受 的 基 波 电压 和 流入 的 基 波 无 功 电流 ,使 系 
统 在 进行 谐 波 治理 的 同时 还 能 够 补偿 大 容量 无 功 。 

2. 深入 分 析 了 谐 波 检测 延 时 对 APF 性 能 的 影响 ,提出 
基于 有 限 脉冲 响应 FTR 的 自 适应 滤波 预测 算法 ,实现 了 谐 
波 快速 高 精度 检测 和 分 析 。 

3. 首次 提出 了 基于 广义 积分 近代 算法 的 三 重 离散 滑 模 


变 结 构 控 制 方法 ,很 好 的 解决 了 APF 的 快速 无 差 控 制 难题 ， 
同步 提高 了 系统 的 响应 速度 和 控制 精度 。 

4. 提出 无 源 滤波 器 设计 的 多 目标 遗传 优化 方法 ;提出 
网 格 法 进行 输出 滤波 器 的 参数 优化 ; 对 于 功率 器 件 缓冲 电 
路 提出 多 目标 模糊 优化 设计 方法 。 

5. 研制 出 我 国 首 台 基 于 IGBT 的 混合 型 大 功率 有 源 电 
力 滤波 器 ,研制 出 具有 自主 知识 产权 的 HLAPF 结构 ,高速 
DSP 谐 波 检测 、 分 析 滤波 控制 算法 。 

6. 采用 无 线 通信 技术 ,实现 了 配 电 网 多 节点 无 功 最 优 
补偿 ,并 研制 出 户外 抗 亚 劣 环境 的 无 功 补偿 控制 器 。 

项 目 形 成 的 产品 已 广泛 应 用 于 电力 冶金. 机械 ,石化 
等 行业 ,其 中 应 用 于 380V 侧 的 产品 已 销售 2 000 多 台 套 ,应 
用 于 10kV 或 6kV 侧 的 产品 已 研制 出 2 套 , 分 别 在 韶关 冶炼 
厂 和 贵 溪 冶 炼 厂 成 功 投 运 , 既 有 效 地 治理 了 谐 波 ,又 进行 了 
大 容量 的 无 功 补偿 ,使 企业 获得 了 良好 的 经 济 效 益 。 
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现场 总 线 低压 电器 关键 技术 开发 及 产业 化 


该 项 目 则 在 跟踪 国外 新 技术 发 展 动向 ,用 电子 技术 、 微 
处 理 器 技术 、 现 场 总 线 技术 改造 传统 低压 电器 ,项 目 共 分 5 
个 主 课题 .20 多 个 子 课 题 , 是 一 项 大 型 综合 性 技术 创新 项 
目 。 

1. 对 低压 电器 共性 关键 技术 、 现 代 设 计 技 术 和 现代 测 
试 技术 等 进行 了 应 用 研究 。 制 订 的 十 余 份 相关 标准 分 别 成 
为 国家 ,行业 .企业 标准 。 

2. 对 万 能 式 断 路 器 (ACB) 、 塑 过 断路 器 ( MCCB) 及 构成 
可 通信 配 电 装 置 的 主要 配套 件 即 通信 模块 ( 网关) 的 关键 技 
术 进 行 了 研究 ,研制 成 功 了 符合 正 C60947 和 GB14048 系列 
标准 的 相关 产品 。 

3. 对 典型 的 控制 电器 及 主要 附件 进行 研究 ,重点 研制 
可 通信 接触 器 和 电动 机 起 动 器 .可 通信 智能 化 电动 机 保护 
控制 器 .智能 化 可 编程 继电器 、 可 通信 接近 开关 、 可 通信 行 
程 开 关 、 可 通信 按钮 .信号灯 (信和 号 柱 )。 产 品 符 合 EC60947 


和 CB14048 系列 标准 。 

4. 对 现场 总 线 的 低压 电器 网 络 中 的 通信 接口 及 配套 附 
件 进行 研究 ,完成 典型 系列 化 产品 研制 及 工程 化 研究 。 研 
制 的 通信 接口 及 附件 符合 YECO2026 和 GB/T18858 系列 标 
准 。 

5. 对 基 十 现场 总 线 的 可 通信 低压 电器 产业 化 进行 了 研 
究 , 在 3 ~5 个 示范 工程 中 推广 应 用 。 

该 项 上 且 的 研究 扩展 了 传统 低压 电器 功能 ,填补 了 低压 
电表 众 多 技术 领域 和 产品 的 空白 ,使 我 国 低压 电器 全 面向 
智能 化 、 网 络 化 .可 通信 发 展 。 与 国外 同类 产品 相 比 ,项 目 
的 主要 技术 水 平 与 国际 先进 水 平 相当 ,产品 价格 仅 为 国外 
同类 产品 的 1/2。 

该 技术 成 果 和 产品 可 应 用 于 工业 、 交 通 、 运 输 ( 包 括 机 
场 ) 大 型 建筑 (包括 商场 、 医 院 等 ) 等 各 种 用 电场 合 中 ,具有 
非常 好 的 市 场 希 求 前 景 。 
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该 产品 是 沈 变 公司 为 美国 洛杉矶 电力 公司 生产 的 用 于 
洛杉矶 水 电 部 电网 与 南 加 利 福 尼 亚 电网 联结 的 联络 变 压 
器 。 产 品 由 于 高 压 电 压 与 中 压 电 压 非 常 接近 , 调 压 设 置 在 
高 压 上 ,级 数 多 ,容量 大 ,又 要 与 现 有 的 变压器 并 联运 行 , 因 
此 产品 结构 非常 复杂 ,产品 技术 水 平 含量 较 高 。 设 计时 采 
用 了 双 器 身 结构 、 漏 磁 法 和 解析 法 计算 阻抗 电压 、 内 和 园 高 压 
电容 铬 限制 电位 、 夹 持 固定 结构 和 强力 支持 的 新 结构 等 创 
新 技术 ,保证 了 产品 设计 要 求 。 沈 变 公 司 代表 中 国 变压器 


制造 业 能 得 到 该 项 目 是 具有 重要 意义 的 ,标志 着 中 国 的 变 


YPTZ/YPTO 交流 变 变频 


该 系列 产品 是 根据 市 场 需求 开发 的 新 一 代 高 科技 电机 
产品 ,可 与 国际 国内 广泛 使 用 的 各 类 变频 器 配套 使 用 ,具有 

高 频 冲 击 能 力 强 、 调 速 范围 广 .响应 速度 快 、 性 能 指标 高 、 
fc .运行 稳定 、 防 护 等 级 高 ,安装 维护 方便 等 优点 。 广 
泛 适用 于 冶金 .建材 .造纸 ,提升 .风机 及 水 泵 等 需要 调 速 驶 
动 的 行业 。 技 术 水 平 达 当今 国际 同类 产品 先进 水 平 。 

YPTZ/YPTQ 交流 变频 调 速 异步 电动 机 采用 和 铸铁 结构 ， 
全 封闭 外 风扇 冷却 ,冷却 方式 分 为 IC411 和 IC416 两 种 ; 防 
护 等 级 IP 54; 频 率 范围 0 ~ 100Hz;F 级 绝缘 :功率 范围 145 
~2000kW; 极 数 分 别 为 2.4.6.8; 电 压 分 别 为 400V 、690V、 
2.3kV,3. 3kV 4. 16kV 6kV; 电 机 中 心 高 为 H315、H355、 
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压 顺 产品 由 原来 四 第 三 世界 国家 出 口 迈 癌 世 界 发 达 国家 出 
H ,技术 水 平 跻身 让 界 先进 行列 。 

该 产品 结构 设计 合理 ,获得 多 项 发 明 专 利 。 具 有 抗 短 
路 能 力 强 .抗震 能 力 强 .噪音 低 、 局 部 放电 量 小 .技术 性 能 爷 
XE SERES o 

该 产品 于 2004 年 10 月 在 美国 洛 杉 砚 水 电 部 电网 正式 
挂 网 运行 ,目前 运行 状况 良好 ,各 项 性 能 指标 完全 满足 设计 


速 异 步 电动 机 


H400 , H450 , H500 H560., 

YPTZ/YPTQ 交流 变频 调 速 异 步 电动 机 的 开发 成 功 ,从 
根本 上 突破 了 传统 大 、 中 容量 封闭 型 电机 设计 思路 的 禁 铀 ， 
提出 了 大 、 中 容量 全 封闭 型 电机 设计 的 新 概念 ,大 大 拓宽 了 
电机 的 运行 速度 范围 ,是 工业 自动 化 控制 与 驱动 的 首选 产 
品 。 主 要 创新 技术 : 

1. 温度 分 析 技 术 : 采 用 全 封闭 自 扁 冷 却 结构 ,同时 考虑 
电机 有 效 材料 的 合理 利用 和 电机 造价 的 经 济 性 ,借鉴 西门 
子 公司 全 封闭 电机 设计 特点 ,采取 热 网 络 法 分 析 计算 电机 
温 升 。 

2. 变频 过 程 分 析 与 计算 技术 :采用 矢量 分 析 法 进行 交 


流 变 频 调 速 异步 电动 机 变频 过 程 分 析 与 计算 ,保证 了 电机 
无 论 在 恒 转 矩 、 恒 功率 及 二 次 曲线 状态 都 能 得 到 精确 的 控 
制 数据 ,以 提高 系统 的 控制 精度 。 - 

3. 树脂 砂 铸 造 技术 :机 座 采 用 树脂 砂 铸造 技术 ,表面 散 
热 筋 呈 正 交 分 布 , 关 观 整齐 .整体 刚度 好 ,振动 等 级 可 达 R 
级 。 

4. 通风 冷却 技术 :采用 内 风扇 通风 循环 冷 部 、 外 风 路 独 


立 风 机 结构 ,有 效 地 保证 了 电机 在 低速 运行 时 的 散热 能 力 。 
5. 绝缘 技 本 :独特 的 绝缘 结构 保证 了 电机 具有 很 高 的 
耐 高 频 电 压 冲 击 能 力 ,适应 了 IGBT.IGCT 及 其 他 大 功率 元 
件 的 高 dV/dt 值 对 电机 的 影响 。 
6. 结构 优良 :三 轴承 布置 一 端 轴承 带 预 压 弹 得 为 浮动 
结构 ,保证 了 电机 轴承 免 受 变频 器 谐 波 引起 的 轴 了 电流 影 响 。 
7. 电机 出 线 盒 灵 活 , 有 32 种 出 线 方 式 。 


220MW 空 内 冷 汽 轮 发 电机 WX23Z 一 109 


山东 济南 发 电 设备 厂 通 过 消化 吸收 ALSTOM ( 原 瑞 士 
ABB) 公 司 技术 ,设计 、 开 发 .生产 了 我 国 首 台 220MW 等 级 
大 容量 空 内 冷 汽 轮 发 电机 。 该 发 电机 技术 性 能 指标 均 达 到 
当今 世界 先进 水 平 ,具有 系统 简单 .可 靠 性 高 .运行 维护 方 
便 等 特点 ,具有 投资 省 、 见 效 快 、 运 行 可 靠 性 高 ,运行 成 本 
低 ,节能 节 水 ,减少 环境 污染 等 优 氮 ,适用 于 城市 集中 供 热 、 
热电 联 产 、 废 气 余热 发 电 、 劣 质 煤 应 用 以 及 电网 调 峰 。 
220MW 空 内 冷 汽 纶 发 电机 已 在 河南 登 封 热 电厂 有 限 公 司 顺 


利通 过 168h 满 负 荷 试验 ,投入 正常 运行 ,该 产品 可 作为 同 
容量 等 级 范围 水 冷 和 氧 冷 发 电机 的 替代 产品 。 

该 产品 的 试制 成 功 ,填补 了 我 国 大 容量 空 内 冷 汽 轮 发 
电机 (静止 励磁 ) 产 品 的 空白 ,通过 了 国家 级 鉴定 ,可 替代 进 
Hl ,满足 我 国电 力 建设 对 大 容量 空 内 冷 机 组 的 需求 ,社会 效 
益 极 其 显著 ,被 列 人 2002 年 国家 重大 技术 装备 创新 研制 项 
H. 


无 轴承 (磁悬浮 ) 永 磁 同 步 电机 及 数字 控制 系统 研究 


该 项 研究 是 永 伐 同 步 电机 研究 领域 的 一 项 重大 突破 ， 
经 专家 鉴定 ,整体 研究 水 平 达 到 同类 型 研究 的 国际 先进 水 
平 。 针 对 无 轴承 永 磁 同步 电机 多 变量 、 强 耦合 、 参 数 变化 的 
复杂 非 线 性 控制 对 象 ,采用 有 限 元 对 电机 磁场 进行 计算 分 
析 , 建 立 径 向 悬浮 力 数 学 模型 电机 数学 模型 ,研究 确定 苹 
浮力 和 转 矩 力 之 则 的 非 线 性 动态 解 看 控制 算法 ,采用 非 线 
性 控制 理论 补偿 磁 路 饱和 及 转子 不 平衡 振动 ,研究 电机 起 
动 和 稳 态 特性 ,研制 高 品质 数字 调 速 系统 ,并 将 无 轴承 永 磁 
同步 电机 样机 用 于 工业 密封 条 进行 动力 学 特性 研究 ,针对 
电机 的 起 动 .负载 性 能 及 效率 进行 测试 和 分 析 等 ,为 这 项 高 
新 技术 尽快 实用 化 和 走向 产业 化 打下 良好 的 基础 。 


无 轴承 永 磁 同 步 电 机 除 保持 永 磁 同 步 电 机 效率 高 、 功 
率 因数 高 .结构 简单 和 特性 好 等 特点 外 ,还 具有 无 机 械 摩 控 
RI 无需 润滑 、 寿 命 长 等 优点 。 特 别 是 电机 和 磁 轴 承 两 
者 功能 和 结构 一 体 化 后 ,缩短 了 电机 轴 向 尺寸 ,电机 可 以 辣 
更 高 转速 和 更 大 功率 方向 发 展 , 大 大 折 宽 了 电机 应 用 范围 。 

这 种 电机 在 密封 录 ,高 速 或 超 高 速 数控 机 床 、 工 业 机 带 
人 ,航空 航天 .生命 科学 等 众多 高 新 技术 领域 具有 广阔 应 用 
前 景 ,特别 是 无 接触 .无 需 润 消 及 无 磨损 等 特点 ,可 用 于 真 
空 技术 .纯净 洁 室 及 无 菌 车 间 以 及 腐蚀 性 介质 或 非常 纯净 
介质 的 传输 等 特殊 场合 。 





ZK1150—45 型 快 恢复 二 极 管 


ZK1150—45 型 快 恢复 二 极 管 属于 高 电压 、 大 电流 电力 
半导体 器 件 。 针 对 此 快 恢复 二 极 管 对 电流 .电压 及 反 向 恢 
复 时 间 要 求 较 高 ,采用 PIN 型 设计 。 对 双 和 角度 造型 终端 PIN 
型 快 恢复 二 极 管 的 工作 模式 进行 了 深入 细致 的 研究 ,指出 
减 小 漏电 流 、 提 高 阻 断 电 压 与 降低 遂 态 压 降 、 提 高 通 流 能 
力 , 减 小 反问 恢复 电 答 ,缩短 反问 恢复 时 间 的 巴 盾 要 得 到 有 
效 协调 ,必须 使 N- 区 取 极 小 值 。 借 助 于 激光 探 针 光敏 电流 
测量 法 ,可 完全 计 信 结 终端 硅 一 钝 化 层 介 质 界面 各 种 复杂 
因素 影响 ,测量 出 表面 空间 电荷 区 展 宽 、 观 察 其 中 电场 集中 


情况 ,准确 提供 设计 依据 。 研 究 采 用 了 特殊 扩散 掺 杂工 艺 ， 
不 仅 一 次 性 完成 PN 型 摊 杂 ,而 且 具 有 优良 的 杂质 分 布 及 
均匀 性 。 封 装 前 对 管 芯 施加 12MeV 100pA 束 流 反 复 多 次 
的 电子 辐 照 ,使 少子 寿命 均匀 受 控 ,形成 了 高 效率 、 高 成 品 
率 、 稳 定 的 工艺 制造 技术 。 | 

其 主要 技术 指标 及 产品 外 形 斥 寸 如 下 : 

反 向 重复 峰值 电压 VRRM:4 500V; 最 大 平均 正 向 电流 
IFAVM:1 150A; 最 大 浪 涌 峰值 正 向 电流 IFSM;24 000A; 最 
大 直流 反 向 耐 压 YDC:2 800Y ;门槛 电压 VFO: « 1.94V Rl 
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RARE R: <0.86mQ; 反 疝 恢复 电荷 QRR: <2 2004C; ft [8] 
恢复 时 间 £6: s 6ps; 本 体外 形 尺 寸 最 大 外 径 93. 5mm, 厚 
26mm ,陶瓷 封装 , 双 面 水 冷 ;储存 温 度 Tstg: -55 ~ +125%; 
工作 温度 : -40 ~ +85 ;相对 温度: > 8096 , 

通过 信息 产业 部 军工 电子 局 的 鉴定 ,产品 技术 性 能 达 
到 国内 领先 水 平 。 


ZK1150—45 型 快 恢复 二 极 管 作为 月 关 断 高 压 大 功率 电 
力 半 导体 器 件 GTO、IGCT、IGBT、MCT 等 应 用 回路 必需 的 续 
流 .吸收 器 件 , 上 共有 极 好 的 推广 应 用 前 景 , 在 诸多 应 用 装置 
上 使 用 。 由 于 该 产品 电压 高 .电流 大 、 反 向 恢复 时 间 短 ,是 
目前 国内 电 参 数 最 高 的 絮 件 。 该 右 件 技术 工艺 成 熟 ,成 品 
率 高 ,能 较 好 地 实现 批量 生产 。 


多 系列 间 变 式 弧 焊 机 的 研究 及 产业 化 


该 项 目 包括 了 1999 ~ 2004 年 期 间 ,在 逆 变 式 弧 焊 机 研 
发 及 产业 化 方面 的 8 项 科技 鉴定 成 果 。 道 变 式 弧 焊 机 具有 
优良 的 电气 性 能 和 焊接 工艺 性 能 ,是 目前 国际 上 公认 的 最 
先进 的 电弧 焊 机 ,ICGBT 逆 变 式 弧 焊 机 是 惟一 列 人 国家 高 新 
技术 目录 的 焊接 设备 。 然 而 ,目前 我 国 逆 变 式 绝 焊 机 普遍 
存在 可 靠 性 不 够 高 的 问题 ,其 主要 原因 之 一 是 由 于 道 变 式 
弧 焊 机 是 一 种 电力 电子 技术 与 焊接 技术 相 结 合 的 高 科技 产 
品 , 其 可 靠 性 与 元 器 件 质 量 、 生 产 企 业 的 制造 设备 ,工艺 手 
段 和 员工 素质 等 密切 相关 。 

该 项 目 是 在 船舶 工业 国防 预 研 基金 项 目 , 省 市 新 产品 
研究 项 目 、 产 学 研 项 目 、 火 炬 计划 项 目 以 及 企业 新 产品 开发 
项 目 共 258 万 元 科研 经 费 的 支持 下 研究 开发 出 的 。2001 年 
11 月 ,江苏 科技 大 学 和 中 国 第 二 大 电焊 机 制造 厂 凯 尔 达 电 


焊 机 有 限 公 司 正式 签 定 协议 , 产 学 合作 研发 生产 各 种 系列 
IGBT 首 变 式 电弧 焊 机 ,并 同时 在 凯 尔 达 电 焊 机 有 限 公司 建 
立 江苏 科技 大 学 教学 科研 基地 ,在 江苏 科技 大 学 建立 山 尔 
达 电 焊 机 有 限 公司 现代 焊接 设备 研究 室 。 江 苏 科 技 大 学 和 
凯 尔 达 电 焊 机 有 限 公司 组 成 紧密 型 研究 和 产业 化 团队 ,使 
凯 尔 达 公司 实现 了 从 主要 生产 技术 经 济 性 差 的 弧 焊 变压器 
产品 向 主要 研发 .生产 技术 经 济 性 好 的 IGBT 3A IESUS JL 
和 CO, 气 保 焊 机 等 高 科技 产品 的 跨越 式 发 展 , 焊 机 产销 量 
和 品种 规格 妈 居 全 国 第 一 ,被 焊接 界 营 为 行业 领跑 者 。 江 
苏 科技 大 学 委派 科技 成 果 的 研发 团队 直接 到 企业 ,扎实 、 有 
效 、 快 速 地 将 科技 成 果 转 化 为 生产 力 ,开创 了 产 学 合作 的 新 
途径 。 


高 原 特殊 ( 极 问 ) 环 境 条 件 物质 标准 研究 


高 原 特殊 (极端 ) 环 境 条 件 物质 标准 研究 项 目 是 针对 我 
国 西部 高 原 实 施 若干 重大 工程 建设 项 目 需要 ,开展 的 特殊 
环境 条 件 下 环境 因素 分 析 、 试 验方 法 以 及 主要 电气 设备 、 高 
分 子 材料 .内燃机 电站 、 内 燃 动力 工程 机 械 高 原 环境 适应 性 
的 专项 研究 。 

项 目 主要 内 容 包括 确定 并 界定 我 国 高 原 特 殊 环 境 中 影 
响 电气 设备 及 工程 机 械 性 能 与 可 靠 性 运行 的 主要 环境 因素 
及 影响 严酷 程度 ; 确定 电气 设备 等 的 自然 环境 现场 及 人 工 
模拟 环境 试验 导 则 ;研究 并 提出 电气 设备 、 高 分 子 材料 及 工 
程 建 筑 机 械 为 适应 高 原 特殊 环境 ,在 设备 结构 设计 ,技术 参 
数 .检测 方法 等 方面 应 采取 的 主要 防护 性 共性 措施 ;进行 了 
6 项 关键 性 数据 分 析 或 试验 验证 ,并 将 上 述 试验 方法 及 共性 
防护 措施 以 制定 国家 标准 形式 提供 全 社会 共享。 

项 目 完成 的 23 项 国家 标准 和 我 国 高 原 机 电 设备 技术 
标准 体系 ,包括 特殊 环境 条 件 术语 ,自然 环境 条 件 分 级 基础 
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性 标准 ,高 原 自然 环境 条 件 下 设备 、 材 料 试验 导 则 , 人工 模 
拟 特殊 环境 条 件 试验 导 则 以 及 主要 机 电 设 备 、 材 料 的 高 原 
特殊 环境 条 件 适 应 性 标准 。 

项 目 完 成 的 23 项 国家 标准 草案 全 部 为 我 国 自主 起 草 ， 
体现 我 国 国情 和 试验 技术 ,具有 上 自主 知识 产权 ,建立 的 我 国 
高 原 特殊 环境 条 件 机 电 设 备 国 家 标准 体系 及 其 标准 ,填补 
了 我 国 高 原 特 殊 环 境 标 准 空白 ,也 填补 了 高 原 特 殊 环 境 机 
电 设 备 国 际 标准 的 空白 。 项 目 完成 后 ,从 技术 标准 层面 ,将 
我 国 主要 机 电 设备 及 高 分 子 材料 等 的 技术 要 求 、 防 护 类 型 、 
试验 方法 的 使 用 环境 从 海拔 1 000m 提高 到 5 000m ,基本 满 
足 今后 若干 年 西部 开发 建设 知 求 。 

自 2002 年 实施 以 来 ,为 满足 国家 西部 开发 建设 对 标准 
的 急需 ,已 经 将 项 目 阶 段 性 成 果 陆 续 用 于 指导 我 国 西 部 省 
份 开 发 建设 所 需 机 电 设 备 招 投 标 。 


DW50—1000 万 能 式 断 路 器 


该 断路 器 用 于 交流 50Hz 额定 电压 400V 额定 电流 
200 ~ 1 000A 的 配 电 系统 中 ,用 来 分 配 电能 ,保护 供电 线路 
及 电源 设备 免 受过 载 . 欠 电 压 、 短 路 . 单 相 接 地 等 故障 的 危 


害 , 并 且 具 有 智能 化 保护 功能 ,使 之 选择 性 保护 精确 、 提 高 . 


供电 可 靠 性 ,是 断路 器 制造 业 中 的 一 次 重大 创新 。 经 上 海 
科学 情报 所 检索 表明 ,产品 达到 国际 同类 产品 先进 水 平 。 

主要 特点 及 创新 点 : 

1. 短路 分 断 能 力 高 。 设 计 新 型 的 触 头 灭 弧 系 统 ,并 采 
用 新 型 触 头 材料 ,从 而 提高 了 短路 分 断 能 力 , 实 现下 进 线 ， 
解决 了 原 小 容量 断路 化 不 能 下 进 线 的 问题 ,填补 国内 空白 。 

2. 保护 性 能 完善 。 采 用 智能 型 控制 器 ,使 保护 特 人 性 除 
具有 三 段 保 护 和 单 相 接地 保护 外 ,还 具有 负载 电流 光 柱 、 正 
党 运 行 、 故 障 状态 等 指示 功能 。 可 输出 过 载 报 警 和 自 诊断 
报警 , 若 需 要 还 可 增加 通信 功能 。 

3. 体积 小 .重量 轻 。 采 用 模块 化 的 结构 设计 ,缩小 了 触 
头 系统 所 占 空 间 ,减少 了 断路 器 宽度 ,使 断路 器 成 为 同 规格 
中 最 小 的 。 


4. 操作 可 靠 。 将 操作 机 构 和 储 能 机 构 合 二 为 一 ,机 构 
简练 可 靠 。 该 操作 机 构 已 申请 发 明 专 利 ( 申 请 号 : 
200410084797.4 ) ,并 获 一 项 实用 新 型 专利 (专利 号 : 
ZL02280023.9) 。 

5. 附件 新 颖 。 设 计 出 新 型 的 欠 电 压 脱 扣 器 ,该 脱 扣 器 
采用 永 磁铁 保持 方式 并 附加 控制 电路 模块 ,从 而 实现 了 真 
正 的 无 声 运行 , 且 在 高 电压 下 工作 时 线圈 不 过 热 ,在 低 电压 
时 能 可 靠 闭合 。 该 脱 扣 器 已 申请 发 明 专利 (申请 号 ; 
02137481.3) ,并 在 第 五 届 中 国 发 明 展 览 会 上 获 银 奖 。 

6. 外 形 美观 。 运 用 新 型 的 工业 造型 设计 理念 ,设计 出 
外 形 独 特 且 美观 的 断路 器 , 并 获 外 观 专利 (专利 号 
ZL02349073.X) , 

7. 性 价 比 优良 。 在 保证 断路 器 性 能 的 同时 ,充分 考虑 
断路 器 的 制造 成 本 ,使 断路 器 具有 优良 的 性 能 价格 比 ,与 国 
内 外 同类 产品 相 比 ,市场 竞争 力 强 。 

该 产品 现 已 推广 10 个 工厂 制造 ,并 投入 低压 系统 应 
用 ,取得 了 显著 的 社会 经 济 效益 。 


真空 发 电机 操作 开关 


该 产品 是 为 西安 高 压 电 器 研究 所 三 期 工程 (国家 重点 
试验 室 ) 研 制 的 关键 控制 设备 ,产品 采用 真空 熔铸 工艺 触 头 
材料 , 配 用 专门 设计 的 国内 外 开 断 电流 最 大 直径 最 大 的 真 
空 灭 弧 室 和 专用 慢 合 弹 筑 操 动机 构 , 零 部 件数 量 少 ,机 械 强 
度 可 午 , 是 目前 国内 外 投入 工业 应 用 的 最 高 参数 的 真空 操 
作 开 关 , 其 技术 参数 和 性 能 处 于 国内 外 同类 产品 的 领先 水 
Y. 


该 产品 安全 可 靠 ,满足 了 国家 高 压 电 器 实验 室 对 大 容 
量 发 电机 操作 开关 的 需求 。 产 品 从 2003 年 7 月 在 西安 高 压 
电器 人 研究 所 三 期 工程 投 运 至 今 , 运 行 正常 ,为 国家 重点 实验 
室 建 设 作出 了 贡献 。 

主要 技术 参数 为 :额定 电压 15kV ,额定 短路 开 断 电流 
120kA ,额定 动 稳定 电流 300kA ,机 械 寿 命 10 000 次 。 


SFP10—430000/220 三 相 电 力 变 压 器 


该 产品 是 为 辽宁 东方 发 电厂 研制 的 220kV 大 容量 三 相 
发 电机 变压器 ,主要 用 于 350MW 发 电机 组 ,具有 容量 大 、 损 
耗 低 、 局 放量 小 等 特点 。 

该 产品 是 引进 国外 先进 技术 与 自主 研究 成 果 相 结合 而 
成 功 研 制 的 。 高 压 线 图 用 超常 规 的 宽 组 合 导线 取代 传统 的 
换 位 导线 进行 绕 制 ,并 采用 插花 纠结 型 式 , 提 高 了 导线 的 空 
间 利 用 率 ,节省 了 原材料 ,降低 了 成 本 。 将 组 合 导 线 进行 全 
换 位 ,减少 了 导线 的 环流 损耗 。 铁 心 采用 三 相 五 柱 式 结构 ， 
进口 硅钢 片 , 减 小 空 载 损 耗 ,绑扎 采用 最 新 工艺 。 在 夹 件 上 


加 逆 了 磁 屏 蔽 ,以 降低 澳 磁 在 结构 件 上 产生 的 涡流 损耗 ,使 
总 的 负载 损耗 降低 。 油 箱 为 钟 单 式 可 拆 结构 ,便于 现场 吊 
晶 维 修 。 由 于 产品 容量 大 ,低压 电流 很 大 ,为 防止 局 部 过 
热 , 在 低压 侧 及 低压 套 管 引出 处 采取 了 隔 磁 措施 。 

该 产品 于 2004 年 12 月 通过 中 国 机 械 工业 联合 会 .国家 
电网 公司 联合 鉴定 ,各 项 技术 指标 达到 国际 先进 水 平 。 该 
产品 在 辽宁 发 电厂 正式 挂 网 运行 ,各 项 性 能 指标 完全 满足 
设计 需求 。 
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20MW 灯泡 贯 流 式 水 轮 发 电机 组 


江口 电厂 两 台 20MW 灯泡 贯 流 式 机 组 是 由 哈尔滨 电机 
三 有 限 责任 公司 首次 设计 制造 的 大 中 型 灯泡 式 机 组 ,分 别 
于 1998 年 12 月 23 日 和 1999 年 9 月 23 日 投产 发 电 , 在 当 
时 已 投 运 的 国产 灯泡 贯 流 式 机 组 中 容量 和 转 轮 直径 都 是 最 
大 的 。 投 运 至 今 ,机 组 运行 整体 情况 良好 ,达到 了 用 户 的 要 
求 。 

机 组 的 基本 参数 :水 轮机 型 号 GZA3912 一 WP 一 640; 最 
大 水 头 12. 1m; 额定 水 头 7. 3m; 最 小 水 头 2. 5m; 额定 出 力 
20.8MW ;额定 转速 78. 95r/ min ; 最 大 功率 21.9MW ; 转 轮 直 
径 ;6.4m; 最 高 效率 > 959b ;发 电机 型 号 SFG20—76/6 600; 
额定 容量 20MW ;额定 电压 10. 5kV ;额定 电流 1 195.3A; 额 
定 功率 因数 0.92; 效 率 97. 196 ;短路 比 1.1; 定 子 绕组 温 升 
85K ;转子 绕组 温 升 95K ;轴承 最 高 温 升 70K ;接线 方式 了; 绝 
缘 等 级 了 级 ; 泡 头 头 部 振动 <0. 15mm; 噪声 <85dB。 

技术 特点 : 

1. 采用 先进 计算 方法 进行 真 机 动态 响应 分 析 , 避 免 了 
机 组 发 生 共振 。 

2. 采 用 先进 的 设计 手段 ,解决 了 空间 密封 面 顺 合 和 操 


作 机 构 运 动 问题 。 
3. 在 施工 设计 中 采用 了 许多 新 结构 、 新 材料 , 转 轮 装配 


采用 中 压 式 结构 方案 。 


4. 定子 冲 片 绝缘 涂 层 为 水 溶性 半 无 机 硅钢 片 漆 ( 水 轮 
发 电机 首次 采用 ) 。 

5. 定子 铁心 采用 螺旋 形 合 片 结构 (发 电机 首次 采用 )。 

6. 定子 线圈 采用 空 换 位 方式 ( 贯 流水 轮 发 电机 首次 采 
RD. 
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纸 ,并 同 磁 极 绕 组 热 压 成 整体 (水 轮 发 电机 首次 采用 ) 。 

8. 反 向 推力 瑟 支 承 结构 采 用 高 硬 弹性 橡胶 肆 ( 贯 流 水 
轮 发 电机 首次 采用 )。 

通过 江口 贯 流 式 水 轮 发 电机 组 的 研制 与 开发 ,哈尔滨 
电机 三 有 限 责任 公司 已 经 具备 了 生产 大 型 贯 流 式 机 组 的 能 
力 , 且 产品 质量 和 技术 性 能 均 达 到 了 国际 同类 产品 水 平 。 
目前 已 形成 了 10MW、20MW 30MW .45MW 贰 流 式 机 组 生产 
系列 。 


电站 风机 和 和 水泵 及 电动 机 状态 检修 专家 系统 


在 4 个 方面 完成 了 技术 创新 研究 ,取得 了 具有 重大 实 
用 价值 的 科技 成 果 : 

1. 完成 了 电站 风机 、 水 泵 及 电动 机 以 可 靠 性 为 中 心 的 
检修 (下 称 RCM) 技 术 的 研究 。 对 电站 风机 子 系统 、 电 站 水 
录 子 系统 、 电 动机 子 系统 和 油 站 子 系统 进行 了 详细 的 故障 
模式 效应 及 危害 度 分 析 (FMECA ) 和 部 件 级 的 RCM 分 析 ， 
系统 研究 并 得 出 了 电站 风机 、 水 泵 及 电动 机 状态 检修 技术 
方案 及 措施 ,提出 了 电站 风机 水泵 及 电动 机 的 RCM 定量 
评定 的 模糊 综合 法 和 遗传 算法 ,实现 了 电站 风机 、\ 水 泵 及 电 
动机 状态 检修 周期 和 检修 项 目的 优化 。 

2. 把 可 靠 性 分 析 技 术 应 用 于 电站 风机 、 水 有 泵 及 电动 机 
RCM 的 定量 化 技术 人 研究。 自主 研制 开发 了 可 供电 站 风机 、 
水 条 及 电动 机 状态 检修 使 用 的 可 靠 性 分 析 专 用 软件 ,可 以 
用 来 确定 电站 风机 、 水 泵 及 其 电动 机 的 状态 检测 周期 ,确定 
电站 风机 ,水 泵 及 其 电动 机 的 关键 零 部 件 的 故障 模型 ,评定 
易 损 件 的 最 佳 更 换 周期 ,应 用 于 电站 风机 、 水 泵 及 其 电动 机 
RCM 的 定量 研究 。 

3. 在 电站 风机 \ 水 条 及 其 电动 机 上 和 于 次 故障 案例 调研 
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和 大 量 风机 、 水 泵 及 电动 机 状态 特征 数据 试验 研究 的 基础 
上 ,经 分 析 研 究 提炼 出 电站 风机 及 电动 机 10 RE 45 余 种 异 
常 状 态 和 电站 水 泵 及 电动 机 10 类 51 种 异常 状态 的 征兆 数 
据 ; 应 用 人 工 神经 网 络 等 智能 技术 及 数据 库 技术 ,自主 研制 
开发 并 实 眶 应 用 了 电站 风机 、 水 聚 及 其 电动 机 故障 趋势 分 
析 软 件 和 状态 检修 专家 系统 。 电 站 风机 和 电站 水 泵 状态 检 
修 专家 系统 取得 了 国家 版 权 局 颁发 的 两 个 计算 机 软件 登记 
证 书 。 
4. 研究 制定 并 实践 应 用 了 《以 可 靠 性 为 中 心 的 电站 风 
机 、 水 泵 及 电动 机 状态 检修 技术 导 则 》《 电 站 风机 、 水 录 友 
电动 机 以 可 靠 性 为 中 心 检修 定量 评价 方法 指导 手册 》《 电 
站 风机 、 水 泵 及 电动 机 状态 检测 技术 导 则 》《 电 站 风机 及 电 
动机 状态 检修 技术 手册 》《 电 站 水 泵 及 电动 机 状态 检修 技 
术 手 册 》, 建 立 了 完整 的 电站 风机 、 水 泵 及 电动 机 状态 检修 
的 技术 体系 。 研 究 成 果 在 浙江 嘉兴 等 4 个 电厂 应 用 后 ,为 
大 型 火电 机 组 的 优化 检修 提供 了 科学 依据 ,300MW 火电 机 
组 的 小 修 间隔 已 由 原来 的 6 ~ 10 个 月 延长 到 12 ~ 18 个 月 ， 
取得 了 良好 的 社会 经 济 效 益 。 


CW2 系列 智能 型 


CW2 系列 智能 型 万 能 式 断 路 器 是 低压 配 电 系统 中 重要 
的 元 器 件 ,适用 于 交流 50Hz, 额定 工作 电压 400V ,690V , ži 
定 绝缘 电压 1 000V, 额定 电流 6 300A 及 以 下 的 配 电网 络 
中 ,用 来 分 配 电能 和 保护 线路 及 电源 设备 免 受过 载 \、 欠 电 
压 、 短 路 、 接 地 故障 等 的 危害 。 断 路 器 采用 具有 精确 选择 性 
保护 和 多 功能 的 智能 型 控制 器 ,特别 适用 于 需要 提高 供电 
可 靠 性 ,避免 不 必要 停电 的 配 电网 络 中 。 

该 产品 已 通过 于 海 电器 设备 检测 所 低压 电器 检测 站 全 
套 3C 认证 试验 ,性 能 符合 GB14048. 2—2001 和 IEC60947— 
2《 低 压 开 关 设 备 和 和 控制 设备 低压 断路 器 了》 标准 和 Q/320581 
AQ0052—2004( CW2 系列 万 能 式 断 路 器 》 企 业 标 准 的 要 求 。 

主要 技术 特点 : 

1. 一 流 的 高 性 能 指标 。 产 品 具有 小 型 化 ,模块 化 ,组 合 
化 和 零 部 件 通 用 化 等 特点 ,实现 了 断路 器 运行 短路 分 断 能 
力 les =100% Icu 极限 短路 分 断 能 力 ,达到 了 国际 先进 水 平 ， 
改变 了 以 前 国内 断路 器 运行 短路 分 断 能 力 Jes 低 于 极限 短 


! 73 RE SX ETT ER RA 


路 分 斯 能 力 Icu 的 局 面 , 提 高 了 断路 器 的 主要 性 能 。 

2. 具 有 高 可 徘 和 高 安全 性 。 可 安全 锁定 “试验 ”"、“ 连 
接 ”“ 分 离 ”3 个 断路 器 位 置 。 

3. 具有 通信 功能 。CW2 系列 智能 型 万 能 式 断 路 器 
RS485 串口 直接 连接 (Modbus ) 协议 ,加 装 协议 转换 器 时 可 
连接 Profibus 网 络 及 连接 DeviceNet 网 络 。 

4. 具有 精确 的 保护 功能 。 该 产品 具有 长 延 时 ,短路 短 
延 时 保护 、 退 时 保护 和 接地 故障 保护 等 功能 。 

该 产品 被 列 人 2003 年 江苏 省 重点 技术 创新 计划 ,2004 
年 度 江苏 省 高 新 技术 产品 .2005 年 度 江 苏 省 火炬 计划 ,2005 
年 度 国 家 火炬 计划 。 产 品 于 2004 年 12 月 通过 江苏 省 科技 
成 果 鉴 定 。 现 已 广泛 应 用 在 城乡 、 工 厂 各 级 配 电网 络 之 中 ， 
如 第 州 工学 院 、 厦门 思 南 商厦 .江苏 大 方 国 际 家 装 商 贸 广 
场 . 山 西 灵 石 中 煤 玖 瘟 礁 化 有 限 公 司 、 华 东 师 范 大 学 、 南 京 
汉城 电子 公司 山东 铝 业 股份 有 限 公 司 、 上 海 超 海 热处理 有 
限 公 司 、 厦门 江 衬 运 动 肯 材 生产 基地 等 。 


300MW 汽轮机 优化 


300MW 汽轮机 优化 是 针对 20 所 纪 70 年 代 初 期 自行 开 
发 .设计 的 国产 型 300MW 汽轮机 的 缺陷 而 进行 的 优化 。 限 
于 当时 的 生产 制造 及 技术 水 平 ,机 组 出 现 的 热 耗 较 大 、 煤 耗 
较 高 .振动 及 膨胀 性 能 较 差 .启动 停机 时 间 较 长 等 问题 已 不 
适应 现代 电网 对 机 组 两 班 制 运行 、 调 峰 性 强 的 要 求 。 

通过 应 用 现代 国际 先进 的 汽轮机 技术 对 其 通 流 部 分 重 
新 优化 设计 , 对 汽轮机 高 .中 压 汽 缸 采 用 高 窗 法 兰 整体 结 
构 ,全 部 轴承 座 采 用 刚性 化 设计 ,高 .中 低压 转 子 采 用 新 形 
式 的 转子 等 手段 ,机 组 的 安全 可 靠 性 得 到 提高 ,并 且 启 停 方 
便 , 可 进行 调 峰 和 两 班 制 运行 。 


国家 电力 公司 热 工 研究 院 和 上 海 电力 试验 研究 所 进行 


的 热力 性 能 考核 试验 表明 ,该 机 组 创 国 产 机 组 最 高 水 平 。 
机 组 高 、 中 压 和 所 效率 分 别 达 到 了 87.47% I 93.09% ;机 组 在 


额定 负荷 300MW 时 的 热 耗 为 7 923. 8kJ/kW * h(1 892.6 
kcal/kW * h) , 低 于 保证 值 7 925.9 kJ/kW - h(1 893.1 kcal/ 
kW o h) , 比 国 产 同类 机 组 的 热 耗 低 34.5 — 271. LKJ/KW + h, 
其 热力 性 能 指标 已 居 国 内 领先 水 平 ,相当 于 国内 已 投 运 的 
同一 容量 等 级 引进 型 300MW 汽轮机 组 水 平 。 机 组 出 力 增 
加 ,达到 320MW ,提高 了 20MW ,使 电厂 净 增 出 力 20 000kW 
(性 能 试验 验证 超过 20MW ) 。 

优化 型 300MW 汽轮机 顺利 投 运 ,表明 通过 现代 化 技术 
的 应 用 ,无 论 从 经 济 性 、 安 全 可 靠 性 及 运行 灵活 性 上 ,机 组 
均 达 到 或 超过 设计 要 求 ;机 组 的 结构 特点 、 产 品 性 能 、 运 行 
实绩 等 综合 指标 达到 了 国际 20 世纪 90 年 代 先 进 水 平 ,在 国 
内 市 场 具 有 很 高 的 竞争 实力 。 


高 条 软 中 压 橡 胶 绝缘 电缆 用 绝缘 料 和 屏 菩 料 开 发 


该 项 目 通 过 选择 适当 的 绝缘 料 \ 屏 项 料 配 方 与 工艺 ,使 
其 达到 高 柔软 中 压 电缆 的 要 求 。 配 方 选择 包括 正确 选取 橡 
胶 基 材 、 补 强 填料 .导电 炭 黑 、 分 散剂 和 防老 剂 等 原料 ,并 通 
过 配方 试验 确定 它们 的 配 比 ;采用 合适 的 工艺 使 各 原料 组 
份 充分 有 效 分 散 ,保证 绝缘 料 和 屏蔽 料 达到 预期 的 性 能 ,与 
同类 产品 相 比 , 可 用 于 更 高 的 电 太 等 级 ,适合 中 压 电缆 使 


用 。 项 目的 开发 成 功 ,结束 了 国内 无 高 柔软 中 压 乙 两 橡胶 
电缆 料 的 历史 ,并 在 性 能 上 有 新 突破 , 居 国 内 领先 水 平 。 由 
于 在 配方 设计 时 特别 考虑 了 柔软 的 要 求 ,所 以 可 用 于 对 柔 
软 、 曲 抄 、 移 动 性 能 有 特别 要 求 的 电缆 。 配 方 完成 后 ,经 过 
与 协作 三 共 同 努 力 ,建成 的 绝缘 料 和 屏蔽 料 生 产 线 已 形成 
2 000Va 的 生产 能 力 。 
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采用 该 项 目 技术 批量 生产 的 绝缘 料 和 屏蔽 料 , 已 用 于 
试制 磁浮 用 长 定子 电缆 。 试 制 成 功 的 10km 磁浮 长 定子 电 
绕 性 能 良好 ,通过 了 相关 试验 。 项 目 组 正 加 大 与 磁浮 交通 


发 展 有 限 公司 的 合作 ,把 研发 的 绝缘 料 和 屏蔽 料 应 用 在 磁 
浮 长 定子 电费 的 生产 上 ,以 替代 进口 。 


智能 配 电 自 动 化 开关 设备 


该 研究 为 配水 磁 机 构 、 额 定 电 压 12kV 数字 化 可 通讯 智 
能 户外 交流 高 压 自 动 重合 器 及 其 相关 技术 。 该 重合 器 能 自 
动 检测 电网 的 运行 状态 ,独立 检测 和 处 理 线 路 的 故障 。 当 
电力 线路 或 设备 发 生 故 障 时 ,重合 器 就 会 按照 预定 的 判定 
程序 , 视 故 障 性 质 ( 瞬 时 故障 或 永久 故障 ) 自动 完成 一 次 至 
多 次 重合 闻 ,实现 瞬时 故障 能 重合 ,永久 故障 能 闭锁 、 隔 离 ， 
最 大 限度 地 保证 供电 的 连续 性 ,避免 事故 扩大 。 和 上 自动 重合 
器 还 适用 于 投 切 各 种 不 同性 质 的 负荷 及 频繁 操作 场合 ,可 
用 于 城 网 和 农 网 变 电 所 及 站 外 散 点 开关 、 矿 山 及 铁道 等 的 
电力 设备 建设 和 改造 工程 中 。 

技术 特点 :提出 了 “ 软 装 配 ” 技 术 方 法 并 将 其 应 用 于 自 
主 设计 的 PARC 型 智能 控制 器 中 ,使 该 智能 控制 器 集 保 护 、 
监测 故障 处 理 (故障 定位 、 故 障 隔离 、 网 络 重 构 )、FTU/TTU 


等 多 功能 于 一 体 , 可 满足 环形 供电 网 /放射 式 电 网 中 的 变 电 
所 出 线 开 关 和 线路 上 各 类 开关 的 保护 和 自动 控制 的 要 求 ， 
与 重合 器 配套 可 实现 遥测 、 遥 控 、 遥 信 、 遥 调 等 各 种 配 电网 
自动 化 功能 ;开关 一 次 设备 采用 永 磁 操 动 机 构 , 机 构 工 作 原 
理 新 颖 , 零 部 件 少 ,体积 小 ,可 靠 性 高 ;采用 新 型 复合 固体 绝 
缘 结构 ,将 真空 灭 弧 室 、 主 导电 回路 、 绝 缘 支 撑 等 有 机 地 结 
合 为 一 个 集成 固 封 极 柱 。 该 设计 为 全 密封 、 全 绝缘 、 免 维护 
结构 ,彻底 解决 了 真空 灭 弧 室 小 型 化 与 满足 外 绝缘 要 求 的 
矛盾 。 

项 目 研 究 内 容 特别 适合 配 电 自动 化 要 求 ,由 于 技术 特 
点 明显 ,一 经 研究 成 功 就 得 到 了 电力 用 户 的 欢迎 ,从 2003 年 
到 2004 年 12 月 ,与 沈阳 工业 大 学 合作 的 企业 销售 智能 重合 
顺 超 过 8 800 万 元 ,创利 税 2 200 万 元 以 上 。 


期 、 铝 双 金 属 冷 轧 复合 母线 排 技术 


该 项 目 研 究 在 铝 排 表面 复合 一 层 铜 ,利用 表面 铜 的 高 
导电 性 提高 铝 母 线 排 导 电 性 ,改善 铝 母 线 排 接 触电 阻 大 、 灭 
弧 性 差 . 易 熔化 的 问题 ,解决 纯 铜 母 线 排 成 本 高 、 纯 铜 资源 
短缺 的 问题 ,同时 还 可 以 减轻 电器 重量 ,最 终 蔡 代 纯 铜 母线 
排 。 

研究 的 具体 内 容 : 开 发 铀 、 铝 冷 轧 复合 工艺 ;研究 铜 、 铝 
冷 轧 复合 机 理 和 前 后 处 理工 艺 ;设计 铜 . 铝 冷 轧 复合 专用 设 
备 ;检测 铜 \ 铝 冷 轧 复 合板 的 力学 性 能 及 电学 性 能 ;优化 铜 、 
铝 冷 轧 复 合 工艺 。 

项 目 研究 成 果 : 

1. 开 发 了 一 种 用 于 钢 、 铝 复合 导电 母线 排 冷 轧 工 艺 。 

2. 提出 了 铜 、 铝 冷 轧 复合 母线 排 专用 设备 设计 原理 和 


成 型 轧辊 设计 方案 。 

3. 铜 . 铝 冷 轧 复 合 母 线 排 复合 层 剥 切 强 度 不 低 于 80N/ 
20mm。 半 径 为 20mm 的 90? 往 复 折 弯 复 合 层 不 剥离 或 折断 
的 次 数 10 次 以 上 ,半径 为 5mm 的 90" 折 弯 复 合 层 未 发 生 璋 
离 或 折断 现象 。 

4. 铜 、 铝 冷 轧 复合 板 的 整体 电阻 率 为 0.029664Hk0“，m， 
电导 率 33. 7MS/m ,表面 的 电阻 率 0. 018868 10. - m, 表 面 电 
导 率 53MS/m, | 

5. 该 型 号 的 铜 、 馈 冷 轧 复合 母线 排 的 温 升 性 能 与 纯 铜 
母线 排 相 当 。 

6. 申请 发 明 专 利 1 项 。 


高 压 SE, 断路 器 开 断 能 力 分 散 性 研究 


该 项 目 主 要 研究 内 容 : 建 立 并 完善 高 压 SF, Ir ER ISTE IST 
过 程 介质 恢复 特性 计算 、 分 析 的 数学 模型 ,形成 较 完善 的 、 
具有 较 高 计算 精度 的 数值 求解 软件 包 , 并 以 此 为 基础 进行 
各 结构 参数 、 开 断 过 程 压力 、 速 度 等 各 特性 配合 及 对 介质 恢 
复 能 力 的 影响 研究 。 主 要 解决 了 : 

1. 断路 器 灭 弧 室内 复杂 三 维 电场 的 计算 网 格 自动 生成 
方法 及 数值 求解 。 
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2. 灭 统 室 内 跨 音 速 、 可 压缩 有 粘性 、 有 源 的 复杂 流 场 
的 边界 层 数 学 求解 方法 。 

3. 断路 器 气流 场 高 精度 、 高 分 辩 率 的 有 限 体积 + 改进 
总 变 差 减 小 方法 。 

4. 断路 器 复杂 区 域 网 格 分 域 生 成 及 开 断 过 程 计算 网 格 
自动 滑 移 处 理 方 法 。 

5. 具有 曲 边 固 壁 目 动 处 理 . 边 界 耦合 .可视化 动态 图 形 


支持 等 功能 的 数值 求解 软件 包 。 

在 对 高 压 断 路 器 介质 恢复 特性 深入 研究 的 基础 上 ,证 
明 其 表现 为 具有 一 是 带 宽 变 化 的 曲线 市 ,因而 提出 断路 器 
的 产品 设计 不 能 仅 表现 在 单纯 提高 介质 恢复 特性 ,应 在 减 
小 其 波动 范围 的 基础 上 提高 介质 恢复 特性 。 

高 压 断 路 器 作为 构成 电力 系统 的 核心 部 件 ,代表 者 一 
个 国家 开关 装置 的 设计 水 平 ,我 国 目前 正 处 在 电网 建设 的 
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额 。 该 课题 以 500kV 高 压 SF, 断路 器 的 研究 展开 ,可 推广 
至 不 同 电压 等 级 SFs 断路 需 的 产品 研究 中 。 实 际 应 用 证 明 ， 
其 对 指导 实际 产品 研制 和 生产 具有 重要 指导 意义 ,可 提高 
我 国 断路 器 产品 设计 水 平 , 带 来 巨大 的 社会 效益 和 经 济 效 
dte 
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该 项 目 分 析 了 非 线 性 用 电 设 备 产 生 的 谐 波 及 无 功 冲 击 
对 供电 系统 的 影响 ,提出 一 种 新 颖 的 治理 谐 波及 无 功 控 制 
方法 。 基 于 磁 分 路 的 变压器 式 可 控 并 联 电抗 器 是 一 个 高 短 
路 阻抗 .多 绕组 、 绕 组 间 设 有 磁 分 路 的 变压器 ,改变 其 二 次 
侧 绕 组 的 接 入 数 及 注入 电流 的 大 小 , 便 可 实现 变压器 主 磁 
通 的 连续 可 调 ,从 而 改变 一 次 侧 电流 的 大 小 ,通过 调节 电抗 
值 达 到 调节 感性 无 功 功率 的 目的 。 闪 侧 为 多 绕组 固态 开关 
励磁 结构 ,本 质 是 工作 于 分 级 短路 状态 的 多 绕组 变压器 ,有 具 
有 功率 连续 平滑 可 调谐 波 电流 小 和 响应 速度 快 的 优点 。m 
-4,0 20,SCR 处 于 阻 断 状态 ,电路 不 产生 谐 波 ;mw/2 < a < 
T,T<b<0, 流 过 SCR 的 电流 含有 谐 波 成 分 ,在 二 次 侧 的 多 
组 绕组 中 ,任何 时 刻 只 有 其 中 一 组 工作 于 2 «o «m TS, 
所 以 ,等 效 一 次 侧 的 谐 波 电流 就 很 小 , 比 传统 TCR 小 得 多 ， 


能 满足 电网 对 谐 波 电流 的 要 求 。 系 统 不 仅 具 有 传统 SVC 的 
特点 ,而且 总 体能 连续 调节 ,在 补偿 性 能 .快速 跟 路 和 系统 
稳定 方面 都 取得 了 民 好 效果 。 可 控 并 联 电抗 磺 接 于 电网 
时 ,二 次 侧 可 变 为 较 低 等 级 电压 ,上 反 并 联 PCT 元 件 无 需 串 
联 , 充 分 利用 PCT 元 件 承受 电流 能 力 强 的 特点 ,系统 工作 十 
分 可 徘 , 极 大 地 减少 了 设备 投资 及 维护 工作 ,为 广泛 地 工程 
化 应 用 英 定 了 优良 基础 。 

该 技术 产品 填 外 了 国内 生产 领域 的 空白 ,技术 性 能 与 
国外 20 世纪 90 年 代 末 期 相当 ,但 价格 仅 为 国外 同类 产品 的 
1/5 ~ 1710 ,竞争 优势 十 分 明显 。 产 品 已 被 四 川 四 环 公司 A 
安 君 宏 公司 ,镇 江 市 三 特 机 电工 程 有 限 公司 等 一 些 企业 采 
用 ,运行 可 靠 , 效 朵 理想 ,可 达到 零 维护 ,为 企业 带 来 了 巨大 
的 经 济 效 益 。 


大 容量 发 电机 转子 模 模 铀 合金 研究 及 产业 化 


该 项 目 经 过 三 年 的 艰苦 努力 ,研制 了 达到 国际 标准 的 
系列 化 新 型 模 模 铜 合金 材料 。 该 材料 在 室温 和 高 温 下 具有 
优良 的 综合 性 能 ,经 超声 逐 件 探伤 ,材料 表面 和 内 部 无 微观 
缺陷 。 

研究 的 主要 内 容 : 

1. 不 同性 能 要 求 .不 同系 列 铀 合金 的 成 分 优化 设计 与 
试验 。 | 
2. 不 同 成 分 合金 的 铸造 .压力 加 工 、 热 处 理 强化 工艺 研 
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3. 不 同 合金 的 成 分 .组 织 和 性 能 及 其 与 各 种 加 工 工艺 
之 间 相 互 关 系 的 研究 ;不 同 合金 的 质量 控制 因素 及 机 理 研 
究 。 

4. 合金 的 微观 缺陷 形成 机 理 及 其 对 合金 的 性 能 影响 规 
律 与 控制 因素 研究 。 

研究 特点 : 


1. 针对 性 强 ,适应 和 满足 了 我 国电 力 工 业 发 展 的 需要 。 

2. 产品 合格 率 85% , 交 验 合格 率 100% 。 合 金具 有 优良 
的 综合 力学 和 物理 性 能 ,技术 指标 达到 美国 西屋 公司 标准 
和 用 户 技 术 条 件 。 

3. 成 果 转 换 生 产 力 快 ,经 济 效益 显著 。 在 短 短 三 年 的 
研究 过 程 中 ,产值 达到 1 378. 33 万 元 ,新 增 利税 480. 24 万 
元 ,初步 建成 了 我 国 最 大 的 汽 轮 发 电机 转子 模 槐 产业 化 基 
地 。 

4. 项目 实现 了 科学 化 .标准 化 管理 。 通 过 了 ISO9001: 
2003 质量 管理 体系 认证 ,以 严格 的 科学 态度 实行 标准 化 管 
理 。 

推广 应 用 情况 :已 为 用 户 提供 了 79 台 ( 套 ) 不 同系 列 的 
汽 轮 发 电机 转子 槽 棉 铜 合金 和 发 电机 转子 护 环 铀 合金 。 在 
研究 过 程 中 由 于 实行 系列 化 研究 ,在 部 分 汽 轮 发 电机 组 中 ， 
替代 了 价格 昂贵 的 CuCoBeZr 铜 合金 ,可 降低 成 本 2096 。 
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扩展 方 舱 目 动 控制 系统 研制 


方 舱 基 有 利用 率 高 ,机动 性 好 ,通用 性 强 、 运 输 方式 多 
样 ,便于 维修 以 及 可 以 在 恶劣 环境 中 提供 良好 的 内 部 工作 
环境 等 独特 的 优点 。 目 前 ,美国 .英国 等 国 的 军队 都 在 积极 
研制 .生产 和 装备 各 种 类 型 方 能 ,也 开始 民用 。 

扩展 方 舱 在 不 影响 机 动 性 的 同时 ,可 以 使 内 部 有 效 面 
积 达 到 原来 的 2. 5 倍 , 特 别 适 合作 为 野战 医院 .野战 指挥 
所 ,会议 室 及 其 他 军 兵 种 指挥 和 保障 设施 使 用 。 日 前方 舱 
扩展 都 使 用 液压 控制 系统 ,这 种 控制 系统 存在 价格 昂贵 ,不 
适 于 在 低温 环境 下 工作 ,扩展 速度 不 能 满足 要 求 ,扩展 时 同 
步 困 难 等 缺点 。 

该 项 目 针对 方 舱 液压 扩展 的 不 足 ,设计 了 完善 的 电动 
控制 系统 ,在 国内 首次 实现 了 一 扩 三 方 舱 的 全 自动 扩展 和 





撤 收 。 建 立 了 方 舱 支撑 运动 数学 模型 ,提出 解 耦 控制 方法 ， 
首次 实现 了 扩展 方 舱 自动 调 平 ,并 且 是 8 个 支撑 脚 三 平面 
自动 调 平 ,成 功 解决 了 调 平 过 程 中 虚 腿 与 实 腿 的 区 分 难以 
界定 ,造成 腿 力 的 不 确定 性 和 多 解 性 的 难题 。 该 控制 系统 
能 自动 应 对 不 坚实 ,会 沉降 的 着 地 面 ,大 大 提高 了 环境 适应 
能 力 和 野外 生存 能 力 。 

整个 控制 系统 以 PLC 为 核心 ,名 传感器 以 现场 总 线 连 
接 。 将 时 分 复 用 技术 用 于 主 电路 设计 ,实现 4 8 EUR A) 
时 驱动 10 台电 机 , 极 大 地 节约 了 成 本 。 

该 项 目的 研制 成 功 ,将 有 效 提高 国防 等 领域 的 现代 化 
水 平 ,改善 装备 的 可 靠 性 ,促进 军工 产业 的 技术 发 展 。 


变频 调 速 三 相 异 步 电动 机 及 其 绝缘 结构 研究 


主要 研究 内 容 :1. 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 的 人 研制。 
2. 变频 电机 绝缘 结构 的 研究 。 

该 项 目 研 制 开 发 的 YVF2 系列 变频 调 速 三 相 异 步 电 动 
机 ,能 与 各 种 不 同类 型 的 变频 装置 匹配 ,性 能 指标 达到 设计 
要 求 ,主要 性 能 指标 优 于 国外 同类 产品 。 机 座 号 范围 80 ~ 
315; 恒 转 矩 调频 范围 3($) ~ 50Hz; 恒 功率 调频 范围 50 ~ 
100Hz; 品 声 标准 值 86. 91dB ,实测 值 81. 43dB , 噪声 试验 平 
均值 84.02dB ,而 有 日 本 东洋 公司 相应 规格 产品 的 平均 值 为 
86.83dB; 电 机 调 速 范围 3/5 ~ 100Hz ,并 且 在 此 频率 范围 内 
能 稳定 运行 ,美国 BALDOR 公司 的 变频 电机 在 低频 时 要 降 
低 转 矩 运行 ,日 本 富士 公司 的 样本 在 20Hz DJ P tb d ESSA 
运行 ,到 5Hz 时 仅 为 80% TELE ERR 

开发 的 变频 电机 设计 软件 解决 了 用 普通 程序 低频 无 法 
计算 或 计算 不 准 的 问题 ,特别 是 低频 时 电压 补偿 方式 ,采用 
了 3 种 补偿 方式 的 计算 ,能 适应 目前 市 场 上 大 多 数 变频 器 


所 采用 的 补偿 方式 ,使 用 该 软件 设计 的 电机 能 满足 变频 电 
机 使 用 要 求 ,软件 已 获 国 家 知识 产权 著作 权 ( 软 著 登 字 第 
019385 €), 

开发 的 耐 电 晕 漆包线 采用 了 先进 的 三 涂 层 技术 路 线 ， 
形成 了 纳米 防护 层 及 底 漆 、 面 漆 的 配方 , 涂 制 的 耐 电 尝 漆 包 
线 不 但 耐 热 等 级 达到 下 级 ,而 且 耐 受 20kHz 高 频 脉 冲 的 能 
力 为 普通 漆包线 的 50 倍 以 上 ,达到 了 预期 的 技术 指标 。 该 
技术 成 果 已 申报 国家 发 明 专 利 (专利 申请 号 03115567. 7 ) ， 
经 检索 表明 ,纳米 改 性 耐 电 党 潜 包 线性 能 指标 已 达到 国际 
先进 水 平 。 | 

目前 该 系列 电机 产品 已 推广 到 电机 行业 十 几 个 企业 ， 
开发 的 纳米 改 性 耐 电 党 漆包线 也 已 经 能 够 进行 批量 生产 ， 
产量 已 达 几 百 万 千瓦 。 其 中 如 上 海南 洋 电 机 厂 、 江 西 特种 
电机 股份 有 限 公 司 等 已 将 变频 电机 作为 其 该 厂 的 主导 产 
品 ,广泛 应 用 于 冶金 、 起 重 、 港 口 、 般 用、 造纸 等 行业 。 


伊朗 325MW 机 组 燃油 燃气 锅炉 


锅炉 型 式 为 亚 临 界 压 力 、 塔 式 箱 型 \ 单 炉膛 辐射 式 、 一 
次 中 间 再 热 \ 自 然 循 环 汽 包 炉 ,采用 微 正 压 炉膛 、 前 后 墙 对 
种 燃烧 、 燃 用 渣 油 和 天 然 气 ,锅炉 是 全 悬 吊 结构 、 室 内 布置 、 
全 钢 结构 构架 带 紧 身 封闭 。 由 于 该 锅炉 设计 条 件 很 恶劣， 
合同 的 要 求 又 很 高 ,该 产品 在 国内 尚 属 首次 设计 ,开发 难度 
非常 大 。 

主要 研究 内 容 : 

1. 采用 先进 的 箱 型 塔 式 布置 炉 型 。 

2. 经 过 比较 选 定 引 进 的 CE 性 能 计算 方法 作为 锅炉 性 
能 计算 的 主要 依据 ,保证 在 需要 的 设计 燃烧 条 件 和 调 温 措 
ETF ,达到 蒸汽 参数 的 可 行 性 。 

3. 防止 燃 用 高 钒 高 硫 酒 油 引 起 的 高 温 痪 蚀 与 低温 腐 
蚀 。 


4. 锅炉 的 燃烧 系统 和 燃烧 圳 方案 。 

5. 锅炉 的 防震 动 措施 。 

6. 微 正 压 锅炉 的 密封 和 和 热膨胀 。 

7. 锅炉 构架 抗震 设计 及 其 动力 分 析 。 

8. 锅炉 调 峰 性 能 和 寿命 损耗 评估 。 

9. 在 电站 锅炉 行业 首次 采用 KKS 编码 。 

RES: 

L. 锅炉 炉 型 为 塔 式 箱 型 ,炉膛 按 650mm 水 柱 微 正 压 运 
行 条 件 设计 。 

2. 锅炉 能 带 基 本 负荷 运 行 ,也 能 适应 调 峰 或 两 班 制 运 
行 。 l 

3. 可 燃 用 100% ER 100% 的 天 然 气 ,可 以 任意 比 

例 的 油气 混 烧 。 
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4. 前 后 墙 对 冲 燃 烧 布 置 ,采用 大 容量 低 NOx 双 调 风 旋 
流 燃 烧 咒 ,可 使 每 一 只 燃烧 姻 独 立地 燃 渣 油 天 然 气 。 

5. 燕 发 系统 为 日 然 循环 ,系统 简单 , 自 补 偿 能 力 强 。 

6. 过 热 右 再 热 锅 为 全 朴 水 型 ,采用 喷 水 减 温 加 烟 气 再 
循环 调节 燕 汽 温 度 。 

7. 采 用 了 螺旋 杷 片 管 省 煤 器 。 

8. 采用 有 扩 风 著 热 元 件 的 回转 式 空气 预 热 器 。 


9. 锅炉 服务 在 伊 朋 高 海拔 (1 910m)、 强 地 震 、 强 风 地 
区 ,锅炉 构架 抗震 设计 的 动力 分 析 。 

该 燃油 燃气 锅炉 采用 微 正 压 前 后 墙 对 冲 燃 烧 的 箱 式 塔 
型 可燃 用 含 高 钒 高 琉 渣 油 的 技术 ,是 一 种 技术 先进 、 经 济 
性 好 .安全 可 靠 的 产品 ,具有 很 强 的 竞争 能 力 ,在 燃油 燃气 
锅炉 领域 中 极 具 推广 应 用 价值 。 经 鉴定 认为 ,该 锅炉 设计 、 
制造 和 运行 是 成 功 的 ,达到 国际 领先 水 平 。 


600MW 电站 半 容 量 锅炉 给 水 泵 汽轮机 


600MW 电站 半 容 量 锅炉 给 水 泵 汽轮机 的 设计 制造 成 
功 , 标 志 着 杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 的 给 水 泵 汽轮机 进入 
了 新 的 发 展 阶段 。 

该 机 型 作为 系列 设计 ,吸收 了 西门 子 积木 块 设计 的 思 
想 ,可 通过 优化 的 选 型 .前 脆性 的 科学 分 类 配置 ,满足 
600MW 超 临 界 给 水 有 泵 机 组 的 需求 。 

2005 ~2006 年 ,杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 600MW 电站 
半 容 量 锅炉 给 水 泵 汽轮机 (机 型 为 NK63/71) ,销售 的 台 份 


YGP 系列 辊 道 


YGP 系列 辊 道 用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 能 根据 钢 厂 
的 实际 情况 确定 电机 的 极 数 和 额定 频率 ,是 可 与 各 类 变频 
器 相 匹配 的 最 新 一 代 辊 道 用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 。 它 
是 通过 变频 融 改 变频 率 来 实现 调 速 目 的 ,额定 频率 以 上 为 
恒 功 率 调 速 ,额定 频率 以 下 为 恒 转 抵 调 速 , 调 速 范 围 宽 ,性 
能 符合 用 户 要 求 。 

该 系列 电动 机 冷却 方式 为 IC410 ,无 风扇 ,电机 防护 等 
级 IP55 或 IP65。 为 适应 钢 厂 恶 全 的 环境 ,机 座 采 用 环形 散 
热 片 结构 ,具有 结构 紧凑 ,体积 小 , 业 量 轻 等 优点 。 


数 将 占 公 司 总 的 工业 汽轮机 销售 台 份 数 的 1/3 多 。 目 前 国 
内 首 套 600MW 超 临界 汽轮机 在 沁 北 电厂 应 用 ,其 配套 的 
600 MW 电站 半 容 量 锅 炉 给 水 泵 汽轮机 就 是 杭州 汽轮机 股 
份 有 限 公司 自行 设计 制造 的 。 

600MW 火电 机 组 不 论 在 国际 上 或 在 国内 , 均 属 于 大 容 
量 主 力 火 电 设 备 。 发 展 大 容量 的 火电 机 组 ,能 大 大 提高 整 
个 装置 的 运行 效率 ,从 而 降低 能 耗 减少 污染 提高 经 济 性 。 


变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 


采用 变频 技术 可 根据 不 同 转速 要 求 来 确定 电机 的 额定 
频率 和 极 数 ,这 样 ,不 但 电气 性 能 完全 保证 ,还 可 获得 较 高 
的 性 能 指标 ,可 频繁 起 制 动 及 正 反 转 运行 ,过 载 能 力 强 ,最 
高 可 达 4 倍 以 上 。 并 且 , 辊 道 电机 可 与 工作 台 直 接 相 连 。 
采用 这 种 能 选择 极 数 和 频率 的 电动 机 可 避免 使 用 减速 箱 ， 
从 而 节省 维修 费用 ,并 提高 传动 装置 的 总 效率 ,可 提高 工作 
效率 ,降低 设备 的 维护 及 维修 费用 。 

已 为 武钢 宝钢、 首钢 鞍钢、 本 钢 、 太 钢 等 各 大 钢 厂 生 
产 的 辊 道 变频 电机 累计 干 万 台 ,产值 近 亿 元 。 


长 江 三 峡 二 期 工程 液压 启 闭 机 电 控 系统 


主要 研究 内 容 : 

1. 基于 现场 总 线 PROFIBUS 技术 的 控制 系统 集成 技术 
研究 。 

2. 三 峡 水 利 枢纽 工程 大 坝 弧 门 及 发 电厂 快速 门 现 地 控 
制 及 集中 控制 系统 总 体 方案 和 可 行 性 研究 。 

3. 系统 工程 设计 。 

4. 系统 设备 制造 成套、 测试 。 

5. 系统 可 靠 性 分 析 及 研究 。 

6. 应 用 软件 研究 与 开发 。 

7. 系统 组 态 及 功能 的 模拟 仿真 实验 及 分 析 。 

8. 现场 调试 及 开通 。 

共 提 供 6 套 导 流 底 孔 .6 套 泄 洪 深 孔 、3 套 排 沙 孔 .2 E 
排 漂 孔 和 14 套 电站 进 水 口 快速 门 液压 启 闭 机 电 控 设备 , 累 
计 143 面 控制 柜 , 共 31 套 系 统 , 可 控制 64 台大 型 液压 启 闭 
机 (油缸 长 度 最 长 达 15m, 942 8 800mm .压力 1 000 ~4 000 


kN) ,控制 的 液压 启 闭 机 的 规格 目前 是 最 大 的 。 

按 功能 可 分 为 供电 系统 、LCU 现 地 站 、 网 络 通讯 .检测 
系统 等 内 容 的 设计 、 制 造 、 安 装 指 导 、 调 试 、 培 训 、 和 售后 服务 
等 ,以 及 现场 总 线 技术 在 该 行业 的 推广 应 用 。 

采用 profibus 现场 总 线 实 现 一 泵 多 机 的 分 散 控制 ;采用 
100M 高 速 工 业 以 太 网 实现 多 台 户 闭 机 的 集中 联网 监控 ; 采 
用 SSI 接口 实现 开 度 仪 与 PLC 之 间 的 远 距 离 高 速 数字 通信 ; 
根据 控制 对 象 工 作 在 水 中 的 特殊 工 况 ,设计 了 专门 的 位 置 
检测 装置 ;连锁 保护 、 声 光 报 警 、 故 障 自 诊断 、 设 置 多 重 保 
护 ,确保 设备 运行 可 靠 、 万 无 一 失 。 

基本 已 标准 化 ,系列 化 ,并 已 在 浙江 紧 水 滩 水 电站 浅 孔 
及 中 孔 闸 门 、 石 塘 水 电站 溢洪道 闸门 .淮河 入 海水 道 近 期 工 
程 淮 安 枢 纽 工程 计算 机 监控 系统 、 三 峡 二 期 工程 大 坝 及 左 
岸 电站 上 成 功 应 用 ,运行 良好 ,并 且 即 将 在 三 峡 三 期 右岸 工 
程 、 广 西 金鸡 滩 水 利 枢纽 工程 中 应 用 。 
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大 型 变压器 充 干 燥 空气 运输 的 工艺 研究 


大 型 变 压 带 在 运输 时 尽管 可 以 拆 去 附件 ,但 重量 仍 有 
100t 以 上 。 为 了 有 效 的 减 小 运输 重量 ,大 型 变压器 一 般 都 
采用 放 挥 油箱 里 面 的 绝缘 油 , 使 变 压 能 处 于 无 油状 态 下 的 
运输 方法 。 

运输 不 带 油 的 变 压 磊 ,很 容易 引起 绝缘 受潮 。 所 以 无 
油 运输 时 ,要 求 在 变压器 油箱 内 充 注 氮 气 或 其 他 情人 性 气体 ， 
以 减少 绝缘 受潮 的 可 能 性 。 试 验 表明 ,只 要 油箱 具有 良好 
的 密封 , 油箱 内 充 注 的 氮气 保持 0. 03 ~ 0. 04MPa ( 85 M 
< -407 ) 的 压力 ,并 尽量 缩短 运输 时 间 ,最 长 不 超过 3 ~4 
个 月 ,就 不 会 出 现 绝缘 受潮 的 现象 ,这 样 无 油 充气 运 输 还 是 
很 可 靠 的 。 


但 是 , 充 氮 运输 的 方式 ,不 但 成 本 较 高 ,而 且 由 于 缺 氧 ， 
现场 可 能 出 现 人 身 事故 。 为 了 改变 这 种 现状 ,经 过 多 方 论 
证 和 研究 ,率先 采用 充 干 燥 空 气 代替 充 氮 运 输 , 即 :将 高 压 
气 源 接 到 干燥 空气 发 生 器 上 , 通过 干燥 空气 发 生 器 对 空气 
进行 干燥 和 净化 处 理 ,使 干燥 空气 露点 达到 - AC 以 下 , 气 
体 净化 精度 <10hm, 对 不 带 油 运输 的 变压器 进行 充气 ,并 确 
保 无 渗 漏 ,可 大 幅度 降低 超重 变压器 的 运输 成 本 并 避免 出 
现 现场 发 生 缺 氧 事故 的 可 能 性 。 

该 项 目 实施 后 ,按照 工厂 目前 的 变压器 产量 计算 ,每 年 
可 以 直接 降低 生产 成 本 150 余万元 。 


地 铁 干线 用 26/35kV 及 以 下 环保 型 A 类 防火 电力 电线 


该 产品 适用 于 交流 额定 电压 26/35kV 及 以 下 地 铁 、 轻 
轨 电 力 系 统 中 。 地 铁 、 轻 轨 交 通 中 电力 机 车 牵引 系统 、 高 度 
自动 化 的 控制 系统 需要 大 量 的 电力 能 源 供 应 ,轨道 交通 对 
电力 的 安全 可 靠 性 要 求 极 高 ,地 铁 的 运输 客流 量 大 、 空 间 相 
对 狭小 、 通 风能 力 有 限 ,一 旦 电力 线路 发 生 问 题 或 供电 线路 
不 稳定 将 给 地 铁 全 线 带 来 非常 严重 的 危害 。 鉴 于 地 铁 隧道 
环境 相对 潮湿 , 鼠 害 较为 严重 ,具有 防 生 物 损 害 功 能 的 高 阻 
燃 性 中 高 压 电 力 电 缆 的 研究 受到 重视 。 地 铁 于 线 用 26/ 
35kV 及 以 下 环保 型 A 类 防火 电力 电缆 的 开发 成 功 , 使 地 铁 
系统 的 安全 可 靠 性 得 到 保障 。 

产品 特点 : 

|. 环保 性 。 该 电缆 用 的 原材料 、 辅 助 材 料 都 是 不 含有 
氮 、 省 . 氟 等 讽 素 的 环保 型 材料 。 





2. 重量 轻 。 使 用 密度 小 的 电缆 材料 ,在 结构 上 采取 合 
理 的 结构 设计 ,以 减轻 重量 。 
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4. 防 鼠 蚁 、 防 潮 性 能 。 该 电缆 使 用 波纹 金属 管 防护 层 
达到 防 鼠 蚁 、 防 潮 性 能 。 

5. 电磁 兼容 性 能 。 电 缆 在 100MHz 时 屏蔽 层 传输 阻抗 
应 等 于 或 小 于 100mQ/m, 可 减少 电 绕 的 电磁 污染 ,有 助 于 现 
代 化 城市 实现 “净空 "的 要 求 。 

该 产品 经 权威 检测 部 门 试验 和 用 户 试用 ,各 项 性 能 指 
标 均 达到 了 国外 同类 产品 的 先进 水 平 。 目 前 已 有 深圳 地 
铁 、 天 津 地 铁 .南京 地 铁 等 多 家 用 户 使 用 了 该 电缆 ,反映 和 良 
好 。 


CA1 系列 上 自动 转换 开关 


CAI 系列 目 动 转换 开关 是 一 种 双 路 电源 自动 切换 装置 ， 
适用 于 紧急 供电 系统 ,主要 用 于 三 相 四 线 双 路 供电 电网 中 ， 
检测 电源 的 过 电压 、 欠 电压 、 断 相等 状况 ,并 将 一 个 或 几 个 
负载 电路 从 一 个 电源 自动 转换 至 另 一 个 电源 ,以 保证 负载 
电路 的 正常 供电 。 

该 装置 具有 结构 紧 次 、 外 形 美 观 \、 模 块 化 ,电磁 兼容 性 
好 转换 时 间 短 、 各 项 参数 可 调和 可 靠 性 强 等 优点 ,是 现代 
企业 、 高 层 建 筑 、 医 院 手 术 室 、 重 大 活动 场所 等 重要 供电 场 
所 的 理想 产品 ,可 确保 重要 负载 连续 可 靠 运 行 ,避免 停电 造 
成 的 损失 。 

该 产品 可 分 成 开关 本 体 、 控 制 器 、 欠 压 模 块 3 个 部 分 。 
开关 本 体 除 了 保证 两 个 电源 的 正常 转换 供电 外 ,还 具有 分 
淅 短 路 电路 能 力 。 控 制 咽 是 整个 自动 转换 开关 的 控制 核 
心 ,可 以 根据 用 户 的 选择 并 进行 逻辑 判断 ,实现 2 个 供电 电 
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源 的 可 靠 转 换 。 欠 压 模 块 可 实现 用 户 对 电压 欠 压 值 和 欠 压 
时 间 的 选择 ,满足 了 不 同 负载 的 需要 。 

该 产品 主要 技术 性 能 指标 达到 了 当今 国际 同类 产品 的 
先进 水 平 。2003 年 被 江苏 省 列 为 高 新 技术 产品 , 列 和 人 2004 
年 度 国 家 火炬 计划 ,并 于 2004 年 12 月 通过 江苏 省 科技 成 果 
鉴定 。 

随 着 我 国电 网 容量 的 不 断 增 大 和 配 电 日 动 化 程度 的 提 
高 ,CAl 系列 自动 转换 开关 有 着 良好 的 市 场 前 景 。 ^us B 
鉴定 投产 以 来 ,已 广泛 应 用 在 上 海 新 国际 博览 中 心 、 中 科 院 
上 海 有 机 化 学 研究 所 、 电 力 部 华东 电力 设计 院 、 上 海 贸 反 康 
桥 汽车 玻璃 公司 南昌 地 王 广 场 、 绍 兴 世 界 贸 易 中 心 .南宁 
国际 会 展 中心 .珠海 市 图 书馆 、 上 海 财经 大 学 .宁波 建 龙 钢 
铁 公 司 等 重点 项 目 。 
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电力 设备 行业 上 市 公司 2005 年 年 报 综述 

企业 创新 之 路 
企业 品牌 之 路 

企业 发 展 之 路 








2003 ~ 2004 年 我 国电 力 工 业 持 续 快速 发 展 ,供需 形势 
严峻 。2005 年 全 国电 力 工 业 依 然 保 持 快 速 增 长 态势 ,电力 
供需 形势 局 部 地 区 仍然 紧张 ,但 和 前 两 年 相 比 ,总 体 上 有 所 
缓和 。 

2005 年 全 国 发 电量 达到 24 747 亿 kW h, E 2004 年 增 
加 2 804 {L kW . ,增长 12.8% ,与 2004 年 相 比 回落 2.4 个 
百分点 。 全 社会 用 电量 达到 24 689 亿 kW h, 比 上 年 增长 
13.4596 。 其 中 ,水 电 发 电量 3 952 40 kW .Rh , 约 占 全 部 发 电 
量 16.0% , 比 上 年 增加 642 亿 kW :hh, 增 长 19.4% ,这 主要 
得 益 于 来 水 情况 较 好 ;火电 发 电量 20 180 (Z KW .Rh, 约 占 全 
部 发 电量 81. 5% , 比 上 年 增加 2 076 亿 kW .bh ,增长 11.5% ; 
核电 发 电量 523 亿 kW .bh, 约 占 全 部 发 电量 2.1% , 比 上 年 
增加 19 亿 kW :hh, 增 长 3.7% 。 

2005 年 电力 建设 速度 加 快 ,大 批 电源 和 电网 项 目 建 成 
投产 。 渐 江 国 华 宁海 电厂 2 号 机 组 的 投 运 ,标志 着 中 国电 
力 装 机 突破 5 亿 kW, 全 国 装机 从 4 亿 kW 到 5 亿 kW, 只 用 
了 19 个 月 的 时 间 。 电 网 建设 方面 ,西北 750kV 输 变 电 示 范 
工程 西北 一 华中 “背靠背 "联网 工程 330kV 灵 宝 换 流 站 、 南 
方 电网 天 生 桥 至 广东 第 四 回 500kV 交流 输 变 电工 程 等 一 批 
重点 工程 投入 运行 ,对 改善 电网 结构 ,增强 电网 供电 能 力 和 
安全 性 ,提供 了 有 为 支持 。 

截至 2005 年 底 ,全国 发 电 装机 容量 达到 50 841 万 kW, 
比 上 年 增长 14.990 。 其 中 ,水 电 达 到 11 652 77 kW, 23 d d 
容量 .22.9% , 比 上 年 增长 10.7% ;火电 达到 38 413 万 kW, 
约 占 总 容量 75. 6% , 比 上 年 增长 16.6%., RE 2005 年 底 ， 
220kV 及 以 上 输电 线路 回路 长 度 达到 25. 19 万 km, 比 上 年 
增长 9. 6% ;220kV 及 以 上 变 电 设 备 容 量 达 到 86 680 万 
kV- A, 比 上 年 增长 15.9% 。 | 

随 着 大 批 电 源 项 目的 建成 投产 ,电力 4 共 需 矛盾 相对 组 
和 ,发 电 设备 利用 小 时 数 有 所 回落 。2005 年 累计 平均 利用 
小 时 数 为 5 411 h, 比 上 年 降低 44 h。 其 中 ,水 电 设备 利用 小 
时 数 3 642 h, 比 上 年 增加 180 h; 火 电 设 备 利用 小 时 数 为 
5 876 h, 比 上 年 降低 115 h。 

2006 年 中 国 经 济 在 继续 保持 较 高 增 速 的 同时 ,对 电力 
的 需求 将 依然 强劲 。 各 行业 用 电 将 持续 快速 增长 ,工业 化 、 
城镇 化 仍然 是 电力 增长 的 主要 支撑 ,虽然 高 耗 能 行业 受 国 
家 宏观 调控 影响 增 速 会 有 所 放 慢 ,但 是 对 电力 的 需求 仍 会 
以 较 快 速度 增长 。 

2006 年 全 国 最 大 电力 缺口 将 出 现在 一 季度 ,总 计 约 
800 ~ 1 000 万 kW ,缺口 主要 发 生 在 南方 电网 和 华中 地 区 ， 
主要 原因 是 枯水期 水 电 出 力 不 足 影响 所 致 ,其 他 地 区 基本 


经 预测 ,2006 年 全 社会 用 电量 增长 率 将 在 1296 左右, 全 
社会 用 电量 将 达到 27 500 亿 kW -h 左右 。 其 中 ,钢铁 行业 
用 电量 增 速 约 为 11. 4% ,有 人 色 金 属 行业 用 电量 增 速 约 为 
14.8% , 非 金属 矿物 制品 业 用 电量 增 速 约 为 13.8% ,化 工行 
业 用 电量 增 速 约 为 9.4% 。 

2006 年 新 增发 电 装 机 容量 将 在 7 500 万 kW 左右 ,是 
1949 年 以 来 发 电机 组 投产 最 多 的 一 年 ,这 将 决定 着 全 国 及 
各 地 区 电力 供应 形 热 的 变化 。 预 计 2007 年 和 2008 年 全 国 
新 增发 电 装 机 分 别 达 到 7 000 万 kW 和 5 000 万 kW。 

2006 年 国家 电网 公司 特 高 压 交流 试验 示范 工程 开工 建 
设 ,完成 电网 建设 与 改造 投资 1 621 亿 元 。 投 产 220kV 及 以 
上 交流 输电 线路 2.18 万 km, 变 电容 量 1.06 亿 kV .Ai; 开 工 
220kV 及 以 上 交流 输电 线路 2. 69 万 km, 变 电容 量 1.58 亿 
kV - A,500kV 直流 输电 线路 2 020km , 换 流 容量 1 650 万 
kW, 

“十 一 五 "期间, 国家 电网 公司 交流 特 高 压 输电 线路 累 
计 建 设 规模 4 200km, 变 电容 量 3 900 万 kV A, 跨 区 输电 能 
力 达 到 7 000 7; kW。 在 城乡 电网 建设 方面 ,220kV 及 以 上 
交 直 流 输电 线路 超过 34 万 km, 交 流 变 电容 量 超过 13 亿 
kV， A ,直流 输电 容量 超过 2 500 万 kW。 五 年 间 公 司 固定 
资产 投资 累计 约 1 万 亿 元 ,其 中 电网 投资 8 500 亿 元 左右 。 

“十 一 五 ”期间 ,南方 电网 公司 计划 投资 2 340 亿 元 建设 
电网 。 围 绕 “ 西 电 ” 再 向 广东 新 增 送 电 1 150-1350 万 kW 
的 目标 ,建成 投 运 500kV 交流 输电 线路 1. 56 万 km、 变 电容 
量 6 175 Jj] kV - A, € SOOkV 直流 输电 线路 1 225km MAR 
量 600 7j kW, + 800kV 直流 输电 线路 1 438km, 换 流 容量 
1 000 万 kW, 

由 此 可 兄 ,电力 设备 行业 2006 年 依然 能 够 保持 2003 年 
以 来 的 快速 发 展 。 本 文 将 电气 设备 行业 上 市 公司 分 为 发 电 
设备 行业 . 输 变 电 一 次 设备 和 输 变 电 二 次 设备 进行 讨论 。 

— 2005 年 年 报 业 绩 评述 

由 于 中 国 证 券 市 场 在 2005 年 实施 股权 分 置 改革 ,暂停 
新 股 发 行 ,截至 2005 年 底 ,电气 设备 行业 上 市 公司 仍 为 30 
个 ,平均 总 股本 29 953 万 股 , 属 于 中 小 盘 股票 。 

2005 年 电气 设备 行业 上 市 公司 中 ,实现 主 营 业务 收入 增 
长 的 有 24 个 , 占 总 数 的 8096 , 主 营业 务 收 入 比 上 年 增长 
35. 4896 ; 主 营 利润 增长 的 也 是 24 个 , 占 总 数 的 8096 , 主 营利 
润 比 上 年 增长 25.01% ;实现 净利 润 增 长 的 有 21 个 , 占 总 数 的 
70% ,净利 润 比 上 年 增长 45. 10%。 电 气 设备 行业 从 2002 年 
净利 润 扭亏 为 三 后 ,2003 年 净利 润 实现 大 幅 增 长 ,2004 ~ 2005 
年 连续 保持 电气 设备 行业 净利 润 较 大 幅度 增长 。 

2003 年 以 来 , 随 着 我 国 经 济 快速 增长 ,电力 项 目 建 设 不 
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足 , 造 成 国内 电力 供应 紧张 ,电力 设备 的 市 场 需求 非常 旺 
Hk, 2005 年 是 电力 项 目 进入 高 峰 的 第 二 年 ,电气 设备 行业 
上 市 公司 平均 主 营业 务 收入 140 409 万 元 ,净利 润 9 101 万 
元 ,股东 权益 77 599 万 元 ,每 股 收益 0.30 元 , 净 资 产 收益 率 
11.7396 ,首次 超过 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 。 平均 总 资产 
240 437 万 元 ,资产 负债 率 65.02% ,流动 资产 174 306 万 元 ， 
流动 负债 148 444 万 元 ,流动 比率 1. 17, 速 动 比 率 0. 86, 整 
个 行业 资产 负债 率 近 几 年 逐渐 提高 ,流动 比率 和 速 动 比率 
近 几 年 逐渐 下 降 , 但 整个 行业 财务 指标 仍 还 在 合理 范围 内 。 

从 上 述 数 据 来 看 ,上 市 公司 销售 收入 没有 下 降 , 获 利 能 
力 再 次 有 所 提高 ,主要 原因 是 2005 年 电力 行业 投资 依然 保 
持 快 速 增长 。 

未 来 几 年 ,从 宏观 经 济 的 总 体 发 展 趋 势 和 电力 工业 “十 
一 五 ”发 展 规划 分 析 , 我 国 的 电力 建设 将 坚持 “大 力 开发 水 
电 ,优化 发 展 煤 电 ,积极 发 展 核电 ,适当 发 展 天 然 气 发 电 , 加 
快 新 能 源 开发 ,重视 生 仿 环境 保护 ,提高 能 源 效 率 ” 的 发 展 
思路 。 在 国家 加 大 电网 投资 ,大 力 推进 “ 西 电 东 送 ”、 全 国联 
网 以 及 积极 发 展 水 电 ,坑口 火电 大 机 组 的 政策 背景 下 ,国民 
经 济 持 续 良 好 的 发 展 是 电力 设备 行业 大 幅 增 长 的 动力 源 
2005 年 电力 行业 对 输 变 电 设备 的 需求 旺盛 , 输 变 电 一 
次 设备 高 压 市 场 需求 增加 ,但 是 主要 原材料 硅钢 片 . 铜 、 铝 、 
变压器 油 等 价格 大 幅 上 涨 ,造成 产品 利润 率 有 所 降低 。 二 
次 设备 市 场 分 化 严重 ,竞争 激烈 ,毛利 率 下 降 , 净 利润 下 降 。 
2005 年 发 电 设备 市 场 继续 高 涨 ,销售 收入 和 净利 润 继 续 呈 
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从 表 1 可 以 看 到 ,发 电 设备 行业 主 营业 务 收 入 比 上 年 
增长 63. 6496 ,净利 润 比 上 年 增长 96. 31% ,原因 是 大 型 发 
电 设备 企业 在 2003 年 效益 大 由 增加 的 基础 上 ,生产 大 型 发 
电机 的 东方 电机 、 大 型 锅炉 的 东方 锅炉 和 华 光 股份 继续 保 
持 高 速 增 长 。 湘 电 股份 和 卧龙 科技 是 制造 中 小 型 电机 的 企 
Jy. ,业绩 也 比 2004 年 有 所 提高 。 

湘 电 股 份 :风力 发 电 成 为 亮点 

公司 产品 生产 所 需要 的 主要 原材料 包括 硅钢 片 、 钢 材 、 
AUT .钢板 等 金属 材料 ,原材料 成 本 占 公司 产品 成 本 的 比例 
达到 75% 以 上 。 目 前 铜 材料 价格 持续 上 涨 将 直接 导致 公司 
产品 成 本 上 升 ,毛利 率 下 降 ,影响 公司 的 鱼 利 水 平 。 

2005 年 ,公司 实现 主 车 业务 收入 178 009 万 元 , 比 上 年 
增长 44.70% ;利润 总 额 9 444 万 元 , 比 上 年 增长 18. 0496 ; 
净利 润 6 056 万 元 , 比 上 年 增长 16.47% ;每 股 收 益 0.31 元 ， 
比 上 年 增长 14. 81% 。 
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现 水 涨 船 高 态势 。 

为 此 , 输 变 电 上 市 公司 面临 的 形势 依然 严峻 ,上 市 企业 
沿 需 大 力 解决 结构 质量、 技术 创新 等 问题 ,提高 行业 市 场 
竞争 力 ,研制 开发 一 批 高 效 节 能 、 出 口 ` 机 电 一 体 化 的 输 变 
电 设 备 ,在 由 百 万 伏 级 交流 和 +800kYV 级 直流 系统 组 成 的 国 
家 电网 特 高 压 骨 干 输电 网 络 中 发 挥 巨大 作用 。 

发 电 设备 上 市 公司 应 继续 坚持 以 市 场 带 技术 的 营销 策 
略 ,全力 拼 抢 国内 战略 性 项 目 ,抢占 市 场 制高点 ,积极 拓展 
国际 市 场 ,不 断 增 强 主要 产品 的 自主 开发 能 力 , 加 大 技术 储 
省 ,推进 工艺 创新 和 进步 ,加 快 提 升 核心 技术 欧 争 能 力 。 

二 发电 设 备 行业 :效益 再 创新 高 | 

生产 发 电 设备 的 上 市 公司 有 湘 电 股份 (600416)、 华 光 
股份 (600475)、 臣 龙 科技 (600580)、 东 方 锅炉 (600786 ) , Zi 
方 电机 (600875)5 全 公司 ,生产 大 型 电机 是 湘 电 股份 和 东方 
电机 ,生产 小 型 电机 是 卧龙 科技 ,生产 大 型 锅炉 是 东方 锅 
入 ,生产 中 大 型 锅炉 是 华 光 股份 。 平 均 主 营业 务 收 入 为 
312 615 万 元 ,净利 润 31 496 万 元 ,股东 权益 104 925 万 元 ， 
每 股 收益 1.07 元 , 净 资 产 收 益 率 30.02% ,超过 沪 深 上 市 公 
司 的 平均 水 平一 倍 以 上 ,同时 创 出 发 电 设 备 行业 效益 新 高 。 
平均 总 资产 539 123 万 元 ,资产 负债 率 79. 53% ,流动 比率 
1. 12 , 速 动 比率 0.81。 资 产 负债 率 较 高 的 东方 锅炉 、 东 方 电 
机 由 于 订单 很 多 , 文 付 预收 帐 款 分 别 高 达 76 1076.55 亿 元 ， 
所 以 发 电 设备 行业 财务 指标 处 于 正常 状况 。 发 电 设备 行业 
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公司 变频 调 速 工矿 电机 车 发 展 风力 发 电 设备 2 个 募 
集资 金 项 目 ,前 者 竣工 验收 ,后 者 也 在 加 大 力度 推进 。 大 电 
机 扩建 项 目 接近 完工 ,其 他 专项 技 改 全 面 实施 ,一 批 重大 关 
键 设备 相继 投入 使 用 ,公司 核心 竞争 力 和 综合 实力 显著 增 
强 。 - 
公司 经 过 前 几 年 的 加 快 发 展 ,实力 不 断 增 强 ,2006 年 的 
主要 经 营 目 标 是 : 主 营业 务 收 入 215 000 万 元 、 利 润 总 额 
11 000 万 元 、 每 股 收益 0. 36 元 。 公 司 风力 发 电 、 电 动 大 巴 、 
轻轨 车 等 一 批 符合 国家 产业 发 展 方向 的 新 的 经 济 增长 点 正 
在 形成 ,重点 抓 好 风力 发 电 、 电 动 大 巴 、 轻 轨 车 、 泵 业 4 个 产 
业 化 项 目 , 为 企业 可 持续 发 展 创造 了 有 利 条 件 , 能 够 在 一 个 
不 长 时 期 实现 大 的 跨越 发 展 。 

华 光 股份 :大 型 锅炉 和 新 能 源 锅炉 制造 商 

目前 ,按照 持 有 A 级 锅炉 制造 许可 证 来 划分 ,三 大 动力 
主要 占据 国内 超大 机 组 以 及 核电 方面 的 市 场 ,而 包括 华 光 


股份 在 内 的 其 余 四 五 个 企业 主要 占有 除 三 大 动力 之 外 的 大 
中 型 机 组 以 及 特种 锅炉 的 市 场 。 这 种 格局 将 长 期 存在 。 

虽然 钢材 等 主要 原材料 价格 在 上 半年 继续 保持 高 位 运 
行 ,但 是 公司 先后 引进 奥地利 AERE 公司 烟 气 脱硫 净化 技 
术 和 比利时 CMI 公司 的 燃气 轮机 余热 技术 ,并 注重 技术 的 
消化 、 吸 收 并 最 终 转化 为 自己 的 技术 ,提高 自主 技术 创新 能 
力 。 

公司 2005 年 生产 经 营 继续 保持 快速 稳定 的 发 展 势 头 ， 
实现 主 营业 务 收 入 20.07 亿 元 , 比 2004 年 增长 52.93% ; 实 
现 利润 1.33 亿 元 , HE 2004 年 增长 60. 37% ;实现 净利 润 
1.12 亿 元 , 比 2004 年 增长 48. 58% 。 

2006 年 公司 应 坚持 走 开 发 大 容量 、 高 参数 ,环保 型 产品 的 
道路 ,一 方面 抓 好 300MW 大 型 循环 流 化 床 锅炉 的 研发 和 制造 ， 
男 一 方面 加 快 新 能 源 环保 (城市 生活 垃圾 ,秸秆 等 ) 发 电 锅炉 以 
及 燃气 一 蒸汽 联合 循环 余热 锅炉 的 技术 开发 .引进 ,以 产品 升 
级 拓展 市 场 发 展 空间 ,提升 公司 的 核心 苑 争 力 。 

卧龙 科技 ;收购 银川 变压器 有 限 公司 

公司 产品 所 用 硅钢 片 , 铅 .漆包线 等 原材料 价格 持续 上 
涨 (其 中 硅钢 片 在 1~6 月 份 大 幅 上 涨 ,6 月 份 起 开始 回 
落 ) ,直接 影响 公司 产品 的 有 垦 利 能 力 。 公 司 全 年 实现 主 营业 
务 收 入 77 010.26 万 元 , 比 上 年 增长 49.84% ; 主 营 业务 利润 
13 155.79 万 元 , 比 上 年 增长 36. 13% ;净利 润 6 562. 82 万 
元 , 比 上 年 增长 8.40% 。 

公司 2005 年 成 功 组 建 了 银川 卧龙 变压器 有 限 公 司 并 
收购 了 银川 变压器 有 限 公司 的 有 效 资产 。 银 川 变压器 有 限 
公司 一 直 是 铁道 部 电气 化 铁路 建设 使 用 牵引 变压器 的 首选 
厂家 , 占 国内 市 场 份额 30 多 左右 ,银川 卧龙 变压器 有 限 公 司 
组 建 后 有 效 地 推进 了 电机 、 电 气 产业 的 整合 ,实现 了 公司 的 
战略 发 展 目 标 。 

按照 《中 长 期 铁路 网 规划 》, 到 2020 年 ,我 国 将 投资 2 
万 亿 元 进行 铁路 网 建设 和 改造 ,铁路 营业 里 程 达到 10 万 
km, 电 气 化 率 达 到 50% 。 在 本 轮 电气 化 铁路 建设 和 改造 
中 ,要 求 国产 设备 的 使 用 率 及 设备 的 国产 化 率 要 由 原来 的 
不 足 10% 提升 到 70% 。 大 规模 铁路 建设 与 铁路 设备 国产 
化 为 国内 铁路 牵引 变压器 制造 企业 带 来 历史 性 机 遇 ,铁路 
电气 化 进程 的 加 快 将 加 速 铁路 牵引 变压器 需求 的 增长 。 

2006 年 度 ,公司 力争 完成 主 营业 务 收入 11 亿 元 , 主 车 
业务 利润 2.16 亿 元 ,净利 润 8 500 万 元 。 公 司 应 充分 发 挥 
现 有 产品 的 产业 规模 和 竞争 优势 ,接受 全 球 电气 制造 业 产 
业 转 移 的 浪潮 ,进一步 提升 市 场 占有 率 , 做 大 企业 规模 ; 围 
绕 自 主创 新 主题 ,积极 参与 电气 产品 重大 装备 国产 化 ,形成 
新 的 经 济 增长 点 ;集中 开发 高 端 电 机 产品 ,占领 电机 产品 的 
技术 制高点 ,并 迅速 形成 产业 化 ;通过 5 年 的 努力 ,成 为 中 
国电 气 设备 产业 的 领军 企业 。 

东方 锅炉 :再 创 历史 最 好 水 平 

2005 年 完成 电站 锅炉 18 995MW, 比 上 年 的 12 835MW 
增长 49. 57% ; 实现 销售 收入 802 543 万 元 , 较 上 年 增长 
80.59% ,再 创 历 史 最 好 水 平 。 

公司 通过 与 BHK 和 BHDB 技术 合作 ,电站 锅炉 产品 升 








级 换代 顺利 完成 ,完成 了 多 台 600MW 超 临 界 机 组 锅炉 的 设 
计 制 造 和 调试 工作 ,还 完成 了 宿州 600MW 超 临 界 机 组 锅炉 
新 炉 型 的 设计 ,自主 开发 设计 了 广安 ,金堂 600MW 亚 临界 
机 组 前 后 墙 对 冲 燃烧 机 组 锅炉 。 广 东 茂 名 燃油 页 岩 
200MW 循环 流 化 床 锅炉 的 开发 设计 ,将 进一步 提升 东方 锅 
炉 大 型 循环 流 化 床 锅炉 自主 技术 , 目前 开发 设计 正在 进行 
H, ARTIE 1 000MW 超 超 临界 机 组 锅炉 设计 .引进 
型 300MW 循环 流 化 床 机 组 锅炉 (秦皇岛 项 目 ) 的 设计 、 科 优 
中 600MW 燃 用 褐 煤 锅炉 方案 和 技术 设计 。 公 司 已 形成 批 
量 生 产 600MW 及 以 上 超 临 界 、 超 超 临 界 锅炉 的 能 力 , 市 场 
占有 率 稳 中 有 升 。 

核电 产业 著 势 待 发 ,前 景 广阔 。 在 2000 年 成 功 为 国内 
首 套 最 大 等 级 一 一 1 000MW 岭 澳 核电 站 2 号 机 组 制造 了 4 
类 8 台 核 岛 主 设备 的 基础 上 , 赁 着 较 强 的 实力 和 和 良好 的 信 
誉 ,公司 又 于 2005 年 获得 了 岭 澳 二 期 1 000MW 核 岛 主 设备 
供 货 合同 ;新 的 核电 制造 基地 将 在 2006 年 竣工 投产 ;正在 
做 核电 第 三 代 技 术 新 项 目 承 接 和 准备 的 工作 。 

环保 产业 已 在 国内 站 稳 脚跟 ,并 力争 成 为 国内 主要 环 
保 设备 设计 、 制 造 厂家 。2003 年 引进 了 德国 鲁 奇 ， 毕 晓 夫 
公司 烟 气 脱硫 、 脱 硝 技术 ,使 公司 具备 了 世界 一 流 、 国 内 领 
先 的 环保 设备 设计 制造 能 力 。 目 前 正在 执行 的 合同 有 
300MW ,600MW 等 级 的 江苏 徐 塘 、 四 川江 铀 、 厦 门 山上 屿 、 广 
州 恒 运 .宜宾 黄 桥 庄 和 长 沙 6 项 脱硫 、 脱 硝 工程 14 套 机 组 ， 
合同 总 价 约 8 亿 元 ,其 中 厦门 党 赎 300MW 机 组 烟 气 海水 脱 
硫 技 术 为 公司 自行 开发 ,具有 自主 知识 产权 的 项 目 。 公 司 
与 德国 企业 合资 的 、 国 内 首 个 催化 剂 制造 企业 一 一 成 都 东 
方 凯 特 瑞 环保 催化 剂 有 限 责任 公司 预计 将 在 2006 年 7 月 
投产 。 

公司 2006 年 计划 完成 电站 锅炉 66 台 计 22 635MW , 完 
成 核电 站 核 岛 设备 .锅炉 辅 机 、 汽 轮机 辅 机 、 化 工 容器 、 特 种 
容器 等 产品 总 计 17 814t, 完 成 环保 产品 6 项 。 新 中 标 产 品 
合同 确保 60 亿 元 ,计划 完成 工业 总 产值 和 实现 主 营业 务 收 
人 103 亿 元 。 

公司 是 火力 发 电 锅 炉 机 组 、 核 电站 核 岛 设备 和 火力 发 
电站 烟 气 脱硫 、 脱 硝 装置 的 主要 供应 商 ,在 这 些 方面 具有 有 明 
显 的 优势 和 强劲 的 发 展 势头 。“ 十 一 五 期间, 公司 的 发 展 
目标 是 在 火电 锅炉 方面 确保 国内 前 两 名 地 位 ,在 核电 和 脱 
硝 方 面 保 持 国 内 领先 地 位 ,在 脱硫 方面 争取 进入 国内 前 三 
名 。 公 司 还 将 大 力 发 展 大 型 石化 容器 产品 和 电站 控制 产 
品 。 另 外 ,扩大 产品 出 日 和 提供 技术 服务 将 是 公司 未 来 发 
展 的 重要 方面 。 

东方 电机 :成 为 世界 发 电 设备 企 业 

2005 年 公司 主 营 业务 收入 突破 30 亿 元 大 关 , 发 电 设备 
产量 突破 2 000 万 kW, 完 成 水 轮 发 电机 组 36 组 ,产量 
2 522. 5MW; 完 成 汽 轮 发 电机 AT. 台 , 产 量 17 755MW; 完 成 
交流 电机 58 台 , 产 量 216. 78MW; 直流 电机 18 台 , 产 量 
28.467MW ,各 种 辅 机 234 Æ., 

公司 业绩 随 着 产量 的 增长 而 大 幅 增加 ,实现 销售 收入 
30.48 亿 元 , 较 上 年 增长 48.58% ;净利 润 5.28 亿 元 , 较 上 年 
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增长 99.48% ;实现 每 股 收益 1.173 元 , 比 上 年 的 每 股 收益 
0.588 元 ,增加 了 0.585 元 。 

2005 年 ,公司 在 市 场 开 拓 方 面 仍 取得 较 好 成 绩 , 签 订 了 
小 湾 3 x 700MW 水 轮机 、 景 洪 5 x350MW 发 电机 、 漫 湾 二 期 
1 x300MW 和 人 金 安 桥 4 x 600MW 水 轮 发 电机 组 等 一 批 巨 
型 .大 型 水 电机 组 以 及 目前 国内 单机 容量 最 大 的 广西 桥 巩 4 
x57MW 贯 流 式 水 电机 组 和 具有 战略 意义 的 广东 岭 澳 二 期 
2 x 1000MW 核 汽 轮 发 电机 ,以 及 一 批 600MW 和 300MW 15 
轮 发 电机 等 合同 。 国 际 市 场 开 折 也 取得 佳绩 。 全 年 新 增订 
货 57 亿 元 。 上 述 合同 的 签订 ,表明 东方 电机 在 未 来 的 发 电 
设备 市 场 ,具备 与 阿尔 斯 通 \ 西 门 子 、 通 用 电气 等 国外 大 公 
司 相 同 的 投标 能 力 ,在 火力 发 电 和 水 力 发 电 市 场 中 游 力 有 
余 。 

2005 年 10 月 ,公司 与 法 国 热 蒙 股份 有 限 公 司 合资 组 建 
东方 阿 海 球 核 革 有限 责 任 公司 。 合 资 公 司 计 划 投 资 总 额 
1 000 万 欧元 ,注册 资本 金 8 500 万 元 ,合资 双方 均 以 现金 方 
式 投 资 人 股 ,各 占 30% 股份 ,从 事 核电 站 核反应 堆 主 回路 的 
冷却 剂 泵 的 设计 、 制 造 、 检 测 市 场 营 销 和 售后 服务 ,并 同 核 
电站 提供 该 种 系统 备品 、 备 件 业务 。 

综 上 所 述 ,从 5 个 上 市 公司 经 营 状 况 来 看 ,生产 锅炉 、 大 型 
发 电机 的 东方 锅炉 、 东 方 电 机 、 华 光 股 份 经 济 效 益 好 于 湘 电 股 
份 和 卧龙 科技 , 净 资 产 收益 率 已 经 提高 到 满足 上 市 公司 融资 要 
求 , 可 通过 新 股 增发 融资 ,提高 主 业 核心 竞争 力 。 

2006 年 ,国家 电力 供应 紧张 的 矛盾 将 进一步 缓解 ,国家 
宏观 调控 的 影响 逐步 显现 ,电力 设备 市 场 将 从 井喷 行情 中 
冷静 下 来 。 因 此 ,市 场 订 单 总 量 将 会 减少 ,而 市 场 竞 争 将 更 
加 激烈 ,对 东方 锅炉 、 华 光 股 份 的 影响 较 大 。 

由 于 发 电 设备 将 朝 着 高 参数 、 高 性 能 、 大 容量 、 低 排放 
的 高 效 节能 环保 的 方向 发 展 ,水 电 市 场 需求 持续 旺盛 并 以 
超大 容量 项 目 为 主 。 三 峡 地 下 厂房 ,溪洛渡 、 向 家 坝 等 一 大 
批 70 万 kW 级 的 巨型 水 电 项 目 及 大 型 抽水 蓄 能 项 目 将 陆续 
开工 、 招 标 ;100 万 kW 级 核电 、100 万 kW 级 超 超 临 界 火电 、 


重型 燃 机 等 产品 市 场 将 会 持续 发 展 ;此 外 ,南亚 、 东 南亚 、 中 
东非 洲 、 南 美 等 国际 市 场 发 电 设备 需求 出 现 增 长 。 因 此 ， 
可 以 看 出 对 东方 电机 而 言 ,未 来 几 年 仍 将 处 于 快速 发 展 的 
机 过 期 。 

对 湘 电 股份 和 卧龙 科技 来 说 ,普遍 受到 原材料 价格 上 
涨 因素 的 影响 ,利润 空间 被 挤 压 ,利润 增长 的 速度 与 产销 增 
长 的 速度 不 同步 ,产品 面临 国际 知名 公司 的 激烈 竞争 。 

随 着 科技 水 平 的 提高 和 行业 竞争 的 加 剧 ,市 场 对 痢 产 
品 的 科技 含量 要 求 提 高 。 为 了 适应 不 断 变 化 的 市 场 需求 ， 
国内 电机 企业 纷纷 进行 技术 引进 和 合作 。 电 机 产品 的 结构 
从 一 般 通 用 产品 为 主 ,向 通用 与 专用 特殊 产品 并 举 的 方向 
发 展 ,整个 电机 行业 也 将 向 高 质量 、 多 品种 及 进一步 专业 
化 、 集 约 化 生产 方向 发 展 。 目 前 中 国标 准 系 列 与 派生 、 专 用 
系列 电机 的 比 约 为 5: 5, 而 国外 则 为 3:7, 因 此 一 些 高 效 节 
能 的 电机 、 高 品位 的 出 口 电机 和 机 电 一 体 化 的 交流 变频 电 
机 将 有 很 好 的 市 场 前 景 。 一 些 新 型 特种 电机 ,如 永 磁 电机 、 
无 刷 直流 电机 、 开 关 磁 阻 电机 等 也 会 成 为 电机 行业 新 的 增 
长 点 。 

三 .电气 一 次 设备 行业 :效益 开始 好 转 

以 提供 箱 变 电 一 次 设备 为 主 的 上 市 公司 有 特 变 电工 
(600089) .长 征 电器 (600112) ,长城 电 工 (600192)、 平 高 电 
气 (600312) 旭光 股份 (600353 ) 、 宝 光 股 份 (600379)、 置 信 
电气 (600517) 、. 中 天 科技 (600522)、 天 威 保 变 (600550) 、 精 
达 股 份 (600577)、 上 电 股 份 (600627)、 宝 胜 股份 (600793)、 
万 家 乐 (000533)、 东 北 电 (000585 ) 、 天 字 电 气 (000723)、 思 
源 电气 (002028 ) 16 个 公司 。 一 次 设备 行业 平均 主 营 业务 
收入 120 217 万 元 ,净利 润 5 395 万 元 ,股东 权益 68 163 万 
元 ,每 股 收益 0. 19 元 , 净 资 产 收 益 率 7.91% , 远 低 于 沪 深 上 
市 公司 的 平均 水 平 。 平 均 总 资产 183 502 万 元 ,资产 负债 率 
58. 60% ,流动 比率 1. 16 , 速 动 比率 0. 84 ,财务 指标 处 于 正常 
状况 。 电 气 一 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情 况 见 表 2。 


表 2 电气 一 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 
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28 995 
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Mx 2 可 以 看 到 ,一 次 设备 行业 主 营业 务 收入 比 上 年 
HK 28.3596 ,净利 润 比 上 年 增长 43.66% 。 净 利润 增加 主 
要 是 与 天 威 保 变 的 太阳 能 产业 、 上 电 股 份 的 上 海 锅炉 公司 
的 大 量 投资 收益 有 关 , 一 次 设备 行业 主 车 利润 比 上 年 增长 
19. 4946 ,更 能 反映 一 次 设备 行业 业绩 稳定 增长 态势 。 

与 电机 行业 相 比 ,由 于 一 次 设备 行业 产品 现在 基本 采 
用 招 投 标 方式 进入 市 场 , 产 品 售 价 下 降 。 另 外 ,2005 年 硅钢 
片 . 铜 稍 、. 电 磁 线 价格 继续 上 涨 ,所 以 净 资 产 收 益 率 较 低 , 反 
映 了 该 行业 产品 利润 水 平 不 高 ,并 且 行业 企业 两 极 分 化 依 
然 严 重 。 一 次 设备 行业 2005 年 出 现 2 个 亏损 上 市 公司 ,而 
2003 ~ 2004 年 没有 上 市 公司 亏损 。 

2006 年 , 随 着 国家 电网 建设 速度 的 不 断 加 快 ,国家 电网 
“十 一 五 ”规划 的 全 面 实施 ,国家 启动 的 百 万 伏 级 交流 、+ 80 
万 伏 级 直流 输电 项 目 , 都 将 给 一 次 设备 行业 带 来 新 的 更 好 
的 发 展 机 遇 。 特 高 压 输 变 电 试验 示 范 线路 建设 和 特 高 压 设 
备 国产 化 已 纳入 国家 电力 发 展 的 近期 重点 。 

一 次 设备 行业 ,应 紧 紧 围绕 国家 大 力 建设 以 特 高 压 电 
网 为 核心 的 国家 电网 为 契机 ,依托 重点 项 目 ,通过 引进 、 消 
化 吸收 国外 先进 技术 并 在 此 基础 上 提高 自主 创新 能 力 ,成 
功 研制 国内 最 高 电压 等 级 的 精品 ,提升 公司 行业 地 位 ,占领 
行业 制高点 。 

近 几 年 国内 电力 建设 的 高 速 发 展 为 电工 电器 行业 带 来 
较 大 的 市 场 容 量 ,吸引 了 国内 外 大 批 制造 商 。 跨 国 公司 通 
过 在 国内 设立 办 事 处 、 独 资 、 合 资 等 方式 , 挟 品 牌 、 技 术 、 资 
本 优势 大 力 开拓 国内 市 场 ,加 上 国内 电力 企业 在 设备 选 型 
上 存在 较 强 的 路 径 依赖 ,部 分 投资 重点 区 域 对 外 资产 品 明 
显 偏好 ,使 得 跨国 公司 在 国内 的 市 场 份额 迅速 扩大 。 加 入 
此 行业 的 许多 民营 企业 ,凭借 灵活 的 经 营 机 制 、 雄 厚 的 资金 
实力 轻装 上 阵 ,发 展 势头 迅猛 ,已 追赶 到 了 行业 前 列 。 上 市 
公司 面临 越 来 越 激烈 的 市 场 竞争 ,处 于 内 外 夹击 的 状态 。 

从 一 次 设备 行业 公司 的 经 营 环境 来 看 ,电力 设备 市 场 
一 方面 有 需求 , 另 一 方面 市 场 竞争 激烈 ,用 户 往往 要 求 常规 
电力 设备 增加 自动 化 控制 系统 ,对 电力 设备 技术 含量 的 要 
求 也 越 来 越 高 ,所 以 公司 应 加 强 与 国内 外 科研 院 所 的 合作 ， 
加 大 技术 开发 力度 ,在 变压器 、 中 压 开关 及 开关 柜 中 增加 自 
动 化 含量 ,提高 产品 竞争 力 ,才能 取得 较 高 的 利润 ,壮大 企 
业 实 力 。 

万 家 乐 :原材料 涨 价 导致 亏损 

由 于 公司 债务 重组 协议 于 2005 年 到 期 ,集中 还 款 的 压 
力 增 大 ,公司 及 下 属 企业 的 生产 经 营 饱 受 流动 资金 短缺 的 
困扰 。 同 时 , K 2004 年 下 半年 开始 的 原材料 涨 价 走势 在 


主 营业 务 比 上 年 比 上 年 每 股 净 资 产 
nu | 证 
n 收入 增长 n 增长 收益 收益 率 
(7170) ( ?6 ) (96) (70) (96) 
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流动 
比率 
1.04 


2005 年 愈演愈烈 ,硅钢 片 的 价格 2005 年 底 比 年 初 又 上 涨 
54% , 铜 稍 的 价格 上 涨 23% ,大 大 提高 了 下 属 企业 顺 特 电气 
的 经 营 成 本 ,严重 前 弱 了 盘 利 能 力 。 而 资金 短缺 又 进一步 
恶化 了 原材料 涨 价 造成 的 影响 ,形成 了 恶性 循环 。 

2005 年 ,公司 实现 主 营业 务 收 入 137 293. 46 万 元 , HÉ 
上 年 下 降 0. 19% ; 主 营业 务 利润 36 974.81 万 元 , 比 上 年 下 
KE 24. 3396 ;净利 润 亏损 14 658.64 万 元 。 

顺 特 电气 的 主导 产品 于 式 变 压 器 国内 市 场 占 有 率 自 
1992 年 起 一 直 位 居 第 一 ,电抗 器 产品 进入 国内 同行 业 前 三 
位 ,组 合式 变压器 、 接 地 成 套装 置 、 开 关 等 产品 由 于 其 自身 
的 特点 ,产品 同 质 化 严重 ,在 国内 行业 中 尚未 取得 领先 优 
势 。 

公司 的 困难 在 于 债务 重组 尚未 彻底 完成 ,大 量 资产 急 
需 变现 ,历史 债务 继续 阻碍 着 公司 的 发 展 ,企业 流动 资金 短 
缺 ,资金 压力 较 大 。 公 司 示 来 应 盘活 存量 资产 ,减轻 债务 负 
担 ,剥离 非 主导 性 产业 ,集中 资源 发 展 城 网 输 配 电 设备 和 厨 
卫 家 电 两 大 产业 ,提升 并 打造 35kV 及 以 下 输 配 电 设备 产品 
的 核心 竞争 力 ,重点 发 展 中 高 档 家 用 燃气 具 系 列 产品 ,以 跨 
越 式 思路 发 展 太阳 能 产品 ,使 之 成 为 继 燃 气 具 之 后 的 第 二 
大 支柱 产业 ,不断 增 强 公司 的 盈利 及 创 值 能 力 ,为 公司 长 期 
持续 、 健 康 、 稳 定 发 展 夯实 基础 。 | 

思源 电气 :产品 市 场 需求 增长 较 快 

2005 年 ,尽管 原材料 硅钢 片 和 铀 大 幅 涨 价 ,但 电网 建设 
引发 的 电力 设备 需求 增长 较 快 ,公司 2005 年 实现 主 营业 务 
收入 55 563 万 元 , 比 上 年 增长 17896 ;实现 主 营业 务 利润 
24 957 万 元 , 比 上 年 增长 127% ;公司 获得 非 经 常 性 财政 补 
贴 款 829 万 元 ,实现 净利 润 8 415 万 元 , 比 上 年 增长 71% 。 

公司 持 有 股权 86. 02% 的 江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公 
司 ,2005 年 实现 销售 收入 2.88 亿 元 , 比 上 年 增长 35% ;实现 
净利 润 ] 927.78 万 元 , 比 上 年 增长 42% 。 

募集 资金 项 目 互感 器 项 目 于 2005 年 7 月 建成 并 投入 
运营 ;无 功 补偿 项 目 于 2006 年 2 月 建成 并 投入 运营 ;电抗 
器 项 目的 基建 工程 已 结束 , 目前 进入 设备 安装 调试 阶段 。 
募集 资金 变更 项 目 一 一 高 压 隔离 开关 和 高 压 断 路 器 技 改 项 
目的 基建 工程 进展 顺利 。2006 年 公司 的 经 营 目标 是 ,实现 
主 营 业务 收入 74 000 万 元 (合并 报表 ) ,实现 净利 润 10 600 
万 元 。 

公司 电力 自动 化 保护 设备 ( 即 消 弧 线圈 自动 调谐 及 接 
地 选 线 成 套装 置 ) 属 新 型 输 配 电 设 备 ,产品 技术 含量 较 高 ， 
市 场 占 有 率 处 于 国内 领先 地 位 ,具有 和 较 强 的 市 场 竞争 优势 。 
公司 高 压 开关 产品 110kV 电压 等 级 的 SE, 断路 器 和 隔离 开 
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关 , 主 要 竞争 厂商 为 西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公 司 .河南 
平 高 电气 股份 有 限 公司 等 国内 知名 开关 设备 制造 商 , 与 竞 
争 对 手 的 产品 相 比 还 有 一 定 差距 。 公 司 新 型 高 计 互 感 右 、 
电力 电容 器 电抗 器 等 新 产品 目前 还 处 于 市 场 开拓 期 ,竞争 
激烈 。 由 于 2005 年 公司 及 国内 主要 竞争 对 手相 继 扩大 了 
产能 ,2006 年 输 配 电 设 备 制造 行业 竞争 程度 将 会 加 剧 。 

特 变 电 工 :合资 准备 做 大 太阳 能 产业 

电力 行业 对 输 变 电 设 备 的 需求 旺盛 ,原材料 硅钢 片 、 
铜 、. 铝 、 变 水 器 油 等 价格 大 幅 上 涨 ,造成 公司 产品 利润 率 有 
所 降低 。2005 年 公司 实现 主 营 业务 收入 448 756.18 万 元 ， 
主 营 业务 利润 82 654.40 万 元 ,实现 利润 总 额 23 521.01 万 
元 ,实现 净利 润 12 548.15 万 元 , 比 上 年 分 别 增长 22. 14% 、 
16. 96% .26. 0296 和 31.80% 。 

ZX R)TEAE Hd 3 Hl 26 FIEL Uit 8 DLE GEB reg Hs FLU de dX 
术 的 引进 .消化 与 吸收 等 工作 ,实现 了 SOO0kV 直流 变 、 出 口 
美国 160 F kV * A、 龙 滩 78 万 kV - A. 全 国 最 大 容量 的 限 
流 电抗 器 、 国 内 最 大 容量 和 最 高 电压 等 级 的 三 相 并 联 电抗 
器 500kV 单 相 并 联 电抗 器 、 国 内 最 高 电压 等 级 的 电炉 变 压 
器 等 尖端 核心 产品 的 自主 研制 ,出口 美国 的 90 万 kV - AE 
压 器 荣获 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 一 等 奖 。 在 线 缆 方 面 , 研 
制 开 发 了 750kV 高 压 输电 扩 径 母线 和 扩 径 导线 ,其 中 扩 生 
母线 填补 了 国内 空白 。 同 时 ,研制 开发 出 了 500kV 电缆 、 
x 800kV 直流 架空 导线 和 1 000kV 交流 输电 架空 线 等 产品 。 

公司 控股 子 公 司 新 疆 新 能 源 股份 有 限 公 司 出 资 
5 096. 92 万 元 ,与 BP 太阳 能 控股 公司 合资 设立 恬 辟 佳 阳 太 
明 能 有 限 公 司 , 腰 辟 普 瑞 太阳 能 有 限 公 司 , 公 司 控股 子 公司 
新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 持 有 帮 辟 佳 阳 太 阳 能 有 限 公司 
2 157.73 万 元 股权 , 占 该 公司 注册 资本 的 5196 RAAR 
HAREA RAR 2 000 万 元 股权 , 占 该 公司 注册 资本 的 
95.24% , 2005 年 匠 辟 佳 阳 实 现 主 营业 务 收 入 9 696 万 元 ， 
实现 净利 润 505 万 元 ;2005 年 锋 辟 普 瑞 实现 主 莒 业务 收入 
7 427 万 元 ,实现 净利 润 132 万 元 。 

根据 国家 电力 “十 一 五 ”规划 ,2006 年 以 及 后 续 几 年 内 
公司 所 处 的 电力 设备 行业 仍 将 出 现 较 好 的 增长 和 较 大 的 发 
展 空 间 。 随 着 公司 募集 资金 以 及 国债 资金 投资 项 目的 完全 
达 产 ,公司 变压器 产品 的 生产 规模 将 可 达到 8 000 万 
kV - A, 电 线 电缆 的 生产 能 力 可 达到 25 亿 元 ,预计 2006 年 
公司 实现 主 车 业务 收入 50 亿 元 (合并 报表 ) ,实现 净利 润 
1.5 亿 元 。 

长 城 电工 :准备 投资 兆 瓦 级 变速 恒 频 双 俩 风力 发 电机 
项 目 

2005 年 ,公司 完成 主 营 业务 收入 122 421 万 元 , 比 上 年 
增长 17.3% ;实现 主 营 业务 利润 27 387 万 元 , 比 上 年 增长 
9.8% ;实现 净利 润 1 925 万 元 , 比 上 年 增长 8.4% 。 

由 于 公司 生产 所 和 需 的 主要 原材料 ,如 硅钢 片 、 中 厚 板 、 
薄板 等 价格 虽 2005 年 下 半年 有 所 下 调 , 但 目前 仍 居 高 价位 
运行 ,未 来 原材料 价格 走势 不 明朗 ,不 排除 反复 上 涨 的 可 
能 。 目 前 钢材 价格 的 持续 上 涨 将 直接 导致 公司 产品 成 本 上 
升 ,影响 公司 和 僵 利 水 平 。 公 司 2006 年 主要 经 营 目 标 : 主音 
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业务 收入 13 和 亿 元 ,费用 成 本 控制 在 12. 85 亿 元 。 

从 长 城 电 工 主 业 产 品 来 看 ,公司 已 具备 了 生产 2 万 kW 
中 小 型 水 电站 的 电力 成 套装 备 能 力 。 积 极 投入 小 水 电 项 目 
建设 ,一 方面 有 利于 获得 长 期 稳定 的 收益 ; 男 一 方面 有 利于 
扩 宽 主 业 市 场 , 对 长 城 电 工 的 主 业 产 品 如 :水 轮机 、 发 电机 、 
中 低压 开关 柜 、 配 电 柜 、 自 动 化 控制 等 产品 及 设备 都 有 很 大 
的 拉动 作用 ,市 场 前 景 十 分 可 观 。 公 司 近 两 三 年 还 准备 投 
资 净 瓦 级 变速 恒 频 双 馈 风力 发 电机 项 目 。 

长 征 电 恬 :进入 汽车 零 部 件 生产 与 销售 

2005 年 ,公司 共 实 现 主 营 业务 收入 25 211. 86 万 元 , 比 
上 年 增长 25.24% ; 主 营 业务 利润 8 226.19 万 元 , 比 上 年 增 
长 14.01% ;净利 润 2 197.44 万 元 ,与 上 年 基本 持平 。 

2005 年 公司 加 大 技术 创新 工作 力度 ,完成 了 MAE 智能 
电动 机 构 、ZDT 自动 电压 调整 器 等 产品 研发 工作 ,并 通过 了 
省 级 新 产品 技术 鉴定 及 科学 技术 成 果 鉴 定 ;确定 了 KCB 真 
空 有 载 分 接 开关 、MD 型 有 载 分 接 开关 、VA 型 油 浸 式 真空 开 
关 、MB40 塑 壳 式 断 路 器 及 MA60 万 能 式 断 路 器 等 5 个 新 产 


” 品 研 发 项 目 ,部 分 新 产品 完成 前 期 设计 工作 。 这 些 产品 的 





开发 ,完善 了 公司 主导 产品 系列 ,增强 了 公司 产品 的 市 场 竞 
争 力 。 

公司 收购 了 江苏 银河 机 械 有 限 公 司 82% 的 股权 ,使 公 
司 的 业务 范围 扩展 到 汽车 零 部 件 生 产 与 销售 。 银 河 机 械 是 
国内 最 大 的 汽车 连 杆 专业 生产 厂家 ,北京 现代 汽车 国内 惟 
一 的 汽车 连 杆 指定 配套 商 。2005 年 该 公司 又 先后 与 东风 悦 
达 起 亚 、 玉 柴 机 器 达成 合作 协议 ,拓宽 了 市 场 领 域 ,经 营业 
绩 实现 了 大 幅 增 长 。 目 前 汽车 零 部 件 成 为 了 公司 第 二 大 产 
业 , 有 效 推动 了 公司 的 发 展 。 

公司 计划 筹建 具有 年 产 50 万 只 玉 柴 发 动机 连 杆 能 力 
的 生产 线 和 具有 年 产 60 万 只 高 端 粉 末 治 金 裂解 连 杆 能 力 
的 生产 线 , 全 面 提升 公司 汽车 连 杆 技术 水 平 ,逐步 进入 汽车 
连 杆 高 端 市 场 。 

平 高 电气 :引进 日 本 东芝 公司 特 高 压 GIS 技术 

2005 年 是 公司 以 较 高 速度 发 展 的 一 年 ,公司 乘 国家 加 
大 电力 投资 的 东风 ,经 营业 绩 再 创 历史 新 高 。 实 现 主 营业 
务 收 入 153 480 万 元 , 比 2004 年 增长 31. 85% ; 净利 润 
10 54073 JG, kE 2004 年 增长 101. 7596 ;但 是 经 营 活 动产 生 的 
现金 流量 净 额 仅 为 355. 12 万 元 ,公司 应 加 大 货款 回收 的 力 
度 。 | 

国家 启动 的 百 万 伏 级 交流 、+ 80 万 伏 级 直流 输电 项 目 
为 公司 带 来 了 更 大 的 发 展 机 遇 。 发 展 更 高 一 级 电压 等 级 输 
电 已 纳入 国家 “十 一 五 ?规划 纲要 , 特 高 压 输 变 电 试验 示范 
线路 建设 和 特 高 压 设 备 国产 化 工作 已 纳入 近期 能 源 工作 要 
点 ,公司 作为 百 万 伏特 高 压 示 范 线路 的 人 围 制造 商 ,引进 日 
本 东芝 公司 特 高压 GIS 技术 , 既 能 保证 工程 顺利 建成 ,又 能 
显著 提升 公司 的 装备 制造 水 平和 创新 能 力 ,公司 正 全 力 以 
赴 备 战 特 高 压 , 并 将 其 作为 提升 公司 行业 地 位 ,抢占 行业 制 
BATRE RRI 

置信 电气 :开拓 江苏 电力 市 场 

2005 年 公司 的 经 营 状 况 良 好 ,实现 主 车 业务 收 人 


31 319 万 元 , 比 上 年 增长 70. 3696 ;分 别 实现 主 营 业务 利润 、 
净利 润 9 512 万 元 和 1 570 万 元 , 比 2004 年 增长 52. 53% 和 
6.03% 。 

公司 在 市 场 开发 上 力求 从 目前 的 上 海 和 长 三 角 地 区 逐 
渐 向 全 国 各 省 市 辐射 ,上 海 市 场 是 公司 最 重要 的 市 场 之 一 ， 
江苏 市 场 是 公司 销售 收入 增长 最 为 迅速 的 市 场 。 

公司 与 江苏 帕 威 尔 电气 有 限 公 司 于 2005 £11 H 26 H 
合资 成 立 江苏 帕 威 尔 置信 非 唱 合 金 变压器 有 限 公司 ,专业 
生产 非 晶 合金 配 电 变 压 器 ,为 江苏 电力 市 场 提供 环保 节能 
的 非 晶 合 金 变压器 ,预计 2006 年 开始 正式 生产 。 

未 来 几 年 ,国家 电力 固定 投资 特别 是 电网 建设 投资 力 
度 的 加 大 ,公路 基础 建设 投资 的 扩大 ,城市 基础 设施 建设 投 
资 和 住宅 面积 的 增加 ,都 将 推动 我 国电 力 变压器 市 场 需求 
的 快速 增长 。 同 时 ,公司 产品 节能 环保 的 特点 符合 “十 一 
五 ”规划 建设 资源 节约 型 社会 的 精神 ,“ 十 一 五 ”期 间 , 节 能 
环保 的 电力 产品 将 得 到 大 力 推广 ,将 推动 原 有 产品 的 换代 
升级 和 新 技术 的 发 展 。 作 为 节能 、 环 保 的 代表 , 非 晶 合 金 变 
压 器 的 需求 将 加 速 增长 ,从 而 为 生产 非 晶 合 金 变 压 融 的 企 
业 提 供 广 冰 的 发 展 空间 。 

中 天 科技 :光纤 光缆 产量 大 幅 增长 

公司 不 断 优 化 产业 链 的 经 营 战 略 ,确定 电信 、 电 力 两 大 
系列 产品 并 举 发 展 ,公司 实现 光缆 销售 5 万 km, 电 力 导 线 
销售 7 500t; 实 现 主 营业 务 收 入 71 764 万 元 , 比 上 年 增长 
19.93% ;实现 净利 润 2 356 万 元 , 比 上 年 增长 47.97% 。 

目前 ,公司 主 营 业务 将 继续 依靠 电信 线 缆 产品 和 电力 
线 缆 产品 两 轮 驱 动 ,同时 加 强 现 有 房地产 开发 项 目的 管理 。 

光纤 光缆 产业 是 公司 的 传统 行业 ,也 一 直 是 公司 的 主 
导 产 品 。2005 Æ OPGW 扩 产 及 2006 年 海 线 公 司 投产 ,将 为 
公司 特色 经 营 迎 来 新 的 亮点 。 由 于 3G 启动 的 预期 ,射频 电 
缆 作为 公司 新 开发 的 产品 迎 来 新 的 商机 。 

电力 线 缆 是 公司 近年 来 主要 发 展 的 产品 。 公 司 凭借 上 
海 铝 线 厂 的 技术 及 成 熟 工 艺 , 已 成 功 开发 出 耐 热 馈 合 金 导 
线 .60% 导 电 率 的 铝 合 金 导 线 , 产 品 品 质 处 于 国内 领先 水 
平 ,其 中 耐 热 铝 合金 导线 填补 了 国内 空白 ,实现 了 从 普通 导 
线 生产 销售 向 特种 导线 生产 销售 的 过 渡 。 

天 威 保 变 :出 资 1.1 亿 元 参股 新 光 硅 业 

2005 年 ,公司 全 年 实现 主 营 业务 收入 196 305 万 元 , 比 
上 年 增长 73. 24% ;实现 主 营业 务 利润 38 821 万 元 , 比 上 年 
增长 70. 8496; 实现 净利 润 10 141 万 元 , 比 上 年 增长 
98.49% 。 与 此 同时 ,公司 凭借 雄厚 的 实力 和 过 硬 的 质量 一 
举 中 标 青 海 拉 西 瓦 水 电站 800kV 变压器 项 目 和 秦山 核电 站 
二 期 扩建 工程 价值 1.01 亿 元 的 13 台 变 压 器 项 目 。 

目前 ,公司 的 直流 产品 ( 贵 广 开 回 项 目 ) 已 完成 图 纸 转 


换 及 技术 准备 工作 ,正在 按 计 划 生 产 。2005 年 公司 完成 了 
1 000kV 变 压 需 的 初步 方案 设计 ,已 中 标 一 台 产 品 ,将 于 
2006 年 交 货 。 这 标志 着 公司 特 高 压 变 压 器 的 开发 研制 水 
平 .企业 的 核心 竞争 能 力 有 了 大 幅 提 升 ,是 公司 向 建设 雇 界 
著名 变压器 公司 迈 出 的 关键 一 步 。 

保定 天 威 英利 新 能 源 有 限 公 司 经 过 多 年 的 发 展 壮 大 ， 
2005 年 的 销售 收入 和 利润 都 到 上 了 一 个 新 的 台阶 ,实现 净 
利润 8 480. 76 万 元 , 比 2004 年 的 850. 53 万 元 增长 
897.1196 ,已 成 为 公司 新 的 利润 增长 点 。 上 有 目前 该 公司 的 二 
期 项 目 建 设 完 毕 ,电池 组 件 生产 能 力 达 到 100MW ,同时 三 
期 扩 产 项 目 正 在 积极 地 筹备 过 程 中 。 在 确保 天 威 英 利 快速 
发 展 的 基础 上 ,公司 出 资 1.1 亿 元 对 四 川 新 光 硅 业 科技 有 
限 责任 公司 进行 增资 术 股 , 占 出 资 比 例 的 35.66% 。 新 光 硅 
业主 要 开发 和 生产 电路 级 和 太阳 能 级 多 品 硅 ,其 在 建 的 年 
产 1 000t 多 唱 硅 高 技术 产业 化 示范 工程 ,采用 的 是 日 前 世 
界 上 多 数 厂家 采用 的 成 熟 工 艺 , 工艺 技术 达到 同类 国际 先 
HEKE. AI H EF E ARE 1 260t。 

精 达 股份 :销售 收入 继续 增长 

公司 实施 一 系列 措施 维护 并 巩固 在 电磁 线 行业 中 的 龙 
头 地 位 ,市场 份额 继续 得 到 提升 。 这 些 措施 是 ;快速 扩大 特 
种 电磁 线 生产 规模 ,建立 辐射 长 三 角 、 珠 三 角 和 环 渤海 地 区 
的 生产 基地 ,新 成 立 的 公司 通过 缩短 基建 期 和 试 生产 时 间 
不 断 提高 产能 从 而 迅速 占领 市 场 。 

公司 生产 和 销售 继续 保持 增长 。 特 种 电磁 线 产 品 产 量 
52 2321, 销 量 51 036. 68t, 销 售 收 入 18 015 万 元 ,分 别 比 上 
年 增长 22.46% .21.72% 和 4 和 .90% 。 公 司 全 年 实现 主 营 业 
务 收 入 206 040 万 元 , 主 营 业务 利润 18 784 万 元 ,净利 润 
4 377 万 元 ,分 别 比 上 年 增长 50.08% 31.53% $1 17. 1696 。 

铜 电磁 线 市 场 需求 出 现 较 大 波动 ,季节 性 影响 较 前 两 
年 明显 ,需求 量 的 增长 速度 较 前 两 年 缓慢 。 电 解 铜价 格 屡 
创 历 史 新 高 ,造成 公司 主要 原材料 铜 杆 采购 成 本 急剧 增长 ， 
流动 资金 投入 和 占用 规模 有 和 较 大 提高 ,财务 费用 随 之 增加 。 

四 .电气 二 次 设备 行业 : 盘 利 能 力 下 降 

以 提供 输 变 电 二 次 设备 为 主 的 上 市 公司 有 华 立 科技 
(600097 ) , E f, 3 Ej (600268) 、 国 电 南 瑞 (600406) 、 泰 豪 科 
1: (600590) . TTA FB, Zë (000400) | T8] PA 8. 3 (000676 ) 、 东 方 
电子 (000682 ) .银河 科技 (000806)、 阿 继电器 (000922)9 个 
公司 。 二 次 设备 行业 平均 主 营 业务 收入 80 636 万 元 ,净利 
润 3 249 万 元 ,股东 权益 79 193 万 元 ,每 股 收益 0. 10 26, 8 
资产 收益 率 4.10% , 远 低 于 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 ,也 低 
于 一 次 设备 行业 平均 水 平 。 平 均 总 资产 175 719 万 元 ,资产 
负债 率 52. 21% ,流动 比率 1.37, 速 动 比 率 1. 06 ,资产 流动 
性 正常 。 电 气 二 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 见 表 3。 
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泰 之 科技 82 411 
平均 80 636 


从 表 3 可 以 看 到 ,二 次 设备 行业 主 营 业务 收入 比 上 年 
增长 10.74% ,净利 润 比 上 年 下 降 38. 91% , 净 资 产 收 益 率 
4.10% , 获 利 首次 低 于 一 次 设备 行业 , 远 低 于 发 电 设备 行 
业 。 这 反映 了 随 着 电力 行业 的 发 展 , 自动 化 技术 不 断 向 软 
硬件 集成 化 ,规模 化 的 方向 转变 ,来 自 国 内 外 的 同行 业 竞 争 
对 手 的 数量 持续 增加 、 能 力 不 断 提高 ,二 次 设备 行业 市 场 竞 
争 激烈 ,在 量 大 面 广 、 技 术 要 求 相对 较 低 的 低 端 市 场 上 ,由 
于 参与 竞争 的 公司 较 多 ,毛利 率 大 大 低 于 2002 年 前 水 平 。 

二 次 设备 行业 主 营 业务 收入 比 上 年 增长 10.74% ,不 仅 
远 低 于 发 电 设 备 行业 主 营业 务 收入 增长 率 , 而 且 低 于 一 次 
设备 行业 主 营业 务 收 入 增长 率 ,表明 目前 国家 电力 建设 项 
目 给 二 次 设备 行业 带 来 的 市 场 少 于 另外 两 个 行业 。2002 年 
国家 电力 建设 和 改造 的 部 分 投资 暂停 和 放 缓 ,给 二 次 设备 
行业 带 来 了 市 场 压 力 。 

根据 规划 ,国家 电网 公司 “十 一 五 ”期 间 电 网 投资 总 额 
约 为 9 000 亿 元 ,南方 电网 公司 的 投资 总 额 在 3 000 亿 元 左 
右 , 合 计 总 投资 额 将 在 1.2 万 亿 元 左右 ,主要 是 解决 大 量 电 
源 投产 后 的 外 送 、 全 国 区 域 电网 的 互联 以 及 优化 能 源 地 区 
分 布 (如 西 电 东 送 ) ,投资 重点 将 更 加 倾向 于 输电 网 络 ,尤其 
以 高 电压 等 级 为 主 。 再 加 上 国家 将 在 “十 一 五 "期 间 对 31 
个 直辖 市 .省 会 城市 和 计划 单列 市 的 电网 进行 建设 和 改造 ， 
未 来 五 年 的 电网 投资 每 年 将 会 有 不 小 的 增幅 ,同时 也 不 断 
对 电力 目 动 化 系统 技术 提出 更 新 更 高 的 要 求 。 

近年 来 ,电源 加 快 建设 和 大 规模 投产 ,给 电网 发 展 带 来 
巨大 挑战 。 国 家 电网 特 高 压 骨 于 网 架 将 是 由 百 万 伏 级 交流 
和 + 上 800kV 级 直流 系统 组 成 的 输电 网 络 , 具 备 跨 区 域 .大 容 
量 、 远 距离 、 低 损耗 输送 电力 的 基本 功能 ,是 国家 电网 建设 
的 重点 。 由 此 ,可 以 预计 未 来 几 年 我 国电 力 二 次 设备 行业 
将 保持 稳定 的 成 长 ,与 市 场 相 比 ,产品 的 高 科技 含量 更 为 重 
要 。 如 果 公 司 能 够 开发 出 一 流 高 科技 产品 ,通过 体制 改革 
及 创新 ,把 握 电 网 新 一 轮 建设 高 潮 机 员 , 电 力 二 次 设备 行业 
业绩 再 次 提高 是 可 以 预期 的 。 

国电 南 瑞 ;研究 1 000kV 变电站 监控 技术 

2005 年 是 公司 业务 发 展 较 快 的 一 年 , 继 2004 年 年 终 完 
成 对 南京 中 德 保护 控制 系统 有 限 公 司 的 股权 收购 以 后 ， 
2005 年 公司 又 控股 成 立 了 国电 南 瑞 (北京 ) 控制 系统 有 限 
公司 ,至 此 已 拥有 了 2 个 控股 子 公司 和 3 个 分 公司 ,公司 的 
业务 也 由 原来 的 电网 调度 自动 化 、 变 电站 综合 自动 化 、 工 业 
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控制 自动 化 延伸 到 了 装置 保护 ,轨道 交通 控制 等 新 的 领域 。 

公司 2005 年 的 合同 总 额 为 9.0 亿 元 , 比 2004 年 增长 
43.5% ;公司 本 部 实现 销售 收入 5.71 亿 元 ,中 德 公司 1. 74 
亿 元 ,北京 公司 1 007 万 元 ,合计 实现 销售 收 人 7. 49 亿 元 。 
2005 年 实现 净利 润 10 265 万 元 , 比 上 年 增长 21.15% 。 

2006 年 ,公司 计划 签订 经 济 合同 11 亿 元 ,计划 实现 销 
售 收 入 8. 84 亿 元 , 主 营 业务 成 本 预计 比 上 年 增长 约 1996 。 
预计 投资 资金 使 用 计划 约 1.6 亿 元 ,资金 来 源 于 募集 资金 
和 公司 自 筹 ,主要 用 于 公司 的 研发 大 楼 基本 建设 和 电力 商 
业 化 运营 、. 配 电 系统 自动 化 轨道 交通 电气 化 .火电 厂 监控 
管理 一 体 化 4 个 项 目 。 

公司 2006 年 要 紧 紧 抓 住 国家 电网 公司 大 力 建 设 以 特 
高 压 电 网 为 核心 的 国家 电网 的 战略 契机 ,重点 提高 对 特 高 
压 电 网 技术 支撑 方面 的 应 用 研究 ,开展 交 直 流 混合 电网 控 
制 模型 的 技术 研究 ,在 西北 地 区 750kV 变电站 已 经 获得 成 
功 的 基础 上 ,加快 对 1 000kV 变电站 监控 技术 的 应 用 研究 ， 
全 面 推出 基于 DEC61850 的 数字 化 变电站 自动 化 系统 产品 ， 
并 力争 在 示范 性 工程 中 得 到 应 用 。 

公司 前 身 是 电力 行业 专门 从 事 电力 自动 化 技术 研究 和 
产品 开发 的 专业 科研 院 所 之 一 ,拥有 强大 的 技术 开发 力量 
和 丰富 的 产品 开发 经 验 。 在 高 端 市 场 上 ,竞争 主要 体现 在 
要 求 供应 商 具 有 深入 的 理论 研究 基础 、 先 进 的 技术 水 平和 
丰富 的 工程 经 验 等 强大 的 综合 能 力 ,市 场 准 人 门槛 较 高 , 除 
了 几 个 国际 知名 的 公司 外 ,国内 目前 只 有 国电 南 瑞 及 少数 
几 个 单位 能 够 参与 竞争 。 所 以 ,公司 在 产品 技术 开发 上 坚 
持 从 单一 功能 的 自动 化 软件 开发 转向 全 面 的 电力 系统 调 
度 .管理 .决策 集成 软件 升级 ,业务 模式 也 坚持 从 软件 产品 
提供 商 转向 解决 方案 .软件 产品 及 应 用 服务 提供 商 升 级 ,从 
而 逐步 推进 公司 电力 自动 化 产品 技术 深度 发 展 。 

国电 南 自 :进入 节能 和 环保 产业 

2005 年 公司 订货 额 再 创 历史 新 高 ,达到 108 026. 35 万 
元 ,与 2004 年 相 比 增长 7. 68% 。2005 年 主 营业 务 收入 
90 955. 39 万 元 , 比 上 年 增长 29. 58% ;实现 主 营业 务 利润 
29 070.77 万 元 , 比 上 年 增长 22.04% ; 实现 净利 润 4 869. 84 
万 元 , 比 上 年 增长 19.99% 。 

公司 中 标的 我 国 第 一 个 750kV 兰州 东 一 官 亭 变 示范 工 
程 ,确立 了 公司 在 电力 保护 高 端 技 术 、 高 端 产品 和 高 站 市 场 
上 的 行业 地 位 。 发 电机 保护 产品 在 大 唐 潮 州 发 电厂 两 台 


1 000MW 机 组 项 目的 中 标 ,标志 着 大 机 组 保护 领域 被 国外 
制造 商 董 断 的 局 面 彻 底 被 打破 , 保证 公司 在 大 机 组 保护 市 
场 占 有 领先 地 位 。 南 方 电网 花 都 500kV 变电站 综合 自动 化 
系统 12 月 13 日 顺利 投 运 ,标志 着 公司 的 大 型 监控 产品 成 
功 进 人 了 南方 电网 变电站 综合 自动 化 的 高 端 市 场 。 

2005 年 3 月 和 12 月 公司 分 别 收购 了 变频 调 速 项 目 和 
静电 除尘 项 目 , 至 此 公司 已 开始 向 节能 环保 产业 方向 拓展 。 
公司 拥有 自主 创新 知识 产权 的 大 功率 高 压 三 电 平 变频 调 速 
技术 ,处 于 国内 领先 水 平 ,目前 已 形成 批量 生产 效应 ,公司 
还 将 进一步 开发 高 端 产品 , 以 逐步 取代 进口 产品 。 公 司 拥 
有 高 效 节能 型 脉冲 静电 除尘 电源 和 控制 技术 自主 创新 知识 
产权 ,收购 后 该 项 目 销售 业绩 已 开始 显示 出 迅速 上 升 态 势 ， 
在 市 场 上 形成 较 高 的 声誉 ,在 此 基础 上 公司 还 将 进一步 研 
发 新 技术 以 适应 市 场 需求 。 

2005 年 公司 脱硫 事业 部 积极 开拓 脱硫 环保 市 场 ,承接 
了 中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公司 分 包 的 安徽 铜陵 发 电厂 1 
fs 300MW 发 电机 组 湿 法 烟 气 脱硫 工程 项 目 4 608 万 元 的 合 
同 ; 与 安徽 铜陵 发 电厂 签订 了 1 台 125MW 发 电机 组 烟 气 脱 
硫 ( 干 法 ) 除尘 工程 总 承包 合同 3 067 万 元 ,订货 总 额 达 
12 556. 8 万 元 ,实现 了 公司 在 脱硫 环保 领域 业务 的 重大 突 
破 。 

2005 年 公司 轨道 交通 事业 部 承接 订货 4 100 万 元 , 实 
现 主 营 业务 收入 2 787 万 元 ,郑州 一 徐州 铁路 电气 化 工程 奉 
引 变 电 所 综合 自动 化 项 目 、 侯 马 一 月 山 铁路 电气 化 亿 吨 改 
造 工程 牵引 变 电 所 综合 自动 化 项 目 、 大 同一 秦皇岛 铁路 电 
气 化 2 亿 t 改造 工程 牵引 变 电 所 综合 自动 化 项 目 .武威 一 嘉 
峪 关 铁 路 电气 化 工程 牵引 变 电 所 综合 自动 化 项 目 、 重 庆 一 
怀化 新 建 铁 路 工程 变 、 配 电 所 综合 自动 化 项 目 、 上 海 铁路 局 
变 、 配 电 所 改造 综合 自动 化 等 项 目的 完成 ,标志 着 公司 铁路 
自动 化 产品 技术 在 行业 中 保持 领先 地 位 ,其 相关 产品 在 电 
气 化 铁路 城市 轻轨 、 地 铁 等 方面 有 着 广阔 的 市 场 前 景 和 发 
展 空 间 。 

公司 控股 子 公 司 一 一 北京 华电 南 自 天 元 控制 系统 科技 
有 限 公 司 采用 自主 研发 的 TCS3000 仪 电 一 体 化 分 散 控 制 系 
统 成 功 地 应 用 于 内 蒙古 华电 乌 达 热电 有 限 公 司 2 台 150MW 
机 组 DCS 控制 系统 项 目 以 及 内 蒙古 华电 车 资 发 电 有 限 公 司 
4 & 200MW 机 组 DCS 控制 系统 项 目 。 上 述 项 目 一 次 性 投 
运 成 功 ,标志 着 国电 南 自 DCS 产品 在 电厂 自动 化 方面 有 着 
较为 广阔 的 市 场 空间 。 

河南 思 达 ; 主 业 没 有 龙头 产品 

2005 年 ,公司 主 营业 务 收入 8.17 亿 元 , 比 2004 年 增长 
18.6% ; 主 营业 务 利 渔 1.61 亿 元 ,净利 润 3 120 万 元 ,和 上 
年 基本 持平 。 公 司 主 营业 务 中 的 电力 二 次 设备 在 国家 电力 
供应 和 需求 的 增长 中 也 保持 了 稳定 增长 的 势头 , 主 营 收入 
增长 18.4% 。 锂 离子 电池 产品 在 连年 增长 的 基础 上 ,2005 
年 主 营 业务 收入 又 增长 24. 4% 。2005 年 公司 的 出 口 收入 
继续 增长 ,增幅 22.9% 。 | 

公司 从 2001 年 开始 进行 产品 结构 调整 ,主要 涉及 的 领 
域 有 电力 二 次 设备 、 锂 离子 电池 、 电 子 视听 产品 和 医疗 影像 





产品 等 ,公司 已 成 为 一 个 以 生产 销售 电子 信息 产品 为 主 的 
科技 型 公司 。 受 公司 产品 结构 的 调整 ,电子 视听 产品 和 影 
像 技术 产品 的 主 营业 务 利润 都 不 同 程度 地 受到 了 影响 , 比 
上 年 有 所 下 降 ,但 仍 保持 着 平稳 运营 的 态势 。 

公司 电力 二 次 设备 产品 为 电力 系统 应 用 的 电力 仪表 和 
自动 化 控制 设备 ,在 国内 、 国 外 两 个 市 场 都 有 销售 ,2005 年 
电力 二 次 设备 产品 出 口交 货 额 基本 占 到 了 总 销售 额 的 
5096 。 近 几 年 ,公司 电力 二 次 设备 出 口 增长 势头 良好 ,预计 
未 来 还 会 有 所 增长 。2005 年 公司 电力 二 次 设备 的 销售 额 增 
长 了 18% ,2006 年 会 继续 增长 ,但 是 随 着 市 场 竞争 的 加 剧 ， 
销售 利润 率 稳 中 有 降 。 

公司 的 锂 离子 电池 产品 属 新 兴 能 源 行业 , 随 着 生活 水 
平 的 提高 ,对 离线 用 电 的 需求 越 来 越 多 ,产品 销售 额 连续 三 
年 以 超过 20% 的 速度 增长 ,在 公司 主 营业 务 中 的 比例 也 不 
断 提高 。 

许 继 电 气 ;净利 润 连续 两 年 下 降 

2005 年 ,由 于 受到 产品 原材料 价格 上 涨 .费用 增加 等 因 
素 的 影响 ,致使 公司 净利 润 比 上 年 有 一 定 的 下 降 , 公 司 实现 
主 营 业务 收入 182 678 万 元 , 比 上 年 增长 7.32% ;实现 净利 
润 11 684 万 元 , 比 上 年 下 降 18. 8896 。 

公司 CBZ—8000 变电站 综合 自动 化 系统 中 标 长 沙 西 
500kV 变电站 监控 系统 和 青海 330kV 变电站 自动 化 系统 ， 
取得 了 高 端 市 场 的 突破 ;在 西北 第 一 条 750kV 线路 招标 中 ， 
WKB 一 800/750 系统 成 功 中 标 ;8000 系统 在 西 气 东 输 西部 
石油 管道 工程 的 应 用 ,打开 了 石油 石化 系统 的 新 市 场 。 

公司 承担 的 国家 重点 工程 一 一 灵 宝 背靠背 直流 输电 工 
程 项 目 得 以 顺利 实施 ,公司 开发 的 DPS 一 2000 直流 输电 控 
制 保 护 系统 在 该 工程 成 功 投入 运行 ,通过 国务 院 三 峡 建 委 
的 项 目 验 收 。 公 司 与 南方 电网 超 高 压 输 变 电 公 司 顺利 签订 
T 500kV 贵 广 二 回 直流 工程 的 成 套 控制 保护 设备 的 供 货 合 
同 ,合同 金额 2.3 亿 元 。 在 三 峡 右 岸 电站 10 台 ( 套 )720MW 
特大 发 变 组 保护 设备 的 招标 中 ,公司 研发 的 WFB 一 800 发 
变 组 保护 系统 全 部 中 标 ,成 为 提供 全 套 发 变 组 继 电 保护 产 
品 及 其 附属 设备 的 惟一 供应 厂家 。 配 网 自动 化 系统 成 功 中 
标 北京 城 网 改造 工程 ,一举 拿 下 了 先期 发 标的 天 安 门 . 中 南 
海 配 网 改造 和 昌平 配 网 改造 两 个 示范 性 工程 。 

公司 完成 了 800A 系列 保护 装置 的 研发 并 通过 了 中 试 
验证 ,完成 了 500kV 跨 平台 监控 系统 的 开发 并 通过 用 户 的 
Wir, WXH—801/750 系列 微机 线路 保护 .WGL 一 800 故障 
录 波 分 析 装 置 等 26 种 高 新 技术 产品 通过 国家 或 省 级 型 式 
试验 和 产品 鉴定 。 

阿 继电器 :大 股东 占用 公司 资金 

2005 年 公司 组 建 了 10 个 各 具 特 色 的 专业 分 公司 ,为 总 
公司 的 未 来 发 展 葛 定 了 较 好 的 基础 。 但 受到 分 公司 整合 、 
市 场 定位 ,加 强 用 户 资信 评估 、 降 低 风险 等 因素 的 影响 , 公 
司 当年 的 主 营 业务 收入 下 滑 较 大 。 同 时 ,由 于 大 股东 占用 
公司 资金 计 提 坏 帐 准备 ,公司 出 现 了 较 大 的 亏损 ,2005 年 公 
司 亏损 9 264 万 元 。 

公司 面向 电力 系统 的 市 场 需求 ,发 挥 瑞 雷 公司 、 中 力 电 
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力 和 电站 所 三 大 研发 平台 的 自主 研发 创新 能 力 ,加 快 主导 
产品 的 开发 速度 。WFB 一 1C 微机 发 电机 变压器 组 成 套 保 
护 装置 通过 了 中 国电 力 科学 研究 院 的 型 式 试验 、 动 模 试验 
和 电磁 兼容 试验 ,正在 进行 试 运行 的 前 期 准备 工作 ; 
WMH 一 500 超 高 压 数 字 式 母线 差 动 保护 装置 ,完成 了 原理 
图 设计 和 样机 试制 ,正在 国家 级 试验 检测 中 心 进行 型 式 试 
验 。220kV 等 级 ARL—800 微机 式 线路 保护 装置 已 经 实现 
定货 。 以 上 产品 有 望 填 补 公司 主 保护 产品 的 空白 。 

公司 逐步 掌握 高 端 电源 产品 的 核心 技术 ,与 高 校 合 作 
开发 的 高 频 电源 模块 正在 准备 申报 国家 专利 ,OEM 合作 首 
次 在 全 国 实现 发 变 组 保护 在 抽水 蓄 能 电站 的 应 用 ,为 开辟 
抽水 莱 能 电站 市 场 打 下 了 坚实 的 基础 。KYN44A 一 12(]. 
R) 铠 装 移 开 式 交 流 金属 封闭 开关 设备 通过 了 机 械 工业 高 
压 电 器 产品 质量 检测 中 心 的 型 式 试 验 , 提 高 了 高 压 开 关 设 
备 的 配套 能 力 。 | 

公司 应 加 快 主导 产品 的 研发 速度 ,但 是 研发 能 力 能 否 
迅速 激活 ,科研 开发 的 被 动 局 面 能 否 逐 步 得 到 扭转 还 有 待 
观察 。 

华 立 科技 :新 产品 带 来 净利 润 增长 

2005 年 ,公司 自主 开发 的 新 技术 .新 产品 在 短 时 间 内 形 
成 了 规模 生产 能 力 并 得 以 迅速 投放 市 场 , 不 仅 有 效 地 满足 
了 市 场 需求 , 令 市 场 重 新 认识 了 公司 的 技术 .产品 .服务 和 
综合 竞争 实力 ,同时 还 改变 了 过 去 公司 自主 知识 产权 产品 
不 多 、 主 营业 务 盘 利 能 力 不 强 的 状况 ,形成 了 公司 新 的 利润 
增长 点 。 

2005 年 ,公司 自主 知识 产权 产品 在 主 营 业务 中 的 比例 
得 到 了 有 效 提升 , 主 营业 务 的 熏 利 能 力 增 强 ,改变 了 以 往年 
度 销售 规模 扩大 但 利润 指标 却 不 能 保持 比 上 年 增长 的 状 
况 ,公司 实现 了 净利 润 与 销售 规模 的 同步 增长 ,在 实现 主 营 
业务 收入 33 811 万 元 、 比 上 年 增长 16.86% 的 情况 下 ,实现 
净利 润 1 267 万 元 , 比 上 年 增长 了 21.34% 。 

2005 年 ,公司 在 广东 电力 集团 举行 的 大 用 户 负 荷 管理 
系统 工程 主 站 系统 及 终端 项 目 招标 中 先后 中 标 4 个 地 区 的 
负荷 控制 主 站 和 7 个 地 区 的 负荷 控制 终端 ;公司 中 标 山西 
省 局 关口 计量 系统 ,按照 国家 电网 的 倡导 率先 在 山西 省 局 
投入 运行 ,取得 了 历史 性 突破 ;公司 自主 开发 的 胜利 油田 配 
电网 生产 管理 信息 系统 在 胜利 油田 管理 局 全 局 得 到 了 应 用 
和 推广 ,标志 着 公司 在 配 网 自动 化 系统 应 用 领域 进入 了 先 
进行 列 ; 以 广东 秘 庆 项 目 为 代表 的 几 个 地 调 主 站 的 中 标 , 标 
志 公 司 已 成 为 在 广东 乃至 全 国电 力 系 统 自动 化 领域 的 骨干 
供应 商 。 

银河 科技 :净利 润 大 幅 下 降 

由 于 公司 在 应 收 账 款 、 其 他 应 收 款 等 方面 存在 较 大 金 
额 的 或 有 损失 ,依据 会 计 核算 的 谨慎 性 原则 ,通过 账 龄 重 分 
类 和 个 别 认定 等 方法 补充 计 提 了 应 收 款项 的 坏账 准备 , 管 
理 费用 有 较 大 程度 增长 。 
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2005 年 ,公司 完成 主 营 业务 收入 102 253 万 元 , 比 上 年 
下 降 13.51% ;实现 主 营 业务 利润 29 166 万 元 , 比 上 年 下 降 
8.16% ;实现 净利 润 702 万 元 , 比 上 年 下 降 92.85% 。 

为 进一步 提高 公司 产品 市 场 竞争 力 和 扩大 生产 经 营 规 
模 ,提升 公司 技术 创新 和 新 产品 开发 能 力 ,公司 利用 自 有 资 
金 陆续 局 动 一 批 生 产 技术 领先 ,科技 含金量 高 .市场 前 景 广 
阔 、 经 济 效益 显著 的 新 产品 项 目 。VYG 固 封 式 真空 断路 器 
系列 产品 .330kV 级 日 而 有 和 载 调 压 电力 变压器 项 目 和 220kV 
级 组 合 变 压 器 陆续 开发 成 功 ,有 利于 促进 企业 经 济 效 益 的 
增长 ;SF。 环 网 柜 产 品 2006 年 7 月 正式 投产 ,年底 将 面向 全 
球 销售 世界 最 先进 的 环 网 柜 和 固体 绝缘 中 压 开关 柜 ;与 清 
华 大 学 合作 的 输 配 电 混 成 控制 系统 项 目 已 完成 初步 设计 工 
作 及 工业 样机 的 试制 及 试验 , 目前 样机 已 在 非 电 力 系统 挂 
网 运行 。 , 

公司 2006 年 在 做 精 做 强 输 变 电 及 控制 设备 的 同时 ,将 
电子 元 器 件 以 及 效益 较 高 的 军工 产品 、 高 精度 产品 作为 未 
来 产品 发 展 重点 ,全面 提高 企业 经 济 运行 的 效益 。 重 点 开 
发 .推广 YH 一 9500 电力 企业 信息 一 体 化 集成 平台 ,进一步 
加 快 输 配 电网 混成 控制 系统 .220kV 高 压 变电站 自动 化 系 
统 SF, 环 网 柜 的 研制 步伐 ,争取 开发 出 500k V. 特大 型 、 超 高 
压 变压器 产品 ,提升 行业 地 位 。 电 子 元 器 件 方 面 要 抓 住 3G 
的 机 遇 , 根 据 市 场 需求 积极 推出 新 产品 。 

泰 豪 科技 :智能 建筑 电气 潜力 巨大 

公司 全 年 实现 主 营业 务 收 入 82 411 万 元 ,增幅 9.07% ; 
主 营 业务 利润 16 749 万 元 , 比 上 年 增长 14. 13% ;净利 润 
5 0177125, 比 上 年 下 降 11. 4190 , 主要 是 企业 所 得 税 增加 
570 万 元 所 致 。 

公司 确立 了 智能 建筑 电气 集成 技术 发 展 . 电 机 产业 专 
业 国 际 化 发 展 . 盏 工 产业 相关 规模 化 发 展 的 产业 规划 。 公 
司 是 国内 为 数 不 多 具备 生产 智能 建筑 电气 设备 全 系列 产品 
的 企业 ,以 强 弱 电 一 体 化 的 管 能 建筑 电气 集成 优化 设计 技 
术 在 行业 内 处 于 领先 优势 。 公 司 拥有 建筑 智能 化 系统 集成 
设计 专项 甲 级 、 建 筑 智能 化 工程 专业 承包 查 级 等 多 项 国内 
顶级 资质 ,具有 从 事 大 型 建筑 智能 化 工程 的 丰富 经 验 和 技 
术 实 力 ,已 先后 承接 了 海南 博鳌 亚洲 论坛 .中 国 气 象 科技 大 
厦 、 中 国有 色 金 属 大 厦 、 深 圳 清华 信息 港 等 项 目 。 公 司 于 
2005 年 被 全 国 智 能 建筑 专业 委员 会 评 为 中 国 建筑 智能 化 工 
程 前 五 强 。 

智能 建筑 产业 属 多 行业 结合 的 新 兴 产 业 , 市 场 潜力 巨 
大 。 公 司 作 为 国内 专业 从 事 智 能 建筑 电气 产品 和 系统 集成 
制造 商 , 随 着 国家 对 建筑 节能 的 重视 ,凭借 先进 的 技术 和 产 
品 在 国内 市 场 中 占有 较 大 优势 。 公 司 近 几 年 主 营业 务 收入 
和 净 资 产 收益 率 均 保持 稳定 增长 ,具有 较 强 的 赢利 能 力 和 
良好 的 发 展 潜力 。 

[拟稿 人 :中 信 建 投 证 券 研 究 所 有 矶 亦 峰 ]】 








自主 创新 引领 东方 电气 跨越 发 展 


随 着 计划 经 济 向 市 场 经 济 转变 , 深 藏 于 巴蜀 这 片 沃土 
中 的 “三 线 企业 "一 一 中 国 东方 电气 集团 公司 ,以 发 展 国家 
电力 事业 为 已 任 , 坚 持 走 有 东方 特色 的 自主 创新 之 路 。 在 
生存 和 发 展 环境 “不 占 天 时 地 利 ” 的 道 境 中 ,坚持 走 科技 创 
新 自主 创新 和 技术 强 企 之 路 ,努力 掌握 竞争 的 主动 权 , 田 
敢 冲 向 国际 国内 两 个 市 场 与 强大 对 于 "短兵相接 ” ,在 较 短 
时 期 内 ,形成 了 具有 东方 电气 特色 的 企业 科技 创新 模式 ,成 
功 地 步 人 了 持续 健康 发 展 的 快车 道 。 

一 、 潮 头 捕 浪 , 澎 汶 着 自立 自强 的 激情 

自立 自强 不 懈 追 求 ,敢于 同 强手 比拼 的 血性 和 志气 ,是 
东方 电气 坚持 自主 创新 最 明显 的 精神 特征 。 

改革 开放 初期 ,地 处 西部 的 东方 电气 与 沿海 ,中 心 城市 
的 同行 企业 相 比 ,在 地 利 条 件 和 人 才 吸 纳 方 面 处 于 明显 劣 
势 。 但 东方 人 有 一 股 从 来 不 服输 的 志气 ,用 加 信和 努力 的 精 
神 , 自 主 研制 了 300MW 火电 机 组 和 系列 大 型 水 电机 组 ,成 
为 东方 电气 坚持 自主 创新 的 一 个 典范 。 

20 世纪 80 年 代 初 , 仍 处 于 计划 经 济 时 期 。 按 照 当 时 国 
家 有 关 部 门 安排 ,东方 电气 定点 生产 200MW 机 组 ,不 子安 
排 生 产 更 大 型 机 组 。 计 划 经 济 ,企业 不 愁 市 场 , 但 没有 新 产 
品 ,对 于 企业 意味 着 什么 呢 ? 在 三 线 这 块 土地 上 项 强 而 艰 
难 地 成 长 着 的 年 轻 企 业 一 一 东方 电气 ,在 创业 和 发 展 中 ,有 
着 太 多 的 磨难 ,他 们 清醒 地 感悟 到 了 未 来 生存 发 展 中 的 “和 危 
机 ”, 于 是 ,上 下 一 心 ,以 坚定 明确 的 信和 念 ,自强 自立 的 勇气 ， 
艰苦 奋斗 的 精神 , 自 筹 数 千 万 资金 ,历时 8 年 ,终于 研制 出 
具有 自主 知识 产权 的 300MW 火电 机 组 ,并 自豪 地 取 名 为 
“争气 机组。 目前 ,东方 型 300MW 的 产品 已 经 在 市 场 上 得 
到 了 广泛 认可 ,已 有 100 多 台 投 入 商业 运行 。 东 方 型 
300MW 机 组 通过 不 断 技术 改进 ,特别 是 核心 技术 的 不 断 进 
步 ,产品 性 能 接近 或 达到 了 世界 先进 水 平 , 部 分 产品 获得 了 
国家 质量 金奖 和 “ 九 五 ”国家 重大 科技 成 果 奖 。 在 中 国 出 口 
的 18 台 300MW 机 组 中 ,东方 型 300MW 机 组 占 了 13 f. 
老 一 代 东 方 人 自力 更 生 \ 艰 苦 奋 斗 , 自 主创 新 的 精神 一 直 激 
励 着 东方 一 代 又 一 代 后 来 人 ,在 自主 创新 的 道路 上 不 断 区 
登 。 

根据 市 场 需求 ,东方 人 又 先后 开发 出 了 空冷 300MW 机 
组 和 供 热 300MW 机 组 ,受到 了 用 户 的 欢迎 和 市 场 的 认可 。 





其 中 ,自主 开发 .出 口 伊朗 的 4 台 325MW 空冷 机 组 ,是 我 国 
迄今 为 止 最 大 的 发 电 设备 出 口 项 目 ,创造 了 中 国电 站 设备 
出 口 “ 总 容量 最 大 .单机 容量 最 大 、 现 汇合 同 金额 最 高 、 技 术 
最 先进 ”等 四 个 之 最 。 在 水 电 方面 ,东方 电气 先后 自主 成 功 
研制 了 当时 国内 单机 容量 最 大 的 龙 羊 峡 320MW 大 型 混流 
式 水 电机 组 和 葛洲坝 170MW 巨型 轴 流 转 浆 式 水 电机 组 。 
龙 羊 峡 320MW 混流 式 机 组 荣获 国家 优质 产品 金奖 ,葛洲坝 
170MW 巨型 轴 流 转 浆 式 水 电机 组 被 国家 授予 “科技 进步 特 
等 奖 ” ,是 我 国 仅 有 的 几 项 获得 国家 科技 进步 特等 奖 的 重大 
科技 成 就 之 一 。 葛 洲 坝 170MW 轴 流 转 浆 式 机 组 至 今 仍 是 
世界 上 转 轮 直径 最 大 的 水 电机 组 。 

20 世纪 90 年 代 , 东 方 电 气 又 自主 研制 成 功 李 家 峡 
400MW 燕 发 冷却 水 电机 组 ,采用 的 蒸发 冷却 技术 是 拥有 完 
全 自主 知识 产权 的 技术 , 居 国 际 领先 水 平 ,获得 国家 科技 进 
步 二 等 奖 。 

二 .站 在 巨人 肩膀 上 求 发 展 

东方 电气 面 对 国 外 先进 的 发 电 技术 ,以 包容 碌 收 的 胸 
8k ,积极 引进 西方 技术 创新 成 果 , 快 速 提高 了 自己 的 技术 水 
T ,缩短 了 与 先进 国家 的 差距 ,600MW 火电 机 组 和 700MW 
巨型 水 电机 组 的 引进 、 消 化 再 创新 是 东方 电气 自主 创新 的 
又 一 个 亮点 。 

20 世纪 90 年 代 以 来 ,东方 电气 与 日 立 公 司 采 取 联 合 设 
计 、 联 合 制造 的 方式 ,合作 生产 了 2 台 亚 临界 600MW 汽 轮 
机 和 汽 轮 发 电机 ,国产 化 率 超过 8090 。 通 过 与 英国 三 井 巴 
布 科 克 公司 进行 技术 合作 ,开发 了 600MW 亚 临 界 目 然 循 环 
前 后 墙 对 冲 燃 烧 中 间 再 热 锅炉 。 在 此 基础 上 ,为 了 提高 
600MW 机 组 的 技术 水 平 ,适应 国家 电力 建设 对 节能 降 耗 的 
要 求 ,又 再 次 与 日 立 公司 人 合作, 引进 关 键 技 术 , 开 发 出 超 临 
界 600MW 机 组 。 目 前 , 首 台 超 临 界 600MW 汽轮机 和 发 电 
机 已 在 华润 常熟 电厂 投 运 ,国产 首 套 600MW 超 临 界 机 组 锅 
炉 已 在 华能 沁 北 电厂 投 运 。 

1997 年 以 来 ,东方 电气 通过 引进 技术 合作 研制 三 峡 左 
岸 700MW 级 水 轮 发 电机 组 ,掌握 了 址 界 上 混流 式 水 电机 组 
研制 的 关键 核心 技术 ,具备 了 立足 国内 研制 700MW 级 水 电 
机 组 的 能 力 和 条 件 。 三 峡 机 组 中 引进 技术 再 创新 是 东方 人 
的 骄傲 ,也 是 中 国人 的 骄 做 。2000 年 左右 ,进口 水 轮机 组 部 
分 出 现 了 卡门 窝 现 象 , 这 是 世界 性 的 难题 。 专 家 认为 ,如 果 
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三 峡 机 组 再 出 现 这 种 现象 ,将 对 三 峡 大 坝 工程 构成 隐患 。 
当时 很 多 专家 建议 三 峡 右 岸 工程 推迟 招标 , 待 三 峡 左岸 机 
组 运行 达到 满 负 荷 后 再 验证 它 ,等 到 这 个 问题 解决 之 后 再 
进行 。 在 这 种 情况 下 ,三 峡 公 司 非常 着 急 ,因为 这 预示 着 三 
峡 右 岸 工程 将 推迟 几 年 ,怎么 办 ? 2001 年 ,东方 电气 以 石 清 
华为 代表 的 一 批 年 轻 工 程 技 术 人 员 和 苦战 攻 关 ,解决 了 水 轮 
机 特殊 压力 脉动 区 问题 。2001 年 4 月 ,经 三 峡 公 司 组织 专 
家 论证 ,东方 型 转 轮 确实 比 西方 的 更 优化 。 三 峡 右 岸 转 轮 
的 研制 成 功 ,保证 了 三 峡 右 岸 工程 的 如 期 进行 ,实现 了 社会 
效益 的 最 大 化 。2006 年 1 月 9 日 ,在 全 国 科技 大 会 上 , 漫 家 
宝 总 理 对 东方 电气 在 三 峡 转 轮 上 的 自主 创新 给 予 了 高 度 先 

正 是 通过 二 次 开发 创新 ,东方 电气 成 功 开发 出 了 适用 
于 三 峡 右 岸 电 站 、 综 合 性 能 优 于 三 峡 左岸 引进 的 国外 转 轮 
模型 ,最 终 赢 得 了 自行 设计 、 制 造 三 峡 右 岸 4 台 700MW 水 
电机 组 这 一 具有 历史 意义 的 合同 。 并 通过 攻关 ,实现 了 三 
峡 机 组 定子 、 转 子 绝缘 材料 的 国产 化 ,为 国内 一 大 批 即 将 开 
工 的 巨型 机 组 的 国产 化 商定 了 坚实 的 技术 基础 。 之 后 ,在 
国电 瀑布 沟 、 金 安 桥 等 电站 600MW 机 组 的 招标 中 ,又 赢得 
了 一 大 批 订 单 。 三 峡 机 组 的 技术 引进 ,使 中 国 水 力 发 电 技 
术 和 世界 先进 水 平 的 差距 缩短 了 30 年 ;经 过 5 年 潜心 的 消 
化 吸收 和 再 创新 工作 ,东方 电气 在 巨型 水 电机 组 研制 方面 
完全 具备 了 国际 竞争 能 力 。 国 内 外 专家 们 都 一 致 认为 :三 
峡 机 组 引进 技术 的 再 创新 是 中 国 重 大 装备 行业 引进 技术 最 
成 功 的 典范 。 

三 ,培育 和 提升 核心 竞争 力 ,获得 发 展 主 动 权 

1. 为 适应 国家 能 源 结构 调整 ,加 快 核电 1 000MW 机 组 
的 国产 化 进程 


1995 年 ,根据 国家 核电 发 展 战略 ,东方 电气 作为 法 国法 


马 通 和 阿尔 斯 通 公 司 的 重要 分 包 商 ,为 中 广 核 岭 澳 电站 一 
期 制造 了 2 套 1 000MW 等 级 核电 机 组 ,先后 完成 了 一 大 批 
技术 攻关 和 国产 化 项 目 ,荣获 “ 九 五 ”国家 重点 科技 攻关 奖 。 
2005 年 ,为 进一步 满足 国家 核电 技术 发 展 要 求 ,东方 电气 与 
法 马 通 和 阿尔 斯 通 公司 合作 ,得 到 了 岭 澳 二 期 半 转 速 1 000 
MW 等 级 核电 项 目 。 该 机 组 是 我 国 目前 功率 最 大 、 技 术 要 
求 最 高 的 核电 机 组 。 采 用 以 东方 电气 为 主 包 方 ,国外 (法 国 
法 马 通 、 阿 尔 斯 通 为 分 包 商 ) 分 包 并 提供 性 能 保证 的 新 模 
式 ,将 在 保证 性 能 的 基础 上 极 大 地 提高 岭 澳 二 期 设备 的 国 
产 化 程度 。 
2. 瞄准 世界 一 流 技 术 ,积极 推 进 重型 燃 机 国产 化 制造 


以 技术 立身 


重型 燃气 轮机 是 国家 重要 的 电力 装备 ,代表 着 一 个 国 
家 工业 技术 水 平 。 进 和 21 世纪 后 , 随 着 我 国 西 气 东 输 工程 
的 开展 , 燃气 轮机 的 发 展 成 为 国家 “十 五 ”重大 装备 本 土 化 
重点 实施 项 目 之 一 。 作 为 关系 国家 安全 和 国民 经 济 命脉 的 
中 央企 业 ,东方 电气 按照 国家 “以 市 场 换 技 术 "的 战略 ,在 国 
家 发 改 委 和 业主 的 大 力 支持 下 ,积极 开展 了 重型 燃 机 及 联 
合 循环 机 组 的 技术 引进 和 国产 化 基地 建设 工作 。 经 过 长 达 
两 年 多 的 努力 ,完成 了 德阳 重型 燃 机 制造 基地 建设 ,同时 与 
三 萎 重 工 合作 ,成 功 制造 了 国产 化 率 高 达 46. 5% 的 重型 燃 
气 轮机 组 。 

3. 坚持 可 持续 发 展 战略 ,加 快 推进 风力 发 电 等 可 再 生 
能 源 发 电 产品 的 研制 

风电 作为 清洁 和 可 再 生 能 源 ,已 为 世界 发 达 国家 重视 。 
中 国 也 在 《可 再 全 能 源 法 》 中 明确 提出 了 风电 发 展 的 规划 和 
目标 。 为 此 ,东方 电气 与 德国 Repower 公司 签订 了 1. 5MW 
风力 发 电机 组 成 套 技 术 的 引进 合同 。 目 前 ,年 产 150 ~ 200 
台风 电机 组 的 总 装 和 加 工矿 房 已 经 答 立 在 中 国 德阳 重 装 基 
地 。2006 年 ,集团 生产 制造 的 首 批 7 台 1. 5MW 风力 发 电机 
组 已 在 山东 荣 城 并 网 发 电 。 

4. 落实 科学 发 展 观 的 要 求 ,积极 推进 电站 环保 设备 的 
JUR 

2003 年 ,东方 电气 引进 了 德国 鲁 奇 . 毕 肖 夫 公 司 烟 气 
脱硫 、 脱 硝 技术 ,具备 了 世界 一 流 、 国 内 领先 的 电站 环保 设 
备 设计 制造 能 力 。2004 年 又 与 德国 KWH 公司 达成 协议 ， 
合资 生产 环保 设备 的 配套 产品 一 一 环保 催化 剂 ,并 逐步 形 
成 生产 能 力 。 环 保 设备 产品 也 将 成 为 东方 电气 新 的 经 济 增 
长 点 。 

东方 电气 有 多 个 生产 制造 企业 ,每 个 企业 的 产品 不 同 ， 
条 件 也 不 尽 一 样 ,但 共同 面 对 的 现实 是 :市 场 在 变 .需求 在 
变 。 多 样 化 的 市 场 需求 要 求 每 个 企业 找到 符合 自身 实际 的 
自主 创新 路 径 。 在 东方 电气 ,每 个 所 属 企业 都 有 自己 的 “看 
家 本 领 ", 可 谓 八仙 过 海 ,各 显 神通 。 

走 进 现代 大 工业 壮观 的 车 间 、 厂 房 ,进入 视野 的 是 具有 
国际 一 流水 平 的 装备 和 正在 加 工 的 产品 ,其 中 有 很 多 是 具 
有 极 高 技术 含量 的 机 器 及 设备 。 这 些 设备 和 产品 ,就 像 五 
月 巴蜀 大 地 绽放 的 鲜花 ,绚丽 多 彩 。 东 方 电气 自主 创新 的 
成 果 , 已 不 仅仅 是 “浪花 条 条 ” ,而 是 以 万 涓 成 河 、 百 川 归 海 
之 势 迅 猛 发 展 ett 

[供稿 单位 :中 国 东方 电气 集团 公司 】 





徘 创 新 发 展 


一 一 杭 汽 轮 集团 成 功 演绎 引进 消化 再 创新 ”路 径 


杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 ( 以 下 简称 : 杭 汽 轮 集团 ) 
的 前 身 为 杭州 汽轮机 厂 , 成 立 于 1958 年 。20 世纪 80 年 代 
初 引进 德国 西门 子 公司 工业 汽轮机 设计 制造 技术 ,成 为 国 
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内 最 大 的 工业 汽轮机 人 研发、 制造 基地 。 目 前 ,工业 汽轮机 年 
产量 全 球 第 一 。 
工业 汽轮机 属于 技术 密集 型 产品 ,技术 的 先进 性 、 可 靠 


性 .适用 性 就 是 产品 的 核心 竞争 力 。 作 为 一 个 以 引进 技术 
为 基础 的 工业 汽轮机 制造 三 家 PLI USOS BETIS E BEUZ UR AT: 
国外 大 公司 是 不 可 能 将 最 先进 的 技术 毫 无 保留 地 提供 给 我 
们 的 ,为 了 中 国 工 业 汽轮机 制造 业 的 崛起 ,只 有 坚定 不 移 地 


走出 一 条 “引进 消化 再 创新 ” 的 道路 ,才能 在 强手 林立 的 国 


际 工业 汽轮机 制造 领域 里 占有 一 席 之 地 。 

一 、 自 主创 新 的 历程 

20 多 年 来 , 杭 汽 轮 集团 正 是 在 “以 技术 立 喘 , 靠 创新 发 
展 ” 的 理念 指引 下 ,使 企业 的 创新 模式 不 断 趋 于 完善 ,核心 
竞争 能 力 不 断 提高 ,经 济 实力 不 断 增 强 。 

1. 产品 研发 的 创新 模式 

杭 汽 轮 集团 产品 研发 经 历 了 引进 技术 一 合作 生产 一 引 
进 智力 一 自主 创新 的 演变 。 

“引进 技术 ” 重 在 消化 吸收 。 杭 汽 轮 集 团 从 德国 西门 子 
公司 引进 的 工业 汽轮机 设计 制造 技术 ,采用 的 是 “积木 块 ” 
设计 原理 和 “归并 预制 ”生产 方式 ,这 与 杭 汽 轮 集团 过 去 的 

人 台 设 计 、 小 批量 生产 的 传统 方式 完全 不 同 。 引 进 技术 之 
初 ,企业 只 能 老 老实 实地 消化 吸收 ,根本 还 谈 不 上 自主 创 
新 。 从 1980 年 3 月 研制 出 第 一 台 运 用 引进 技术 生产 的 “ 考 
核 产 品 ”, 到 1990 年 底 形成 年 产 10 台 /8.4 万 kW 的 生产 能 
力 , 杭 汽 轮 集团 花 了 整整 10 年 时 间 。 而 到 2005 年 产量 达 
到 352 台 /328.94 万 kW, 这 个 产量 已 是 世界 第 一 了 ! WR 
没有 在 引进 技术 基础 上 的 再 创新 ,要 达到 这 个 年 产量 是 根 
本 不 可 思议 的 。 

“合作 生产 ” 重 在 经 验 积累 。 杭 汽 轮 集 团 曾 与 西门 子 公 
司 先 后 签订 了 两 份 为 期 10 年 的 长 期 技术 合作 协议 。 在 此 
期 间 , 杭 汽 轮 集团 还 博采众长 ,主动 与 美国 通用 电气 、 日 本 
三 尧 重 工 等 全 球 顶 尖 的 工业 汽轮机 制造 商 开 展 合 作 生产 ， 
通过 与 国外 大 公司 的 联合 投标 、 联 合 设计 、 分 工 制造 、 联 合 
总 装 、 联 合 服务 , 开 阁 了 科技 人 员 的 视野 ,培育 了 自己 的 研 
发 队伍 ,锻炼 了 技术 工人 ,为 企业 自主 创新 积累 了 更 多 的 经 
验 。 

“引进 智力 ” 重 在 从 形似 走向 神似 。 引 进 技术 只 能 使 杭 
汽 轮 集团 产品 与 国外 同类 产品 做 到 “形似 ” ,还 远 远 达 不 到 
“神似 ”。 杭 汽 轮 集团 发 现 , 有 许多 技术 问题 往往 与 企业 的 
管理 文化 ,管理 理念 .管理 方式 管理 流程 紧密 相连 ,而 这 些 
有 形 无 形 的 “ 软 科学 ” ,在 引进 技术 里 是 不 可 能 获得 的 。 于 
是 杭 汽 轮 集 团 想到 了 "引进 智力 ”。 先 后 聘请 了 刚刚 退休 的 
德国 西门 子 公司 WESLL 广 原 技术 厂 长 维 克 尔 和 原生 产 厂 
长 吕 希 曼 两 位 老 先 生 担 任 集 困 技术 顾问 ,除了 随时 解答 杭 
汽 轮 集团 提出 的 技术 难题 外 ,还 每 年 来 公司 现场 咨询 30 个 
工作 日 。 

引进 智力 最 大 的 好 处 在 于 :使 杭 汽 轮 集 团 懂 得 并 掌握 
了 与 先进 技术 相 链接 的 先进 的 管理 理念 .先进 的 思维 方式 
和 先进 的 创新 意识 。 这 为 杭 汽 轮 集团 开展 自主 创新 活动 注 
人 了 活 的 灵魂 ,并 为 建立 自主 创新 体系 打下 了 坚实 的 基础 。 

“自主 创新 ” 重 在 与 国际 强手 竞争 。 杭 汽 轮 集 团 并 不 忌 
讳 “ 学 生 抢夺 老师 饭碗 ”的 说 词 。 其 奋斗 和 目标 就 在 于 打破 西 
方 国家 在 工业 汽轮机 领域 的 技术 垄断 ,让 中国 制 造 " 当 之 


无 愧 地 跻身 于 国际 透 平 机 械 制 造 业 的 先进 行列 ! 

在 完全 掌握 开业 驱动 汽轮机 设计 制造 的 核心 技术 之 
后 , 杭 汽 轮 集团 胸有成竹 地 大 举 开展 产品 的 自主 创新 。 主 
要 有 以 下 几 种 模式 : | 

(1) 以 市 场 需求 为 导向 的 产品 研发 。 市 场 的 需求 始终 
是 企业 产品 研发 的 目标 , 杭 汽 轮 集 团 产品 研发 突出 了 前 瞻 
性 。 如 20 世纪 80 年 代 后 期 ,针对 国内 火电 建设 向 大 容量 
发 展 的 趋势 , 杭 汽 轮 集团 开发 出 了 30 万 kW 锅炉 给 水 泵 驱 
动用 汽轮机 ;90 年 代 末 又 开发 出 60 万 kW 锅炉 给 水 泵 驱动 
用 汽轮机 ,这 两 大 产品 已 成 为 公司 的 拳头 产品 ,为 企业 带 来 
极 好 的 经 济 效益 。 最 近 , 集 团 又 成 功 地 开发 出 100 万 kW 锅 
炉 给 水 泵 驱动 用 汽轮机 ,以 迎接 下 一 轮 火 电 建 设 的 主力 机 
型 。 又 如 , 乙 般 三 机 (裂解 气压 缩 机 、 丙 肾 机 、 乙 烯 机 ) 驱动 
用 汽轮机 是 工业 汽轮机 中 难度 最 大 的 高 端 产品 ,进入 该 领 
域 一 直 是 杭 汽 轮 集团 的 梦想 ,2001 年 该 集团 终于 成 功 地 为 
大 庆 石 化 提供 了 年 产 48 万 tt 乙烯 三 机 驱动 用 汽轮机 ,目前 
又 在 着 手 开 发 年 产 100 F t 乙烯 三 机 驱动 用 汽轮机 。 

二 十 多 年 来 , 杭 汽 轮 集团 已 经 成 功 开 发 数 十 种 新 产品 ， 
不 仅 进 入 石化 ,电力 冶金 三 大 重 化 工业 领域 ,还 进入 建材 、 
制药 、 环 保 等 能 源 综 合 利用 领域 。 

(2) 以 用 户 建议 为 导向 的 技术 改进 。 用 户 的 建议 永远 
是 企业 技术 改进 的 方向 。 杭 汽 毗 集团 目前 生产 的 驱动 用 汽 
轮机 已 经 不 完全 是 引进 技术 的 原版 本 了 ,而 是 融入 了 许多 
自主 创新 \ 搜 有 上 自主 知识 产权 的 新 版 本 了 。 杭 汽 轮 集 团 对 
引进 技术 做 出 的 所 有 改进 都 是 根据 用 户 建议 不 断 完善 的 。 
例如 ,用 户 反 映 , 机 组 在 高 速 运行 中 ,如 果 操 作 稍 有 不 当 就 
容易 引起 振动 超标 ,甚至 断 轴 。 杭 汽 轮 集 团 就 根据 用 户 的 
建议 ,在 反复 试验 的 基础 上 采用 了 挠 性 联 轴 朔 置 ,彻底 解决 
了 引进 技术 原版 本 中 的 一 大 缺陷 。 

(3) 以 降低 成 本 为 导向 的 技术 革新 。 降 本 增 效 始终 是 
企业 技术 革新 的 出 发 点 。 在 引进 技术 原版 本 中 ,汽轮机 前 
饶 和 和 排 拓 都 必须 用 和 铸件 ,而 钴 件 不 仅 制 造成 本 高 ,生产 周期 
也 长 。 杭 汽 轮 集团 经 过 反复 计算 和 论证 ,认为 排 氏 的 温度 
和 压力 都 要 低 于 前 缸 ,完全 可 以 采用 板 焊 技 术 。 铸 改 焊 后 ， 
不 仅 降低 了 制造 成 本 ,而 且 还 大 大 缩短 了 制造 周期 ,为 公司 
年 产量 的 大 幅度 提高 创造 了 条 件 。 在 与 国际 强手 竞争 过 程 
中 ,产品 的 价 廉 物 美 始终 是 杭 汽 轮 集团 最 重要 的 优势 。 降 
低 成 本 决 不 能 “偷工减料 ” ,而 是 借鉴 .引用 当代 最 新 技术 发 
展 成 果 , 导 求 更 可 靠 蔡 代 资源 ,提高 产品 的 性 价 比 。 

(4) 以 提高 生产 效率 和 产品 质量 为 导向 的 技术 创新 。 
提高 生产 效率 永远 是 企业 技术 创新 的 归属 。 比 如 , 按 引 进 
技术 原版 本 ,汽轮机 苦 叶 片 须 分 成 三 个 零 部 件 加 工 及 装配 ， 
而 杭 汽 轮 集团 经 过 严密 论证 和 反复 实验 ,研制 出 三 合 一 叶 
片 , 即 将 原来 三 个 零件 合成 一 体 加 工 ,这 样 不 仅 大 大 提高 了 
叶片 加 工 中 的 质量 ,而 且 还 极 大 地 方便 安装 , 仅 此 一 项 , 叶 
片 装配 周期 就 缩短 了 1/3。 严 酷 的 市 场 竞争 告诉 杭 汽 轮 集 
团 ,企业 竞争 的 生态 不 仅 只 是 “大 鱼 吃 小 鱼 " ;更 是 " 快 鱼 吃 
爆 鱼 ”, 谁 的 生产 效率 高 .产量 大 、 质 量 好 、 谁 就 掌控 了 市 场 
的 主动 权 。 
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2. 技术 管理 的 创新 模式 

杭 汽 轮 集 团 技术 管理 经 历 了 设 研 分 离 一 设 研 合 一 一 技 
术 中 心 一 扁平 化 管理 的 演变 。 

在 引进 技术 初期 , 杭 汽 轮 集 团 产 品 设计 与 新 产品 研发 
是 分 设 的 ,到 20 世纪 80 年代, 实现 了 ”“ 设 研 合 一 ” ,成 立 了 
工业 汽轮机 研究 所 。 由 于 工业 汽轮机 绝 大 多 数 是 按 用 户 特 
殊 需 求 设计 的 ,因此 ,许多 合同 产品 的 设计 本 身 就 是 新 产品 
的 研发 过 程 。“ 设 研 合 一 ”后 使 新 产品 的 开发 更 加 贴近 市 
场 ,新 产品 研发 的 效率 大 大 增强 。 

20 世纪 90 年代, 公司 又 建立 了 国家 级 技术 中 心 ,下 设 
博士 后 工作 站 、 专 家 委员 会 .CAD/CAPP/PDM 应 用 开发 中 
心 、 工 业 汽 轮机 研究 所 、 计 算 机 应 用 研究 所 .计量 检测 中 心 、 
发 电 设备 研究 等 十 余 个 研发 机 构 。 技 术 中 心 集中 整合 了 
公司 内 外 所 有 技术 创新 的 有 效 资源 ,使 公司 自主 创新 能 力 
进一步 提高 。 

目前 ,公司 无 论 是 新 产品 的 研发 ,还 是 新 技术 、 新 工艺 
的 推广 应 用 ,基本 实现 了 扁平 化 管理 ,取消 了 所 有 不 必要 的 
中 间 环 节 ,实行 技术 中 心 和 课题 项 目 组 两 级 管理 ,并 且 将 责 
任 落实 到 项 目 组 长 身上 ,从 而 有 效 地 提高 了 技术 创新 的 效 

3. 生产 方式 的 创新 模式 

杭 汽 轮 集 团 生 产 方式 正在 经 历 传统 方式 一 计算 机 应 用 
一 信息 化 管理 一 集成 制造 的 演变 。 

早 在 20 世纪 80 年 代 初 , 杭 汽 轮 集团 就 已 熟练 应 用 计 
算 机 CAD、CAM 技术 了 ,因为 西门 子 引进 技术 本 身 就 是 应 
用 CAD 设计 和 CAM 制造 的 。 

20 世纪 90 年 代 , 公 司 被 列 人 国家 “863 计划 ”推广 应 用 
计算 机 集成 制造 系统 (CIMS 工程 ) 重 点 企业 后 ,投入 了 大 量 
人 力 物 力 , 启 动 了 运用 信息 技术 改造 传统 制造 的 工程 。 

杭 汽 轮 集团 通过 实施 HTC 一 CIMS , 建 起 了 内 部 局 域 网 ; 
通过 完善 HTC 一 CIMS ,对 公司 物资 管理 系统 、 商 务 报价 、 信 
息 管 理 、 备 品 备件 及 价格 管理 、 仓 储 管理 .营销 网 络 管理 、 客 
户 服务 管理 等 进行 一 系列 开发 ,逐步 实现 数据 共享 ;通过 建 


开 计 算 机 辅助 技术 准备 计划 管理 系统 ,把 一 台大 型 机 组 的 . 


技术 准备 时 间 由 原来 的 10 ~ 12 个 月 缩短 到 5 ~6 个 月 ; 通 
过 移植 引进 技术 的 核心 计算 程序 ,解决 了 公司 核心 技术 的 
安全 与 保障 ,同时 也 为 缩短 技术 准备 周期 打下 坚实 基础 ; 通 
过 实施 CAD/PDM 子 项 目 ,成 功 建立 了 电子 技术 资料 档案 
库 , 新 设计 的 图 纸 资料 能 按 规定 流程 高 效 人 库 ; 通 过 自主 开 
发 BOM 应 用 系统 ,加 快 了 设计 进度 ,进一步 缩短 了 定制 产 
品 的 交代 期 。 可 以 说 ,没有 信息 化 建设 成 就 ,就 没有 公司 的 
管理 现代 化 ,就 没有 公司 技术 创新 平台 的 上 档次 。 

4. 激励 机 制 的 创新 模式 

杭 汽 轮 集团 激励 机 制 正 在 经 历 精 神 鼓 励 一 物质 奖励 一 
多 元 激励 的 演变 : 

科学 技术 是 第 一 生产 力 , 人 是 科技 生产 力 中 最 活 唉 的 
因素 。 没 有 人 才 , 自 主创 新 就 无 从 谈 起 。 而 激励 机 制 的 建 
设 和 完善 又 是 人 力 资 源 开 发 中 的 重要 环节 ; 杭 汽 轮 集 团 激 


辅 ,过 渡 到 20 世纪 90 年 代 以 物质 奖励 为 主 , 辅 之 精神 鼓 
励 , 但 激励 效用 的 持续 力 总 成 问题 。 

进入 21 世纪 , 杭 汽 轮 集团 在 不 断 完善 项 目 管理 的 前 提 
下 ,采取 了 多 元 激励 的 方法 。 公 司 对 科研 项 目 实行 分 类 、 分 
级 管理 ,分 重大 项 目 、 科 技 攻关 项 目 、 新 产品 研发 项 目 、 产 学 
研 合作 项 目 “ 双 革 四 新 ”项 目 、 专 利 项 目 等 等 ,不 同 项 目 实 
行 不 同 的 管理 方式 ,实行 不 同 的 激励 方法 。 并 且 建 立 了 课 
题 项 目 制 、 项 目 合 同 制 个 别 项 目 奖励 与 销售 量 挂钩 等 创新 
激励 模式 。 

杭 汽 轮 集 团 还 通过 多 种 途径 培养 科技 人 才 , 如 送出 去 
(培训 、 进 修 )、 引 进来 (引进 博士 后 , 产 学 研 结合 .引进 国外 
专家 ) . 传 帮 带 等 ,使 一 大 批 中 青年 技术 骨干 趋 于 成 熟 , 步 人 
关键 岗位 ,中 青年 学 科 领 头 人 正在 逐渐 成 长 。 公 司 与 高 校 
联 办 的 动力 机 械 磺 士 班 不 断 为 公司 培育 出 自己 的 高 端 人 
才 , 每 年 都 有 科技 人 员 获 得 国家 、 部 委 、 省 市 “科技 进步 成 果 
奖 ”。 

二 、 自 主创 新 的 主要 成 果 

最 近 十 年 ,公司 新 产品 .新 技术 、 新 工艺 等 科技 成 果 明 
显 增 多 。 先 后 成 功 开发 了 乙烯 三 机 驱动 用 汽轮机 ,300MW、 
600MW 电站 半 容 量 锅炉 给 水 泵 汽轮机 ,2 500m 高 炉 风 机 
驱动 用 汽轮机 、4 万 m? 大 型 空 分 双 出 轴 驱 动用 汽轮机 水 
泥 窗 双 压 补 汽 热 能 综合 利用 汽轮机 ,这 些 产品 不 仅 填补 了 
多 项 国内 空白 ,还 为 公司 创造 了 了 极 好 的 经 济 效益 . 特别 是 
乙烯 三 机 驱动 用 汽轮机 的 开发 成 功 ,结束 了 国外 设备 长 期 
统治 国内 大 型 乙烯 重大 装备 领域 的 历史 ,为 振兴 民族 工业 
作出 了 重要 贡献 。 

公司 有 数 十 项 自主 创新 项 目 获 得 了 各 级 政府 科技 成 果 
奖 ,其 中 :52 万 + 尿素 装置 汽轮机 获 国 家 科技 进步 一 等 奖 ; 
20 万 t+ 合成氨 装 置 汽轮机 获 国 家 科技 进步 一 等 奖 ;48 万 t 
乙烯 三 机 装置 汽轮机 获 国家 科技 进步 二 等 奖 ; 工 字 牌 三 系 
列 工业 汽轮机 获 国家 质量 金奖 ;60 万 kW 锅炉 给 水 泵 汽 轮 
机 被 列 人 国家 火炬 项 目 ; 还 有 多 项 技术 创新 成 果 获 得 国家 
专利 。 

这 些 新 产品 开发 .新 技术 及 新 工艺 研究 成 果 , 不 仅 葛 定 
了 公司 领先 国内 的 技术 基础 ,更 为 抢占 市 场 先 机 、 实 现 * 跨 
世纪 、 超 常规 .跳跃 式 发 展 ” 提 供 了 技术 保障 。 

三 .自主 创新 的 主要 经 验 

1. 自主 创新 离 不 开 政 府 的 支持 和 国家 创新 体系 的 保障 

杭 汽 轮 集团 公司 在 自主 创新 历程 中 得 到 了 党 和 政府 的 
高 度 关怀 和 多 方 支持 ,党 和 国家 领导 人 胡锦涛 、 江 泽 民 、 吴 
RE, 温家宝 等 都 先后 来 我 公司 作 过 视察 ,给 予 公 司 经 营 
和 自主 创新 高 度 评 价 。 浙 江 省 政府 和 杭州 市 政府 给 予 公司 
项 目 拨 款 、 贴 息 、 免 税 等 政策 支持 ,也 给 予 公司 “浙江 省 技术 
创新 优秀 企业 ” “浙江 省 、 杭 州 市 工业 企业 信息 化 应 用 示范 
企业 ” “浙江 省 区 外 高 新 技术 企业 ”、“ 浙 江 省 名 牌 产品 ”等 
荣誉 。 

2. 自主 创新 离 不 开 用 户 的 支持 和 参与 

在 自主 创新 过 程 中 , 杭 汽 轮 集团 感受 最 深 的 是 :用 户 始 


励 机 制 从 20 世纪 80 年 代 的 以 精神 鼓励 为 主 、 物 质 奖 励 为 
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终 是 企业 自主 创新 最 重要 的 依托 。 如 大 庆 石 化 .上 海 石 化 


给 杭 汽 轮 集团 提供 “依托 工程 ”, 才 使 杭 汽 轮 集团 闽 人 了 乙 
烯 三 机 这 一 工业 驱 轮 机 的 高 端 领域 ;西柏 坡 电 厂 “ 敢 吃 第 一 
KLUB" , 才 使 杭 汽 轮 集团 在 锅炉 给 水 泵 领域 大 显 身 手 。 可 
以 说 , 杭 汽 轮 集团 创新 成 果 是 与 所 有 支持 国产 化 的 用 户 共 
同 完成 的 。 

3. 自主 创新 的 载体 是 产品 ,产品 研发 须 超前 

作为 一 个 以 工业 汽轮机 为 主导 产品 的 企业 , 杭 汽 轮 集 
团 在 自主 创新 过 程 中 ,体会 最 深 的 就 是 要 有 高 技术 含量 的 
新 产品 ,新 产品 是 企业 的 生命 ,产品 研发 一 定 要 有 前 脆性 。 
如 果 当 初 杭 汽 轮 集团 没有 开发 300MW .600MW 给 水 泵 汽 轮 
机 和 “乙烯 三 机 ?驱动 用 汽轮机 ,给 水 泵 、 乙 烯 装置 这 两 大 市 
场 领域 就 会 失去 ,也 就 不 可 能 有 今天 杭 汽 邯 集 团 的 辉煌 。 

4. 自主 创新 建设 的 根本 在 “以 人 为 本 ” 

近年 来 杭 汽 轮 集 团 在 科技 人 员 中 实行 了 课题 项 目 制 、 
项 目 合同 制 个 别 项 目 奖 励 与 销售 量 挂 钓 等 创新 管理 和 激 
励 模式 ,形成 了 较 好 的 激励 机 制 ,基本 解决 了 中 高 级 人 才 流 
失 问 题 ,逐步 形成 了 人 尽 其 才 的 良好 氛围 。 既 出 科研 成 果 ， 


亦 锻炼 和 培育 了 一 支 勇 于 实践 .善于 创新 的 人 才 队 伍 。 

5. 自主 创新 的 有 效 途 径 是 “ 产 学 研 结合 ” 

在 自主 创新 过 程 中 , 杭 汽 轮 集团 体会 最 深 的 是 产 学 研 
结合 为 企业 带 出 了 效益 .成果 和 人 才 。 作 为 一 个 以 引进 技 
术 为 基础 的 企业 , 杭 汽 轮 集团 非常 珍惜 人才, 懂得 技术 进步 
在 企业 发 展 中 的 作用 。 公 司 从 20 世纪 90 年 代 聘 请 西门 子 
公司 威 塞 尔 厂 技 术 厂 长 威 克 尔 先生 、 生 产 厂 长 虽 希 曼 先生 
为 技术 顾问 ,到 技术 中 心 成 立 后 每 年 选送 技术 骨干 到 大 专 
院 校 进 修 、 出 国 培训 及 进行 国内 外 技术 交流 、 产 学 研 结合 、 
引进 博士 后 等 ,都 是 用 不 同 的 方式 在 探寻 企业 技术 创新 的 
有 效 途径 ,而 技术 中 心 建设 , 产 学 研 结合 取得 了 显著 成 绩 。 

展望 未 来 , 杭 汽 轮 集团 充满 信心 , 杭 汽 轮 集团 的 工业 汽 
轮机 、 中 小 型 火力 、 水 力 发 电 设备 及 工业 齿轮 箱 等 产品 , 作 
为 能 源 综合 利用 、 节 能、 环保、 增 效 型 产品 , 必 将 在 国家 发 展 
循环 经 济 、 建 设 资源 约 节 型 和 环境 友好 型 社会 的 过 程 中 ,发 
挥 支撑 发 展 . 引 领 发 展 的 作用 1! 

[供稿 单位 :杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 】 


月 主创 新 ,打造 中 国 输 变 电 设备 制造 旗舰 
一 一 西安 电力 机 械 制 造 公司 的 创新 发 展 之 路 


西安 电力 机 械 制 造 公司 (简称 西 电 公司 ) 是 我 国 输 变 电 
设备 制造 产业 中 ,国务 院 国资 委 惟 一 监管 的 中 央企 业 , 是 我 
国 研发 与 制造 110 ~1 100kV 交流 输 变 电 设备 、 输 配 电 设备 
和 +50 ~ +800kV 高 压 直 流 输电 换 流 站 设备 企业 中 产品 等 
级 最 高 .产品 品种 最 多 、 工程 成 套 能 力 最 强 的 企业 集团 。 
2005 年 .2006 年 西 电 公 司 薪 居中 国电 气 100 强 之 首 。 

“十 五 "以 来 , 西 电 公司 认真 贯彻 落实 科学 发 展 观 , 抓 住 
市 场 机 遇 ,坚持 以 市 场 为 导向 、 科 技 为 先导 深化 改革 为 动 
力 , 充 分 发 挥 输 变 电 设 备 制 造 产 业 的 集聚 效应 ,通过 实施 
“引进 ,消化 ,提高 ,创新 ,再 创新 ”的 发 展 举措 ,进一步 提升 
了 市 场 的 核心 竞争 力 , 有 力 地 支持 了 国家 电力 工业 事业 和 
能 源 战 略 的 实施 。 

多 年 来 , 西 电 公 司 一 直 保 持 稳 定 、 快 速 发 展 的 动因 在 于 
抓 住 了 创新 这 条 主线 ,使 企业 在 质量 、 效 益 型 的 道路 上 越 走 
越 宽广 。 

一 “引进 " 莫 定 创新 基础 

西 电 公司 是 以 我 国 “ 一 五 ”计划 期 间 156 项 重点 建设 项 
目 中 的 6 项 为 基础 ,逐步 建设 起 来 的 大 型 企业 集团 。 创 立 
初期 生产 的 产品 主要 仿 原 苏联 产品 ,在 我 国 计 划 经 济 时 期 ， 
西 电 公司 在 我 国 第 一 条 330kV 输电 线路 和 第 一 条 + 110kV 
直流 输电 线路 上 便 开 始 了 创新 实践 。 随 着 我 国 改 车 开放 的 
深入 发 展 ,为 确保 高 起 点 、 高 标准 面向 市 场 , 西 电 公司 又 以 
引进 先进 技术 为 起 点 ,开始 了 创新 实践 。 在 不 同时 期 ,先后 
引进 了 阿尔 斯 通 、 三 萎 、 日 立 .ABB、 西 门 子 等 跨国 公司 的 多 
项 输 变 电 装 备 技术 。 

1.20 世纪 70 年 代 , 引 进 法 国 阿 尔 斯 通 的 500kV 并 联 电 


抗 占 技术 和 美国 爱迪生 公司 并 联 电 容 兹 技术 。20 世纪 80 
年 代 , 引 进 三 苍 公 司 550kV 断路 器 、G1S 技术 ,BBC Ze RII. 
SVC 直流 输电 工程 系统 研究 与 系统 设计 技术 ,日 立 公 司 
500kV 避雷 器 技术 和 ASIA 公司 的 套 管 技术 。 

2.20 世纪 90 年 代 , 引 进 了 西门 子 公 司 化 工 电解 技术 、 


”直流 输电 工程 系统 研究 与 系统 设计 技术 、+ 500kV ARR; 


日 并 公司 500kV 变 压 融 技术 ;东芝 公司 直流 传动 技术 ;ABB 
公司 530kV GIS, x 5O0kV 网、 换 流 变 和 平 波 电 抗 器 技术 。 

3.2000 年 以 来 ,引进 了 西门 子 公司 x 500kV BIER; 
ABB 公司 x 500kV 直流 输电 工程 系统 研究 与 系统 设计 技 
术 ; 美 国 SSL 公司 的 隅 离开 关 技 术 。 并 以 三 峡 、 西 电 东 送 等 
工程 为 依托 ,分别 从 ABB 西门 子 公司 引进 了 550kV GIS $% 
流 变 . 平 波 电抗 器 . 换 流 阀 、 系 统 研究 与 设计 技术 等 技术 。 

先进 的 技术 、 先 进 的 管理 、 先 进 的 产品 使 西 电 公 司 技 
术 ,标准 ,管理 与 国际 接轨 ,确保 了 技术 在 国内 的 领先 地 位 ， 
同时 也 为 进一步 自主 创新 芮 定 了 基础 。 

二 、 创 新 ”形成 独特 实力 

创新 的 核心 在 于 掌握 具有 市 场 竞争 力 的 先进 技术 。 
“十 五 ”以 来 , 西 电 公司 在 引进 国外 先进 技术 和 管理 的 基础 
上 ,以 市 场 为 依托 ,加 大 了 自主 知识 产权 技术 的 创新 力度 。 
以 企业 为 主体 ,市 场 为 导向 “ 产 学 研 ” 相 结合 ,建立 了 以 国 
家 级 技术 中 心 、 国 家 级 行业 所 和 主导 企业 为 主体 的 研发 体 
系 ;把 技术 引进 、 消 化 吸收 和 国产 化 结合 起 来 ,不 断 加 大 科 
技 投 入 ,培养 和 人 才 队 伍 , 在 引进 消化 吸收 的 过 程 中 ,积累 和 
掌握 了 高 压 、 超 高 压 输 变 电 装 备 的 关键 技术 ,结合 技术 改 


造 , 完 善 了 先进 的 研发 .制造 和 试验 的 技术 与 手段 ,从 而 真 
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正 实现 了 深 研 发 ,大 突破 ,使 企业 总 体 技 术 水 平和 综合 能 力 
提高 到 新 的 层次 。 

1. 整体 装备 能 力 和 科研 能 力 达到 国内 先进 水 平 。 通 过 
实施 再 创新 和 大 规模 技术 改造 .购置 先进 装备 和 检验 测试 
仪器 以 及 参加 国家 重大 技术 装备 科技 攻关 等 举措 ,“ 十 五 ” 
以 来 , 西 电 公司 共 开 发 新 产品 1 082 项 ;完成 科研 项 目 520 
项 ,其 中 完成 国家 重点 科技 攻关 和 科研 课题 52 项 ;取得 科 

技 成 果 672 项 ,其 中 达到 国际 先进 水 平 及 以 上 的 163 个 ， 
内 领先 水 平 的 127 项 ;获得 科技 成 果 奖 194 项 ,其 中 国家 级 
8 项 省 部 级 69 项 ;获得 国家 专利 63 项 ;主持 或 参加 制订 、 
修订 的 国际 、 国 家 标准 182 项 。 

2. 重大 技术 取得 实质 性 的 突破 。 形 成 了 一 批 具 有 自主 
知识 产权 的 核心 技术 和 核心 制造 能 力 , 如 ;800kV HEI SF, 
断路 器 、550kV Hp O RE SE, 断路 器 、363kV 单 断口 继 式 
SF, 断路 器 .126kV 小 型 化 共 箱 GIS、750kV 500MV - A 单 相 
自 耦 变压器 .750kV 并 联 电 抗 器 、+ 500kV 换 流 变压器 、t+ 
500kV 平 波 电抗 器 .750kV 交流 氧化 锌 避雷 器 、+571kV 直 
流 氧 化 锌 避雷 器 、+ 500kV 直流 棒 形 支柱 与 复合 空心 绝缘 
d J50kV 棒 形 支柱 与 复合 空心 绝缘 子 .750kV 电容 式 变 压 
器 套 管 .76SkV 电容 式 电 压 互 感 器 以 及 800kV 合成 试验 技 
术 等 ,从 而 保证 了 西 电 公 司 主导 产品 技术 处 于 国内 领先 、 部 
分 达到 国际 先进 水 平 的 位 置 。 特 别 是 800kV 的 装备 技术 和 
试验 技术 ,处 于 国际 领先 水 平 。 

三 “实力 ”确定 市 场 优势 

经 过 长 期 不 懈 地 引进 先进 技术 和 自主 创新 , 西 电 公司 
已 发 展 成 为 我 国 最 具 规 模 的 高 压 、 超 高 压 交 直流 输 变 电 成 
套装 备 的 集 科研 、 开 发 生产、 试验 、 贸 易 为 一 体 的 重要 基 
地 ,主导 产品 代表 着 国内 输 变 电 设 备 的 成 套 能 力 和 制造 水 
平 。 技 术 、 管 理 实力 转 化 为 市 场 营 销 的 品牌 优势 ,确保 了 西 
电 公司 在 国内 外 市 场 不 断 创造 营销 佳绩 。 

1. 近 三 年 来 , 西 电 公 司 在 国内 市 场 拓展 上 业绩 显著 。 
已 向 三 峡 500kV 输 变 电工 程 、 三 峡 一 上 海 输 变 电工 程 、 贵 广 
直流 输电 工程 、 天 生 桥 换 流 站 、 灵 宝 背 靠背 换 流 站 、 西 北 电 
网 750kV 高 压 输电 示范 工程 、 内 蒙古 河西 电厂 等 国内 重大 
电力 工程 项 目 提 供 了 大 量 的 装备 。 并 积极 创造 条 件 , 以 重 
大 工程 为 依托 ,加 大 科技 投入 ,进行 技术 改造 和 结构 调整 ， 
为 今后 800kV 和 1 000kV 特 高 压 交 直 流 输电 设备 的 研制 英 
定 坚实 的 基础 。 

2. 近 三 年 来 , 西 电 公司 在 国际 贸易 中 也 屡 创 佳绩 。 投 
运 在 马来西亚 首都 吉隆 坡 的 两 座 275kV GIS 变电站 是 迄今 
为 止 中 国企 业 承 接 的 最 大 的 成 套 输 变 电 设备 项 目 ; 在 菲 律 
宾 承 接 的 230kV 高 压 输 电线 路 和 500kV 超 高 压 输电 线路 工 
程 ,都 受到 菲律宾 国家 政府 和 国家 电力 公司 的 高 度 赞 扬 ; 为 
新 加 坡 电 网 公司 生产 的 420/230kV GIS 是 我 国 高 压 电 器 产 
品 出 口 电压 等 级 和 容量 系数 最 高 ,金额 较 大 的 项 目 ,标志 着 
我 国 在 高 压 电 器 产品 设计 制造 能 力 上 达到 了 世界 水 平 ; 香 
港 中 华电 力 公司 已 成 为 西 电 公司 的 长 期 用 户 , 并 正在 形成 
战略 合作 关系 。 迄 今 为 止 , 西 电 公 司 已 在 尼泊尔 、 马 来 西 
亚 . 泰 国 、 非 律 富 .印度尼西亚 .印度 .巴基斯坦 .和 孟加拉、 哥 
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伦比 亚 、 新 加 坡 、 中 国 香港 等 国家 及 地 区 承接 了 一 百 多 座 变 
电站 和 近 千 公里 的 高 压 输 电线 路 建设 项 目 。 从 1995 年 起 ， 
西 电 公司 出 口 创 汇 一 直 保 持 快速 增长 ,2003 年 .2004 年 、 
2005 年 分 别 达 到 7 616 万 美元 ,8 638 万 美元 和 13 000 万 美 
元 。 

四 “优势 "引领 未 来 

引领 中 国 输 变 电 设 备 制造 业 发 展 ,为 振兴 我 国 重 大 装 
备 业 做 出 更 大 贡献 是 西 电 团队 共同 的 心愿 。 我 国电 力 建设 
的 发 展 ,尤其 是 超 高 压 、 特 高 压 网 架 、 核 电 “ 西 电 东 送 ”“ 城 
网 改造 ”等 电力 建设 工程 的 进行 ,将 为 输 变 电 设备 制造 产业 
带 来 空前 的 机 过 , 西 电 公司 将 因势利导 , 抓 住 机 遇 , 加 快 发 
展 , 专 注 输 变 电 设备 产业 的 做 精 、 做 强 、 做 大 ,以 满足 我 国电 
力 建 设 迅猛 发 展 的 需求 。 

西 电 公司 确定 的 战略 发 展 目标 是 :以 同行 业 最 强 的 器 
国 公司 为 标杆 ,精心 打造 拥有 自主 知识 产权 和 知名 品牌 、 具 
有 国际 竞争 力 的 输 变 电 设备 制造 成 套 公 司 。 为 实现 这 个 目 
标 , 西 电 公司 将 加 快 创新 步伐 ,重点 实施 “三 个 提升 "、“ 四 个 
构建 ”的 发 展 措施 。 

1. 提升 交流 产品 研发 .设计 、 制 造 和 系统 成 套 能 力 ; 提 
升 直流 输电 设备 的 研发 .设计 、 制 造 和 系统 成 套 能 力 ; 提 升 
超 高 压 \ 特 高 压 试验 检测 能 力 。 

2. 构建 科技 研发 平台 ,提高 自主 创新 能 力 ; 构 建新 型 的 
营销 体系 平台 ,进一步 提高 市 场 营销 能 力 ;构建 资本 运作 和 
融资 平台 ,为 发 展 提供 资金 保障 ;构建 信息 化 运作 平台 ,全 


” 面 提高 制造 和 管理 水 平 。 


目前 , 西 电 公司 正在 积极 落实 各 项 创新 发 展 措施 ,以 进 
一 步 扩大 输 变 电 设备 制造 产业 的 优势 ,建立 研发 基地 ,整合 
科技 资源 ,进行 产业 和 产品 结构 调整 ,努力 提升 西 电 公 司 的 
市 场 核心 竞争 力 。 

3. 科技 创新 体系 将 进一步 完善 。 以 国家 级 企业 技术 中 
心 和 国家 输 变 电 成 套装 备 工 程 技术 研究 中 心 为 主体 ,通过 
以 企业 为 主体 .市场 为 导向 、 产 学 研 相 结合 方式 形成 的 战略 
合作 伙伴 协作 关系 ,以 及 整合 集团 内 国家 级 研究 所 和 相关 
主导 企业 的 科技 资源 ,形成 西 电 公司 层面 的 重大 、 关 键 性 技 
术 和 重点 产品 的 研发 层 、 所 属 子 企业 的 统一 规划 和 计划 下 
的 技术 应 用 开发 展 和 围绕 工程 应 用 与 质量 提高 方面 的 改善 
提高 层 的 科技 创新 体系 ,建立 “统一 规划 、 集 中 研发 、 重 点 突 
破 、 整 体 协 调 .自主 创新 .产业 培育 ”的 技术 创新 体系 ,整合 
科技 资源 、 统 一 创新 格局 ,为 技术 创新 提供 组 织 和 制度 保 
B ' 

4. 在 国家 政策 的 支持 下 ,重点 创新 发 展 项 目 将 全 面 启 
动 。2006 年 6 月 19 日 , 西 电 公 司 与 国家 开发 银行 签订 了 金 
融合 作协 议 , 在 国家 政策 的 额度 内 ,国家 开发 银行 将 向 西 电 
公司 提供 36 亿 元 政策 性 贷款 ,帮助 西 电 公司 进一步 完善 交 
直流 输 变 电 设备 制造 基地 建设 ,通过 高 压 、 超 高 压 \ 特 高 压 
输 变 电 设备 制造 、 试 验 等 7 个 技 改 项 目的 完成 ,进一步 加 快 
西 电 公司 的 输 变 电 成 套装 备 自主 创新 能 力 ,突破 装备 核心 
技术 ,提高 重大 技术 装备 研发 设计 、 核 心 元 嘎 件 配套 、 加 工 
制造 和 系统 集成 的 整体 水 平 。 


5. 加 快 特 高 压 设 备 科技 开发 步伐 ,尽快 满足 我 国 特 高 
压 输 变 电 设 备 制 造 需 求 。 近 期 ,有 5 项 750kV 研究 课题 通 
过 国 网 公司 的 验收 ;具有 完全 自主 知识 产权 的 800kV 双 断 
口 钠 式 断路 器 顺利 通过 国家 发 改 委 组 织 的 设备 验收 和 国 网 
公司 .中 国 机 械 工 业 联 合 会 鉴定 委员 会 产品 鉴定 ;1 100kV 
电力 变压器 及 套 管 研制 成 功 ,1 100kV 户外 棒 形 支柱 绝缘 子 
通过 国家 鉴定 ;“ 十 五 ” 国家 重大 技术 装备 成 套 设 备 研制 项 


自主 创新 


新 华 控制 技术 (集团 ) 有 限 公司 自 1985 年 开始 创业 至 
今 20 多 年 来 ,一 直 致 力 于 自动 控制 系统 的 研发 .生产 和 工 
程 应 用 ,创建 了 中 国 最 大 的 发 电厂 分 散 控 制 系 统 及 汽轮机 
数字 式 电 液 调 节 系 统 生 产 基地 。 在 中 国 国内 首次 研制 成 功 
具有 自主 知识 产权 的 汽轮机 数字 式 电 液 调 节 系 统 DEH 
( DEH—IIIA ) 和 分 散 控制 系统 (XDPS 一 400) ,填补 了 国内 空 
白 ,目前 已 有 近 2 000 套 不 同类 型 不 同 规模 的 自动 控制 系统 
在 国内 外 电厂 运行 ,成 为 中 国 最 大 的 发 电厂 分 散 控制 系统 
DCS 供应 商 之 一 ,以 及 最 大 的 DEH 生产 厂家 。 

作为 一 个 有 着 良好 技术 积累 和 市 场 知 名 度 的 高 科技 企 
业 , 新 华 集团 在 国家 “坚持 以 信息 化 带动 工业 化 ,以 信息 化 
改造 制造 业 ,推进 生产 设备 数字 化 、 生 产 过 程 知 能 化 和 企业 
管理 信息 化 ”的 新 一 轮 产业 结构 调整 中 ,继续 发 挥 更 大 的 作 
用 。 

近年 来 ,新 华 集团 公司 坚持 自主 创新 ,坚持 产业 报国 ， 
根据 目前 国内 许多 行业 对 自动 控制 系统 的 需求 ,推出 了 新 
一 代 新 华 网 络 化 自动 控制 系统 TiSNet 系列 。TiSNet 系列 是 
适应 于 工业 以 太 网 和 现场 总 线 并 能 利用 Intemet 的 全 分 布 
的 网 络 化 、 综 合 自 动 化 控制 系统 ,是 一 个 全 集成 的 、 结 构 完 
整 功 能 完善 .面向 整个 生产 过 程 的 先进 过 程控 制 系统 。 

一 、 新 华 集团 在 前 进 

新 华 集团 具有 大 型 电厂 “ 热 工 岛 ” 控 制 设备 , 电 厂 信息 
管理 .电网 自动 化 系统 的 总 承 配 套 的 技术 水 准 及 服务 能 力 ， 
在 电力 行业 具有 很 高 的 知名 度 和 美誉 度 , 得 到 了 社会 各 方 
的 关注 。 

2005 年 3 月 31 H ,新华 集团 与 美国 通用 电气 完成 了 新 
华 控 制 工程 有 限 公 司 的 控股 权 交 易 , 合 资 经营 新 华 控 制 工 
程 有 限 公 司 。 新 华 集团 原来 拥有 的 发 电厂 自动 控制 业务 、 
DCS( XDPS—400) 和 DREH 一 ITIA 品牌 产品 归属 于 GE 能 源 
集团 控股 的 新 华 控制 工程 有 限 公司 ,以 期 将 具有 中 国 自主 
知识 产权 的 知名 品牌 打 人 国际 市 场 。 控 股权 转让 以 后 ,新 
华 集团 仍 保持 近 400 名 员工 ; 仍 拥 有 研发 中 心 、 销 售 中 心 、 
工程 技术 中 心 、 制 造 中 心 、 培 训 中 心 ;专业 生产 电子 测控 模 
块 , 电 源 模 块 的 电子 设备 制造 公司 ,生产 、 总 承 液压 伺服 据 
行 机 构 与 液压 油 站 的 机 械 加 工 公司 ; 仍 继续 从 事 污 水 处 理 、 
石油 化工. 造纸. 水泥、 市政 工程 .环保 等 行业 的 工业 控制 


H —-—800kV 断路 器 大 容量 试验 技术 研究 和 合成 试验 系统 
技术 改造 两 项 目 通过 国家 验收 。 
“ 造 一 流产 品 ,做 一 流 职工 , 创 一 流 企业 ” 。 西 电 公 司 立 
志 肩负 起 振兴 输 变 电 成 套装 备 制造 业 的 神圣 历史 使 命 ,以 
科学 发 展 观 为 指导 ,通过 坚持 走 创新 发 展 之 路 ,在 较 短 时 间 
内 ,将 企业 打造 成 为 中 国 输 变 电 设备 制造 业 的 旗舰 。 
[供稿 单位 :西安 电力 机 械 制 造 公司 】 


产业 报国 


一 一 前 进 中 的 新 华 集团 


和 流程 控制 业务 。 
2006 年 4 月 1 日 ,新 华 集团 将 所 属 的 上 海 新 华 控制 工 


程 服务 有 限 公 司 .上海 乐 华电 子 科技 发 展 有 限 公 司 、 上 海 新 


华 控制 设备 销售 有 限 公司 重组 为 新 华 自动 化 科技 发 展 ( 上 
海 ) 有 限 公 司 ( 简称 新 华科 技 ) 。 新 华科 技 立 足 于 工业 控制 、 
流程 控制 及 城市 轨道 交通 自动 化 控制 领域 的 研发 设计、 生 
产 及 工程 服务 ,从 事 软 件 开 发 和 研制 生产 自动 化 控制 系统 、 
数码 控制 系统 、 控 制 系统 专用 硬件 IC 卡 、 机 电 一 体 化 系统 、 
轨道 交通 信号 系统 国产 化 以 及 自动 化 仪器 仪表 和 系统 集 
成 。 

2005 年 ,新 华科 技 在 上 海 紫竹 科学 园区 购置 了 
36 666.7m2(55 亩 ) 土 地 。 目 前 正在 建造 总 面积 达 46 000 多 
m^ 的 办 公 楼 及 厂房 ,以 满足 不 断 增 长 的 业务 发 展 的 需要 。 

前 进 中 的 新 华 集 团 是 民族 高 科技 企业 的 一 面 旗帜 。 
1 000 多 个 电力 、 冶 金 、 交 通 、 石 化 环保、 水 泥 、 市 政工 程 等 行 
业 的 用 户 因 为 使 用 了 新 华 集团 提供 的 成 套 控制 系统 而 获得 
效益 。 未 来 新 华 集团 还 将 继续 为 国内 外 用 户 提供 性 能 价格 
比 优良 的 自动 控制 系统 和 各 种 流程 控制 优化 解决 方案 。 

二 ,自主 创新 .产业 报国 

新 华 集团 在 中 国 自动 化 产业 面临 大 好 发 展 的 时 机 中 ， 
瞄准 《4“ 十 一 五 ”纲要 》 的 主要 任务 ,以 环保 、 节 能 、 安 全 的 设 
计 理 念 ,人 研发 新 产品 与 新 技术 。 重 点 发 展 大 型 复杂 生产 过 
程 和 连续 生产 过 程 综 合 自动 控制 、 先 进 的 工业 控制 技术 、 轨 
道 交 通 自动 控制 、 节 能 变频 调 速 。 

1. 大 型 复杂 生产 过 程 和 连续 生产 过 程 综 合 自 动 控制 

新 华 集 团 研 发 的 开放 性 网 络 化 DCS 系统 一 一 TiSNet 系 
列 属 于 第 四 代 DCS, 向 上 向 下 双向 延伸 ,使 来 自生 产 过 程 的 
现场 数据 在 整个 企业 内 流动 与 共享 ,实现 信息 技术 与 控制 
技术 的 无 妖 连 接 , 推动 大 型 复杂 生产 过 程 和 连续 生产 过 程 
综合 自动 控制 向 测量 控制 .管理 一 体 化 方向 发 展 。 

2. 先进 的 工业 控制 技术 

新 华 集团 研发 的 新 一 代 控 制 系统 应 用 髋 入 式 技 术 , 为 
复 末 控制 策略 和 先进 控制 算法 的 实现 提供 了 硬件 、 软 件 支 
撑 环 境 ; 新 华 集团 研发 的 可 视 化 图 形 组 态 方式 编程 的 先进 
的 控制 软件 ,为 预 佑 控制 模糊 控制 、 神 经 网 络 、 自 适应 控制 
和 故障 诊断 等 先进 的 控制 方法 的 实用 化 和 先进 控制 策略 的 
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现场 应 用 提供 了 软件 开发 平台 。 

3. 轨道 交通 自动 控制 

新 华 集团 综观 并 分 析 了 目前 国内 轨道 交通 信和 号 系统 的 
现状 ,认为 它 和 十 多 年 前 电厂 分 散 控制 系统 DCS 的 情况 一 
样 ,进口 产品 一 统 天 下 ;也 正 因 为 国内 不 能 设计 生产 自己 的 
轨道 交通 信号 系统 ,进口 信号 系统 产品 的 价格 一 直 居 高 不 
下 。10 年 前 ,新 华 集 园 成 功 地 实现 了 电厂 分 散 控 制 系统 
DCS 国产 化 ,迫使 进口 DCS 大 幅度 降价 。 为 此 ,前 进 中 的 新 
华 集团 将 轨道 交通 控制 系统 、 信 号 系统 的 国产 化 设计 和 制 
造作 为 近期 产业 化 的 重点 之 一 。 新 华 集团 首先 将 与 外 商 共 
同 开 拓 国 内 轨道 交通 信号 系统 市 场 ,共同 承接 轨道 交通 信 
号 系统 项 目 , 最 终 实现 轨道 交通 信号 系统 国产 化 ,降低 我 国 
轨道 交通 的 整体 造价 。 

4. 节能 变频 调 速 控制 系统 

节能 变频 调 速 控制 系统 的 推广 应 用 是 新 华 集团 响应 
《“ 十 一 五 ”纲要 》 有 关节 能 与 环保 的 号 召 而 实施 产业 化 的 
男 一 个 重点 。 

新 华 集团 变频 调 速 控制 系统 不 是 单独 的 变频 器 装置 ， 
而 是 将 变频 器 与 过 程 自动 化 控制 系统 一 体 化 优化 设计 的 综 
合 控制 系统 。 新 华 集 团 凭 借 过 程控 制 技术 优势 与 工程 经 
验 ,通过 系统 设计 和 网 络 技术 的 应 用 实现 远程 监视 和 网 络 
化 控制 ;通过 控制 策略 组 态 , 优 化 变频 调 速 的 参数 ,使 其 成 
为 最 佳 的 变频 调 速 系统 ; 按 用 户 需 求 , 解 决 高 压 变频 装置 和 
用 户 现场 控制 系统 之 间 的 接口 问题 ,实现 最 优化 控制 。 

三 ,新 华 集团 新 一 代 基 于 网 络 的 过 程控 制 系统 
DCS 一 一 TiSNet 系列 

目前 国内 许多 行业 对 自动 控制 系统 的 需求 很 大 ,但 基 
本 上 是 以 进口 的 PLC 和 DCS 为 主角 ,价格 也 不 便宜 。 为 了 
让 更 多 的 企业 用 得 起 高 性 价 比 的 自动 控制 系统 ,新 华 集团 
根据 多 年 来 在 电力 以 及 石油 、 人 化工、 造纸、 水泥、 脱硫、 除尘 、 
水 处 理 等 自动 控制 领域 的 成 功 经 验 , 充 分 利用 网 络 通 信 、 计 
算 机 、 氏 人 式 技术 、 现 场 总 线 、 数 据 库 、 多 媒体 等 技术 ,全面 
提升 分 散 控制 系统 的 技术 水 乎 ,不 断 丰 寅 系统 所 涵盖 的 内 
容 , 推 出 了 新 一 代 基 于 网 络 的 自动 化 控制 系统 产品 系 
列 TiSNet—P400 , TiSNet—P600 和 TSNet 一 XDC800 , 为 
用 户 提供 了 更 多 的 选择 ,以 适应 不 同行 业 、 各 种 规模 的 工业 
生产 过 程 自动 控制 与 监视 。TiSNet 系列 产品 软件 和 硬件 的 
可 靠 性 都 达到 国外 同类 产品 先进 水 平 ,性 价 比 超过 进口 产 
Wi o 

TiSNet 一 P400 是 基于 PC 控制 (PC - based control) 的 过 
程控 制 系统 和 具有 就 地 智能 化 操作 功能 的 远程 0 ,适用 于 
过 程 处 理 流程 控制. 生产 线 和 制造 工程 中 的 应 用 和 过 程 设 
备 的 就 地 控制 以 及 工厂 生产 设备 的 单机 控制 与 操作 。 

TiSNet 一 P600 是 具有 高 可 靠 性 硬件 设计 内 姐 专 业 化 
控制 算法 和 元 余 以 太 网 通信 的 面向 整个 生产 过 程 的 大 型 高 
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品质 的 DCS 控制 系统 ,能 适应 各 种 类 型 的 工业 生产 过 程 分 
散 性 控制 .监视 信息 和 数据 处 理 。 

TiSNet— P400 和 TiSNet—P600 既 具 有 PLC 特点 ,又 具 
有 DCS 的 特点 和 优点 ,可 以 说 是 PLC 的 价格 .DCS 的 性 能 
和 水平, 软件 组 态 也 比 PLC 方便 ,广泛 适用 于 原先 使 用 PLC 
的 工业 生产 过 程 , 使 其 可 以 方便 地 使 用 视窗 架构 的 人 机 界 
面 进行 操作 和 管理 ,达到 DCS 的 水 平 。 

新 华 集团 公司 推出 的 新 一 代 基 于 网 络 的 自动 化 控制 系 
统 TiSNet 一 XDC800 新 华 数码 控制 系统 ,是 适应 于 工业 
以 太 网 和 现场 总 线 并 能 利用 Intemet 的 网 络 化 自动 控制 系 
统 , 属 于 第 四 代 高 端 DCS。 系 统 配 置 新 华 集 团 公 司 开发 的 
XDC800 系列 硬件 和 OnXDC 可 视 化 图 形 组 态 软 件 ,构成 各 
种 规模 过 程控 制 系统 的 技术 平台 ,也 是 一 个 具有 信息 管理 
功能 的 综合 平台 。 通 过 网 络 提供 了 从 现场 到 设备 、 从 设备 
到 车 间 、 从 车 间 到 工厂 .从 工厂 到 企业 集团 的 整个 信息 通 
道 ,将 整个 生产 过 程 纳入 统一 的 分 布 式 集成 信息 系统 。 适 
用 于 中 大 型 控制 工程 项 目 ,是 面向 整个 生产 过 程 的 先进 过 
程控 制 系统 。 

TiSNet 系统 可 视 化 图 形 组 态 软件 OnXDC 具有 强大 的 
人 机 界面 可 视 化 图 形 组 态 功能 和 强大 的 控制 策略 图 形 组 态 
编程 功能 。OnXDC 基于 正 浏 览 器 ,能 在 企业 内 任意 一 台 连 
接 在 企业 局 域 网 Intranet 和 Internet 上 的 终端 查看 生产 现场 
的 实际 运行 状况 ,对 生产 状况 进行 动态 监控 。 

OnXDC 的 高 可 靠 性 、 重 棒 性 .可 扩展 性 、. 开 放 性 可 集成 
性 和 网 络 功 能 保证 了 在 取得 优良 的 控制 性 能 、 高 可 靠 性 、 高 
度 开放 性 和 可 集成 性 、 方 便 的 用 户 操 作 的 同时 ,基于 网 络 的 
应 用 ,在 实现 与 制造 执行 层 (MES) ,计划 管理 层 (ERP) 的 扩 
展 和 集成 方面 具有 独特 的 优势 。 

Vg, Re 88 

二 十 多 年 来 ,在 自动 控制 领域 的 辛勤 耕耘 已 使 新 华 集 
团 在 人 力 资 源 、 技 术 资源 和 市 场 资源 方面 有 了 一 定 的 积累 ， 
在 国内 外 自动 控制 领域 创立 了 “新 华 控制 ”的 品牌 知名 度 。 
新 华 集团 围绕 市 场 需求 开展 研究 开发 、 自 主创 新 ,2006 年 再 
一 次 成 功 地 推出 基于 网 络 的 新 一 代 全 分 布 式 开放 的 控制 系 





” 统 , 将 工业 以 太 网 和 现场 总 线 融 合作 为 控制 系统 的 通信 网 


络 , 使 控制 系统 进一步 分 散 与 开放 。 

新 华 集 团 将 始终 坚持 “不 断 创 新 \、 永 远 诚 信 ” 的 承 话 , 坚 
定 不 移 走 “自主 创新 \ 产 业 报 国 " 的 道路 ,始终 以 满足 用 户 需 
求 作为 企业 的 自觉 追求 ,以 创新 技术 和 优良 管理 为 不 同行 
业 更 多 用 户 提供 高 性 价 比 的 更 可 靠 、 更 好 用 、 更 多 选择 的 自 
动 控 制 系统 和 优质 服务 ,努力 将 新 华 集团 打造 成 基业 长 青 
的 “百年 老 店 ”。 

【 扎 稿 人 :上 海 新 华 控制 技术 (集团 ) 有 限 公司 董事 长 
李 培 植 】 


JA 中 国名 牌 后 期 待 册 升 级 
大 全 目标 直 指 日 亿 


在 64 岁 的 大 全 集团 董事 长 徐 广 福 心中 ,获得 “中 国名 
牌 ” 只 是 企业 前 行 中 的 一 段 插 曲 ,公司 的 不 断 壮 大 才 是 他 的 
终极 目标 。 

2005 年 9 月 6 日 ,在 大 全 集团 生产 的 “ 凯 帆 牌 ”低压 开 
关 柜 产品 以 行业 总 分 第 一 名 的 成 绩 搞 取 了“ 中国 名牌” 桂 肚 
后 ,欣喜 的 徐 广 福 豪情 万 丈 地 讲 出 了 他 的 下 一 个 是 标 :“ 大 
全 集团 要 在 2010 年 实现 销售 收入 过 百 亿 。” 

同样 ,在 几 天 前 的 “中 国电 气 工业 100 强 ” 的 评比 中 ,大 
全 集团 位 列 第 7 位 , 创 历史 最 好 成 绩 。 

8 月 份 的 订单 超过 了 4.5 亿 , 创 造 了 历史 最 高 纪录 。 

9 月 末 , 大 全 多 晶 硅 项 目 正 式 开工 。 

始 建 于 1965 年 的 大 全 集团 ( 原 江 苏 长 江 电 气 集团 ) 经 
过 40 多 年 的 发 展 ,又 一 次 迎 来 了 发 展 的 高 峰 期 。 

如 今 ,这 家 以 电气 产业 为 主 ,涉及 环保 科技、 投资 等 领 
域 的 跨行 业 、 跨 地 区 经 营 的 国内 知名 民营 股份 制 企业 集 团 ， 
总 资产 已 达 36 亿 元 ,年 工业 产值 46 亿 元 。 

“大 全 的 产品 遍布 各 行 各 业 , 仅 天 安 门 附近 ,周围 一 公 
里 内 的 电气 设备 95% 都 是 大 全 生产 的 。” 徐 三 福 说 。 

大 全 集团 所 处 的 扬中 市 是 长 江 第 二 大 岛 , 素 有 ”工程 电 
器 岛 " 之 称 , 系 国家 火炬 计划 电力 电器 产业 基地 。 全 市 电力 
电器 密集 程度 高 .产品 关联 度 强 ,有 7 大 系列 上 干 个 品 
现 有 电器 企业 近 400 个 ,其 中 国家 级 和 省 级 高 新 技术 企业 
24 个 ,年 产值 规模 50 多 亿 元 ,是 国内 电 办 电器 最 大 的 生产 
基地 之 一 。 

据 了 解 ,扬中 电力 电器 产业 占有 全 国 1296 以 上 的 市 场 
份额 。 而 大 全 集团 ,更 是 其 中 的 佼佼 者 。 

然而 徐 广 福 并 不 满足 于 他 现在 的 成 绩 ,“ 我 们 在 这 个 行 
业内 已 是 排头 兵 了 ,只 是 在 电气 产业 中 发 展 ,是 无 法 满足 集 
团 的 发 展 目标 ,集团 已 经 确立 了 多 元 化 发 展 的 目标 。 

一 名牌 之 路 

实际 上 ,大 全 集团 的 众多 产品 早已 在 电气 设备 领域 声 
名 远 播 ,而 获得 “中 国名 牌 ”的 低压 开关 柜 产品 也 是 对 大 全 
名 有 牌 企业 地 位 的 一 种 肯定 。 从 最 初 的 乡镇 企业 ,到 现在 拥 
有 22 个 子 公司 的 集团 企业 ;从 小 作坊 到 现在 多 种 行业 领先 
的 集团 化 生产 企业 ,大 全 走出 了 独特 的 品牌 之 路 。 而 要 了 
解 大 全 的 名 牌 之 路 ,就 不 得 不 从 大 全 的 历史 谈 起 。 


大 全 的 历史 足迹 要 追溯 到 上 个 世纪 60 年 代 的 新 坝 综 
合 厂 ,而 现在 的 董事 长 徐 广 福 就 是 该 厂 的 创始 人 。 与 多 数 
这 个 类 型 的 民办 工厂 一 样 ,大 全 并 非 一 开始 就 强势 推出 。 
可 以 想象 , 那 时 这 样 的 乡镇 企业 几乎 遍及 全 国 各 个 地 方 , 不 
同 的 只 是 产品 的 细微 差别 ,而 在 扬中 这 个 后 来 有 着 “工程 电 
器 岛 " 称 号 的 地 方 ,大 全 的 前 号 也 并 不 那么 出 众 。“ 直 到 20 
世纪 90 年 代 , 大 全 开始 脱颖而出 。 徐 广 福清 楚 地 记得 ,是 
合资 公司 改变 了 大 全 。1993 年 ,大 全 集团 与 德国 金 钟 默 勒 
公司 联合 成 立 的 合资 企业 一 一 镇 江上 默 勒 电器 有 限 公司 如 今 
已 成 为 中 国 低 压 成 套 电器 领域 档次 最 高 ,技术 最 强 、 质 量 最 
好 合资 最 成 功 的 企业 之 一 , 堪 称 电气 行业 中 外 合作 的 典 
范 。 

合资 公司 的 成 立 让 大 全 从 “工程 电气 岛 " 的 企业 中 脱 颖 
而 出 , 徐 广 福 党 到 了 甜头。 从 20 世纪 90 年 代 开 始 , 大 全 集 
团 相继 与 德国 西门 子 公 司 、 默 勒 公司 、 美 国 阳光 照明 伊顿 
公司 、AZZ 公司 、 瑞 士 赛 雪 龙 公司 等 国际 企业 合资 合作 ,与 
ABB 施耐德 等 国际 著名 电气 公司 进行 合作 。 如 今 大 全 集 
团 的 合资 公司 包括 : 

镇 江西 门 子 母 线 有 限 公 司 :大 全 集团 与 德国 西门 子 公 
司 在 低压 母线 领域 组 建 的 合资 企业 ,目前 已 是 国内 母线 生 
产能 力 最 强 、. 产 品 规格 最 全 \ 市 场 占 有 率 最 大 的 企业 , IE KC 
力 于 发 展 成 为 亚洲 地 区 最 大 的 低压 母线 槽 生产 基地 。 

镇 江 伊顿 电器 有 限 公 司 : 大 全 集团 与 美国 伊顿 集团 公 
司 的 合资 企业 ,以 其 国际 先进 的 技术 生产 的 中 压 开关 柜 、 真 
空 断 路 器 等 产品 大 量 销 往 欧 亚 市 场 。 

江苏 长 江 沃 特 电 气 有 限 公 司 :是 2003 年 10 月 大 全 集 
团 与 所 界 最 大 的 封闭 母线 制造 企业 一 一 美国 AZZ 公司 共同 
投资 组 建 的 合资 公司 ,是 国内 生产 封闭 母线 的 最 大 制造 企 
业 , 是 三 峡 工程 封闭 母线 国内 惟一 供应 商 。 

另外 ,通过 与 瑞士 赛 雪 龙 公司 的 技术 合作 ,大 全 集团 生 
产 的 直流 开关 柜 实 现 了 进口 替代 ,市场 占有 率 达 90% 以 上 。 

如 今 , 大 全 集团 的 合资 企业 年 销售 收入 占 集团 总 销售 
收入 的 一 半 以 上 。 

同样 ,重视 人 才 培 养 也 是 大 全 发 展 的 重要 原因 。 早 在 
2000 年 ,大 全 建立 了 自己 的 博士 后 工作 站 ,这 也 是 中 国 配 电 
行业 最 早 设 立 博士 后 工作 站 的 企业 。 同 时 ,大 全 集团 还 与 
江苏 大 学 合 办 大 全 集团 工程 学 院 , 每 年 还 选派 一 批 有 潜力 
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的 优秀 科研 人 员 去 国外 参观 学 习 或 研究 深造 。 

能 保持 行业 领导 者 的 地 位 ,是 和 大 全 特别 注重 科技 创 
新 保持 技术 领域 的 领先 优势 分 不 开 的 。 据 了 解 ,大 全 集团 
每 年 技术 研发 的 投入 都 不 低 于 当年 销售 额 的 5% ,这 在 整个 
电气 行业 也 是 比较 高 的 比例 。 

集团 成 立 由 国内 知名 专家 组 成 的 科学 技术 委员 会 ,并 
设 有 多 家 研究 所 ,开发 具有 自主 知识 产权 的 高 新 技术 产品 ， 
并 迅速 实现 产业 化 。 

先进 的 加 工 设备 也 是 保障 产品 优质 的 重要 因素 。 

“要 做 到 第 一 ,装备 首先 要 做 到 第 一 。 徐 广 福 曾 如 此 强 
调 。 据 了 解 , 近 年 来 大 全 集团 不 断 进行 设备 改造 ,以 适应 新 
产品 的 技术 要 求 。 集 团 先 后 从 日 本 和 意大利 引进 饭 金 柔性 
加 工 生 产 线 (FMS) ,从 德国 引进 激光 加 工 中 心 和 铜 排 数 控 
加 工 设 备 , 从 德国 .美国 日本、 瑞典 等 国 引进 其 他 专用 数控 
设备 ,组 建 了 中 国 一 流 的 模具 加 工 和 检测 中 心 。 

其 中 ,集团 下 属 的 长 江 电 器 股份 有 限 公 司 的 数字 化 设 
备 已 经 占 所 有 加 工 设备 的 90% 以 上 ,并 实现 了 订单 、 设 计 、 
生产 . 交 货 等 系统 集成 管理 。 在 生产 车 间 中 ,每 个 工人 都 有 
自己 的 网 络 代号 ,通过 系统 数据 的 传递 来 接受 、 提 交工 作 任 
务 及 了 解 完 成 任务 的 时 限 ,一 切 都 力求 做 到 精确 。 

“集团 的 今天 是 靠 实 实在 在 做 东西 一 点 点 做 出 来 的 。 
徐 广 福 道 出 了 品牌 之 路 的 真 诺 。 而 作为 领导 者 的 他 , 却 正 
是 这 条 路 的 修建 者 。 

ZAR TR 

在 扬中 这 样 的 一 个 以 生产 电器 产品 为 主 的 岛 上 ,大 全 


已 经 成 为 了 企业 中 的 领导 者 。 无 论 是 产值 ,还 是 规模 ,大 全 C 


集团 都 是 排 居 首 位 。 而 这 一 切 , 都 是 在 董事 长 徐 广 福 的 带 
领 下 完成 的 。 

1942 年 11 月 , 徐 广 福 出 生 在 扬中 这 个 小 岛 上 。 

1966 年 进入 大 全 集团 的 前 身 新 坝 综合 厂 工作 。 开 始 的 
时 候 ,新 坝 综合 厂 只 是 生产 砂轮 胶木 等 零 部 件 产品 的 手工 
小 作坊 。 在 当时 ,这 样 一 个 小 厂 要 脱颖而出 的 可 能 性 并 不 
大 ,不 仅仅 由 于 产品 没什么 技术 含量 ,民营 企业 在 那个 年 代 
的 地 位 也 远 远 无 法 和 国有 企业 竞争 。 显 然 ,这 样 一 个 工厂 
并 不 能 满足 徐 广 福 的 胃口 ,但 也 给 以 足够 的 经 验 支 持 。 

徐 广 福 并 不 满足 企业 就 这 样 不 温 不 火 地 运行 着 ,他 在 
苦 苦 寻找 新 的 机 会 。 转 机 出 现在 20 世纪 80 年 代 , 那 时 正 
是 改革 促 起 的 第 一 轮 乡镇 企业 兴起 的 浪潮 。 

“当年 ,为 了 寻找 发 展 的 突破 口 ,我 们 -一 班 人 从 找 产品 
入 手 , 深 入 开展 市 场 调研 。 很 快 ,就 上 马 了 厨房 用 的 制冷 压 
缩 机 荷 电缆 桥架 。 但 是 后 来 我 们 发 现 这 些 产品 科技 含量 不 
高 ,市 场 竞争 力 不 强 ,不 足以 把 企业 做 大 做 强 。” 徐 广 福 感叹 
说 “当时 我 们 就 下 定 决心 ,必须 大 力 发 展 高 科技 产品 ,提高 
科技 竞争 力 ,提高 经 济 效益 。 于 是 我 们 与 一 些 科研 院 所 、 高 
等 院 校 联系 。 从 1987 年 开始 ,相继 开发 生产 出 了 技术 居 当 
时 国内 同行 领先 水 平 的 低压 开关 柜 、 母 线 楼 等 配 电 新 产品 ， 
从 而 更 定 了 大 全 现在 国内 成 套 电气 领域 的 地 位 。 

随后 ,他 创立 了 江苏 长 江 电 气 集团 ,开始 与 跨国 公司 合 
Vt ,进军 铁路 电气 化 环保、 科技 酒店、 投资 .建筑 。 
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如 今 ,大 全 集团 在 中 低压 成 套 设备 ,低压 母线 高 压 封 
闭 母 线 桥架 等 四 个 领域 全 国 第 一 ,后 产 规模 、 技 术 装 备 、 产 
品 档 次 和 经 济 效益 均 居 国内 同行 前 列 。 同 时 ,也 在 开发 新 
的 领域 。 

三 .拓展 产业 链 

很 早 以 前 , 徐 广 福 就 曾 表示 过 , “我们 要 冲破 成 套 电 器 
的 束缚 ,不 断 丰 富 上 下 游 产 品 ,形成 完整 完善 的 产业 链 。 

实际 上 ,通过 引进 合作 ,大 全 集团 早已 迈 出 了 向 成 套 电 
器 产业 上 游 发 展 的 步伐 , 目前 已 经 成 功 进 和 人 元 器 件 设 计生 
产 领域 ,从 而 形成 完整 的 电气 产业 链 。 

据 了 解 ,目前 大 全 集团 生产 元 器 件 产品 的 子 公司 共有 4 
个 。 其 中 ,1998 年 成 立 的 集团 下 属 南京 因素 莱 电 器 股份 有 
限 公 司 是 专业 从 事 电 力 系 统 自动 化 设备 及 系统 软件 、 智 能 
化 电器 的 研制 .开发 .制造 企业 ;2001 年 成 立 的 大 全 集团 凯 
帆 电 器 有 限 公 司 主 要 从 事 元 器 件 的 研制 生产 ,年 销售 收入 
已 达 1 亿 元 ,生发 展 势 头 强 动 ,其 自主 研发 的 主打 产品 
KFW2 型 万 能 断路 器 和 KFM2 型 塑 过 断路 器 各 项 技术 指标 
均 达 到 或 接近 当今 国际 先进 水 平 ,一定 程度 上 替代 了 进口 ; 
上 海 双 帆 电气 科技 有 限 公 司 则 依托 大 全 博士 后 工作 站 上 海 
分 站 ,重点 从 事 中 低压 配 电 和 电力 传动 领域 内 的 智能 化 电 
器 产品 研发 与 制造 ,主要 产品 包括 框架 断路 器 用 智能 脱 扣 
器 、 智 能 型 电动 机 保护 控制 器 、 塑 壳 断 路 器 用 智能 脱 扣 器 和 
双 电 源 用 智能 控制 器 等 。 值 得 一 提 的 是 ,成 立 不 久 的 大 全 
电气 有 限 公 司 主要 研发 生产 高 压 和 超 高 压 输 变 电 设 备 , 完 
全 建成 后 ,将 年 生产 126kV 及 以 上 户外 高 压 交 流 断 路 器 
1 000 台 高 压 交 流 隔离 开关 2 000 组 ,标志 着 大 全 集团 将 从 
中 低压 进入 技术 含量 更 高 的 、 一 直 被 国际 跨国 巨头 长 期 歼 
断 的 具有 高 附加 值 的 高 压 领域 。 

大 全 环境 工程 技术 有 限 公 司 是 大 全 多 元 化 发 展 的 又 一 
个 鲜明 例子 。2004 年 7 月 ,大 全 集团 投资 6 000 万 在 北京 
成 立 了 大 全 环境 工程 技术 有 限 公 司 并 迅速 获得 了 1.9 亿 元 
的 订单 。 这 是 一 个 由 集团 控股 的 股份 制 高 新 技术 企业 , 采 
用 现代 化 企业 管理 和 运作 机 制 组建 的 能 源 、 工 业 环 保 领域 
的 专业 公司 。 公 司 集 技术 咨询 ,工程 设计 、 制 造 . 工 程 总 承 
包 为 一 体 ,立足 于 烟 气 净 化 产业 ,主要 从 事 烟 气 净 化 、 水 处 
理 . 固 体 废气 物 处 理 等 环境 工程 治理 领域 的 工艺 系统 设计 、 
工程 设计 ,工程 总 承包 、 工 程 技 术 咨 询 以 及 有 关 工 程 设备 的 
制造 采购 和 成 套 供应 工作 。 

环境 工程 公司 体现 了 大 全 的 统一 协调 作战 能 力 。 据 了 
解 , 该 公司 一 方面 依靠 大 全 集团 完备 的 科研 机 构 和 科技 实 
力 ,包括 博士 后 、 技 术 中 心 和 各 子 公司 的 技术 开发 部 门 来 开 
展 自主 研发 ; 另 一 方面 在 吸收 国际 烟 气 净化 行业 各 种 领先 
的 专利 技术 信息 和 各 强势 脱硫 公司 信息 的 基础 上 ,选择 了 
费 赛 亚 巴 高 克 ( 德国 ) 环境 工程 公司 作为 技术 合作 伙伴 , 引 
进 其 石灰 石 /石灰 一 石 育 湿 法 烟 气 脱硫 工艺 为 代表 的 烟 气 
脱硫 专利 技术 和 脱 硝 技术 。 同 时 该 公司 还 与 国 华 奎 原 等 国 
内 技术 实 为 雄厚 的 环保 工程 公司 成 为 战略 合作 伙伴 ,并 聘 
请 了 多 名 电厂 环保 方面 的 资深 专家 和 兼职 顾问 。 

日 前 ,该 公司 已 获得 多 项 火电 厂 脱 硫 工程 订单 。 


再 加 上 2004. 年 末 成 立 的 致力 于 高 速 铁路 电气 化 设备 
的 南京 赛 彤 铁路 电气 化 有 限 公司 ,大 全 已 经 在 电器 产品 的 
上 下 游 市 场 布 满 了 棋子 。 . 

“公司 的 下 一 个 重要 利润 点 将 会 是 多 唱 硅 项 目 。 徐 广 
福 说 。 

四 、 新 的 气 金 源 

实际 上 ,在 完成 向 成 套 设备 上 游 延 伸 后 ,大 全 虽然 先后 
发 展 了 铁路 电气 化 环保 、 酒 店 等 业务 ,然而 这 些 资源 的 可 
开发 程度 毕 竞 有 限 , 依 靠 这 些 来 实现 徐 广 福 的 百 亿 梦想 还 
有 一 定 的 差距 。 

“大 全 "拥有 圆满 正统、 完备 的 意思 ,我 们 在 当初 更 
名 的 时 候 就 一 口气 在 国内 外 38 个 行业 进行 了 注册 。” 显然 ， 
徐 广 福 在 当初 将 江苏 长 江 电 气 改 为 大 全 的 时 候 ,就 已 经 下 
定 决心 不 局 限 在 电气 领域 ,要 尝试 向 多 种 领域 进军 。 

多 唱 硅 项 目 成 为 了 大 全 下 一 个 重要 据 金 源 。9 月 26 
日 ,大 全 集团 的 多 部 硅 项 目 正 式 开 工 。“ 这 将 成 为 大 全 实现 
百 亿 销 售 目 标的 最 大 支柱 产业 。 徐 广 福 如 是 说 。 

据 介绍 ,该 项 目 最 终 将 建成 年 产 规模 6 000t 的 多 唱 硅 
工厂 。 项 目 分 两 期 建设 ,第 一 、 二 期 分 别 为 3 000t。 第 一 期 
项 目 总 投资 额 2.5 亿美 元 , 占 地 333 333m (500 B) ,又 分 2 
个 阶段 完成 。 第 一 阶段 项 目 到 2008 年 6 月 建成 ,当年 投入 
生产 ,产量 预计 为 6006,2009 年 达到 1 200t, 2010 年 为 
1 500t; 第 二 阶段 项 目 2009 年 6 月 建成 , 当年 产量 预计 
600t,2010 年 达到 1 $00t。 项 目 达 产后 进一步 延伸 多 晶 硅 产 
业 链 ,将 投资 2 500 万 美元 生产 下 游 产品 太阳 能 电池 和 电池 
组 件 。 

实际 上 ,大 全 多 唱 硅 项 目 早 在 一 年 多 以 前 就 已 经 开始 
筹划 。 

可 再 生 能 源 迅猛 发 展 的 今天 ,尤其 是 太阳 能 光伏 产业 
的 发 展 是 促使 大 全 投资 多 晶 硅 项 目的 原因 。 

据 了 解 ,多 唱 硅 是 太阳 能 光伏 产业 的 基石 ,然而 由 于 技 
术 原 因 ,多 晶 硅 原料 却 一 直 比 较 荐 乏 ,已 成 为 太阳 能 光伏 产 
业 发 展 的 瓶颈 。 


实施 名 牌 成 略 


有 关机 构 调 查 表 明 :2005 年 全 球 太 阳 能 光伏 市 场 规 模 
比 2004 年 增长 『 55% ,到 2015 年 整个 太阳 能 光伏 产业 的 
规模 将 会 由 现在 的 112 亿美 元 增加 到 511 亿美 元 。 

而 对 比 多 唱 硅 产业 , 则 配套 缺口 较 大 。2005 年 多 晶 硅 
全 球 总 产量 为 2.6 万 t, 市 场 需求 达到 3 万 t。 我 国 的 多 唱 
硅 产 量 缺 口 尤 为 大 。 据 悉 ,2005 年 国内 产量 为 80t, 实际 市 
场 需求 量 为 3 000t,95% 完全 依赖 进口 。 目 前 多 晶 硅 市 场面 
临 有 价 无 货 的 困境 。 由 于 太阳 能 产业 的 迅猛 发 展 ,多 晶 硅 
的 价格 在 过 去 几 年 间 上 涨 了 3 倍 ,从 30 美元 /kg 上 涨 到 110 
美元 /kg。 

正 是 看 到 了 这 样 的 市 场 机 会 ,大 全 才 投 巨 资 在 这 个 项 
HE. 

2006 年 8 H7 日 ,大 全 集团 已 经 与 欧洲 多 唱 硅 工程 有 
限 公司 签订 了 技术 转让 合同 和 技术 独占 性 协议 ,大 全 集团 
对 该 技术 在 中 国境 内 享有 独占 权 。 该 技术 和 工艺 不 仅 能 生 
产 太 阳 能 级 多 晶 硅 ,还 可 以 同时 生产 电子 级 多 剖 硅 ,生产 的 
产品 能 耗 和 成 本 也 比较 低 。 

另外 ,大 全 集团 通过 与 专业 从 事 尾 气 回收 装置 的 美国 
设计 会 司 合作 ,采用 多 封闭 运行 方式 ,使 物料 循环 再 利用 ， 
尾气 回收 率 高 达 98% 以 上 ,避免 了 生产 过 程 对 环境 的 影响 。 
该 项 目 采 用 全 数字 自动 化 控制 系统 ,并 安装 独特 的 安全 保 
护 装 置 ,确保 运行 安全 可 靠 。 

同时 ,大 全 集团 还 与 德国 的 欧洲 德 固 赛 公 司 合作 ,解决 
了 多 唱 硅 生产 中 所 需 三 氯 氢 硅 的 生产 工艺 技术 问 题 。 德 
固 赛 公 司 拥有 成 熟 的 三 氯 氢 硅 生产 工艺 和 技术 , 曾 与 欧美 
多 家 多 晶 硅 生产 企业 合作 , 它 将 为 大 全 集团 多 唱 硅 项 目的 
实施 提供 技术 保障 。 

大 全 多 晶 硅 项 目 由 美国 福 斯 特惠 勒 公司 工程 总 承包 管 
理 , 中 国 天 辰 化 学 工程 公司 工程 设计 与 总 承包 。 

“预计 2010 年 整个 多 唱 硅 产业 链 的 销售 达 8.7 亿美 
元 。 整 个 项 目 6 000t 建成 后 将 形成 17 ~ 18 亿美 元 的 销售 
Si. TR) SAUL. 

[供稿 单位 :大 全 集团 ] 


提升 绽 合 实力 


一 一 南阳 防爆 集团 


南阳 防爆 集团 ( 以 下 简称 南 防 集团 ) 是 我 国 最 大 的 防爆 
电机 科研 生产 基地 、 国 家 机 电 产 品 出 口 基地 ,也 是 国家 高 新 
技术 企业 、 中 国电 器 工业 协会 防爆 电机 分 会 理事 长 单位 \ 企 
业 博 士 后 工作 站 设 站 单位 ,拥有 国家 级 企业 技术 中 心 。 公 
司 总 资产 6.9 亿 元 , 现 有 员工 2 500 余人 ,其 中 专业 技术 人 
员 680 人 ,国家 级 专家 5 人 ,省 部 级 专家 4 人 。 生 产 0.01 ~ 
63 000kW 大 中 小 型 高 低压 各 类 防爆 、 普 通电 机 和 电动 /发 
电机 、 轻 型 汽 轮 发 电机 、 防 爆 电器 及 监控 仪表 等 ,主要 服务 
领域 是 煤 弘 ,石油 \ 石 化 化 工 、 电 力 \ 治 金 等 ,产品 达 136 个 


系列 .2 046 个 品种 , 销 往 国 内 31 个 省 市、 自治 区 ,批量 出 
口 欧洲 、 亚 洲 、 美 国 、 澳 大 利 亚 等 国家 和 地 区 。2005 年 完成 
产值 8. 68 亿 元 ,实现 利税 1. 28 亿 元 ,出 口 创汇 1 010.8 万 
美元 ,经济 效益 居 全 国 同行 业 前 列 。 

公司 一 贯 重视 产品 质量 和 质量 管理 ,通过 实施 名 牌 战 
上 略 , 培 育 精品 文化 ,增强 品牌 意识 ,提高 了 企业 信誉 度 、 知 名 
度 和 用 户 满 意 度 , 启 得 了 良好 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 主 
导 产 品 CNE 有 牌 防爆 电机 2003 年 荣获 “河南 省 名 牌 产品 ” 称 
号 ,2005 年 荣获 “中 国名 牌 产品 ”称号 ,1 ~1 000kW 电动 机 
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荣获 “国家 免检 产品 "称号 。 

一 、 强 化 用 户 观 念 ,崇尚 用 户 至 上 

质量 .品牌 是 用 户 满意 度 的 象征 ,能 否 有 效 满 足 市 场 和 
用 户 的 要 求 ,产品 质量 、 交 货 期 .服务 以 及 品牌 、 信 誉 、 知 名 
度 等 至 关 重 要 。 为 此 ,公司 始终 坚持 以 顾客 为 中 心 ,依靠 质 
量 赢得 市 场 的 发 展 道路 。 

首先 ,深入 贯彻 “用 户 满意 就 是 我 的 工作 标准 ”的 思想 。 
在 此 基础 上 ,公司 自 1995 年 在 全 国 同行 业 率先 向 用 户 实 施 
质量 保证 承诺 ,保证 按照 S09001 质量 管理 和 质量 保证 标 
准 建立 、 保持、 实施 产品 质量 保证 体系 ,及 时 回 用 户 提供 可 
靠 的 产品 。 公 司 内 部 各 单位 之 间 以 下 道 工 序 和 服务 对 象 为 
用 户 ,在 质量 、 期 和 服务 等 方面 进行 公开 承诺 ,并 纳入 工效 
挂钩 、 经 济 责任 制 、 质量 奖 短 等 进行 考核 ,从 而 形成 了 以 市 
场 用 户 为 龙头 , 环 环 紧 扣 , 层 层 保证 的 用 户 服务 链 ,使 ”下 
道 工序 是 用 户 ” 和 “用 户 满意 就 是 我 的 工作 标准 ”的 思想 全 
面 贯穿 于 各 项 实际 工作 中 。 

其 次 ,贯彻 “用 户 是 上 帝 ” 的 思想 ,全 方位 满足 用 户 要 
求 , 严 格 按 用 户 要 求 进行 产品 设计 ,依据 用 户 要 求 组 织 生 
产 。 在 具体 实施 过 程 中 ,贯彻 “用 户 第 一 、 信 和 誉 至 上 ”的 宗 
旨 ,制定 实施 严 于 国标 .部 标的 内 控 标 准 ,实施 精细 化 生产 
组 织 , 有 效 地 、 高 质量 地 满足 用 户 需 求 。 

第 三 ,创造 融洽 的 供需 关系 ,谋求 持续 发 展 。 南 防 集团 
以 顾客 为 中 心 实施 全 方位 管理 ,通过 走访 用 户 等 活动 ,进行 
市 场 调研 , 了 解 潜在 需求 ,提供 满意 服务 ,创造 了 融 治 的 供 
需 关系 ,得 到 顾客 的 普遍 认可 和 赞誉 。 在 实际 运作 过 程 中 ， 
为 延长 产品 寿命 周期 而 实施 的 产品 改进 信息 90% 来 自用 
P ,新 产品 开发 信息 80% 来自 用户 ,自行 开发 新 产品 定位 准 
确 率 达 100% ,这 一 切 有 效 地 满足 了 市 场 和 用 户 明示 的 、 隐 
含 的 潜在 的 和 未 来 的 需求 ,也 为 南 防 集团 持续 发 展 芮 定 了 
坚实 的 基础 。 

二 、 采 用 国际 先进 标准 ,提高 产品 质量 保证 能 力 

公司 自 1994 年 开始 全 面 贯彻 1509000 族 标准 ,于 1996 
年 顺利 通过 质量 体系 认证 ,2002 年 顺利 通过 2000 版 转换 工 
作 。 质 量 管理 与 国际 标准 接轨 ,并 持续 不 断 地 实施 改进 。 

1. 不 断 提 高 质量 目标 ,并 层 层 分 解 .落实 到 年 度 和 日 常 
质量 工作 中 。 主 要 产品 全 部 采用 国际 标准 和 国外 先进 标 
准 , 电 机 、 风 机 等 产品 达到 国内 领先 水 平 ,出 口 电机 、 国 内 高 
效 节能 电机 、 同 步 电 机 等 达到 国际 先进 水 平 。 高 效 电 机 效 
率 测试 采用 国际 先进 的 IEEE 一 112B 标准 (美国 ) ,在 全 国 
同行 业 率 先 实现 了 试验 标准 与 国际 接轨 。 

2. 开展 计量 体系 确认 工作 。1996 年 首 家 通过 河南 省 计 
量 体 系 确认 ,2002 年 通过 复审 。 

3. 开展 国际 认证 ,促进 产品 出 口 ,提升 管理 水 平 。 至 日 
前 ,共有 10 大 系列 产品 (如 YYB、YB2、YW、EC、NEHE、 
NEX 等 ) 分 别 获 得 美国 UL 加拿大 CSA 、 欧 共 体 NEMKO 、 德 
E] PTB 澳大利亚 SAA 南非 SABS 等 十 多 家 权威 机 构 认 证 ， 
是 国内 同行 业 取 得 国际 认证 最 多 的 企业 ,不 仅 为 产品 出 口 
创造 了 有 利 条 件 ,也 有 效 地 拉动 了 质量 管理 水 平 的 提高 。 
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三 .加 大 科技 投入 ,增强 技术 创新 能 力 

近年 来 ,先后 投资 1 亿 多 元 ,实施 了 为 三 大 化 工 关 键 设 
备 配套 防爆 电机 、 中 小 型 高 效 电机 出 口 ,大 型 防爆 电机 和 防 
爆 风机 大 型 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 动机 等 技 改 项 目 。 公 
司 工艺 装备 与 检测 能 力 不 断 完 善 、 提 高 ,确保 了 研发 质量 。 
配置 了 包括 绝缘 处 理 的 VPI 工艺 、 金 加 工 数控 加 工 中 心 、 钢 
构件 数控 下 料 、 气 保 焊 接 技术 、 树 脂 砂 生产 线 、5 500kW 试 
验 机 组 等 一 系列 先进 的 装备 ,使 大 、 中 、 小 型 电机 制造 工艺 
保持 国内 同行 业 的 领先 水 平 ,增强 了 企业 开发 能 力 ,提高 了 
制造 水 平 ,加 快 了 科技 成 果 转 化 为 生产 力 的 速度 。 

产品 研发 广泛 应 用 计算 机 技术 ,配置 了 国际 先进 的 电 
机 设计 与 生产 管理 软件 。 在 行业 中 率先 成 功 应 用 了 二 维 
CAD ,三维 CAD. PDM, ERP 和 OA 系统 ,其 中 CAE, CAD, 
CAM,PDM,CAPP 与 ERP 已 实现 紧密 集成 。 引 进 国际 先进 
的 Solidworks 三 维 设计 以 及 Ansoft 电磁 设计 等 软件 ,实现 了 


(^ 重大 新 产品 开发 过 程 的 模拟 仿真 ,提高 了 产品 的 开发 速度 


和 质量 。 

四 、 实 施 重大 创新 工程 ,优化 调整 产品 结构 

为 实现 公司 技术 创新 发 展 战略 要 求 , 公 司 相继 实施 了 
一 系列 创新 工程 , 均 取 得 了 较 好 的 效果 。 十 年 来 ,先后 实施 
的 重大 新 产品 开发 工程 依次 有 9409 工程 .T362 工程 、 大 40 
工程 ,D025 HELE NPF 创新 工程 .DFI 号 工程 ,3F 工程 、 
神 8 工程 等 。 每 一 个 工程 都 为 南 防 集团 带 来 了 一 类 新 产 
dn 一 片 新 市 场 , 科 技 水 平 上 了 新 台阶 。 

实施 9409 工程 ,冲破 电机 设计 制造 的 理论 禁忌 ,成 功 
研制 出 具有 当今 国际 先进 水 平 的 1 000kW 18 极 增 安 型 三 
相 异 步 电动 机 ,填补 了 国内 空白 ,被 评 为 “国家 级 高 新 技术 
产品 ”。 

实施 T362 工程 .大 40 工程, 成功 地 研制 出 国家 重点 新 
产品 一 一 TAKW 系列 大 型 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 机 ,填补 
多 项 国内 空白 ,质量 性 能 达到 国际 先进 水 平 ,结束 了 我 国 该 
类 大 型 电机 长 期 依赖 进口 的 历史 。 研 制 的 国内 首 台 TAKW 
4000kW 20P 增 安 型 无 刷 励磁 同步 电机 ,在 北京 参加 了 建国 
50 周年 成 就 展 。 

实施 D025 拓展 工程 ,与 中 科 院 .北京 科技 大 学 合作 , 研 
制 出 技术 水 平 国内 领先 的 BDK 系列 高 效 节能 矿 用 防爆 对 
旋 式 主 通风 机 ,被 评 为 “国家 重点 新 产品 ”。 

实施 NPF 创新 工程 ,与 英国 帕 森 彼 堡 公司 合作 ,研制 出 
外 销 产品 QFW8500kW 一 4P 同步 发 电机 ,填补 了 国内 空 日 ， 
拉 长 了 产品 链条 ,并 由 此 快速 跻身 于 国内 轻型 发 电机 市 场 ， 
在 国际 市 场 取得 了 重大 突破 ,形成 了 新 的 经 济 增长 点 。 

实施 神 8 工程 ,于 2006 年 6 月初 研制 出 世界 最 大 容量 
的 TAW8800kW-—20P 增 安 型 无 刷 励磁 同步 电动 机 。 该 产 
品 为 世界 最 大 规模 的 神华 集团 煤 制 油 项 目 配套 , 集 防 爆 、 电 
力 电 子 、 自 动 控制 与 电机 技术 于 一 体 ,显示 了 公司 强大 的 综 
合 竞争 实力 ,标志 着 南 防 集团 已 健步 跨 和 人 全 世界 防爆 电机 
制造 的 先进 领域 。 

五 、 走 产 学 研 结合 的 道路 ,加 快 先进 技术 的 推广 应 用 

企业 自身 的 科技 力量 毕竟 是 有 限 的 ,要 加 快 发 展 就 必 





须 借助 外 脑 ,引进 智力 。 近 年 来 ,公司 非常 注重 与 国内 外 著 
名 的 高 等 院 校 .科研 院 所 以 及 企业 的 交流 与 合作 ,充分 发 挥 
各 自 的 优势 ,使 科研 成 果 产 业 化 的 步伐 大 大 加 快 。. 

公司 与 中 科 院 清华 大 学 .北京 大 学 北京 科技 大 学 、 华 
中 科技 大 学 哈尔滨 工业 大 学 浙江 大 学 等 院 所 保持 密切 的 
交流 与 合作 关系 。 与 中 科 院 、 北 京 科 技 大 学 联合 研制 的 
BDK 高 效 节能 矿 用 防爆 对 旋 式 主 通风 机 获 “ 国 家 重点 新 产 
m 9 ,并 列 人 国家 火炬 计划 项 目 ; 与 郑州 机 械 研 究 所 联 
合 进行 电机 振动 项 目 攻 关 ,研制 出 电机 振动 分 析 仪 ,目前 已 
作为 诊治 电机 振动 问题 的 “听诊 器 ”被 科技 人 员 广 泛 使 用 。 
与 华中 科技 大 学 .哈尔滨 工业 大 学 清华 同方 等 联合 开发 的 
防爆 电机 CAD 软件 技术 已 经 应 用 于 产品 设计 中 ;与 浙江 大 
学 联合 开发 体现 国际 调 速 电 机 发 展 趋势 的 高 压 双 馈 调 速 电 
机 ,已 投放 市 场 。 

六 引进 国外 先进 技术 ,注重 消化 吸收 和 再 创新 

与 美国 通用 电气 等 国际 知名 公司 合作 ,引进 先进 技术 ， 
应 用 中 国 原材料 ,研制 出 达到 当今 国际 领先 水 平 的 NEMA 
高 效 电 机 和 TEC. 高 效 电机 , 与 西方 发 达 国 家 同类 产品 同期 
投放 市 场 。 与 此 同时 ,结合 国内 情况 ,把 已 经 成 熟 的 出 口 高 
效 电机 的 设计 与 生产 技术 应 用 于 内 销 产品 ,研制 出 符合 国 


情 的 YAXn、YBXn、YXn 三 大 系列 中 小 型 高 效 电 机 ,获得 “ 
家 重点 新 产品 "称号 ,在 全 国 同行 业 首 家 获得 国家 节能 认 
证 。 

七 \ 注 重 知识 产权 保护 ,积累 核心 技术 

在 培育 自主 创新 能 力 的 同时 ,公司 非常 重视 自主 知识 
产权 的 保护 。 近 年 来 ,获得 国家 实用 新 型 专利 19 项 。“ 十 
五 "期间, 公司 获 得 “国家 重点 新 产品 ”4 项 ;国家 火炬 计划 
项 目 2 项 ;省 部 级 “高 新 技术 ”、 科 技 进步 奖 等 8 项 ;市 级 科 
技 进 步 奖 21 项 。2006 年 申报 国家 发 明 、 实 用 新 型 .外观 专 
利 11 项 。 

通过 实施 名 牌 战略 和 争 创 名 牌 活动 , 南 防 集团 综合 实 
力 和 知名 度 得 到 极 大 提升 , 产量、 产值. 利 税 、 总 资产 贡献 
率 、 综 合 效益 指数 等 主要 经 济 指标 居 全 国 同行 业 前 列 。“ 中 
国名 牌 产品 ”荣誉 的 取得 ,意味 着 南 防 集团 的 产品 质量 和 综 


. 合 实 力 , 得 到 了 国家 质量 管理 部 门 、 同 行业 、 用 户 和 社会 各 


界 的 高 度 评价 和 充分 认可 。 南 防 人 百倍 珍惜 “中国 名牌 产 

品 ” 称 号 ,确立 了 更 加 高 远 的 目标 : 勇 创 世界 名 牌 ,实现 新 的 

跨越 ,为 振兴 中 国防 爆 电 机 工业 做 出 更 大 贡献 。 
[供稿 单位 :南阳 防爆 集团 ] 





哈 尔 演 汽轮机 三 有 限 责 任 公司 


2006 年 ,是 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 (以 下 简称 
险 汽 公司 ) 值得 关注 的 一 年 。 这 一 年 , 哈 汽 公司 成 立 50 年 。 
50 年 的 积淀 厚重 深长 ,50 载 的 跨越 值得 骄傲 。 哈 汽 公 司 不 
断 发 展 壮大 ,成 为 汽轮机 行业 的 领军 人 ,创下 了 中 国 发 电 设 
备 制造 史上 的 多 项 第 一 。 

一 .厚重 的 历史 

险 汽 公司 是 我 国 第 一 个 五 年 计划 期 间 的 重点 建设 项 
目 ,是 以 设计 、 制 造 大 型 火电 机 组 、 核 电机 组 .工业 用 汽轮机 
组 ,船用 主动 力 蒸汽 轮机 和 燃气 轮机 为 主 的 国有 大 型 骨干 
企业 ,已 形成 以 300MW .600MW 机 组 为 代表 ,产品 包括 
1 000MW 等 级 的 超 超 临 界 机 组 .1 000MW 以 上 核电 机 组 以 
及 重型 燃气 轮机 的 生产 制造 能 力 。 公 司 年 生产 当量 1 200 
H kW,2005 年 企业 生产 能 力 突破 2 300 万 kW 当量 , 占 全 国 
电站 汽轮机 年 产量 的 1/3 以 上 。 

半 个 世纪 以 来 ,哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 以 开拓 


进取 、 求 真 务实 的 精神 ,在 共和 国 机 电工 业 发 展 史 上 留 下 了 
一 行 行 坚实 的 足迹 : 

1958 年 9 月 29 日 ,我 国 第 一 台 2.5 万 kW 汽轮机 在 这 
里 设计 、 制 造成 功 。 以 后 ,相继 设计 、 制 造 了 我 国 第 一 台 5 
万 kW、 第 一 台 10 万 kW、 第 一 台 20 万 kW 和 第 一 台 60 万 
kW 汽轮机 ;设计 制造 了 我 国 第 一 台 20 万 .30 万 .60 万 kW 
空冷 汽轮机 ,我国 第 一 台 60 万 kW 超 临 界 汽 轮机 、 第 一 台 
30 万 kW 热电 联 供 汽轮机 和 我 国 第 一 台 65 万 kW 核电 汽 
轮机 。 

1985 年 ,公司 设计 、 制 造 的 21 万 kW 三 征 两 排 汽 冷 凝 
式 汽 轮机 出 口 巴 基 斯 坦 , 开 创 了 我 国 大 型 汽轮机 组 商业 出 
口 之 先河 。1987 年 ,出口 巴 基 斯 坦 古 杜 电站 的 21 万 kW 汽 
轮机 获 国家 汽轮机 行业 第 一 块 ,也 是 至 今 惟 一 的 一 块 金牌 。 

1986 年 ,我 国 第 一 台 60 万 kW 电站 汽轮机 在 公司 设 
计 、 制 造成 功 后 ,相继 为 安徽 平 圩 电厂 .内 蒙古 元 宝山 电厂 、 
哈 尔 洲 哈 三 电厂 河北 盘山 等 电厂 提供 了 该 机 组 。1991 4E, 
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60 万 kW 汽轮机 获 国家 重大 技术 装备 成 果 奖 。 

1999 年 ,我国 首 台 20 万 kW 空冷 汽轮机 获 国家 科技 进 
步 二 等 奖 。 

2000 年 ,30 万 kW 汽轮机 获 国家 重点 新 产品 称号 。 
2004 年 ,优化 型 30 万 kW 机 组 又 获 国家 科技 进步 二 等 奖 。 

2001 年 ,我国 首 台 65 万 kW 核电 汽轮机 获 “ 九 五 ”国家 
重点 科技 攻关 计划 优秀 科技 成 果 奖 。 | 

XE A 21 世纪 的 头 五 年 , 哈 汽 公司 开始 了 博采众长 的 路 
越 式 发 展 , 为 进 人 国际 知名 企业 行列 打下 了 坚实 的 基础 。 
生产 的 蒸汽 一 燃气 轮机 联合 循环 电站 是 目前 世界 上 效率 最 
高 的 火力 发 电机 组 。2005 年 7 月初 ,双方 在 日 本 正式 签署 
了 合作 开发 设计 协议 CCA, 同时 按照 双方 的 分 工 正 式 启动 
设计 任务 ,结合 哈 汽 和 东芝 公司 技术 优势 的 低压 新 型 叶片 
的 模拟 试验 将 在 2006 年 年 末 完 成 。 

二 .辉煌 的 2005 

2005 年 是 哈 汽 公司 辉煌 的 一 年 , 它 开创 了 哈 汽 公司 生 
产 经 营 的 新 纪元 ,实现 了 哈 汽 公司 跨越 式 的 大 发 展 。2005 
年 公司 完成 工业 总 产值 69. 36 亿 元 , 比 上 年 增长 83. 1% ; 实 
现 主 营业 务 收入 41.68 亿 元 , 比 上 年 增长 55.3% ;实现 利润 
3:5 亿 元 ,是 2004 年 的 4.9 倍 。 

2005 年 是 机 组 交 货 高 蜂 , 公司 生产 的 机 组 主要 以 
600MW 及 300MW 机 组 为 主 。 其 中 :完工 了 汕头、 太仓 、 三 
门 峡 宁德、 乌 沙 出 `、 三 百 门 \ 西柏 坡 等 14 台 超 临界 600MW 
机 组 ;还 完成 1 台 阳 城 空冷 600MW 机 组 ,使 公司 在 超 临界 
及 空冷 600MW 机 组 的 生产 制造 上 积累 了 丰富 的 经 验 。 同 
时 ,还 为 百 万 等 级 机 组 的 生产 做 了 大 量 的 前 期 准备 工作 。 

2003 ~ 2005 年 , 哈 汽 公司 累计 新 增订 货 量 已 超过 280 
亿 元 ,2005 年 完工 电站 汽轮机 80 台 /2 332 万 kW , 远 远 超出 
了 自身 1 200 万 kW 的 生产 能 力 。 

超出 自身 能 力 部 分 主要 依靠 国外 加 工 、 国 内 协作 等 方 
式 , 相 应 外 协 量 较 大 。 为 了 确保 完成 全 年 的 生产 任务 ,在 外 
协 工 作 上 主要 采取 了 如 下 积极 有 效 的 措施 : 

(1) 在 厂 内 充分 进行 生产 能 力 平衡 ,加 强 对 因 生 产能 力 
不 足 产 生 的 “ 抠 贷 ”问题 的 预见 性 ,提早 做 好 外 协 计 划 的 平 
衡 工作 ,减少 和 尽量 杜绝 临时 性 外 协 件 的 工作 量 ,使 外 协 工 
作 更 加 科学 、 有 序 。 

(2) 除 转子 、 汽 氏 外 全 部 采取 招标 、 议 标 形式 , 既 可 以 降 
低 外 协 成 本 ,又 可 以 选择 质量 优良 的 协作 厂家 组 织 生产 。 

(3) 加 强 外 协 分 供 方 的 资质 评定 ,坚决 剔除 皮包 公司 、 
租赁 公司 等 资质 差 的 分 供 方 ,改变 外 协 生产 厂家 良 荡 不 齐 
的 局 面 , 精 减 分 供 方 数量 ,便于 跟踪 管理 。 

(4) 逐步 完善 外 协 分 供 方 的 动态 资质 评定 工作 ,最 终 形 
成 一 条 最 优化 的 “外 协 链 ”, 将 外 协 分 供 方 固定 为 长 期 合作 
的 生产 厂家 ,以 确保 哈 汽 外 协 件 的 质量 和 进度 。 

三 \ 积 极 应 对 市 场 变化 

2005 年 ,发 电 设备 市 场 呈 现 项 目 减少 竞争 激烈 ,价格 
走低 的 趋势 ,公司 积极 应 对 市 场 形势 ,在 进一步 巩固 五 大 市 
场 基础 上 ,依靠 大 机 (300 ~1 000MW ) 提高 市 场 占 有 率 , 依 
靠 小 机 组 (20 ~ 100MW ) 提高 经 济 效益 ,依靠 出 口 项 目 和 竞 


争 对 手 周边 地 区 项 目 扩大 产品 覆盖 率 ,依靠 新 领域 产品 探 
求 新 的 经 济 增长 点 ,全 年 新 增订 货 额 55. 1 亿 元 ,并 且 签 订 


. 了 泰州 1 000MW 超 超 临界 机 组 .秦山 核 电 二 期 扩建 工程 


650MW 核电 机 组 等 具有 战略 意义 的 项 目 , 为 公司 可 持续 发 
展 奠 定 了 基础 。2005 年 哈 汽 公司 在 市 场 应 对 方面 ,采取 以 
下 几 种 策略 : 

(1) 紧 紧 围 绕 国家 能 源 政 策 , 注 重 开 发 大 容量 、 高 效率 
超 超 临 界 、 超 临界 机 组 ,开发 符合 环保 要 求 的 空冷 . 供 热 \ 联 
合 循环 机 组 等 项 目 。 

(2) 积极 开发 自 备 电厂 项 目 ,拓宽 经 营 领域 。 

(3) 加 快 风 电 市 场 开 发 ,探求 公司 新 的 增长 点 。 

(4) 主 、 辅 并 举 , 拓 展 配套 业务 范围 。 

自控 公司 与 北京 电 科 院 联合 开发 的 国产 300MW 电子 
硬件 在 伊川 电厂 1# 机 组 中 获得 成 功 应 用 。 山 西 阳泉 首 台 
DCS 系统 在 北京 顺利 通过 出 厂 验 收 ,标志 着 公司 在 电站 控 
制 领域 中 迈 出 了 新 的 一 步 。 

四 产品 研发 填补 空白 

2005 年 完成 了 600MW 超 临界 汽轮机 研制 项 上 是 ,该 项 目 
被 列 人 国家 重大 技术 装备 研制 项 目 。 完 成 了 全 转速 汽轮机 
1 200mm 末 级 钢 制 长 叶片 开发 ,标志 着 中 国 汽轮机 行业 长 
叶片 科研 设计 力量 已 达到 国际 前 党 水 平 ,该 项 目 已 申报 黑 
龙 江 省 科技 攻关 计划 项 目 。1 200mm 长 叶片 自前 为 国内 最 
长 的 末 级 动 叶片 ,采用 先进 的 全 三 维 气动 设计 方法 及 有 限 
元 分 析 方 法 设计 并 进行 必要 的 试验 研究 ,在 技术 水 平 上 达 
到 与 当今 世界 上 全 速 汽轮机 主流 钢 制 长 叶片 相当 的 程度 。 
1 200mm 长 叶片 具有 更 大 的 排 汽 面积 ,可 有 效 提高 机 组 的 
单机 容量 ,对 提高 大 功率 火电 机 组 的 热 经 济 性 及 开发 核电 
机 组 意义 重大 ,有 巨大 的 社会 效益 和 经 济 效益 。 

2005 年 12 月 27 日 ,由 黑龙 江 省 经 济 委员 会 主持 ,组 织 
专家 组 对 哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责 任 公司 直接 空冷 600MW 
汽轮机 新 产品 进行 了 鉴定 ,专家 组 经 过 认真 评审 ,认为 由 哈 
尔 演 汽轮机 三 有 限 责 任 公司 自主 开发 设计 制造 的 直接 空冷 
600MW 机 组 在 研制 过 程 中 采用 了 多 项 成 熟 的 先进 技术 。 
该 机 组 是 我 国 自行 开发 研制 的 首 台 直接 空冷 600MW 汽 轮 
机 ,机 组 性 能 考核 试验 表明 ,在 额定 工 况 下 ,修正 功率 为 
616. 4MW ,修正 后 热 耗 为 8 024. 9kJ/kW . h; 在 最 大 连续 出 
力 下 ,机 组 修正 后 功率 为 658. 65MW。 经 运行 验证 ,机 组 技 
术 性 能 良好 ,满足 技术 规范 的 要 求 ,具有 国际 先进 水 平 。 该 
机 组 成 功 投入 商业 运行 ,表明 我 国 在 大 功率 直接 空冷 汽 轮 
机 开发 研制 上 取得 突破 性 进展 ,填补 了 我 国电 力 设备 制造 
史上 的 一 项 空白 ,经济 效益 和 社会 效益 显著 。 

翻 检 历史 丰厚 的 馈赠 ,回首 波澜 壮阔 的 来 程 , 哈 汽 几 代 
人 励精图治 , 融 进 了 共和 国 跳动 的 脉搏 ,无 愧 于 历史 赋予 的 
光荣 使 命 。 在 国内 外 激烈 的 市 场 竞争 中 ,有 着 光荣 传统 的 
蛤 汽 人 本 着 “严格 诚信、 团结 敬业 ”的 企业 精神 , 抓 住 机 
遇 、 迎 接 挑战 .与 时 俱 进 、 开 拓 创 新 ,为 实现 公司 “十 一 五 ” 规 
划 蓝 图 ,跻身 国际 一 流 企业 、 创 造 更 辉煌 的 明天 而 努力 。 

( 供稿 单位 :哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 ] 
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青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 


青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 前 身 为 青岛 汽轮机 厂 ， 
1997 年 改制 为 国有 控股 的 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 ,2003 
年 经 二 次 改制 重组 ,组 建成 立 了 具有 民营 化 性 质 的 青岛 捷 
能 汽轮机 股份 有 限 公司 。 

青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 1958 年 开始 生产 汽 轮 
机 ,迄今 已 有 近 SO 年 的 历史 。 目 前 以 设计 制造 60MW 及 以 
下 具有 自主 知识 产权 的 “ 捷 能 牌 热 电 联 产 汽轮机 为 主导 产 
品 ,兼顾 其 他 电力 装备 ,是 我 国 汽轮机 行业 的 重点 骨干 企业 
之 一 。 公 司 现 有 净 资 产 4.2 亿 元 ,员工 2 300 余人 , 占 地 面 
8132 万 m^ ,主要 生产 设备 1 200 多 台 , 其 中 数控 、 加 工 中 心 
等 精密 大 型 设备 300 余 台 ,年 生产 能 力 500 万 kW, 

一 、 以 市 场 战略 促进 生产 经 营 大 发 展 , 企业 发 展 态势 强 
a 

随 着 改革 开放 的 深入 ,国民 经 济 的 迅速 发 展 ,发 电 设备 
行业 迎 来 了 新 的 发 展 机 遇 。 公 司 为 满足 用 户 需求 ,实施 了 
切实 可 行 的 营销 策略 , 即 “把 握 市 场 脉搏, 重 热电 强 服 务 , 提 
升 捷 能 品牌 "。 通 过 不 断 完善 市 场 功能 ,构筑 起 了 大 营销 格 
局 。 公 司 注重 销售 渠道 建设 , 细 分 用 户 和 市 场 ,实施 差异 化 
营销 策略 。 在 公司 内 部 则 加 强 以 订单 信息 流 为 核心 的 市 场 
链 管 理 ,实行 市 场 联动 机 制 ,增强 了 公司 快速 应 对 市 场 变 化 
的 能 力 ,连续 三 年 保持 国内 热电 联 产 汽轮机 市 场 占有 率 第 
一 。 截 止 至 目前 ,公司 生产 和 销售 的 汽轮机 产品 近 3 000 4 
台 ,产品 遍布 全 国 31 个 省 市、 自治区。 

在 做 强 做 专 国内 市 场 的 同时 ,大 力 开拓 国际 市 场 ,通过 
设立 办 事 处 、 发 展 代理 商 等 措施 ,迅速 占领 东南 亚 市 场 ,并 
正在 向 亚洲 地 区 以 外 的 国家 辐射 。 目 前 已 出 口 印尼 、 泰 国 、 
巴基斯坦 .和 孟加拉、 印度 .加 拿 大 等 十 余 个 国家 。 仅 2005 年 
出 口 就 达 12 台 ( 套 ) ,销售 收入 4 000 多 万 元 ,创汇 513 713€ 
be 

公司 通过 改制 改革 焕发 出 了 懿 过 生 机 ,创造 了 前 所 未 
有 的 发 展 速度 。 为 满足 市 场 需求 ,在 生产 上 本 着 “强化 关键 
工序 ,萎缩 一 般 工 序 ,消灭 亏损 工序 ”的 原则 ,对 制造 资源 进 
行 全 面 整合 ,对 工艺 布局 进行 优化 调整 。 同 时 加 大 了 技术 
改造 的 步伐 , 投 巨 资 实施 了 厂房 扩建 和 设备 更 新 改造 规划 。 
新 建 2 万 m 的 现代 化 总 装配 车 间 、 近 5 000m2 的 中 小 件数 
控 加 工 车 间 和 近 10 万 m^ 的 大 型 锦 焊 生产 基地 ;新 购置 主 
要 生产 设备 148 台 ,其 中 数控 设备 、 精 大 稀 设 备 59 台 , 使 产 
品 制造 实现 了 大 型 化 .精密 化 数控 化 和 专业 化 ,大 大 提升 
了 企业 高 精 尖 的 核心 加 工 制造 能 力 和 水 平 。2003 ~ 2005 年 
连续 三 年 创 企业 历史 新 记录 ,2004 年 .2005 年 连续 两 年 进入 
中 国 机 械 工 业 100 98 ,保持 了 发 展 的 强劲 态势 。2003 ~ 2005 
年 基本 指标 见 表 1。 


表 1 2003 ~2005 年 基本 指标 


EEL 
产量 ( 台 ) 
产量 (万 kW) 

销售 收入 ( 亿 元 ) 
利税 总 额 ( 亿 元 ) 


二 、 大 力 实施 技术 创新 ,做 强 做 精 热 电 联 产 装备 产业 ， 
打造 企业 核心 竞争 力 

近 几 年 来 ,公司 紧 紧 围绕 国家 的 产业 政策 和 市 场 需求 ， 
依托 公司 省 级 企业 技术 开发 中 心 ,坚持 “生产 一 代 、 储 备 一 
代 、 研 制 一 代 、 规 划一 代 ” 的 指导 思想 ,按照 做 强 做 精 热电 联 
产 装 备 产 业 的 目标 ,不 斯 增强 自主 创新 和 研发 能 力 。 目 前 
企业 技术 开发 中 心 拥 有 工程 技术 人 员 500 余人 ,其 中 硕士 
27 名 ,教授 级 高 工 、 高 工 83 人 工程师 176 人 ,公司 在 每 年 
投入 不 低 于 销售 收入 3% 的 科研 经 费 的 前 提 下 ,建立 并 实行 
了 “工效 工资 ”薪酬 机 制 ,从 而 充分 调动 和 激发 了 科技 人 员 
的 积极 性 和 创造 性 ,不 断 开 发 出 适应 市 场 需求 的 新 产品 ,大 
大 增强 了 企业 的 核心 竞争 力 。 其 中 12 ~ 60MW 热电 联 产 汽 
轮机 进行 了 升级 换代 :采用 积木 块 设计 理念 ,大 大 缩短 了 产 
品 设计 和 制造 周期 ; 通 流 部 分 采用 全 三 维 技术 优化 设计 ,大 
大 提高 了 机 组 的 内 效率 ;增设 了 保安 元 件 的 在 线 试验 功能 ， 
有 效 地 提高 了 机 组 的 可 靠 性 ;采用 联 体 自 密 封 主 汽 门 、 侧 挂 
油 动机 、 焊 接 式 排 汽 币 、 落 地 式 后 轴承 座 等 先进 结构 ,使 机 
组 的 整体 性 能 进一步 提高 ;采用 先进 的 DEH 控制 系统 和 
TSI 监测 系统 ,大 大 提高 了 产品 的 自动 化 水 平 ;采用 具有 世 
界 领 先 水 平 的 可 倾 瓦 轴 承 , 使 产品 性 能 更 加 稳定 可 车。 仅 
2005 年 ,公司 束 获 得 了 5 项 实用 新 型 专利 。 在 做 精 做 强 热 
电 联 产 汽 轮机 的 同时 ,公司 还 研发 试制 成 功 空冷 汽轮机 、 工 
业 拖 动 汽 轮机 和 给 水 泵 汽轮机 等 新 产品 ,并 已 强势 进入 新 
的 市 场 领域 。 

技术 创新 已 成 为 推动 公司 持续 发 展 的 不 竭 原动力 ,使 
公司 的 产品 技术 水 平 显著 提高 ,企业 的 核心 竞争 力 显 著 增 
强 。 目 前 公司 已 拥有 凝 汽 系列 、 背 压 系列 、 抽 汽 系列 、 抽 汽 
背 压 系列 地热 系 列 、 湿 蒸汽 系列 \、 工 业 拖 动 系列 、 空 冷 系列 
MAKR RIF O 大 汽轮机 产品 系列 , 共 360 多 个 品种 ,可 
充分 满足 用 户 的 各 种 需求 ,同时 还 可 根据 用 户 的 特殊 参数 
和 不 同 要 求 进行 设计 和 生产 ,从 而 大 大 提高 了 产品 的 市 场 
竞争 力 ,为 推动 行业 技术 进步 与 发 展 发 挥 了 重要 作用 。 

三 ,持之以恒 抓 品牌 建设 ,打造 独特 的 捷 能 文化 ,向 社 
会 奉献 精良 产品 

实施 品牌 战略 ,全 力 打 造 “ 捷 能 牌 ” 热 电 联 产 汽轮机 品 
牌 ,向 社会 奉献 一 流产 品 ,是 捷 能 公司 永恒 的 追求 。 早 在 20 
世纪 80 年代, 公司 就 获得 了 汽轮机 发 展 史上 的 第 一 榴 质量 
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363.04 
19.94 


奖牌 一 一 银牌 奖 。 有 好 的 品牌 信誉 赢得 了 市 场 和 和 用户 的 信 
赖 ,促进 了 企业 的 快速 发 展 。 从 此 ,公司 更 加 深刻 地 认识 到 
品牌 建设 的 重要 性 ,并 把 “ 创 捷 能 品牌 ,打造 捷 能 文化 ” 视 为 
企业 的 生命 ,作为 企业 长 远 发 展 的 重要 战略 扎实 推进 。 

在 “硬件 ”上 ,加 大 技术 创新 和 技术 改造 步伐 ,积极 走 产 
学 研 相 结合 的 道路 ,使 公司 具有 了 很 强 的 技术 开发 能 力 和 
加 工 制造 能 力 。 在 试验 测试 手段 上 ,拥有 先进 的 整 机 试验 
台 X Ss AS CURIE TIAS SE ,成 为 行业 中 惟一 的 一 个 出 
厂 机 组 在 广内 进行 空 负荷 试车 的 企业 。 

在 “软件 ”上 ,加 强 质 量 控制 ,实施 “精品 工程 ”。1996 
年 ,在 行业 率先 通过 1SO9001 质量 体系 认证 ,2000 年 进行 了 
换 版 升级 ,2005 年 又 通过 了 IS014001 环境 管理 体系 认证 。 
并 在 公司 内 开展 了 争 创 “产品 一 流 、 服 务 一 流 、 管 理 一 流 、 员 
工 素质 一 流 " 的 4 个 一 流 品 牌 活动 ,使 品牌 建设 与 企业 文化 
建设 有 效 互 融 。 导 入 了 CIS 企业 形象 策划 ,提出 了 “超越 一 
永恒 的 捷 能 动力 ”的 企业 宗旨 ,确立 了 “全 力 以 赴 , 使 您 满 
意 ” 的 行为 准则 ,全 面 实施 了 以 “精良 产品 精诚 服务 、 精 兵 
强 将 、 精 打 细 算 、 精 益 求 精 ”为 核心 的 “五 精 ” 理念 文化 。 

在 售后 服务 上 ,坚持 用 户 走访 制度 和 用 户 满意 度 测 评 ， 
并 在 行业 中 第 一 个 向 用 户 发 布 了 “用 户 承 诺 书 ”, 加 强 了 对 
售后 服务 人 员 的 服务 质量 的 监督 和 测评 ,赢得 了 用 户 的 忠 
诚 度 。2005 年 公司 又 开始 积极 贯彻 国家 新 出 台 的 《卓越 绩 
效 评 价 准则 》 来 提升 我 公司 的 质量 管理 工作 ,不 断 改进 质量 
和 追求 卓越 的 绩效 。 

以 上 措施 的 实施 为 公司 赢得 了 多 项 荣誉 称号 ,产品 被 


争 创 一 流 企业 


衡水 电机 股份 有 限 公 司 作为 衡水 市 首 批 试点 企业 , 自 
2005 年 初 改制 以 来 ,牢固 树立 以 人 为 本 的 治 企 理 念 ,努力 实 
现 机 制 创 新 、 管 理 创 新 和 技术 创新 ,使 资金 技术、 人才 等 生 
产 要 素 得 以 合理 配置 和 优化 。 企 业 活力 大 大 增加 ,生产 经 
营 创 出 佳绩 , 当年 完成 工业 总 产值 42 349 万 元 ,销售 收入 
41 149 万 元 ,实现 利税 2 948 万 元 , 比 上 年 增长 52.7% 。 

2006 年 企业 经 济 效益 再 创新 高 ,截止 至 6 月 份 ,完成 工 
业 总 产值 27 189. 3 万 元 ,销售 收入 24 438. 1 万 元 ,实现 利 
税 1717.1 万 元 , 比 上 年 分 别 增长 50.996 38.1% 38124. 496 。 

一 、 基 本 情况 和 质量 管理 

衡水 电机 股份 有 限 公司 是 河北 猛 牛 集团 有 限 责任 公司 
的 核心 企业 ,是 我 国 大 型 国家 级 先进 企业 、 中 国 机 械 制造 
500 强 之 一 。 始 建 于 1975 年 ,1993 年 元 月 进行 了 股份 制 改 
造 ,2005 年 初 完 成 了 二 次 改制 ,成 为 市 直 首 个 国家 控股 的 重 
点 骨干 企业 改制 获得 圆满 成 功 的 厂家 。 公 司 现 有 总 股本 
3 810 万 元 ,员工 1 500 人 ,其 中 工程 技术 人 员 280 人 。 公 司 
拥有 国内 先进 的 生产 设备 和 检测 设备 ,具有 完善 的 计量 检 
测 体 系 ,年 电机 生产 能 力 800 万 kW。 
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评 为 "青岛 市 名 牌 产品 “山东 省 名 牌 产品 ” ,2006 年 又 获 
得 了 “中 国名 牌 产品 “称号 。 多 年 来 ,企业 还 先后 获得 了 ”出 
东 省 著名 商标 “山东 省 现场 管理 样板 企业 ” "全国 用 户 满 
意 产 品 ” “全 国 实施 早 越 绩效 模式 先进 企业 ”全国 五 一 劳 
动 奖状 "全国 思想 政治 工作 优秀 企业 “连续 18 年 “山东 
省 文明 单位 *"、“ 青 岛 市 企业 文化 建设 样板 企业 ”和 “山东 省 
AAA 级 企业 信誉 等 级 ”等 荣誉 称号 ,企业 知名 度 不 断 提高 。 

四 、 实 施 多 元 化 经 营 、 提 高 企业 可 持续 发 展 能 力 

公司 在 打造 汽轮机 产品 核心 部 争 力 的 同时 ,还 抢 抓 机 
遇 涉 足 多 元 化 经 营 ,以 提高 企业 的 抗 风 险 和 可 持续 发 展 能 
力 。 目 前 已 与 山东 东明 石化 合资 组 建 的 中 油 燃料 石化 有 限 
公司 的 100 万 吨 级 延迟 焦化 项 目 已 完成 投产 ,合资 组 建 的 
石油 钻机 有 限 公 司 也 已 投产 。 成 立 了 电站 设备 成 套 公 司 ， 
主要 承揽 国外 的 电站 成 套 工 程 ,目前 已 为 泰国 .印尼 等 国家 
承接 了 多 项 发 电 设备 成 套 交 钥匙 工程 ,取得 了 良好 的 业绩 。 
成 立 了 汽轮机 配件 安装 公司 ,承揽 汽轮机 安装 、 机 组 大 修改 
造 业 务 和 配件 供应 。 

随 着 “十 一 五 ”规划 的 实施 ,公司 将 认真 贯彻 和 落实 中 
央 提 出 的 科学 发 展 观 , 紧 紧 围绕 建 资源 节约 型 社会 、 创 新 型 
国家 和 发 展 循环 经 济 ,全 面 实 施 “ 集 团 化 发 展 ,产业 链 突出 、 
品牌 化 经 营 ,行业 内 领先 "的 经 营 发 展 战 略 , 使 青岛 捷 能 汽 
轮机 股份 有 限 公司 在 市 场 竞争 中 不 断 发 展 壮 大 ,为 中 国 的 
民族 机 械 装备 制造 业 的 发 展 做 出 积极 的 贡献 。 

[供稿 单位 :青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 ] 


SEEK Y T Z fn 


公司 董事 长 .党 委 书 记 吕 吉 泽 先后 被 评 为 河北 省 和 中 
国 机 械 工业 优秀 企业 家 河北 省 杰出 企业 家 享受 国 务 院 特 
殊 津贴 待遇 的 专家 、 全 国 劳动 模范 全国 五 一 劳动 奖章 获得 
者 ,当选 为 全 国 第 八 届 和 第 九 届 、 河 北 省 第 十 届 人 大 代表 ， 
衡水 市 人 大 常委 。 

多 年 来 ,公司 始终 坚持 “质量 第 一 、 用 户 至 上 ”的 方针 ， 
致力 于 质量 管理 水 平 的 创新 和 提高 ,把 产品 质量 看 作 是 企 
业 的 生命 ,坚持 走 质量 效益 型 发 展 的 道路 ,把 生产 一 流产 
品 \ 提 供 一 流 服 务 、 造 就 一 流 人 才 、 名 有 牌 兴 企 作为 企业 发 展 
战略 ,在 电机 行业 率先 通过 了 IS09001 质量 管理 体系 (1995 
年 ) 和 ISO14001 环境 管理 体系 (2003 ) 认证 ,并 荣获 河北 省 
优秀 企业 .标兵 企业 、 质 量 效益 型 先进 企业 河北 省 百 强 优 
势 企 业 、 衡 水 30 强 企业 等 荣誉 称号 。2004 年 9 月 ,公司 被 


-国家 质 监 总 局 评 为 2004 年 度 全 国电 机 行业 惟一 的 “全国 质 


量 管理 先进 企业 ”。 

多 年 来 ,公司 的 各 项 工作 紧 紧 围绕 “以 提高 产品 质量 为 
重点 ,以 争 创 名 上牌 为 目标 ”开展 经 营 管理 ,采取 5 项 措施 保 
证 1509001 质量 体系 和 IS014001 环境 体系 的 正常 运行 。 


QO 定期 组 织 内 审 员 进行 内 部 质量 \ 环 境 管理 体系 审核 ,发 现 
问题 及 时 整改 ,利用 质量 管理 体系 的 有 效 运行 ,不 断 提高 产 
品 实物 质量 和 “ 猛 牛 " 牌 电 机 的 美誉 度 。@@ 结 合 开 展 “ 零 缺 
陷 ”" 管 理 活动 制定 了 公司 内 部 故障 、 外 部 故障 管理 考核 办 
法 ,质量 考核 部 门 坚持 每 月 召开 质量 分 析 会 ,对 生产 过 程 中 
反映 的 问题 和 用 户 反 馈 的 信息 进行 综合 分 析 , 追 根 溯源 ,及 
时 解决 ,使 产品 故障 率 明显 降低 。@ 在 公司 内 部 实行 模拟 
市 场 .优质 优 价 和 质量 索赔 制度 ,提出 下 道 工序 是 上 道 工序 
用 户 的 管理 思想 ,使 公司 内 部 形成 庞大 的 市 场 链 ,促使 员工 
自觉 地 把 质量 意识 贯彻 到 生产 经 营 的 全 过 程 中 去 ,形成 了 
从 源头 抓 产 品质 量 的 管理 思路 。@ 在 年 初 确定 质量 目标 
时 ,以 合同 形式 把 质量 指标 同 部 门 利益 紧 紧 联系 在 一 起 ,在 
厂 内 工资 分 配 中 实行 “一 票 否决 ”, 严格 奖惩 兑现 。@@ 长 期 
开展 群众 性 争 当 质量 标兵 .质量 信 得 过 个 人 活动 ,坚持 月 度 
考核 ,半年 初评 年终 综合 审定 和 表彰 奖励 , 极 大 地 调动 了 
职工 争 创 的 积极 性 ,提高 了 操作 者 自 检 把 关 意 识 ,自觉 从 
“三 自 一 控 ” 做 起 , 层 层 把 关 , 确 保 了 产品 质量 的 长 期 稳定 和 
不 断 提高 ,使 公司 产品 始终 保持 了 较 高 质量 水 平 并 达到 国 
家 免检 条 件 。“ 猛 牛 ” 牌 三 相 异 步 电 动机 连续 4 次 被 评 为 河 
北 省 名 牌 产品 2 次 荣获 河北 省 质量 管理 奖 , 并 被 评 为 河北 
省 用 户 满意 产品 。2005 年 12 月 荣获 国家 质量 监督 检验 检 
疫 总 局 颁发 的 “产品 质量 国家 免检 "奖牌 和 证 书 。2006 年 
又 被 授予 “中 国名 牌 产品 "称号 。 

二 .主要 产品 和 技术 创新 

公司 主要 产品 有 普通 Y.Y2 系列 电动 机 、 特 种 电动 机 、 
NEMA 标准 电动 机 、CXT 稀土 永 磁 电 动机 共 15 个 系列 3000 
多 个 型 号 规格 。 

公司 生产 的 三 相交 流 异步 电动 机 产品 荣获 全 国 质量 免 
检 产 品 , 连 续 多 年 保持 省 名 牌 产品 荣誉 ,是 河北 省 质量 信 得 
过 产品 、 百 项 名 优 重点 产品 。“ 猛 牛 ” 商 标 是 河北 省 著名 商 
标 。 多 年 来 ,* 猛 牛 ” 牌 电机 以 优异 的 质量 完善 的 服务 赢得 
了 国内 外 用 户 的 信赖 ,产品 畅销 全 国 , 连 销 北美 欧洲、 东南 
亚 等 世界 各 地 ,在 广大 用 户 中 享有 很 高 的 声誉 。 

公司 高 度 重视 科学 研究 和 技术 创新 工作 ,连续 多 年 被 
评 为 河北 省 电机 技术 中 心 ,在 技术 进步 、 新 产品 开发 等 方面 
取得 了 一 系列 成 果 。 公 司 参加 的 上 海 电器 研究 所 ( 即 全 国 
电机 归口 研究 所 ) 联 合 开发 的 Y3 系列 电动 机 是 第 一 代 采 用 
冷 轧 硅 钢 片 高 效 节 能 电动 机 ,属国 内 领先 水 平 。 近 几 年 来 ， 
在 主要 生产 了 、Y2 普通 系列 三 相交 流 异步 电动 机 基础 上 ， 
先后 开发 了 NEMA 高 效率 电动 机 、CXT 超 高 效 稀 土 永 磁 三 
相同 步 电 动机 、YFB 粉尘 防爆 电动 机 、 铝 壳 电 动机 、HU 活动 
底 脚 系列 电动 机 ,2005 年 又 开发 了 YYKK 高 压 电 动机 和 
YB2 隔 爆 电动 机 ,全 年 完成 新 产品 产值 6 962.4 万 元 , 比 上 
年 增长 42.6% ,新 产品 产值 率 达 21. 4% , 居 同 行业 先进 水 
平 。 公 司 开发 的 CXT 超 高 效 稀 土 永 磁 三 相同 步 电 动机 及 
NEMA 高 效率 电动 机 产品 技术 起 点 高 ,节能 效果 显著 ,科技 
含量 居 国 内 领先 水 平 ,具有 较 强 的 国内 外 市 场 竞争 力 和 发 
展 前 景 。 其 中 ,NEMA 高 效率 电动 机 已 畅销 北美 .欧洲 及 亚 
洲 市 场 。CXT 系列 电动 机 试制 成 功 后 ,已 陆续 投入 国内 市 





场 广 泛 用 于 油田 、 冶 金 、 纺 织 等 企业 ,荣获 河北 省 科技 厅 颁 
发 的 科技 成 果 证 书 和 中 华人 民 共 和 国 科学 技术 部 、 国 家 质 
监 总 局 .国家 环保 总 局 等 五 部 门 颁发 的 “国家 重点 新 产品 ” 
证 书 。 

三 .市场 开发 和 营销 

公司 自始至终 以 销售 为 龙头 ,不 断 加 大 市 场 开发 力度 ， 
加 强 销 售 队 伍 的 建设 ,销售 收入 持续 增长 。 首 先 , 在 业务 人 
员 中 进一步 建立 了 竞争 机 制 和 日 标 责任 制 ,调动 了 业务 人 
员 开 发 市 场 的 积极 性 和 主动 性 。 加 强 对 业务 人 员 的 培训 ， 
提高 了 业务 人 员 的 整体 素质 ,吸收 有 创业 精神 、 敬 业 精 神 和 
一 定 专业 知识 攻关 能 力 的 青年 加 和 人 到 销售 队伍 中 来 ,为 公 
司 销售 业务 的 发 展 和 销售 网 络 的 建设 积聚 了 力量 。 其 次 ， 
在 巩固 北方 市 场 的 同时 ,有 重点 地 对 我 国 南方 市 场 进行 了 
开发 ,加 大 对 公司 产品 的 宣传 ,使 产品 的 质量 优势 .品牌 优 
势 逐 渐 转化 为 市 场 优 势 ,交易 额 正在 稳步 上 升 。 

1996 年 以 来 ,公司 大 力 实施 外 向 型 发 展 战略 ,取得 电机 
产品 自 营 进 出 口 权 ,成 为 机 械 产品 出 口 一 类 企业 。 近 几 年 
来 ,公司 不 断 加 大 国际 市 场 的 开发 力度 ,实施 “走出 去 ”的 战 
略 , 有 针对 性 地 参加 了 一 些 展览 会 ,博览会 ,结识 新 客户 ,会 
见 老 客户 ,不断 为 出 口 工作 寻找 新 的 增长 点 ,并 通过 优化 出 
口 产品 结构 ,强化 信息 管理 ,售后 服务 等 基础 工作 ,使 外 贸 
出 口 以 每 年 50% 以 上 的 速度 递增 ,今后 将 继续 保持 快速 增 
长 势头 。2001 ~ 2005 年 衡水 电机 出 口 情 况 见 表 1。 


表 1 2001-2005 年 衡水 电机 出 口 情况 


出 口 额 (万 美元 ) 


比 上 年 增长 (%) 


四 、 企 业 发 展 规划 

公司 计划 在 初步 规模 经 营 的 基础 上 ,大 力 实 施 外 向 型 
经 营 发 展 战略 ,以 产品 出 口 为 主 ,发 展 跨 国 经 营 ,充分 发 挥 
产品 和 管理 优势 ,实施 创造 3 个 方面 的 特色 ;号 市 场 结 构 特 
色 。 重 点 形成 有 一 定 规 模 的 国外 市 场 ,使 公司 基本 成 为 外 
向 型 企业 ;国内 市 场 重点 发 展 专用 电机 市 场 和 替代 进口 产 
品 市 场 。 信 能 力 结构 特色 。 重 点 发 展 技术 创新 能 力 和 市 场 
开发 能 力 , 培 育 并 初步 形成 自己 的 核心 能 力 , 初 步 创 造 国家 
知名 品牌 ,提高 竞争 能 力 。 包 机 制 结构 特 色 。 与 时 俱 进 , 转 
换 经 营 机 制 ,形成 良好 的 经 营 机 制 、 技 术 进 步 机 制 和 努力 追 
求 发 展 提高 的 动力 机 制 ,通过 增强 自主 创新 能 力 ,使 产品 技 
术 水 平和 质量 上 一 个 档次 ,大 幅度 提高 产品 及 企业 的 信誉 
和 和 知名度 , 创 世 界 知 名 品牌 产品 。 

计划 到 2010 年 电动 机 产量 达到 1 200 万 kW ,销售 收入 
13 亿 元 ,利税 1.3 亿 元 ,出 口 创汇 5 000 万 美元 以 上 ,发 展 
成 为 以 生产 电机 产品 为 主 , 集 科 、 工 、 贸 为 一 体 的 外 向 型 经 
营 企 业 。 

【供稿 单位 :衡水 电机 股份 有 限 公司 ) 
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威海 恒 大 电机 ( 集团) 有限 公司 


威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简称 恒 大 集团 ) 是 
在 文登 市 第 二 电机 厂 的 基础 上 滚动 发 展 起 来 的 ,而 在 挂牌 
成 立 文登 市 第 二 电机 厂 之 前 ,还 经 过 了 10 年 的 艰难 探索 。 
回顾 恒 大 的 发 展 史 ,从 举债 经 营 , 频 临 倒闭 到 转产 电机 、 柳 
暗 花 明 , 再 到 快速 膨胀 ,成 为 同行 业 的 佼佼 者 , 走 过 了 一 段 
不 甘 人 后 自强不息、 勇 争 一 流 的 创业 历程 。 

要 提 恒 大 集团 就 不 能 不 提 总 经 理 徐 东 旭 ,这 个 企业 是 
他 一 手 经 营 发 展 起 来 的 。 恒 大 集团 的 前 身 (20 世纪 70 年 
代 ) 是 镇 办 电器 制 修 厂 。 当 时 身 为 工人 的 徐 东 旭 为 了 精通 
业务 ,在 虚心 向 老师 传 请 教 的 同时 ,刻苦 研读 了 《电机 的 制 
造 与 维修 》《 电 动机 的 构造 原理 》 等 大 量 的 基础 理论 书籍 ， 
很 快 成 了 厂 里 的 技术 权威 ,先后 担任 技术 科 长 和 技术 厂 长 。 
1978 年 8 月 ,镇 政府 又 任命 他 为 电器 制 修 厂 厂 长 。 

当 上 厂 长 之 后 ,他 面 对 的 是 这 样 一 个 烂摊子 :全 厂 二 十 
多 名 工人 ,每 人 每 月 二 三 十 元 的 工资 都 没有 钱 发 , 且 背 着 近 
10 万 元 的 债务 。 因 为 当时 维修 业务 不 多 ,上 任 之 初 徐 东 旭 
在 烟台 市 设立 了 一 个 电器 维修 点 ,后 来 还 上 了 生产 电 袜子 
的 项 目 。 几 年 下 来 ,虽然 经 济 效益 有 所 好 转 ,但 是 小 打 小 六 
的 经 营 方式 注定 成 不 了 什么 气候 。 

1985 年 ,电器 制 修 厂 转产 模具 , 因 受 技术 、 市 场 等 因素 
制约 ,整整 折腾 了 两 年 ,最 后 以 失败 告终 。 

1986 年 底 , 在 企业 何去何从 的 关键 时 期 , 徐 东 旭 对 市 场 
进行 了 全 面 考察 ,然后 结合 企业 实际 ,征求 专家 意见 ,经 过 
反复 论证 决定 转产 电机 。 

决心 好 下 实干 难 ,转产 电机 摆 在 面前 的 困难 一 个 接着 
一 个 。 且 不 说 技术 力量 薄弱 , 光 盖 厂 房 上 设备 就 得 投资 40 
万 元 ,资金 从 哪里 来 ?当时 银行 不 给 贷款 , 徐 东 旭 带 头 把 家 
里 仅 有 的 1. 5 万 元 钱 拿 出 来 ,并 发 动 职工 集资 ,又 经 四 处 筹 
Xu ,确保 了 资金 到 位 ,按期 施工 。 

3 个 多 月 后 ,第 一 台 YC90 电动 机 试制 成 功 ,经 上 海 电 
器 科学 研究 所 检测 ,各 项 指标 均 达 到 部 颁 标 准 。 产 品 投入 
批量 生产 以 后 ,受到 用 户 青 睐 ,当年 琢 利 2 万 多 元 。1987 年 
5 月 ,正式 挂 起 了 文登 县 第 二 电机 厂 的 牌子 。 此 后 ,企业 一 
年 一 大 步 , 逐 步 发 展 壮大 起 来 。 

实践 使 便 大 人 清楚 地 认识 到 ,要 想 立 于 市 场 竞争 的 不 
败 之 地 ,没有 适销 对 路 的 产品 不 行 ,没有 高 素质 的 职工 队伍 
也 不 行 。 为 此 ,他 们 不 但 有 计划 地 选派 技术 人 员外 出 进修 
深造 ,而 且 鼓 励 青 年 职工 参加 对 口 专业 的 函授 学 习 , 组 织 多 
种 形式 的 专业 培训 ,并 常年 开展 以 师 带 徒 . 岗 位 练兵 .技术 
比武 等 项 活动 ,使 全 厂 形成 了 持久 性 地 学 技术 热 ,职工 的 整 
体 技术 素质 不 断 提高 。 

在 此 基础 上 , 恒 大 集团 把 造就 科技 型 企业 作为 长 远 发 
展 目标 ,与 沈阳 工业 学 院 、 上 海 电 器 科学 研究 所 等 大 专 院 校 
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和 科研 机 构建 立 了 长 期 的 协作 关系 ,并 先后 招聘 大 中 专 毕 
业 生 和 具有 中 级 以 上 职称 的 各 类 技术 人 员 200 多 名 。 在 拥 
有 相当 科技 实力 的 情况 下 ,1996 年 8 月 成 立 了 电机 技术 研 
究 所 。 随 着 企业 的 不 断 发 展 ，1997 年 5 月 被 批准 成 立 了 威 
海 恒 大 电机 (集团 ) 有限 公司 。 

强 有 力 的 科研 队伍 和 大 量 的 科技 投入 ,为 新 产品 的 研 
制 开发 提供 了 有 力 保 障 。 他 们 本 着 生产 一 代 、 储 备 一 代 、 开 
发 一 代 的 原则 ,不 断 推 出 高 科技 含量 、 高 附加 值 \ 深 受用 户 
青睐 的 新 产品 。 到 目前 ,已 开发 出 单 、 三 相 异 步 电动 机 28 个 
系列 1 500 多 种 规格 ,其 中 “省 优 ” 产 品 1 个 ,专利 产品 8 个 ， 
国际 科技 博览 会 金奖 产品 1 个 。 特 别 是 小 功率 电动 机 , 品 
种 之 多 ,规格 之 全 , 居 全 国 同 行业 之 首 。 此 外 ,公司 每 年 都 
根据 用 户 需求 ,设计 生产 特殊 型 号 规格 的 非 标 产品 1 000 多 
个 。 

为 打造 知名 品牌 , 恒 大 集团 始终 把 “质量 是 企业 的 生 
mM EARR RE. 1997 年 10 月 的 一 天 ,一 批 价值 9 000 多 
元 的 机 壳 出 现 了 底 脚 安装 尺寸 加 工 不 合格 现象 ,虽然 不 太 
影响 使 用 ,但 企业 决策 层 为 了 提高 职工 的 质量 意识 ,专门 召 
开 了 全 体 员 工大 会 ,在 宣布 对 责任 人 的 处 罚 决定 以 后 ,当场 
抢手 把 这 批 机 壳 砸 般 。 从 此 ,这 锤 音 成 了 “ 永 不 消逝 的 电 
波 ” ,时 时 回响 在 职工 脑海 中 。 

面 对 市 场 竞争 日 趋 激烈 的 实际 情况 , 恒 大 集团 还 提出 
了 “高 性 能 、 低 成 本 、 零 缺陷 ”的 质量 管理 目标 ,在 通过 了 
1509001: 2000 质量 管理 体系 认证 的 基础 上 ,按照 国际 标准 
建立 起 一 整套 程序 化 的 管理 模式 ,全 面 规 范 运作 ,强化 现场 
管理 , 严 把 产品 质量 关 。 对 产品 的 设计 、 制 造 、 检 测 等 各 个 
环节 全 方位 监控 ,一 旦 产品 出 现 缺 陷 , 除 责任 人 包 赔 损失 
外 ,有 关 领 导 也 要 承担 相应 的 经 济 责任 。 这 样 一 来 ,在 企业 
内 部 形成 了 上 下 联动 、 齐 抓 共管 的 良好 氛围 ,人 人 重视 产品 
质量 ,个 个 争 当 质量 标兵 ,产品 质量 稳步 提高 。1997 ~ 2004 
年 ,公司 生产 的 “ 文 宝 ” 牌 电 机 连续 8 年 被 山东 省 质量 技术 
监督 局 评定 为 “质量 免检 产品 ”,2005 年 人 选 了 “国家 免检 
产品 ”,2006 年 又 荣 麻 “中国 名牌 产品 "称号 。2004 年 “ 文 
宝 ” 牌 注册 商标 被 山东 省 工商 行政 管理 局 认定 为 "山东 省 著 
名 商标 ” ,并 且 跻 身 “ 全 国电 机 行业 十 佳品 牌 ”。 

进入 新 世纪 以 来 , 恒 大 集团 在 全 力 实施 名 牌 战 略 的 同 
时 ,把 市 场 开拓 和 规模 膨胀 作 类 发 展 壮 大 企业 的 关键 性 措 
施 来 抓 。 在 市 场 开 拓 方 面 ,专门 成 立 了 市 场 调 研 开发 部 , 重 
点 对 以 前 属于 市 场 育 区 的 西部 市 场 进行 全 方位 攻关 开发 ， 
挑选 富有 营销 经 验 的 精兵 强 将 深入 西部 市 场 ,大 张 旗 误 地 
进行 产品 宣传 和 产品 演示 , 收 到 了 “不 看 不 知道 ,看 了 都 说 
好 ”的 效果 ,先后 在 新 疆 、 宁 夏 、 贵 州 \. 甘 肃 、 四 川 重 庆 等 省 
区 开发 较 大 客户 200 多 个 ,并 在 西安 成 都 等 地 设立 了 办 事 


处 。 至 此 ,重大 集团 的 “ 文 宝 ” 牌 电动 机 畅销 全 国 30 个 省 、 
市 自治区。 此 外 ,公司 还 通过 自 营 出 口 , 把 电动 机 产品 源 
源 不 断 地 打 人 亚洲 .非洲 欧洲、 美国 等 地 区 和 国家 。 

在 规模 膨胀 方面 ,公司 确立 了 大 投入 、 高 产 出 、 年 年 都 
上 新 项 目的 发 展 思路 。2001 年 ,投资 800 万 元 建 起 了 高 5 
层 、 使 用 面积 8 000m 的 电动 机 装配 大 楼 。2002 年 ,投资 
600 万 元 上 了 3 条 电动 机 生产 线 和 电容 器 生产 项 月 ,不仅 使 
电动 机 产量 大 幅度 提高 ,同时 也 结束 了 建 厂 以 来 一 直 外 采 
电容 器 的 历史 ,实现 了 自给 有 余 。2003 年 ,投资 3 500 万 元 
建 起 了 占 地 5 万 m^ ,建筑 面积 2 万 m 的 工业 园 。2004 年 ， 
投资 1 800 万 元 上 了 漆包线 生产 项 目 , 除 了 满足 自身 需要 以 
外 ,还 把 剩余 产品 推 向 了 市 场 ;投资 400 万 元 添置 了 100t、 
200t 压铸 机 ,160t、200t.250t 冲床 和 数控 车 床 、 数 控 底 脚 销 
铣床 等 20 多 套 生产 设备 ,进一步 扩大 了 大 功率 三 相 电动 机 
的 生产 能 力 ;投资 300 万 元 建 起 了 一 幢 使 用 面积 3 000m 的 
职工 公寓 。2005 年 ,投资 1 500 万 元 建 起 了 1.3 77 m^ 的 钢 
结构 车 间 :, 并 新 上 了 3 条 电动 机 生产 线 ,使 电动 机 的 年 生产 
能 力 增加 了 100 万 kW, 2006 年 又 投资 500 万 元 在 工业 园 
新 建 一 幢 集 办 公 、 招 待 等 多 种 用 途 于 一 体 的 综合 大 楼 。 目 
前 ,总 投资 4 000 万 元 的 恒 大 工业 园 四 期 工程 一 一 三 相 电 动 
机 扩建 项 目 正在 紧张 施工 之 中 。 
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2005 年 是 正泰 集团 全 面 实现 “十 五 " 目标、 衔接 “十 一 
五 ”发 展 的 关键 一 年 。 集 团 紧 紧 围绕 “产业 化 、 科 技 化 、 国 际 
化 ”的 发 展 战略 ,克服 原材料 持续 涨 价 \. 能 源 紧缺 ,台风 灾害 
等 种 种 困难 ,在 市 场 开拓 、 新 品 开 发 .质量 改进 .园区 建设 、 
基础 管理 等 方面 取得 了 新 的 突破 。2005 年 初 ,正泰 集团 举 
行 了 庆祝 正泰 创业 20 年 暨 科技 大 楼 落成 典礼 ,并 首次 表彰 
20 位 “优秀 创业 者 ” 。 全 国政 协 副 主席 全国 工商 联 主席 黄 
孟 复 ,著名 经 济 学 家 吴 敬 盏 等 领导 学 者 出 席 典 礼 并 在 “正泰 
20 年 与 民营 企业 持续 成 长 力 论坛 "上 作 了 重要 报告 。2005 
年 ,正泰 集团 荣获 “全 国文 明 单 位 ”“ 全 国学 习 型 组 织 标兵 
单位 ”“ 机 械 工 业 现 代 化 管理 企业 ”、“2005 ~ 2006 年 度 国 
家 重点 培育 和 发 展 的 出 口 名 牌 ”、“ 中 国 制造 ' 行业 内 最 具 
成 长 力 的 自主 品牌 企业 ”、“2005 中 国 工业 行业 排头 兵 企 
p" “全国 工农 业 旅 游 示范 点 ”以 及 温州 市 民营 企业 文化 力 
“特别 贡献 奖 ”。 南 存 辉 董事 长 荣获 “中 国 青 年 企业 家 管理 
创新 金奖 ”"“ 中 国企 业 改 革 十 大 风云 人 物 ” “中 国 十 大 创业 
领袖 "称号 , 荣 登 (南方 周末 》 推 出 的 2005 年 中 国内 地 人 物 
创 富 榜 及 其 子 榜 “ 诚 信 纳 税 榜 ” “慈善 捐赠 榜 ”。 南 存 辉 董 
事 长 还 于 2005 年 7 月 随 中 共 中 央 政 治 局 委员 、 国 务 院 副 总 
理 匡 仪 出 访 哈 萨克斯 坦 等 中 亚 四 国 ,2005 年 11 月 ,以 中 国 
工业 经 济 联合 会 主席 团 主席 的 身份 随 全 国政 协 副 主席 、 中 
国 工 业经 济 联合 会 主席 徐匡迪 访问 德国 、 瑞 士 。2005 年 6 


恒 大 集团 近年 来 的 发 展 可 谓 是 高 歌 猛 进 ,一 路 辉煌 。 
目前 ,这 个 集 科 研 开发 .生产 制造 .销售 服务 于 一 体 的 国家 
中 一 型 企业 ,总 占 地 面积 15 万 m ,建筑 面积 10 万 mm ,总 资 
产 4 亿 元 ,下 辖 4 个 分 公司 和 1 个 电机 技术 研究 所 。 产 品 有 
电动 机 、 偶 合 器 、 减 速 机 电容器、 漆包线 五 大 类 , 仅 电动 机 
的 年 生产 能 力 达 到 230 万 kW。 已 跻身 山东 省 乡镇 企业 综 
合 经 济 实力 500 强 和 中 国电 气 及 器 材 制 造 行业 最 大 经 营 规 
模 乡 镇 企业 百 冢 行列 。 

如 今 的 恒 大 集团 ,已 获得 了 “山东 省 管理 示范 企业 ”、 
“山东 省 技术 创新 示范 企业 ” “山东 省 机 械 行 业 销 售 收 入 利 
税 双 百 强 企 业 ”"、“ 山 东 省 制造 业 信息 化 示范 企业 “山东 省 
重合 同 守 信用 企业 ”、“ 山东 省 AAA 级 信用 企业 " “中国 专 
利 山东 明星 企业 ”"、“ 全 国 诚 信守 法 乡镇 企业 "等 多 种 麻 誉 称 
号 。 此 外 ,鉴于 恒 大 集团 近年 来 在 电机 行业 中 发 挥 的 作用 ， 
先后 被 中 国电 器 工业 协会 分 马力 电机 分 会 和 中 国电 器 工业 
协会 中 小 型 电机 分 会 吸收 为 会 员 单位 ,2005 年 又 挂牌 成 立 
了 山东 省 高 效 节能 电机 工程 技术 研究 中 心 。 可 以 预见 , 随 
着 企业 的 强 筋 壮 骨 ,全 体 员工 的 不 懈 努 力 , 恒 大 集团 的 明天 
必定 更 加 灿烂 辉煌 ! 

【供稿 单位 :威海 恒 大 电机 ( 集团) 有限 公司 ] 


集 Hi 


月 29 日 ,中 共 中 央 政 治 局 常委 .中 共 纪 委 书 记 吴 官 正 亲临 
正泰 视察 ,对 正泰 的 快速 发 展 给 予 了 热情 揭 励 。 

一 、 国 内 销售 稳步 增长 

电器 股份 公司 加 大 拓展 冶金 、 石 化 与 房地产 等 行业 市 
场 力 度 ,先后 进入 上 海 世 贸 、 建 龙 钢铁 等 企业 , 签 定 长 期 供 
货 协议 113 份 ; 新 进入 甲 级 设计 院 47 个 。 同 时 ,完善 了 《 渠 
道 优 化 方案 》 及 《产品 经 销 协 议 》, 加 强 了 渠道 管理 ,优化 了 
库存 结构 ,为 市 场 营销 的 持续 健康 发 展 葛 定 了 基础 。 

电气 股份 公司 进一步 优化 销售 渠道 ,先后 筹建 了 7 个 
区 域 工程 公司 ,成 立 了 大 客户 服务 部 及 重点 工程 办 ;新 产品 
推广 与 销售 实现 新 突破 ,在 内 蒙古 城 网 变电站 改造 项 目 中 
一 举 中 标 ,在 通辽 电厂 中 标 220kV 避雷 器 , 配 电 自 动 化 产品 
在 云南 ` 山东 等 省 的 电网 改造 等 领域 广泛 应 用 ,高 压 开关 、 
避雷 器 互感 器 等 产品 在 云南 能 家 沟 水 电站 ` 潮 北 谢 家 坪 水 
电站 等 工程 中 实现 了 配套 销售 ; 系统 业务 市 场 拓展 获得 新 
成 绩 , 取 得 了 山西 河 龙 湾 电 站 、 河 南 登 封 南 店 110kV 变 电 
站 山东 安达 钢铁 .云南 白 龙 山 煤 矿 等 系统 工程 总 包 项 目 。 

仪器 仪表 公司 新 建立 电能 表 专 业 市 场 省 级 代理 商 18 
个 ,地 级 市 场 代理 商 30 余 个 ,燃气 表 专 业 市 场 代理 商 20 余 
个 ,综合 仪表 专 店 14 个 ,专柜 108 个 。 正 泰 自主 设计 的 多 功 
能 电表 首次 抢滩 内 蒙古 市 场 ,并 实现 正泰 电能 表 在 内 蒙古 
自治 区 省 局 招标 中 份额 比重 最 大 。 同 时 ,在 广东 省 的 专业 
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市 场 份 额 也 不 断 提 升 。 

建筑 电器 公司 全 国 销售 网 络 已 基本 形成 ,一 级 代理 商 
达 325 个 ,项 目 经 理 92 个 ,分 销 网 点 超过 4 750 个 ,其 中 新 增 
1 900 个 。 在 工程 领域 ,取得 了 首都 国际 机 场 、 中 国 科学 院 、 
北京 大 学 .首都 对 外 经 济 贸易 大 学 等 一 批 新 的 样板 工程 。 

正泰 汽车 零 部 件 公司 2005 年 陆续 在 郑州 广州 上海、 
武汉 等 地 设立 了 办 事 处 ,在 东北 重庆 等 地 建立 了 联络 员 ， 
并 按 办 事 处 模式 运行 。 到 2005 年 底 已 建成 8 家 驻 外 办 事 
处 ,新 增 配套 厂家 近 50 个 ,新 增 市 场 厂家 63 个 。 

正泰 集团 浙大 中 自 公司 进一步 整合 销售 渠道 ,初步 形 
成 了 集成 商 、 经 销 商 .代理 商 及 项 目 经 理 等 较为 高 效 的 销售 
渠道 。 全 年 共 核 签 系统 集成 商 40 个 、 核 签 特 约 经 销 商 62 
个 .培养 项 目 经 理 30 个 、 维 护 拓 展 OEM 配套 客户 16 个 。 

二 海外 市 场 拓展 有 力 

2005 年 初 ,集团 召开 了 首届 国际 贸易 营销 大 会 ,来自 34 
个 国家 和 地 区 的 106 位 外 宾 出 席 了 大 会 ,并 参观 正泰 。 

电表 股份 公司 在 国际 市 场 上 主推 N 系列 低压 电器 产 
品 , 拓 展 了 欧洲 的 意大利 、 西 班 牙 等 主流 市 场 ,参与 国际 竞 
标 业 务 ,实现 出 口 业 务 超 60% 的 快速 增长 。 完 成 意大利 电 
力 项 目 和 国外 跨国 公司 采购 业务 ,实现 专项 工程 业务 243% 
的 高 速 增长 。 

电气 股份 公司 2005 年 国际 贸易 以 建立 销售 渠道 ,扩大 
品牌 影响 ,加 强国 际 认证 为 重点 。 建 立 直 系 国际 销售 网 络 ， 
在 叙利亚 .埃及 也 门 等 国 设立 了 代理 商 , 初 步 建立 了 比较 
稳定 的 海外 销售 通道 。 积 极 参加 国际 展会 ,广泛 参与 海外 
工程 投标 ,正泰 电气 产品 首次 打 人 人 阿尔巴尼亚 、 马 里、 南非 、 
也 门 、 巴 基 斯 坦 等 国 市 场 。 公 司 努 力 推动 外 销 产 品 的 技术 
改进 与 国际 认证 工作 ,目前 已 初步 完成 24kV 中 压 配 电 柜 和 
真空 断路 器 的 开发 ,并 开展 KEMA 认证 ,完成 了 中 压 元 件 4 
个 产品 的 PCT 认证 工作 。 

仪器 仪表 公司 电能 表 市 场 在 确保 原 有 国际 市 场 稳定 的 
基础 上 ,新 拓展 了 南美 .东南 亚 和 非洲 市 场 ;签署 了 燃气 表 
产品 与 意大利 公司 共同 合作 项 目 ;出 口中 东 地 区 的 铝 壳 燃 
气 表 通 过 了 SIL 标准 试验 室 人 员 的 产品 测试 ;提供 给 土耳其 
公司 的 燃气 表 顺 利通 过 土耳其 认证 。 

正泰 汽车 零 部 件 公 司 参 加 上 海 国际 汽车 博览 会 .成 都 
全 国 汽车 零 部 件 展览 会 ,巴黎 国际 汽车 及 零 部 件 展览 会 等 ， 
与 世界 最 大 的 农机 生产 企业 及 著名 的 国际 汽车 零 部 件 供 应 
商 等 建立 了 业务 关系 ,2005 年 实现 出 口 贸易 额 比 上 年 增长 
67.719% 。 

三 、 新 品 开发 积极 推进 

电器 股份 公司 完成 新 产品 开发 43 项 ,设计 改进 16 项 ， 
其 中 17 项 新 产品 获得 省 级 鉴定 ;获得 国外 认证 证 书 46 张 ; 
获得 专利 证 书 16 项 ,其 中 ,国内 发 明 专 利 5 项 ,国外 发 明 专 
利 1 项。 开展 了 对 13 个 生产 公司 13 个 主导 产品 图 样 及 技 
术 文 件 的 一 致 性 检查 ,编制 主导 产品 关键 尺寸 链 控制 方案 ; 
开展 了 对 各 生产 公司 主导 产品 AB 级 质量 特性 零 部 件 回 、 
代用 的 检查 。 编 制 了 《出 口 欧盟 及 北美 产品 标识 规定 》 等 3 
项 技术 标准 和 -低压 电 吾 塑料 钢板 材料 选用 推荐 手册 ”; 修 
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订 《 冷 轧 弹簧 钢 带 ?等 20 项 标准 。 

电气 股份 公司 2005 年 新 产品 开发 立项 80 项 ,完成 82 
项 ;获得 型 式 试验 证 书 47 个 ;技术 创新 立项 150 项 ,完成 
157 项 ;8 个 产品 通过 省 级 鉴定 ,28 个 产品 通过 公司 鉴定 ; 申 
报 实用 新 型 专利 13 项 ,其 中 LWD 一 252/AT 一 50 高 压 六 氢化 
硫 断 路 器 、126kV GIS 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 填补 国内 
空白 ,252kVy 高 压 六 氟 化 硫 断 路 器 被 评 为 上 海 市 重点 新 产 


— 品 ,KYN28A 产品 获得 “浙江 省 名 牌 产品 ”称号 , 输 配 电 产 业 


基地 项 目 被 列 人 2005 年 上 海 市 先进 制造 业 重 大 产业 升级 项 
目 计 划 。 公 司 与 上 海 交 通 大 学 联合 组 建 上 海 交 大 一 正泰 电 
气 技术 联合 研究 开发 中 心 ,并 共同 申报 了 上 海 市 科教 兴 市 
项 目 2 项 。 参 与 国家 标准 制订 3 项 ,编制 企业 技术 标准 36 
项 专业 技术 标准 30 项 .通用 检验 规范 12 项 ,备案 企业 产品 
标准 7 份 。 公 司 先 捕获 得 “上海 市 高 新 技术 企业 ”、“ 上 海 市 
专利 试点 企业 ”等 荣誉 称号 。 

仪 右 仪表 公司 全 年 完成 新 产品 开发 49 项 ,其 中 通过 省 
级 鉴定 13 项 。 完 成 国际 认证 2 项 ,获得 专利 2 项 ,完成 
DDSY666 和 DTSY666 产品 的 3C 认证 ,通过 制造 计量 器 具 
许可 证 产品 申 证 和 换 证 151 种 。 完 成 9 项 国际 和 国家 标准 
及 行业 标准 的 制定 和 修订 工作 ,其 中 正泰 仪器 仪表 公司 担 
任 主笔 起 草 的 国家 标准 任务 2 项 , 制 ( 修 ) 订 企业 标准 15 
项 ,12 种 产品 取得 采用 国际 标准 确认 书 。 仪 器 仪表 公司 被 
列 为 “浙江 省 技术 标准 战略 企业 ”试点 单位 。 

建筑 电器 公司 全 年 共 推 出 4 款 新 品 ,获得 墙壁 开关 外 
观 专利 1 项 ,申请 了 2 项 国外 认证 ,实现 了 11 项 专利 申请 且 
全 部 受理 。 

正泰 汽车 零 部 件 公司 新 产品 开发 16 项 ,完成 了 11 项 产 
品 持续 改进 项 目 。 新 增 检测 试验 设备 7 台 ,OEM 产品 检测 
TXR 22 种 ,改造 试验 台 3 台 , 使 公司 质量 检测 检验 力度 进 
一 步 加 强 ,提高 了 检测 能 力 。 

正泰 集团 浙大 中 自 公 司 以 控制 系统 与 智能 仪表 产品 为 
核心 ,建设 国家 级 工业 自动 化 仪表 与 控制 系统 新 产品 开发 
设计 平台 ,建设 完成 了 有 具有 完全 自主 知识 产权 的 计算 机 控 
制 系统 的 核心 技术 体系 ,为 开拓 市 场 、 快 速 发 展 葛 定 坚 实 的 
基础 。 制 定 、 完 善 各 类 标准 文件 20 项 ,完成 企业 产品 标准 备 
案 2 项 ,参与 标 委 会 组 织 的 国家 标准 草案 审核 工作 4 项 次 ; 
组 织 完成 SunyPLC200/SunyPLC250 产品 鉴定 2 项 次 ,组 织 
产品 外 观 、 软 件 著作 权 等 专利 申报 18 项 ;完成 工艺 文件 30 
种 、 完 成 工艺 优化 27 项 ,尤其 完善 了 老化 工艺 规程 ,有 效 地 
减少 了 各 种 质量 隐患 。 

四 、 质 量 管理 不 断 强化 

电器 股份 公司 完成 质量 改进 20 个 ,质量 赶 超 9 个 ;发 表 
QC 成 果 22 个 , 获 国 优 1 个 省 部 级 4 个 市 级 4 个 ;试验 站 
顺利 通过 中 国 实验 室 国家 认可 委员 会 现场 评审 ,计量 检测 
体系 获得 国家 质 检 总 局 颁发 的 《完善 计量 检测 体系 合格 证 
书 》。 电 器 股份 公司 改变 了 以 往 的 内 审 方式 ,实施 蹲点 式 内 
审 ,统一 了 审核 方法 ,充实 了 审核 力量 ,加 大 了 审核 力度 、 深 
度 与 广度 ,质量 体系 运行 现状 得 到 初步 改善 。 同 时 ,优化 了 
800 业务 流程 ,根据 信息 重要 度 实施 分 级 处 理 ,提高 了 快速 


响应 能 力 ,全 年 信息 受理 量 33 16477, Ej 2004 年 同期 相 比 增 
长 99% ,完成 率 99.7% ,并 荣获 “2005 全 国 用 户 满 意 企业 ” 
称号 。 . 

正泰 电气 股份 公司 质量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 .计量 管 
理 体 系 正常 运行 。 温 州 园 区 和 公司 的 质量 管理 体系 分 别 于 
2005 年 6 月 和 9 月 通过 华 信和 技术 检验 有 限 公司 复 评审 核 和 
监督 审核 ;温州 园区 环境 管理 体系 和 职业 健康 安全 管理 于 
2005 年 11 月 分 别 通 过 了 万 泰 认证 的 复评 审核 和 上 监督 审核 。 
“质量 月 "活动 取得 较 好 效果 。 和 群众 性 的 QC 活动 和 ”和 零 缺 
陷 ” 管 理 活动 继续 深入 发 展 。3C 认证 工作 进一步 深入 。 体 
系 、 过 程 和 实物 质量 处 于 受 控 状态 。 列 人 监控 的 质量 、 环 
境 、 职 业 健 康 安全 指标 好 于 2004 年 ,其 中 顾客 满意 度 比 
2004 年 提高 2. 16 分 。 

仪器 仪表 公司 开展 “深化 质量 管理 , 重 铸 金牌 产品 ” 活 
动 ,进行 两 次 质量 整顿 ,完成 年 度 改进 计划 14 项 ,月 度 改进 
计划 76 项。 编制、 修订 了 2005 版 质量 、 环 境 、 职 业 健 康 安全 
管理 手册 和 体系 文件 ,将 环境 和 职业 健康 安全 管理 体系 合 
为 一 体 , 通 过 了 华 信 公 司 的 换 证 审核 ,并 将 质量 管理 延伸 到 
供 方 ,加 强 产品 源头 质量 管理 。 新 组 建 冲击 、 振 动 试验 室 ， 
购置 了 直流 分 量 负载 第, 扩展 冲 击 、 振 动 试验 和 直流 偶 次 谐 
波 试 验 项 目 3 个 。 

建筑 电器 公司 开展 “质量 文化 年 活动, 成立 了 建筑 电 
器 检测 室 。 完 成 了 质量 环境、 职业 健康 安全 三 大 体系 的 整 
合 , 并 通过 华 信 认证 公司 的 审核 认证 ,实现 体系 管理 “三 标 
合 一 ”。 组 织 了 照明 产品 免检 申报 工作 ,并 获得 "国家 免检 
产品 "来 党 称号 。 

正泰 汽车 零 部 件 公司 完善 内 部 质量 管理 ,健全 质量 管 
理 机 构 , 导 入 国际 化 质量 体系 ,于 2005 年 3 月 ,通过 了 柯 玛 
公司 进行 的 ISO/TS16949: 2002 质量 体系 第 三 方 审核 。 

正泰 集团 浙大 中 目 公 司 组 织 各 部 门 编制 、 修 改 管理 标 
准 等 共 67 个 ,两 次 全 面 修改 质量 管理 体系 文件 ;推行 部 门 
经 理 例会 和 质量 例会 制度 ;导入 6S 管理 体系 ,使 公司 总 体 
面貌 有 了 较 大 改善 。 

五 .园区 建设 取得 阶段 性 成 果 

正泰 输 变 电 设 备 产 业 基 地 工程 (上 海松 江 区 ) 首 期 建设 
面积 为 23.3hm 、 建 筑 面积 10 万 m ,工程 总 投资 1.8 亿 元 , 基 
地 “三 通 一 平 ”工作 已 全 部 完成 。 自 2005 年 10 H 1 H fT 
开始 ,110 、109* .205* .206* .203* .108* 六 座 厂 房 拔 地 而 起 ， 
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2005 年 ,是 天 正 集团 落实 科学 发 展 观 、 实 施 "两 个 轮 一 
起 走 ” 的 发 展 战 略 重要 的 一 年 ,也 是 克服 生产 要 素 瓶 颈 制 
约 、 经 受 市 场 激烈 竞争 考验 并 取得 较 大 成 绩 的 一 年 。 

这 一 年 里 ,天 正 集团 坚持 以 效 绩 为 导向 ,对 集团 的 组 织 
机 构 和 管理 模式 进行 了 一 系列 自 上 而 下 的 调整 和 改革 ,着 


工业 园区 已 初步 展现 。 研 发 中 心 及 生活 配套 区 的 设计 方案 
也 已 于 2005 年 12 A 12 日 报 区 规划 局 审批 ,落实 了 二 期 40 
万 m 建设 用 地 指标 。 

正泰 集团 浙大 中 自 科 技 园 奠基 仪式 于 2005 年 5 月 份 在 
杭州 经 济 技术 开发 区 举行 。 该 科技 园 总 投资 约 1.2 亿 元 , 占 
地 面积 4.7hm ,将 建成 80 000 余 m^ 的 现代 化 厂房 ,预计 
2006 年 投入 使 用 。 

A UIS TEX ULP (€ 

电器 股份 公司 与 500 强 企业 、 通 用 电气 (GE) 消费 与 工 
业 产 品 集团 合资 新 建 的 通用 正泰 (温州 ) 电 器 有 限 公 司 于 
2006 年 2 月 14 日 举行 了 开业 庆典 仪式 ,合资 公司 使 用 
“GE” $“ chin” 双 品 牌 , 开 创 了 中 外 合资 的 新 模式 。 为 加 大 
链接 沪 杭 力度 ,电器 股份 公司 出 资 570 万 元 对 浙江 南湖 电缆 
公司 进行 重组 ,正泰 方 拥有 56.7% 股权 ,从 而 实现 正泰 电气 
电线 电缆 产业 基地 移师 浙江 嘉兴 ,实现 双方 品牌 影响 力 , 销 
售 网 络 .市场 准 入 等 资源 的 优势 互补 。 

七 .基础 管理 逐步 深化 

电器 股份 公司 2005 年 9 月 以 “凤凰 计划 ”为 起 点 ,努力 
推动 正泰 集团 由 粗放 管理 向 持 越 管理 转变 ,掀起 了 管理 整 
顿 的 高 潮 。 开 展 了 大 规模 的 基础 调研 ,产生 了 120 多 条 整改 
措施 ,重点 对 产品 研发 .技术 更 改 \ 市 场 治理 .体系 运行 、 全 
面 预 算 、 原 材料 控制 等 方面 进行 了 系统 性 的 整顿 。 组 织 制 
定 了 《生产 公司 优化 重组 方案 > 和 2006 年 管理 组 织 框架 , 初 
拟 了 《管理 手册 》 ,调整 了 《管理 职能 细则 》, 修 订 了 140 个 管 
理 标准 ,拟订 了 《岗位 技能 工资 方案 》 与 《职业 生涯 管理 办 
法 》 等 。 

八 . 党 群 组 织 建设 得 到 加 强 

根据 上 级 党 组 织 的 统一 部 署 ,集团 党 委 开 展 了 保持 共 
产 党 员 先 进 性 教育 活动 ,顺利 通过 上 级 考核 验收 ,达到 了 预 
期 目的 和 效果 ;领导 群 团 组 织 举办 正泰 价值 观 体系 宣讲 骨 
干 培训 班 , 加 强 了 对 集团 新 确定 的 企业 价值 观 的 学 习 宣传 、 
贯彻 落实 ;组 建 了 正泰 电气 股份 有 限 公 司 党 委 。 国 庆 前 夕 ， 
正泰 集团 团委 承办 的 “青春 献 祖国 ”大 型 广场 主题 团 日 活动 
蜂 “ 水 远 跟 党 走 一 一 万 封 书 信和 表决 心 ” 在 正泰 高 科技 工业 园 
主 会 场 正式 启动 , 极 大 地 振奋 了 广大 团员 及 员工 的 精神 。 
电器 股份 公司 销售 中 心 商务 处 荣获 全 国 “ 中 帼 文明 岗 ” 称 
号 ,成 为 温州 地 区 惟一 一 个 获 此 殊荣 的 单位 。 

[供稿 单位 :正泰 集团 ] 


集 团 


力 推进 执行 力 建设 ,保持 了 集团 经 济 良 好 运行 。 全 年 集团 
实现 生产 总 值 65. 8 亿 元 , 比 上 年 增长 16. 2296 ;销售 总 收入 
63. 1 亿 元 , 比 上 年 增长 16. 5% ,其 中 ,上 缴 利税 1.67 亿 元 ; 
外 贸 出 口交 货 值 比 上 年 增长 21 ,其 他 多 项 经 济 指标 稳 中 
3T. 
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2005 年 6 月 下 旬 , 天 正 商 标 被 国家 工商 总 局 认定 为 “中 
国 驰 名 商标 ”; 天 正 集团 名 列 中 国民 营 企 业 500 强 第 23 位 ， 
并 进入 中 国企 业 1 000 大 序列 ;10 月 ,天 正 被 评 为 中 国 最 有 
竞争 力 自主 创新 品牌 ,成 为 温州 仅 有 的 3 个 上 榜 企业 之 一 。 
此 外 ,公司 还 顺利 地 通过 了 “全 国 用 户 满 意 企业 ”复评 。 
2006 年 9 H “KIERRE” 385 x UBL ER Ar FU FB, IE de oe 2X E] 2C I 
检 总 局 的 “中 国名 牌 产品 ” 称 导 。 

一 ,提升 产品 质量 ,加 大 产品 研发 力度 

质量 是 品牌 的 基石 。2005 年 , 面 对 原 材料 价格 普遍 上 
扬 、 生 产 利润 有 所 下 降 的 不 利 形势 , 天正 集团 仍 一 如 既往 地 
坚持 “质量 是 天 正人 的 尊严 ”的 理念 , 狠 抓 质量 不 放松 ,各 种 
电器 产品 的 稳定 性 和 可 靠 性 得 到 巩固 和 提升 。 塑 壳 断 路 
器 .时 间 继 电器 、 交 流 接 触 器 、 软 起 动 器 负荷 和 开关、 墙壁 开 
关 与 插座 等 16 个 单元 产品 全 部 通过 “CCC” 认 证 并 取得 了 
证 书 。 同 时 ,还 顺利 通过 了 世界 权威 认证 机 构 SGS 公司 对 
公司 IS09000 质量 管理 体系 、ISO14000 环境 体系 及 
OHS18000 职业 健康 体系 3 个 体系 的 复审 。 

根据 市 场 的 需要 ,天正 集团 加 大 了 新 产品 研发 力度 , 进 
一 步 完 善 了 新 产品 研发 奖励 机 制 , 引 进 了 一 批 高 素质 专业 
ERAS ,确保 了 新 产品 研发 的 顺利 进行 。 低 压 电 器 事业 
部 开发 了 15 个 系列 的 新 产品 ,11 项 通过 省 级 鉴定 ,其 中 ， 
M—BUS 技术 多 表 集 抄 系统 、 软 起 动 占 、 多 功能 电能 表 及 逢 
能 双 电 源 开 关 等 6 项 达到 国内 领先 水 平 ; 上 海 明 日 自动 化 
公司 完成 了 STS311L.110kV 线路 保护 装置 .STS313L 三 端 
光纤 差 动 保护 装置 .STB321 母 差 保护 装置 STS362R/363R 
单元 测控 装置 .STS363X/361XD 通讯 管理 机 、STS361G 发 电 
机 保护 装置 等 一 系列 新 技术 、 新 产品 的 开发 ,并 投入 批量 生 
产 , 其 中 5 项 被 列 人 “中 国电 力 设 备 管理 协会 推荐 品牌 ”, 达 
到 国内 领先 水 平 ; 上 海天 正 机 电 公 司 与 德国 特 瑞 德 公 司 联 
合 开发 的 KGN 口 一 12 户 内 交流 金属 铠 装 封闭 开关 设备 、 
KYN58 高 压 柜 等 6 项 新 产品 ,全 部 投产 。 

二 、 加 大 市 场 拓展 力度 ,销售 态势 良好 

2005 年 ,天 正 以 “服务 ”和 “诚信 ”为 营销 主题 ,结合 地 
区 经 济 发 展 的 差异 、 市 场 发 展 的 成 熟 程度 等 因素 对 全 国 市 
场 进行 了 科学 的 细 分 ,制定 了 不 同 的 营销 策略 。(1) 加 大 品 
牌 投入 。 在 一 些 发 育 较 好 的 市 场 ,集团 加 大 投入 力度 ,全 年 

告 品 牌 宣传 资金 投入 是 2004 年 的 3 倍 多 ;在 投入 形式 和 
投放 区 域 上 精心 研究 和 策划 ,旗舰 店 建设 .路 牌 广告 .电视 
广告 .专业 期 刊 广 告 等 都 取得 了 良好 效果 ,确保 投入 资金 发 
挥 出 最 大 的 效应 。 另 外 ,积极 参加 广交会 .中 国电 工 产品 博 
览 会 等 一 系列 高 规格 的 国内 外 展会 ,扩大 企业 在 专业 领域 
的 品牌 形象 ,大力 拓展 专业 市 场 。(2) 建 立 针对 产品 线 的 专 
业 服 务 体 系 和 服务 队伍 ,协助 经 销 商 进行 市 场 开发 和 市 场 
管理 。 为 了 适应 新 的 营销 模式 的 需要 ,公司 在 人 才 使 用 和 
选择 上 ,实现 从 单一 的 重视 营销 型 人 才 转 向 重视 营销 、 技 术 
复合 型 人 才 , 对 专业 产品 线 实行 专业 营销 ,建立 起 一 支 既 懂 
市 场 .又 有 技术 服务 能 力 的 销售 工程 师 队 伍 , 受 到 了 代理 商 
普遍 好 评 。(3) 党 试 各 办 事 处 服务 向 专业 化 :精耕细作 方向 
发 展 。 将 物流 功能 从 营销 系统 中 剥离 出 去 ,建立 物流 中 心 ， 
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统 ~- 调 配 全 国 物 流 , 同 时 在 全 国 设立 了 专门 售后 服务 站 点 ， 
加 强 售 后 服务 的 职能 ,积极 推行 “ 零 距离 ”服务 模式 ,加 大 对 
罕 货 和 拖欠 款 的 整治 力度 ,对 一 些 行业 的 客户 实行 全 国联 
保 。 而 办 事 处 的 业务 员 则 集中 精力 加 强 对 市 场 的 开拓 ,加 
强 对 客户 的 优质 服务 。(4) 重 点 产品 重点 推进 、 重 点 市 场 重 
点 开发 .重点 客户 重点 培养 。 对 具有 潜力 的 市 场 ,在 资源 投 
放 上 有 明显 倾斜 ,大 力 扶持 讲 诚信 有 实力 的 经 销 商 , 使 之 
成 为 公司 的 长 期 合作 伙伴 。 

三 .进一步 完善 组 织 结构 ,优化 配置 人 员 队 伍 

2005 年 公司 以 绩效 为 导 回 ,以 服务 于 市 场 需求 为 方针 ， 
对 集团 组 织 机 构 进 行 了 改革 。 对 生产 事业 部 的 业务 及 组 织 
架构 进行 了 调整 ,把 集团 原 股份 事业 部 、 电源 事业 部 、 仪 表 
事业 部 合并 为 低压 电器 事业 部 ;又 根据 产品 和 行业 特性 ,将 
原来 的 14 个 分 公司 重新 组 合 为 9 个 分 公司 ,确定 每 个 分 公 
司 的 生产 经 营 范围 ,赋予 各 个 分 公司 经 理 小 事业 部 级 的 更 
大 的 人 事权 和 管理 权 ,使 之 经 营 更 具 灵 活性 ,使 产品 开发 和 
生产 更 能 贴近 市 场 。 

另外 ,营销 财务 .技术 中 心 、 物 流行 政 等 系统 也 都 结合 
市 场 竞 争 和 企业 发 展 需 要 ,进行 了 资源 整合 ,对 各 自 业 务 流 
程 、 职 能 管理 权限 等 进行 了 重新 梳理 ,进一步 压缩 了 管理 层 
级 ,简化 了 工作 流程 ,提高 了 工作 效率 。 

在 进行 扁平 化 管理 的 同时 ,天 正 加 大 了 对 人 力 资 源 建 
设 的 关注 力度 。 公 司 2005 年 在 营销 审计 技术、 法 律 、 新 
闻 传 媒 等 专业 领域 一 共 引 进 40 多 位 学 有 专长 .并 具有 相当 
工作 经 验 的 中 高 级 人 才 ,充实 到 各 级 岗位 ,现在 已 发 挥 了 巨 
大 作用 。 另 外 ,公司 邀请 了 数位 知名 专家 、 学 者 和 培训 师 到 
公司 授课 ,相继 举行 了 领导 力 、 质 量 管理 营销、 企业 文化 、 
绩效 管理 等 多 方面 的 培训 或 讲座 ,还 多 次 组 织 管理 人 员 去 
外 地 观摩 学 习 。 全 年 参加 学 习 培 训 的 员工 多 达 9 000 人 次 。 

、 南 京 项 目 进展 顺利 ,产业 发 展开 创新 局 面 

2005 年 集团 既定 的 产业 发 展 战略 步伐 加 快 ,达到 了 预 
想 的 目标 。2005 年 年 初 ,通过 挂牌 竞标 ,以 5.2 亿 元 一 举 拍 
得 “南京 地 王 ” 一 一 南 汽 北 地 块 经 营 权 。11 月 初 , “南京 地 
王 ” 房 地 产 项 目 工 程 举行 了 奠基 仪式 ,2006 年 推出 的 首 批 
精品 楼 盘 销 售 形势 良好 。 

2005 年 4 月 和 10 月 ,南京 天 正 容 光 达 电子 集团 有 限 公 
司 和 南京 天 正 耐 特 机 电 集团 有 限 公 司 先后 挂牌 成 立 ,标志 
着 天 正 集团 在 资本 经 营 方 面 取得 了 新 成 效 。 

五 .完善 基础 管理 工作 ,降低 运营 成 本 

全 面 导 入 现代 企业 管理 模式 ,推动 企业 管理 制度 化 、 流 
程 化 ,规范 化 ,是 天 正 公司 一 走 追 求 的 目标 。2005 年 ,公司 在 
加 大 市 场 开 拓 和 品牌 推广 的 同时 ,抓紧 完善 内 部 基础 管理 工 
作 。 供 应 方面 启动 了 “阳光 采购 工程 ” 。 按 照 “ 公 开 、 公 平 、 公 
正 " 原 则 ,优胜劣汰 ,对 重点 供应 商 进 行 了 评价 .选择 ,并 修订 
了 《 供 方 管理 制度 》, 编制 了 《供应 商 名 录 少 和 《供应 商 协 议 汇 


总 》; 加 强 了 对 供应 商 协作 单位 产品 的 检验 ,使 检验 合格 批 数 


稳步 提高 同时 ,对 协作 企业 实行 动态 管理 , 对 一 些 不 符合 
要 求 的 成 员 企 业 及 时 做 出 调整 直至 中 止 合作 。 采 购 质量 有 
所 提高 ,扣除 价格 上 涨 因素 ,采购 成 本 显著 下 降 。 


另外 ,财务 部 .审计 部 制定 实施 监控 制度 、 预 算 分 析 及 
反馈 制度 ,出 台 了 《天 正 集团 审计 管理 规定 》; 在 销售 环节 ， 
实施 了 《收文 两 条 线 制度 》《 资 金 收 文 日 报告 制度 >。 集 团 
财务 中 心 .审计 部 定期 组 织 人 员 跟 踪 核 查 各 事业 部 .销售 分 
支 机 构 的 财务 状况 ,对 发 现 的 问题 及 时 进行 纠正 ,使 集团 公 
司 能 对 各 项 经 营业 务 有 效 地 实施 事前 、 事 中 、 事 后 监控 , 确 
保 财 务 和 资金 的 安全 ,同时 ,为 公司 的 经 营 决 策 提 供 可 靠 的 
财务 依据 。 

通过 一 系列 管理 创新 ,公司 的 内 部 沟通 更 加 有 效 ,工作 
效率 得 到 了 提高 ,运营 成 本 得 以 有 效 地 降低 ,客户 满意 度 得 
到 了 提高 。 

六 、 文 化 建设 成 绩 显 著 ,企业 知名 度 得 到 提高 

着 力 推进 执行 力 的 文化 建设 ,营造 健康 向 上 、 雷 厉 风行 
的 文化 氛围 是 2005 年 天 正 企 业 文 化 建设 的 主旋律 。(1) 组 
织 各 系统 、 各 部 门 围绕 企业 使 命 感 和 价值 观 举行 了 专题 大 
讨论 。(2) 通 过 内 刊 、 宣 传 栏 等 载体 ,积极 宣传 执行 力 文化 ， 
把 企业 “办 成 军队 "与 “办 成 学 校 ” “办 成 家 庭 " 齐 头 并 进 。 
GARFE T CH Bog UO CIE) COS SEE 
活动 ,大 力 推 进 组 织 学 习 风 气 , 努 力 打造 学 习 型 组 织 。(4) 
加 大 执行 力 建设 。 各 部 门 、 各 单位 制定 措施 ,加 强 对 劳动 纪 
f .安全 文明 生产 的 管理 ,形成 了 定期 检查 .不 定期 抽查 的 


监督 机 制 , 对 于 不 合理 的 地 方 进行 公开 曝光 ,并 与 年 终 绩效 
考核 挂钩 。 通 过 持续 一 年 的 宣传 贯彻 ,员工 思想 得 到 进 一 
步 统一 ,企业 凝聚 力 进 一 步 加 强 。 

外 宣 工 作 有 声 有 色 ,企业 形象 和 品牌 影响 力 进一步 提 
高 。2005 年 ,中央 电 视 台 、 人 民 日 报 、 经 济 日 报 、 新 浪 网 、 温 
州 日 报 、 乐 清 日 报 、 温 州 电 视 台 等 上 百 家 新 闻 媒 体 相 继 报 道 
了 天 正 公 司 董事 长 高 天 乐 先 生 的 事迹 。 另 外 ,公司 网 站 进 
行 了 全 面 改 版 , 据 统 计 , 网 络 点 击 率 大 幅 提 升 。 

一 年 来 ,集团 还 相继 开展 了 “节约 型 企业 "主题 活动 .党 
员 团 员 先 进 性 教育 活动 .质量 月 活动 与 质量 知识 竞赛 ;举办 
了 “上 庆 十 ， 一 大 型 职工 运动 会 "“ 庆 元 旦 : 谁 是 大 赢家 ” 知 
识 竞赛 等 文体 活动 ,丰富 企业 员工 文化 生活 ,提高 了 员工 满 

在 全 球 经 济 一 体 化 进程 加 快 的 今天 ,天 正 集团 全 面 推 
进 以 人 力 资源 管理 为 战略 重点 ,加 紧 实施 从 劳动 密集 型 产 
业 向 技术 密集 型 产业 转移 、 从 商品 经 营 向 商品 与 资本 并 举 
转移 、 从 国内 市 场 向 国内 与 国际 市 场 并 重 转 移 的 发 展 战略 ， 
以 “致力 于 提供 可 靠 度 音 越 的 产品 和 服务 ,使 电气 能 源 更 安 
全 、 更 有 效 、 更 便捷 地 造福 人 类 ”为 使 命 ,为 实现 和 天正“ 五 年 
创 国内 一 流 \ 十 年 创 世 界 品牌 ”的 宏伟 蓝图 而 奋斗 。 

[拟稿 人 :天正 企业 文化 中 心 唐诗 云 ] 


慈溪 市 琳 乐 低压 电 兹 厂 


慈 溪 市 奇 乐 低压 电器 厂 ( 以 下 简称 奇 乐 ) 北 临风 景 秀丽 
的 杭州 湾 , 东 靠 美 丽 的 港湾 城市 一 一 宁波 , 紧 靠 329 国道 和 
杭州 湾 跨 海 大 桥 ,交通 便利 ,专业 生产 各 种 QMS, CCS, 
GCK、GZT .GZS1 等 高 .低压 抽出 式 、 固 定式 开关 柜 的 半 成 套 
柜 体 及 所 有 配套 件 。 

奇 乐 成 立 于 1992 年 , 现 有 员工 200 多 人 ,拥有 固定 资 
产 1000 多 万 元 , 占 地 面积 2 万 多 m? ,是 “浙江 知名 推广 品 
牌 ”“ 全 国 用 户 产品 质量 满意 、 售 后 服务 满意 示范 单位 ”、 
“浙江 省 重合 同 守信 誉 优秀 单位 ”、“GCS 型 低压 抽出 式 开 
关 柜 品牌 产品 企业 ”、“ 宁 波 市 企业 资信 等 级 AAA”、“ 浙 江 
省 高 新 技术 企业 ” ,是 中 国电 器 工业 协会 会 员 、 中 国电 工 技 
术 学 会 团体 会 员 、 中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 分 会 会 
员 .电气 传动 成 套 控制 设备 标准 化 技术 委员 会 会 员 、 中 国 机 
械 工业 质量 管理 协会 会 员 、 上 海 电 器 行业 协会 会 员 单位 。 

回顾 企业 成 长 之 路 ,创业 的 艰辛 时 刻印 在 奇 乐 人 的 脑 
海中 ,也 时 刻 激励 奇 乐 人 更 加 努力 奋斗 。 

一 .艰苦 奋斗 ,坚持 技术 创新 

1992 年 , 刚 起 家 的 小 厂 只 有 十 几 位 员工 ,租用 原 东安 乡 
政府 三 楼 作为 办 公 室 加 车 间 , 只 生产 开关 柜 中 的 刀 开 关 , 生 
产 种 类 单一 ,技术 力量 薄弱 。 当 时 , 冯 嘉 国 厂 长 看 到 低压 行 
业 在 国内 做 附件 的 厂家 很 少 ,也 看 到 了 低压 行业 的 发 展 势 
头 ,马上 聘用 高 级 技术 人 才 , 与 上 海 电 器 成 套 厂 、 上 海 华 通 


开关 厂 合 作 开 发 国产 化 的 MNS 低压 开关 柜 配 套件 。 

1994 年 上 半年 ,收购 了 一 个 倒闭 的 小 三 ,拥有 了 自己 的 
厂房 ,新 产品 也 不 断 开发 和 投 人 人 市场。 开发 设计 了 HX2— 
63A 隔离 开关 , 获 “ 国家 级 新 产品 ”称号 ;接着 ,开发 了 8E/4、 
8E/2 转 接 件 和 抽 民 、LG3 型 辅助 电路 固定 型 连接 器 (二 次 
接 捅 件 ) , 获 “ 宁 波 市 级 新 产品 ”。 当 时 ,国内 使 用 的 MNS 低 
压 抽出 式 开关 柜 中 功能 板 均 采用 进口 产品 ,价格 高 , 且 很 难 
采购 ,国内 也 没有 生产 整体 功能 板 的 能 力 。 技 术 专 家 们 经 
过 几 个 月 的 努力 ,设计 出 了 分 段 式 功能 板 , 并 且 可 以 根据 用 
户 需要 任意 组 合 , 既 解决 了 国产 化 问题 ,又 解决 了 PC 柜 与 
MCC 柜 不 能 混 装 的 难题 ,填补 了 国内 空白 。 

1995 年 底 ,企业 与 原 国 家 电力 部 、 机 械 部 联合 设计 、 合 
作 开 发 GCS 低压 开关 柜 全 套 配 套件 ,被 评 为 “GCS 型 低压 
抽出 式 开 关 柜 曲牌 产品 企业 ”。 产 品 的 创新 ,质量 的 可 靠 ， 
信誉 的 保证 ,使 企业 的 知名 度 不 断 上 升 。 一 些 世界 级 名 优 
企业 ,如 上 海 ABB 办 事 处 、 美 国 GE 上 海通 用 电气 广电 有 限 
公司 和 德国 西门 子 制造 工程 中 心 有 限 公司 等 ,纷纷 同 奇 乐 
合作 开发 新 型 开关 柜 配 件 ,企业 迅速 发 展 , 规 模 不 断 扩 大 ， 
成 为 市 重点 骨干 企业 。 

为 了 适应 市 场 ,1997 ~2001 年 , 奇 乐 相继 开发 了 QMS 一 
H1,H2,H3,H4 型 后 出 线 开 关 柜 .QMS 一 HS 固定 式 开 关 柜 
及 新 型 高 档 型 CCKSA 一 1(2) 低压 抽出 式 开 关 柜 。QMS 一 
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H1 型 后 出 线 开 关 柜 列 人 浙江 省 “星火 计划 ”,5 种 产品 获 
“宁波 市 新 产品 "称号 ,20 多 项 产品 获得 国家 专利 。 

2002 年 , 同 天 津 电气 传动 设计 研究 所 联合 设计 开发 
CCK2000 一 Z 智能 型 交流 低压 成 套 开关 设备 。 

当年 被 授予 慈溪 市 高 新 技术 企业 。 

2003 年 ,与 中 国电 器 工业 协会 .北京 奢 日 久 科技 开发 有 
限 公 司 联合 设计 开发 D 系列 低压 成 套 开 关 柜 。 

同年 ,根据 全 国电 气 工程 标准 技术 委员 会 的 决定 ,与 常 
州 南 宇 电气 研究 所 等 一 些 企业 合作 开发 GZT 智能 型 总 线 式 
低压 成 套 设 备 。 

2005 年 ,引进 西安 高 压 研究 所 GZSI i HERE RE 
技术 ,开始 生产 GZS1 高 压 开 关 柜 。 同 年 ,与 天 津 电气 传动 
设计 研究 所 合作 开始 生产 传动 产品 。 

2006 年 被 授予 浙江 省 高 新 技术 企业 。 

二 、 加 强人 才 引 进 ,注重 人 才 开 发 

为 实现 企业 可 持续 快速、 健康 地 发 展 , 奇 乐 坚持 “以 人 
HE” SER" 人才 兴 业 ” 战 略 ,引进 和 培养 了 一 批 上 共有 产品 
开发 、 技 术 创 新 能 力 的 人 才 。 在 企业 内 部 建立 起 动态 的 用 
人 机 制 和 培养 吸纳 人 才 机 制 , 优 化 结构 ,能 进 能 出 ,把 有 才 
干 高 素质 的 优秀 人 才 吸 收 到 公司 中 来 。 加 强人 才 开 发 制度 
的 创新 , 留 住 人 才 , 用 好 人 才 并 注重 人 才 梯 队 的 培养 ,建立 
长 效 的 企业 激励 和 约束 机 制 ,并 根据 企业 的 实际 不 断 创新 
和 调整 ,充分 激活 员工 为 公司 奉献 的 积极 性 和 创造 性 ,以 此 
来 推动 企业 快速 发 展 。 | 

引进 和 人才, 给 企业 注入 更 强 的 生命 力 ;培养 和 人才, 更 是 
一 个 重要 举措 。 从 企业 发 气 有 前 途 的 员工 进行 各 种 技能 培 
训 ,在 不 同 的 岗位 发 挥 着 重大 的 作用 。 


三 加强 内 部 管理 ,扩大 生产 规模 

21 世纪 为 中 国企 业 带 来 了 新 机 遇 , 同 时 也 带 来 了 更 大 
的 挑战 :中 国 加 入 世界 贸易 组 织 后 ,企业 如 何 同 国际 公司 竞 
争 ? 企业 会 不 会 被 淘汰 出 局 ? 

更 多 的 问题 摆 在 了 厂 长 汉 嘉 国 的 面前 …… 

为 了 使 企业 的 效益 上 台阶 ,企业 的 管理 上 等 级 ,实现 发 
展 大 跃进 ,2002 年 底 企业 通过 了 1S09001: 2000 版 全 面 质量 
管理 体系 认证 。 

2003 年 , 冯 嘉 国 厂 长 决定 实行 ERP 管理 。 当 时 但 到 了 
各 方 的 反对 :ERP 在 中 国 很 少 有 成 功 ;低压 附件 行业 根本 没 
有 用 ERP 管理 的 企业 ;这 个 软件 是 自己 给 自己 套 脖子 …… 
冯 嘉 国 回击 了 各 种 怀疑 :国外 有 很 多 企业 能 用 好 ,我 们 为 什 
么 不 可 以 ?低压 附件 行业 没有 用 ER 管理 的 企业 ,难道 我 
们 就 不 能 用 ? EMERE IU AZ AGERE USER, AE 
证 明 ,决策 是 正确 的 ,有 效 的 体系 和 规范 的 物料 管理 保证 了 
企业 的 规范 运作 。 

在 抓 管理 的 同时 ,企业 不 断 投 入 大 量 资金 扩大 生产 规 
模 ,建造 厂房 引进 意大利 数控 冲床 激光 切割 机 、 数 控 折 弯 
机 、 型 钢 生 产 流水 线 设备 ,从 单一 生产 塑料 件 、 饭 金 件 到 半 
成 套 柜 体 组 装 。 员 工 从 十 几 名 到 二 百 多 人 ,销售 额 从 十 几 
万 元 到 近 一 亿 元 。 

如 今 , 奇 乐 已 在 慈溪 市 工业 开发 区 购买 近 66 000m? 的 
土地 ,建设 新 的 厂房 ,2007 年 底 将 正式 启用 。 

面 对 新 世纪 , 奇 乐 将 继续 奉行 “质量 第 一 、 信 誉 第 一 ”的 
宗旨 ,以 质量 求生 存 ,以 质量 求 发 展 ,崇尚 科学 技术 , 敢 创 品 
牌 名 牌 ,诚信 为 本 ,服务 用 户 , 永 创 奇 乐 辉 煌 。 

[供稿 单位 :慈溪 市 奇 乐 低压 电器 厂 ] 


腾飞 在 二 十 一 世纪 的 曙光 中 
一 一 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 


宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 始 建 于 1997 年 ,是 原 国家 —- 


电力 部 、 机 械 工 业 部 确定 的 高 .低压 成 套 开 关 设 备 定点 生产 
企业 ,是 国家 级 重点 高 新 技术 企业 ,也 是 宁夏 回族 自治 区 政 
府 新 确定 的 30 个 民营 骨干 企业 之 一 ,是 中 国电 器 工业 协会 
会 员 ,也 是 原 国家 经 贸 委 推荐 的 城 农 网 改造 与 建设 所 需 主 
要 设备 和 产品 的 生产 企业 。2002 年 公司 在 同行 业 中 率先 同 
时 通过 了 ISO09001: 2000 国际 质量 管理 体系 认证 .ISO14001 
国际 环境 管理 体系 认证 .OHSAS18001 职业 健康 安全 管理 体 
系 认证 和 中 国 质量 认证 中 心 (CQC)3C 认证 。 

公司 组 建 以 来 ,得 到 了 国家 领导 、 自 治 区 政府 、 银 川 市 
政府 以 及 社会 各 界 的 支持 与 鼓励 。 先 后 被 国家 、 区 市 各 级 
政府 授予 :中国 民营 科技 企业 ” “中 国 最 具 发 展 潜力 百 强 
企业 "“ 国 家 重合 同 、. 守 信用 企业 "“ 目 治 区 高 新 技术 企 
业 ”“ 自 治 区 重合 同 、 守 信用 企业 ”、“ 自治区 农行 信用 AAA 
级 企业 “自治 区 商行 信用 AAA 级 企业 ”、“. 自 治 区 工商 联 
质量 工作 先进 企业 ”“ 自 治 区 质量 信得过 企业 ” “宁夏 名 
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牌 产品 ” “宁夏 优质 产品 ” “银川 市 科学 技术 进步 奖 "“ 银 
川 市 创业 进取 优秀 企业 ” “银川 市 企业 家 协会 “与 时 俱 进 、 
REER” FREED. 

一 、 优 秀 的 企业 团队 

宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 始终 致力 于 “同心 协力 、 共 
享 成 功 ”的 团队 精神 建设 ,运用 文化 思想 的 逐步 统一 来 影响 
企业 的 管理 ,不 仅 拥 有 一 支 科学 管理 ,正确 决策 的 公司 管理 
层 , 也 凝 从 了 一 批 具 备 核心 竞争 能 力 、 高 知识 结构 的 员工 队 
伍 。 多 年 来 ,公司 在 注重 改善 员工 的 工作 环境 ,关心 员工 生 
i5 ,注重 员工 职业 技能 培训 提高 的 同时 ,也 将 员工 培训 学 习 
纳入 企业 发 展 的 重要 内 容 , 使 员工 综合 素质 不 断 提高 ,锻造 
了 一 支 文化 层次 高 专业 技术 强 、 综 合 素质 优 、 敢 于 拼搏 、 勇 
于 创新 充满 活力 、 富 于 实干 精神 的 员工 队伍 。 在 现 有 270 
名 职工 中 ,具有 高 .中 级 专业 职称 的 有 51 人 ,大 中 专 以 上 文 
化 程度 职工 占 职工 总 人 数 的 75% ,为 公司 的 进一步 发 展 壮 
大 奠定 了 坚实 的 基础 。 





公司 在 自我 发 展 壮大 的 同时 ,不 忘 回报 社会 。 几 年 来 ， 
公司 先后 6 次 为 宁夏 舍 哑 党校 .希望 工程 .盐池 中 学 等 扶贫 
捐款 几 十 万 元 ,为 200 多 人 提供 就 业 机 会 。 在 民营 企业 中 
率先 成 立 工 会 、 党 支部 .团委 ,健全 了 员工 的 医疗 保险 、 养 老 
保险 。 为 减 小 当地 就 业 压 力 ,促进 地 方 经 济 发 展 做 出 了 积 
极 的 贡献 。 

二 、 高 效 的 研发 能 力 

自我 国人 世 后 ,国民 经 济 快速 发 展 ,经 济 建 设 加 快 ,万 
其 是 基础 设施 和 城 网 、 农 网 改造 ,电力 能 源 投 入 力度 加 大 ， 
给 成 套 开 关 设备 行业 带 来 了 新 的 发 展 机 遇 , 市场 需 求 将 逐 
年 扩大 ,产品 更 新 换代 速度 加 快 ,品种 越 来 越 多 。 公 司 抓 住 
机 遇 , 加 大 新 产品 开发 的 力度 ,不 断 提升 企业 自身 开发 能 
力 。 在 产品 发 展 策略 上 ,不 断 加 大 加 工 设 备 投资 和 制造 工 
艺 改进 的 力度 。 为 提高 产品 的 研发 与 制造 能 力 ,加 强 对 外 
科技 合作 与 交流 ,公司 先后 采取 合作 研究 .联合 开发 和 合作 
经 营 等 方式 开展 与 ABB 公司 西安 高 压 电 器 研究 所 、 天 津 
电气 传动 研究 所 西安 森 源 、 常 州 森 源 、 正 泰 集团 、 德 力 西 集 
团 及 相关 院 校 建立 了 战略 合作 伙伴 关系 ,相继 成 功 开 发 了 
XBZ1 .XBJ1 型 箱 式 变电站 ,KYN28A 高 压 开关 柜 、MLS 智能 
型 低压 开关 柜 等 具有 国际 先进 技术 水 平 的 高 .低压 开关 设 
备 ,填补 了 自治 区 产品 生产 空白 。2002 年 公司 又 与 世界 电 
气 知名 品牌 ABB 公司 携手 合作 ,成 为 ABB 公司 国内 定点 生 
产 ArTu 柜 的 指定 厂家 ,为 未 来 的 国际 市 场 竞争 葛 定 了 基 
RI. 

公司 年 生产 电气 产品 2 万 余 台 ( 套 ) ,有 高 中、 低压 三 
大 类 ,28 个 型 号 ,2 000 多 种 规格 。 主 要 产品 有 :GGD、GCK、 
GCS、MLS、GBD 等 低压 成 套 系列 开关 设备 ;XGN2、KYN28、 
 HXGN,KYN61—40. 5kV 等 高 压 成 套 开 关 设 备 ; XBZ1、 
XBJ1、YBL 一 40. 5kV 等 箱 式 变电站 ,GZD 等 直流 电源 屏 及 
动力 箱 、 电 表 箱 等 ;35kV 箱 式 变电站 。 并 且 ,2006 年 初 , 公 
司 与 沈 高 联合 开发 126kV 真空 断路 器 ,已 取得 可 育 进 展 。 

三 .雄厚 的 生产 实力 

制造 加 工 的 工艺 装备 是 保证 产品 质量 的 核心 环节 ,只 
有 采用 高 精度 、 先 进 的 加 工 设 备 和 专业 化 工艺 装备 才能 稳 
定 产品 的 质量 ,降低 成 本 ,达到 以 质量 取胜 的 目的 。 自 公司 
成 立 起 ,先后 投资 1 800 余万元 进行 技术 改造 ,产品 的 设计 
和 生产 能 力 有 了 大 幅 提 高 ,产品 质量 有 了 质 的 发 除 。 同 时 ， 
公司 还 大 力 应 用 现代 信息 技术 ,引入 ERP 系统 .PDM 系统 、 
CAPP 系统 、 三 维 CAD ,对 人 、 财 . 物 、 信 息 的 应 用 起 到 了 统筹 
规划 的 作用 ,使 产品 在 设计 、 制 造 .采购 、 销 售 、 服 务 管理 等 
方面 得 到 全 面 的 提升 ,对 进一步 整合 企业 资源 、 降 低 生 产 经 
营 成 本 、 提 高 劳动 生产 率 和 管理 水 平 ,进而 提升 市 场 核心 竞 
争 力 起 到 了 积极 的 作用 。 

为 扩大 公司 生产 规模 ,提高 产品 的 技术 竞争 能 力 , 生 产 
高 尖端 .高 科技 含量 的 产品 ,力争 在 市 场 竞 争 中 始终 处 于 技 
术 装 备 领先 的 地 位 ,公司 围绕 专业 化 、 规 模 化 、 吓 标 化 ,以 生 
产 流 程 改 进 、 再 造 和 优化 为 手段 ,在原 有 加 工 设 备 基础 上 ， 
又 先后 引进 了 日 本 村 田 54 工 位 全 自动 数控 转 塔 冲床 、 瑞 士 


百 超 全 数控 剪 板 机 、 全 数控 折 弯 机 、 全 自动 喷涂 流水 线 、 德 
国 瓦 格 那 尔 智能 式 自 动 喷 塑 枪 、 多 工 位 数控 智能 母线 加 工 
机 等 国际 先进 设备 。 这 些 设备 的 引进 不 仅 大 幅度 提升 了 公 
司 的 生产 能 力 , 而 且 提 升 了 产品 的 加 工 工艺 水 平 , 使 公司 的 
综合 实力 处 于 西部 地 区 前 列 。 

同时 ,为 取得 更 大 的 发 展 ,公司 于 2002 年 投资 1 亿 元 ， 
在 永宁 望 远 工业 园 征地 近 114 000m ,新 建 总 建筑 面积 5 万 
E a ,年 生产 能 力 和 年 销售 收入 超过 2 亿 元 的 现代 化 厂房 。 
2003 年 年 底 前 首 期 投资 5 000 万 元 ,建筑 面积 2 万 多 m? ,年 
生产 能 力 达 到 2 亿 元 的 厂房 和 综合 办 公 区 已 正式 投入 运 
行 。 

高 起 点 .高 投入 ,拥有 过 硬 的 技术 装备 ,为 力 成 公司 铸 
造 “ 力 成 ”品牌 葛 定 了 坚实 的 基础 。ERP 信息 化 、 智 能 化 ， 
PDM 数据 管理 的 实施 ,使 公司 的 产品 在 设计 、 制 造 . 采 购 、 销 
售 、 服 务 管 理 等 方面 得 到 全 面 的 提升 。 

四 、 完 善 的 销售 网 络 

伴随 着 国民 经 济 的 持续 增长 ,我 国 提出 了 经 济 发 展 的 
总 体 思路 “西部 提速 、 东 北 攻坚 、 东 部 保持 、 东 西 互动 .拉动 
中 部 ” ,电力 工业 成 为 我 国 经 济 建 设 中 优先 发 展 的 产业 之 
一 。 面 对 这 一 重要 机 遇 ,高 压 开关 行业 不 断 增 强 整体 优势 、 
提高 运行 能 力 ,行业 内 各 企业 不 断 深化 改革 和 结构 调整 ,市 
场 竞 争 愈演愈烈 ,位 于 祖国 西部 的 力 成 公司 审时度势 ,对 公 
司 内 、 外 环境 认真 研 析 和 准确 定位 ,选择 和 制定 新 的 发 展 战 
略 , 面 对 新 的 更 大 的 挑战 ,把 握 最 佳 的 市 场 发 展 机 遇 , 使 企 
业 沿 着 正确 ,健康 ,快速 的 轨道 良好 运行 。 

经 过 9 年 的 努力 ,公司 建立 起 了 完善 的 市 场 营销 网 络 
体系 ,拥有 专业 的 营销 队伍 及 完善 的 营销 网 络 , 销售 网 络 遍 
布 全 国 各 地 。 产 品 销售 遍布 全 国 各 大 、 中 城市 ,广泛 用 于 电 
力 \ 水 利 ` 石 油 化 工 . 建 筑 、 交 通 、 轻 工 等 行业 ,在 西部 大 开发 
的 建设 中 发 挥 了 积极 的 作用 。 通 过 完善 的 市 场 营销 网 络 建 
立 起 全 方位 、 多 视角 的 售 前 、 售 中 、 售 后 服务 系统 ,逐步 拓展 
了 市 场 也 赢得 了 客户 的 认同 ,并 与 客户 建立 了 良好 的 合作 
伙伴 关系 。 美 利 纸 业 、 众 兴 煤 业 、 佳 通 轮胎 青海 矿业 、 贷 海 
电厂 、 紫 金 花 纸 业 、 伊 品 生 物 .万 胜 生物 、 启 元 药 业 、 蒙 牛乳 
业 、 宝 塔 石化 、 灵 济 电 厂 、 河 滨 电厂 、 神 华 集 团 、 呼 市 供电 局 、 
包头 供电 局 . 庆 华 集团 .蒙古 东 达 王 集团 .山西 焦化 、 青 煤 集 
团 西部 矿业 等 多 领域 的 知名 企业 先后 与 公司 建立 友好 合 
作 关系 。 在 发 展 过 程 中 , 公司 始终 坚持 “立足 西北 、 拓 展 全 
国 、 逐 步 走向 世界 ”的 市 场 定位 ,进一步 拓展 产品 销路 ,为 开 
拓 国 内 市 场 、 进 军国 际 市 场 英 定 了 基础 。 

2007 年 是 一 个 新 的 起 点 、 新 的 机 遇 、 新 的 挑战 。 宁 夏 力 
成 电气 集团 公司 将 在 总 经 理 陈 庆 成 的 带领 下 ,继续 弘扬 “ 勤 
奋 努力 .勉励 进取 、 至 诚 至 远 、 独 而 不 舍 ” 的 企业 精神 ,以 推 
动 中 国电 气 行业 技术 进步 为 已 任 ,不 断 增 强 技 术 应 用 能 力 ， 
提升 产品 性 能 和 服务 质量 ,在 服务 社会 .服务 客户 的 同时 再 
创 企 业 发 展 的 辉煌 ! 

[供稿 单位 :宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 ] 
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上 海 电 器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 三 近年 来 通过 坚持 落 
实 科学 发 展 观 ,积极 实施 企业 差异 化 的 战略 ,在 同行 竞争 中 
脱颖而出 ,每 年 经 济 以 1 亿 元 的 速度 增长 ,截止 至 2005 年 
底 , 销 售 总 额 达 到 了 74 91877 26 CE BL) ,净利 润 2 78077 JG, 
企业 逐渐 走 上 持续 、 快 速 、 协 调 、 健 康 发 展 的 良好 轨道 。 

一 、 实 施 产品 体系 差异 化 战略 ,构建 产品 新 高 地 

随 着 市 场 的 多 变 和 需求 ,企业 力主 依托 科技 进步 ,投入 
巨 资 创建 了 由 4 个 产品 研究 室 、1 个 国家 级 实验 室 、1 个 计算 
机 室 和 标准 化 室 组 成 的 集 开 发 设计 、 工 艺 制造 计算 机 辅助 
管理 . 电 右 试验 试制 等 功能 的 市 级 技术 中 心 。 间 时 ,积极 把 
握 国家 优先 发 展 装备 制造 业 的 大 好 机 遇 , 通 过 自主 创新 、 联 
合 设 计 以 及 产 、 学 、 人 研一 体 化 等 方式 多 渠道 加 快 新 品 研发 速 
度 ,形成 产品 开发 一 代 .更 新 一 代 、 储 存 一 代 。 “十 五 期间， 
完成 新 产品 项 目 46 个 单元 ,形成 了 24 个 系列 产品 ,全 部 取 
得 3C 认证 ,全 部 投放 市 场 。 据 统计 ,新 品 的 销售 额 占 企业 
总 销售 额 的 比重 从 2000 年 25. 39% EF F] 2005 年 的 59. 
46% 。 

二 实施 经 济 发 展 差异 化 战略 ,提升 持续 发 展 能 力 

企业 早 在 2004 年 度 就 制定 了 “立足 低压 ,开发 中 压 ,发 
展 直 流 电 器 ,扩展 特种 电器 ,推进 企业 超常 规 、 跨 越 式 发 展 ” 
的 企业 “十 一 五 ”发 展 规划 ,把 2010 年 的 经 济 目标 锁定 在 16 
亿 元 (不 含 税 ) 上 ,这 比 2005 年 要 净 增 10 亿 元 多 , 即 要 求 每 
年 均 增 2 亿 元 。 并 且 , 在 上 级 公司 支持 下 ,在 青浦 工业 园区 
置地 15.7hm ,投资 约 3 亿 元 ,建造 现代 化 输 配 电 高 低压 电 
器 制造 基地 ,为 全 面 实现 企业 “十 一 五 ”奋斗 目 标 创 造 条 件 ， 
为 百年 老 厂 再 铸 新 的 辉 烛 拉 开 了 序幕 。 

三 .实施 经 营 体制 差异 化 战略 ,构建 现代 制度 新 企业 

企业 通过 分 、 转 、 改 举措 进行 经 营 体制 改革 ,并 取得 成 
功 ,后 作为 经 验 成 果 获 上 海 市 企业 管理 现代 化 创新 成 果 二 
等 奖 。 其 一 ,通过 “分 ” ,盘活 资产 存量 ,降低 生产 成 本 ,优化 
了 人 员 结 构 。 其 二 ,通过 “ 转 ” 提 升 了 企业 生产 力 : 一 方面 ， 
以 虚拟 企业 、 模 拟 法 人 的 形式 ,推进 转制 盘活 ;为 一 方面 ,以 
划 小 独立 核算 形式 对 产品 车 间 进 行 转制 改革 ,大 幅度 地 提 
高 了 产品 质量 .生产 批量 、 现 场 管理 和 职工 收入 。 其 三 , 通 
过 “ 改 ” 提 升 激 励 增 合 力 ,引进 与 市 场 接轨 的 岗位 工资 制 , 形 


成 重 实绩 、 重 页 献 的 分 配 激励 机 制 。 通 过 以 上 三 个 途径 , 企 
业 “ 瘦 身 ”、“ 健 身 ” 和 “强身 ” 收 到 了 明显 的 效果 。 

四 、 实 施 竞 争 要 素 差 异化 战略 ,提升 企业 核心 竞争 力 

企业 纵横 剧烈 竞争 的 市 场 ,按照 培育 领先 的 技术 创新 
的 科技 优势 培育 独特 的 制造 工艺 的 生产 能 力 的 思路 ,提升 
企业 的 核心 竞争 力 。 一 方面 在 “十 五 ”期 间 投入 4 366 万 元 ， 
增 置 各 类 先进 设备 707 台 ( 套 ) ,提升 了 生产 制造 能 力 和 截 
部 件 质量 。 另 一 方面 通过 有 所 为 有 所 不 为 的 原则 ,调整 产 
铝 结 构 ,精炼 工艺 工序 。 与 此 同时 ,开发 小 型 化 ,模块 化 、 管 
能 化 产品 , 紧 紧 抓 住 和 提升 模具 、 弹 筑 、 触 头 、 脱 扣 器 、 在 线 
检测 这 五 个 核心 工艺 ,形成 与 同类 生产 企业 不 相同 的 独特 
优势。 

五 .实施 企业 文化 差异 战略 ,构建 特色 品牌 文化 

企业 从 长 期 的 工作 实践 和 汲取 国内 外 成 功 企业 的 经 验 
中 ,以 新 颖 的 观点 结合 企业 实际 , 侧 导 与 推进 了 以 “自我 加 
压 , 开 拓 创 新 ”的 企业 精神 为 核心 ,提出 以 超越 自我 ,超越 对 
手 的 “< 人 人 成 为 超越 者 ”为 团队 文化 ,以 “诚信 打造 上 联 品 
牌 ,持续 追求 用 户 满意 ”为 经 营 理念 等 构建 了 完整 的 企业 文 
化 体系 ,并 将 其 建筑 在 “超越 是 本 .超越 是 赢 ”的 企业 核心 价 
值 观 上 。 

六 .实施 基础 管理 差异 化 战略 ,提升 和 谐 企 业 创建 水 平 

管理 是 企业 的 永恒 主题 ,企业 先后 将 1994 版 IS09001 
升级 为 S09001: 2000 质量 管理 体系 ,在 2005 年 又 在 企业 建 
立 与 推行 15014001 环境 与 GB/T28001 职业 健康 安全 管理 
体系 并 通过 第 三 方 认证 , 紧 接 着 又 连续 作战 ,在 全 厂 组 织 
展 “ 安 全 质量 标准 化 ”二 级 企业 创建 活动 ,在 企业 建立 起 了 
“3 +17 的 管理 体系 ,在 国内 低压 电器 行业 中 仅 一 家 。 企 业 
接 下 来 又 进一步 思考 ,按照 PDCA 的 管理 思路 整合 三 大 体 
系 ,推进 企业 可 持续 发 展 , 加 快 了 建设 资源 节约 型 、 环 境 友 
好 型 企业 的 步伐 。 

2005 年 12 月 12 日 ,中 国 《 机 电 商 报 》 用 了 整整 一 个 版 
面 的 篇 幅 , 向 社会 揭示 了 经 历 近 一 个 世纪 的 上 海 电 器 股份 
有 限 公 司 在 差异 化 战略 中 ,找到 了 适合 自己 的 发 展 道路 而 
长 盛 不 衰 所 取得 的 成 功 和 业绩 。 

【供稿 单位 :上 海 电 器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 厂 ] 
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中 国 新 时 代 国 际 工程 公司 成 立 于 1951 年 ,50 年 来 , 历 
经 3 次 迁 址 (哈尔滨 一 沈阳 一 西安 ) ,14 次 易 名 。1951 年 5 
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月 东北 电工 局 设计 处 成 立 ;1953 年 3 月 更 名 为 一 机 部 第 四 
设计 分 局 ;1956 年 5 月 更 名 为 电机 部 沈阳 设计 局 ;1956 年 


10 月 更 名 为 电机 部 设计 院 ;1958 年 5 月 更 名 为 一 机 部 第 八 
设计 院 ,并 设立 第 八 设计 院 沈 阳 分 院 、 第 八 设计 院 西安 设计 
处 ,后 成 立 第 八 设 计 院 西安 设计 分 院 ;1965 年 12 月 ,第 八 设 
计 院 沈阳 分 院 合并 于 第 八 设 计 院 西安 分 院 ;1972 4p 9 月 更 
名 为 一 机 部 西安 设计 院 ;1978 年 1 月 ,更 名 为 一 机 部 第 七 设 
计 院 ;1981 年 6 月 ,更 名 为 一 机 部 第 七 设计 研究 院 ;1982 年 
8 月 ,更 名 为 机 械 部 第 七 设计 研究 院 ;1987 年 4 月 ,更 名 为 
国家 机 械 委 第 七 设计 研究 院 ;1989 年 1 月 ,更 名 为 机 械 电 子 
部 第 七 设计 研究 院 ;1993 年 5 月 又 更 名 为 机 械 部 第 七 设计 
研究 院 。 

2000 年 10 月 ,根据 国 办 发 [2000]71 号 文 , 机 械 工 业 部 
第 七 设计 研究 院 改制 为 科技 型 企业 并 交 由 中 央 管 理 , 机 械 
工业 部 第 二 勘察 研究 院 .深圳 设计 研究 院 、 第 八 设计 研究 院 
进入 机 械 工业 部 第 七 设计 研究 院 。2001 年 6 月 经 国家 工商 
局 核准 ,机 械 工业 部 第 七 设计 研究 院 更 名 为 中 机 国际 工程 
咨询 设计 总 院 。 

2004 年 7 月, 国务院 国有 资产 监督 管理 委员 会 以 * 国资 
改革 [2004]552 号 " 文 批复 ,同意 中 国 新 时 代 控 股 (集团 ) 公 
司 与 中 机 国际 工程 咨询 设计 总 院 进行 重组 。 同 意 中 机 工程 
总 院 重组 后 更 名 为 中 国 新 时 代 国 际 工程 公司 ( 简称 :国际 工 
程 公司 ,英文 缩写 为 :CNIEC) 。 

公司 五 十 年 来 ,为 祖国 的 社会 主义 建设 ,尤其 是 输 变 
电 、 电 器 、 电 材 工业 的 建立 和 发 展 ,做 出 了 卓越 贡献 。 当 前 ， 
已 从 一 个 从 事 电 器 工厂 设计 的 专业 设计 院 , 发 展 成 为 以 工 
程 总 承包 、 工 程 建设 技术 服务 和 工业 装备 研发 集成 为 主 营 
业务 、 军 民 结 合 特色 鲜明 的 国有 科技 型 工程 技术 服务 的 集 
团 公司 ,具有 涉及 多 个 行业 的 工程 咨询 ,设计 .工程 总 承包 、 
工程 勘察 ,测绘 .监理 及 压力 管道 设计 、 环 境 治理 等 资质 , 连 
续 被 评 为 中 国 勘察 设计 百 强 设计 单位 。 

公司 专业 配套 齐全 、 设 计 经 验 丰富 ,迄今 已 完成 的 咨 
询 、 设 计 、 承 包 、 监 理 ,勘察 等 工程 项 目 遍 及 国内 外 ,其 中 不 
仅 有 为 我 国电 力 工业 做 出 重要 员 献 的 国有 大 中 型 企业 、 股 
份 制 企业 也 有 合资 企业 以 及 国内 著名 的 民营 企业 、 国 外 的 
独资 企业 ,为 我 国 机 械 工业 尤其 是 电工 行业 、 输 变 电 设备 制 
造 业 做 出 了 重要 的 贡献 。 

多 年 来 ,公司 为 客户 提供 了 优质 高 效 的 工程 产品 和 服 
务 ,为 政府 主管 部 门 提供 咨询 服务 .参加 制定 国家 五 年 计 
划 、 编 制 行业 发 展 规划 和 制定 国家 及 部 (省 ) 级 标准 规范 近 
百 项 ;获得 国家 、 部 (省 ) 级 科技 进步 奖 和 优秀 工程 设计 奖 近 
400 项 ;在 重型 厂房 (300 ~ 400t 吊 车 ) 设 计 、 高 大 厂房 .大 型 
发 电 设备 及 高 电压 大 容量 输 变 电 设备 试 验 站 ( 室 ) 设 计 、 高 


大 厂房 洁净 和 分 层 空 调 净 化 设计 .环保 治理 技术 和 设计 、 电 
工 专 用 设备 设计 制造 .工业 窗 炉 设计 制造 及 工程 勘察 和 岩 
土工 程 等 方面 拥有 专利 及 专 有 技术 近 百 项 。 

多 年 来 ,公司 设计 了 一 批 具 有 先进 水 平和 高 科技 含量 
的 项 目 , 有 常州 一 东芝 变压器 公司 ( 获 2000 年 国家 优秀 设 
计 金 质 奖 ) ,西安 高 压 开 关 厂 ( 获 1997 年 国家 科技 进步 三 等 
奖 ,1999 年 国家 优秀 设计 银 质 奖 ) ,沈阳 虎 石 台 强 电流 试验 
站 ( 获 1999 年 国家 优秀 设计 铜 质 奖 ) ,上 海 开关 厂 ( 获 1996 
年 国家 优秀 设计 铜 质 奖 ) ,武汉 高 压 研究 所 ( 获 1994 年 国家 
优秀 设计 铜 质 奖 ) 。 此 外 还 有 保 变 、 沈 变 和 重庆 ABB 的 全 
钢 结构 300 ~400t 吊车 厂房 ;抚顺 西安 和 大 连 电瓷 厂 等 静 
压 大 瓷 套 项 目 等 。 

公司 业务 涉及 电力 电子 元 器 件 、 低 压 电器 元 件 、 继 电器 
及 保护 装置 .高 低压 开关 成 套 设备 .高 压 断 路 器 及 封闭 式 组 
合 电器 ( GIS) 的 各 类 开关 电器 工厂 的 工程 设计 。 变 压 器 类 工 
厂 . 开 关 电 器 类 工厂 . 电 材 类 工厂 设计 、 试 验 大 厅 的 设计 是 公 
司 在 电器 工程 设计 领域 中 的 重要 组 成 部 分 ,集中 体现 了 公司 
具有 的 行业 技术 优势 和 综合 技术 优势 ,技术 水 平 达 到 或 接近 
世界 先进 水 平 。 目 前 国内 生产 330kV 到 百 万 伏 级 大 型 电力 
变压器 的 各 类 变压器 工厂 的 工程 设计 均 出 自 该 公司 。 

在 SF, 电器 产品 装配 用 大 面积 洁净 厂房 ( 含 洁 净 度 10 
万 级 的 灭 弧 室 装配 间 ) .封闭 式 组 合 电器 ( GIS ) 壳 体制 造 车 
间 和 开关 设备 饭 金 加 工 、 表 面 处 理 车 间 的 设计 上 具有 独特 
优势 。 在 高 电压 试验 大 厅 、 高 压 大 容量 试验 室 ( 站 ) 、 低 压 断 
流 容量 试验 室 (站 ) 以 及 电器 出 厂 试验 站 设计 方面 具有 独特 
的 优势 和 丰富 的 经 验 ,并 拥有 4 项 专 有 技术 ,有 能 力 承担 百 
万 伏 级 高 压 试验 大 厅 、 千 伏 级 交 直 流 电器 断 流 容量 试验 室 
及 变压器 高 压 断 路 器 出 厂 试验 站 的 工程 设计 。 我 国电 力 
部 门 和 输 变 电 设备 制造 行业 绝 大 部 分 试验 室 (站 ) 均 由 该 公 
司 设计 。 

公司 在 设计 中 坚持 采用 先进 技术 ,如 电 次 产品 大 棒 形 
和 大 瓷 套 等 静 压 成 型 工艺 、. 瓷 件 烧 成 用 工业 密 炉 的 全 微机 
控制 .先进 的 污水 处 理 和 废气 处 理 技术 等 ,综合 设计 水 平 达 
到 或 接近 当代 世界 先进 水 平 。 公 司 有 能 力 承担 各 类 电 次 产 
品 ( 含 避 雷 器 及 火花 塞 ) . 电 碳 .绝缘 材料 .电线 电缆 及 电子 
材料 等 电 材 类 工厂 的 设计 建设 。 

中 国 新 时 代 国 际 工程 公司 将 坚持 以 振兴 民族 装备 工业 
和 推动 产业 技术 进步 为 己任 、 以 先进 技术 为 基础 ,竭诚 为 国 
内 外 客户 提供 优质 可 靠 的 工程 产品 和 高 效 满意 的 技术 服 
务 , 努 力 为 顾客 创造 价值 ,促进 社会 的 文明 进步 。 

[供稿 单位 :中 国 新 时 代 国 际 工程 公司 】 


中 国 重要 的 发 电 设备 制造 基地 
一 一 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 


南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 原名 南京 汽 轮 电机 
三, 创建 于 1956 年 ,1995 年 11 月 改 为 国有 独资 有 限 责任 公 


司 ,2004 年 9 月 改 为 宁 港 合资 企业 。 公司 占 地 面积 
42.5 万 m^ ,装备 大 型 数控 落地 镜 床 数控 立 车 、 数 控 卧 车、 
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数控 转子 铣 梭 机、 数 显 龙门 铣 、 发 电机 定 转子 真空 浸 化 装 
置 高速 动 平衡 等 生产 设备 1 600 余 台 ,其 中 精 \ 大 、 稀 设备 
190 多 台 。 主 要 产品 有 重型 燃气 轮 发 电机 组 及 燃气 一 蒸汽 
联合 循环 发 电 设备 、 热 电 联 供 汽 轮 发 电机 组 和 大 中 型 同步 、 
异步 交流 电动 机 。 年 综合 生产 能 力 达 1 000 万 kW。 

公司 是 我 国生 产 重型 燃气 轮机 的 基地 ,主要 生产 6B X 
列 和 9E 系列 重型 燃气 轮机 。6B 系列 燃 机 产品 有 MS6001B 
燃气 轮机 、S106B 和 S206B 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电机 组 、 
低热 值 高 炉 煤 气 燃 气 轮 发 电机 组 、 整 体 煤 气 化 联合 循环 发 
电机 组 。9E 系列 燃 宙 产品 有 MS9001E 燃气 轮机 、S109E 燃 
气 一 蒸汽 联合 循环 发 电机 组 。1983 年 以 来 公司 与 美国 GE 
公司 建立 了 合作 生产 关系 ,以 合作 生产 方式 生产 MS6001B 
(42MW) 系列 和 MS9001E(125MW) 系列 燃气 轮机 。 到 目前 
为 止 ,累计 生产 6B 系列 燃气 轮机 60 余 套 ,其 中 出 口 到 伊 拉 
克 .苏丹 .尼日利亚 等 中 东 及 非洲 地 区 26 台 套 。9E 系列 燃 
气 轮机 和 用 户 签订 6 套 合同 ,其 中 1 套 已 投 运 。 

公司 汽轮机 采用 先进 全 四 维 通 流 技术 设计 生产 的 3 ~ 
330MW 凝 汽 式 、 抽 汽 式 、 背 压 式 、 抽 汽 背 压 式 汽轮机 有 100 
多 个 品种 ,包括 6 ~150MW 单 抽 汽 式 汽轮机 、6 ~ 330MW 凝 
汽 式 汽轮机 、6 ~ 50MW 背 压 式 和 抽 汽 背 压 式 汽 轮机 、6 ~ 
12MW 垃圾 电站 汽轮机 、8 -35MW 炉 窗 余热 利用 汽轮机 、15 
~60MW 联合 循环 汽轮机 、50 ~ 135MW 直接 空冷 汽轮机 , 主 
要 用 于 热电 联 供 及 联合 循环 ,并 涉及 到 工业 驱动 、 城 市 垃圾 
发 电 、 水 泥 炉 窒 热 能 回收 等 领域 , 燕 汽 参 数 已 从 中 、 高 压 简 
单 循环 发 展 到 超 高 压 、 亚 临界 再 热 式 循环 ,完全 可 以 满足 各 
种 不 同 热 负 荷 的 需要 。 已 累计 生产 1 000 RRE, T io 
全 国 30 个 省 市、 自治 区 ,并 出 口 到 缅甸 .印度 .印度 尼 西 
亚 、 了 阿尔及利亚、 苏丹 .孟加拉 等 国家 和 地 区 。 

公司 先后 成 功 改造 SOMW 高 压 汽轮机 、135MW 超 高 压 
再 热 循环 汽轮机 、200MW 超 高 压 再 热 循 环 汽轮机 。2005 年 
公司 对 秦皇岛 电厂 200MW 汽 轮 发 电机 组 通 流 部 分 进行 改 
造 ,使 改造 后 的 机 组 在 同等 进 汽 量 的 情况 下 , 满 负 荷 功 率 增 
加 10% ,达到 220MW ,连续 运行 各 项 指标 均 达 到 和 超过 设 
计 值 。 


公司 生产 的 60MW 汽 轮 发 电机 与 9E 燃气 轮机 相配 套 ， 
分 别 在 江苏 苏州 工业 园区 和 内 蒙古 苏 里 格 燃气 轮 发 电 有 限 
责任 公司 成 功 并 网 发 电 , 机 组 采用 先进 双 压 进 汽 抽 汽 式 和 和 
双 上 压 进 气 纯 凝 式 ,主要 利用 燃气 轮机 发 电机 组 发 电 后 产生 
的 高 温 余 热 二 次 发 电 。 

与 燃气 轮机 、 汽 轮机 配套 生产 的 发 电机 采用 引进 美国 


BRUSH 公司 空冷 无 刷 励 磁 技 术 和 先进 的 VPI 真空 压力 温 


漆 工 艺 设 计 制 造 。 

QFW 系列 汽 轮 发 电机 可 配 各 种 型 式 的 汽轮机 ,容量 3 
~350MW ,密闭 循环 空气 冷却 ,转子 空 内 冷 , 下 置式 空气 冷 
却 器 ,采用 带 永 磁 副 励磁 机 的 交流 无 刷 励磁 方式 , 配 高 精度 
的 数字 式 自 动 电压 调节 器 ,也 可 采用 同 轴 直 流 励磁 或 静止 
励磁 方式 。 

QFR 系列 发 电机 可 配 燃气 轮机 及 TRT 高 炉 余 压 回收 
透 平 发 电 装 置 。QFR 型 燃气 轮 发 电机 引进 英国 BRUSH 电 
机 有 限 公 司 技术 制造 , 箱 式 结构 .无 刷 励 磁 、 转 子 空 内 冷 。 
QFR—135—2 型 燃气 轮 发 电机 是 与 9E 系列 燃气 轮机 相配 
的 三 相同 步 燃 气 轮 发 电机 ,冷却 方式 为 CACW 密闭 循环 空 
气 冷却 ,可 适应 燃气 轮机 燃 用 不 同 燃料 及 环境 温度 变化 时 
燃气 轮机 功率 的 增加 。QFR 型 TRT 发 电机 可 与 高 炉 余 压 
回收 透 平装 置 配 套 , 作 为 节能 机 组 利用 高 炉 余 压 发 电 。 

公司 自行 研制 了 60MW 10. SkV 6. 3kV 两 个 电压 等 级 
的 空 内 冷 无 刷 励 磁 汽 轮 发 电机 ,填补 了 50MW FRF AR 
发 电机 的 空白 ,在 国内 处 于 领先 水 平 。135MW 空冷 汽 轮 发 
电机 、350MW 空 内 冷 汽 轮 发 电机 和 135MW 燃气 轮 发 电机 
相继 研制 成 功 ,使 公司 发 电机 产品 开始 新 的 跨越 。 

公司 的 大 中 型 交流 电动 机 历史 悠久 ,品种 齐全 ,单机 功 
率 130 — 5 000kW ,电压 等 级 380V ,6 000V 和 10 000V ,生产 
的 大 、 中 型 同步 异步 电动 机 有 TR, TZYK, Y, YR, YKK, 
YRKK,YA,YB2 等 系列 。YLQ 系列 潜水 泵 专用 配套 异步 电 
动机 为 国家 水 利 工程 配套 的 TL 系列 大 型 立 式 同步 电动 机 
等 ,可 与 压缩 机 \ 水泵 、 风 机 及 水 泥 机 械 等 配套 ,用 于 矿山 、 
钢铁 、 石 化 ,水 泥 及 水 利 等 行业 。 

[供稿 单位 :南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 ] 


JB zK sg EX 2k 7c 1E 3S 


江苏 上 上 电线 集团 (以 下 简称 上 上 集团 ) 是 集 科 、 工 、 
贸 为 一 体 的 省 级 企业 集团 ,拥有 国家 一 流 博 士 后 科研 工作 
站 ,产品 涵盖 高 压 . 中 压 、 低 压 , 塑 料 .橡胶 等 电费 ,是 电线 电 
缆 专 业 性 生产 企业 。 集 团 占 地 面积 27 万 m ,建筑 面积 
16 万 m ,生产 规模 60 亿 元 。 改 制 5 年 来 ,集团 年 销售 额 由 
当初 的 5 亿 元 升 至 2005 年 的 29 亿 元 ,销售 额 翻 了 近 6 Eo 

长 年 来 ,上 上 集团 以 “追求 卓越 永 无 止境 ”为 理念 ,以 
“三 高 一 低 ” 为 目标 ,持续 高 起 点 的 技术 改造 和 全 员 参 与 的 
质量 改进 ,尤其 在 企业 管理 方面 下 功夫 。 如 今 ,上 上 集团 以 
优秀 的 企业 管理 著称 于 行业 ,以 优质 的 品牌 形象 闻名 于 客 
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一 一 江苏 上 上 电缆 集团 


户 。1996 年 ,被 评 为 “江苏 省 名 牌 产品 ”以 来 ,上 上 集团 及 
其 产品 又 获得 一 系列 荣誉 :连续 7 年 被 认定 为 "江苏 省 重点 
名 牌 产 品 ”,2003 年 获 “ 国 家 免检 产品 ”,2004 年 获得 "中国 
名 牌 ”“ 全 国 守 信用 、 重 合同 企业 ”,2006 年 获得 中国 驰名 
商标 " 等 一 系列 荣誉。 

一 重视 品牌 建设 ,打造 上 上 精品 

多 年 来 ,上 上 集团 始终 坚持 以 质量 求 发 展 , 视 质量 为 企 
业 的 生命 。 企 业 长 期 坚持 以 质量 管理 为 核心 ,不 断 完善 激 
励 约 束 机 制 ,广泛 开展 QC 小 组 、 岗 位 练兵 .免检 员 工 评 比 、 
职工 技能 评定 等 活动 ,努力 提高 员工 质量 意识 ,营造 了 全 员 


参与 的 良好 氛围 。 通 过 滚动 实施 精品 工程 ,借助 信息 化 工 
程 的 推动 ,公司 产品 质量 得 到 持续 提高 。2004 年 荣获 全 国 
质量 管理 先进 企业 ,2005 年 获得 全 国 实 施 卓 越 绩效 模式 先 
进 企 业 。 在 加 强 产品 质量 管理 的 同时 ,企业 技术 改造 有 效 
投入 不 断 加 码 , 仅 2003 年 启动 的 一 、 二 期 技术 改造 就 耗资 
达 1.2 和 亿 元 ,进口 装备 占 总 增加 设备 的 50% 以 上 。 正 是 在 
硬件 上 高 起 点 的 投入 ,给 企业 的 品牌 建设 增添 了 活力 ,推动 
了 企业 快速 发 展 。 

二 .坚持 自主 创新 ,提高 企业 核心 竞争 力 

不 断 进 行 “ 自主 创新 "是 企业 生存 与 发 展 的 基础 。 缺 乏 
自主 创新 ,就 推 不 出 有 市 场 竞 争 力 的 产品 ;缺乏 具有 核心 技 
术 、 关 键 技术 的 产品 ,企业 只 能 处 于 被 动 地 位 , 打 价 格 战 在 
所 难免 ,长 此 下 去 企业 很 难 在 日 益 激烈 的 市 场 竞 争 中 站 稳 
脚跟 。 

通过 对 市 场 发 展 趋 势 的 研究 ,科学 确定 研发 产品 ,以 
际 高 端 技术 为 目标 ,运用 自主 开发 . 产 学 研 相 结合 的 多 种 措 
施 ,充分 利用 国家 政策 ,迅速 开发 出 一 大 批 具 有 高 技术 含 
量 、 高 附加 值 的 特种 电缆 产品 并 快速 进入 市 场 ,成 为 企业 新 
的 经 济 增长 点 。 目 前 高 新 技术 产品 已 占 总 产值 的 70% 。 同 
时 ,基础 材料 研究 、 高 端 产品 的 开发 ,锻炼 造就 了 一 批 技 术 
骨干。 目前 企业 拥有 国家 级 高 新 技术 产品 10 多 项 ,7 项 填 
补 国 家 空白 ,获得 专利 20 余 项 ,实施 过 10 多 项 国家 、 省 火 
炬 、 重 点 技 改 项 目 。 磁 悬浮 列车 国产 化 三 大 部 件 之 一 的 长 
定子 绕组 电缆 、 核 电站 电缆 海军 新 型 装备 用 消 磁 电缆 等 产 


品 开发 已 与 国际 当今 线 缆 发 展 的 前 沿 技术 接轨 。 

三 ,全 方位 .多 层次 地 加 强人 才 建 设 

市 场 竞争 的 实质 就 是 人 才 的 竞争 。 对 此 ,上 上 集团 首 
先 在 高 端 人 才 的 使 用 上 确立 了 “不 求 所 有 ,但 求 所 用 ,不 求 
所 在 \ 但 求 所 得 ”的 引 才 观念 ,能 引进 的 引进 ,不 能 引进 的 合 
作 , 实 施 高 端 才 的 柔性 管理 。 其 次 是 自主 培养 一 批 一 线 
技术 管理 队伍 ,使 之 成 为 推动 企业 发 展 的 中 坚 力量 。 上 上 
集团 现在 各 种 电缆 专业 院 校 (读本 科 、 大 专 、 技 校 ) 的 学 习 人 
员 已 高 达 60 多 名 ,这 些 人 员 学 成 回归 后 经 过 一 、 两 年 的 锻 
炼 , 不 少 人 员 将 会 成 为 技术 管理 骨 于 。2006 年 准备 再 送 
40 名 外 出 学 习 , 周 而 复 始 ,源源 不 断 。 再 次 是 造就 一 支 技术 
过 便 的 一 线 员工 队伍 。 公 司 现 有 40 多 名 同志 被 评定 为 中 
级 技工 、 高 级 技工 和 技师 。 中 级 技工 月 津贴 300 元 、 高 级 技 
工 月 津贴 800 元 、 技 师 的 月 津贴 1 200 元 。“ 十 一 五 ”要 达到 
技师 2% ,高 级 技工 5% ,中 级 技工 20% 的 水 平 。 在 公司 内 
部 ,只 要 对 “上 上 ”有 用 的 人 ,都 锌 看 作 是 人 才 , 从 而 为 每 一 
个 有 才能 的 人 提供 舞台 ,有 多 少 能 力 提 供 多 大 的 舞台 。 采 
取 各 种 有 效 措施 ,建立 和 储备 各 类 人 才 , 为 企业 快速 发 展 打 
好 基础 。 

困难 与 机 遇 并 存 。 在 以 后 的 发 展 进程 中 ,上 上 集团 将 
继续 坚持 技术 进步 ,不 断 发 展 壮 大 自己 ,不断 提高 企业 的 核 
心 竞争 力 , 争 做 行业 状元 、 创 百年 老 店 ,为 民族 工业 的 发 展 、 
为 建立 和 谐 社会 做 出 目 己 更 大 的 贡献 。 

[供稿 单位 :江苏 上 上 电缆 集团 ] 
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西安 西 开 高 压 电气 股份 有 限 公司 (以 下 简称 西 开 电 气 ) 
是 我 国 第 一 个 五 年 计划 期 间 国 家 156 项 重点 工程 之 一 , 隶 
属于 西安 电力 机 械 制造 公司 (简称 西 电 公 司 ), 是 西 电 公司 
的 直属 控股 公司 。 西 开 电 气 占 地 面积 37 万 m ,注册 资本 
17 400 万 元 , 现 有 职工 2 200 余人 ,技术 人 员 达 400 余人 ,是 
国内 高 压 、 超 高 压 开 关 设 备 研 发 和 制造 基地 。 主要 研发 和 
生产 72.SkV 及 以 上 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (GIS) 和 高 
压 断路 器 ( GCB) 等 高 压 和 超 高 压 开关 设备 ,产品 技术 参数 
与 制造 水 平 达 到 了 国际 同行 业 先进 水 平 ,是 国内 电压 等 级 
最 高 . 窑 量 最 大 、 产 品 品 种 和 规格 最 全 的 高 压 和 超 高 压 开关 
设备 制造 领先 企业 ,代表 着 国内 高 压 开 关 设 备 的 最 高 水 平 。 

西 开 电气 拥有 强大 的 GIS 制造 能 力 ,年 生产 能 力 超过 
1 400 间 隔 。 公 司 先 后 引进 、 消 化 和 吸收 了 日 本 三 莹 电机 公 
司 六 氟 化 硫 开 关 产 品 技术 和 瑞士 ABB 公司 500kV GIS 产品 
技术 ,拥有 GIS 产品 高 强 铝 型 材 壳 体 焊 接 和 冷 翻 边 技术 E 
缘 件 环 氧 浇注 技术 、 灭 弧 室 制 造 技 术 、 高 强 铝 合金 铸造 技 
术 、 大 型 铝 铜 件 镀 银 技术 产品 装配 技术 .中 间 试 验 及 高 电 
压 试 验 等 核心 工艺 制造 技术 。 近 年 来 ,自主 研发 成 功 新 产 
dul E 40 余 项 , 科研 项 目 140 余 项 。 其 中 ZF9—252/ 


Q4000 一 63 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 、LW 口 一 550/ 
Q4000 一 50 单 断 口 饶 式 断路 器 填补 了 国内 空白 ;ZF8 一 550/ 
Q(Y)4000 一 63 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 达到 国际 先进 
水 平 ; 成 功 地 自主 研发 出 800kV 双 断 口 鱼 式 断 路 器 ,标志 着 
西 开 电气 在 国产 化 的 自主 研发 方面 成 功 地 迈 出 了 一 大 步 ， 
并 为 开发 1 100kV 超 高 压 . 大 容量 输 变 电 设备 奠 定 了 基础 。 

“十 五 ”期 间 西 开 电 气 实现 了 跨越 式 发 展 ,工业 总 产值 
从 期 初 的 7.3 亿 元 增长 到 期 末 的 20.2 亿 元 。 产 品 涉 及 水 
电 、 火 电 、 核 电 等 发 电 、 输 电 领 域 ,不 仅 遍 布 大 江南 北 ,而 且 
销 往 新 加 坡 、 哥 伦比 亚 、 菲 律 宾 、 巴 基 斯 坦 和 中 国 香港 等 十 
多 个 国家 和 地 区 。 三 峡 左 岸 500kV GIS 的 成 功 制造 ,树立 
了 西 开 电 气 在 国内 最 高 电压 等 级 市 场 的 领军 地 位 ,420kV 
GIS 在 新 加 坡 工程 的 良好 运行 ,开创 了 我 国 第 一 套 最 高 电压 
等 级 GIS 挺进 国际 市 场 的 先例 ,显示 了 西 开 电气 的 综合 实 
力 。2005 年 在 激烈 的 竞标 中 又 一 举 获 得 香港 中 华电 力 04T 
标 280 多 个 间隔 126kV GIS 的 大 和 守 合 同 , 西 开 电气 已 经 成 为 
香港 中 华电 力 公 司 的 战略 合作 伙伴 。 

西 开 电气 奉行 “质量 赢得 市 场 ,诚信 铸造 品牌 " 的 经 营 
HS, AJIDE XD” 品牌 。 自 1995 年 起 西 开 电气 制造 的 
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“XD” 牌 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (GIS) A S8 EC Li 
断路 器 .六 氟 化 硫 瓷 柱 式 断 路 器 等 产品 ,在 持续 保持 “陕西 
省 名 牌 产品 ”称号 的 基础 上 ,2006 年 “XD?” 牌 气体 绝缘 金属 
封闭 开关 设备 (GIS) 取 得 了 “中 国名 牌 产品 ”称号 。 

西 开 电 气 以 振兴 民族 工业 为 己任 ,坚持 走 信息 化 、 高 新 


化 .专业 化 .节约 型 的 可 持续 发 展 道路 ,将 继续 致力 于 品牌 
经 营 战略 ,努力 建设 国际 一 流 的 高 压 开关 设备 制造 基地 ,在 
高 压 开关 行业 树立 起 中 国 的 世界 名 牌 ,为 振兴 我 国 装备 制 
造 业 .振兴 民族 工业 做 出 应 有 的 贡献 ! 
【供稿 单位 :西安 西 开 高 压 电气 股份 有 限 公司 ] 


言 林 市 言 福 新 材料 有 限 责任 公司 


吉林 市 吉 福 新 材料 有 限 责 任 公 司 始 建 于 1965 年 ,原名 
吉林 市 辐射 化 学 研究 所 ,1993 年 组 建成 立 辐射 化 学 工业 公 
司 ,2006 年 改制 更 名 为 吉林 市 吉 福 新 材料 有 限 责 任 公司 。 
公司 是 以 生产 辐射 交 联 材料 为 主 的 科研 先导 型 企业 ,是 国 
家 投资 兴建 的 我 国 第 一 个 辐射 化 学 中 试 基 地 ,吉林 市 高 新 
技术 产业 开发 园区 首 家 驻 区 企业 。 先 后 承担 并 完成 国家 
“六 五 "科技 攻关 等 重大 科研 项 目 和 两 项 国家 级 “火炬 计 
划 ” 项 目 , 并 曾 荣 获 全 国 科 技 大 会 奖 、 国 家 “三 委 一 部 ”“ 六 
五 ”科技 攻关 先进 项 目 奖 水电 部 科技 进步 一 等 奖 \ 国 家 科 
技 进步 三 等 奖 等 多 项 奖励 。 曾 为 我 国 第 一 颗 人 造 卫 星 上 
天 、 第 一 稻 核 潜艇 下 水 、 第 一 条 海底 电缆 铺设 、 第 一 稻 载 人 
飞船 ( 神 五 ) 发 射 成 功 做 出 了 贡献 ,促进 了 国家 航空 、 航 天 、 
国防 、 石 油 化 工 、 电 力 和 通信 和 事业 的 发 展 。 公 司 技术 在 国内 
行业 中 处 于 领先 地 位 。 

公司 从 事 辐 射 交 联 热 缩 材料 的 研制 .开发 和 生产 ,已 形 
成 六 大 系列 产品 , 即 电 力 电 缆 辐 射 交 联 热 缩 附件 ;电力 电缆 
硅 橡胶 项 扩张 ( 冷 缩 ) 式 附件 ;通信 电费 辐射 交 联 热 缩 附件 ; 
开关 柜 母 线 绝缘 防 护 用 辐射 交 联 阻 交 材料; 硅 橡胶 防 污 增 
把 语 ; 辐 射 交 联 热 缩 管 、 膜 ;电缆 附件 用 系列 胶粘剂 ,品种 规 
格 二 百 多 个 ,年 产值 1 500 万 元 。 公 司 产品 在 同类 产品 中 市 
场 份 额 约 为 3% , 现 有 逐年 增加 的 趋势 。 其 主要 产品 中 电力 
电缆 附件 年 生产 能 力 30 万 套 , 通 信和 电缆 附件 年 生产 能 力 20 
万 套 , 此 两 项 产品 占 公司 年 销售 额 的 70% 。 

“ 吉 福 ”品牌 已 有 二 十 多 年 历史 ,在 电力 行业 有 很 高 的 
知名 度 。 电 力 电缆 附件 产品 在 全 国 各 地 有 完整 的 营销 网 
络 ,与 全 国 各 地 的 用 户 保 持 良 好 的 供求 关系 。 产 品 在 吉林 
省 内 与 各 大 电 业 局 形成 了 长 久 的 供 货 合作 ,吉林 市 电 业 局 、 
长 春 市 电 业 局 、 通 化 电 业 局 白山 电 业 局 等 长 年 使 用 公司 的 
热 缩 及 冷 缩 电线 附件 、 变 电站 防护 材料 等 系列 产品 ;中 国 石 
油 吉 化 分 公司 每 年 都 大 量 使 用 公司 的 产品 。 此 外 ,在 省 外 
主要 销售 至 湖北 万 洲 坝 电厂 改造 华能 绥 中 电厂 一 期 工程 、 
内 蒙古 丰 和 镇 电厂 二 期 工程 河北 西柏 坡 新 建 电厂 一 期 工程 、 
北京 天 安 门 广场 电气 工程 北京 西单 商场 电气 工程 ,北京 地 
铁 、 重 加 拉 国 库 尔 纳 电 站 、 辽 宁 省 电力 局 220kV. 变电站 、 江 
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苏 核电 工程 .连云港 电 业 局 、 山 东 齐 鲁 石 化 总 厂 . 中 铁 三 局 、 
中 铁 十 一 局 以 及 黑龙 江 、 山 西 、 陕 西宁 夏 、 胶 东 半 岛 等 地 
区 。 , 

通信 和 电缆 附件 产品 主要 销 至 东 三 省 地 区 ,三 省 的 电信 、 
铁通 及 网 通 公司 都 是 长 年 合作 的 单位 ,其 中 吉林 省 电信 实 
业 公 司 每 年 用 量 约 2 万 套 , 吉 林 省 网 通 及 铁通 公司 年 用 量 
约 1 万 套 , 辽 宁 省 电信 年 用 量 约 3 万 套 , 黑 龙 江 省 电信 、 铁 
通 及 网 通 公 司 年 用 量 都 在 1 万 套 以 上 。 公 司 的 通信 产品 已 
被 其 他 省 份 认可 ,河北 省 及 山东 省 年 用 量 在 5 000 套 以 上 。 

公司 最 新 开发 的 硅 橡 胶 防 污 增 爬 衫 主要 用 于 解决 
66kV ,110kV ,220kV 线路 绝缘 子 、 文 柱状 瓶 因 污 秘 三 重 导致 
怜 距 不 足 引 起 的 污 闪 ,已 形成 规模 生产 能 力 , 并 已 全 面 投放 
市 场 。 近 几 年 由 污秽 严重 导致 候 距 不 足 引 起 的 污 内 及 大 的 
雨 直 天气 造 成 的 闪 络 事故 不 断 , 电 业 部 门 及 拥有 变 电 设 施 
的 企业 开始 寻求 相应 防护 措施 。 硅 橡胶 防护 产品 正 是 解决 
这 类 问题 的 最 佳 产 品 ,在 辽宁 省 各 大 变电站 防护 中 得 到 了 
用 户 的 充分 肯定 和 认可 ,并 已 取得 了 可 观 的 经 济 效益 。 

根据 中 国 辐射 加 工行 业 发 展 长 远 规划 , 热 缩 管 2010 年 
将 达到 20 亿 m, 其 中 汽车 用 辐射 交 联 复合 热 缩 细 管 占 
40% 。 吉 林 省 作为 中 国 汽车 重要 的 生产 基地 ,2006 年 汽车 
产量 将 达到 80 万 辆 ,这 一 点 决定 了 仅 吉 林 省 汽车 用 辐射 交 
联 复合 热 缩 细 管用 量 就 将 达到 2 000 万 m。 此 项 目 如 能 正 
常 投产 ,可 以 解决 在 汽车 生产 中 该 产品 长 期 依赖 进口 的 问 
题 。 

公司 近期 规划 是 在 3 ~5 年 内 ,发 展 成 为 立足 吉林 、 辕 
射 东北 乃至 全 国 的 辐射 技术 及 加 工 基 地 ,在 拥有 原来 亚洲 
最 大 的 加 速 器 基础 上 ,再 投入 2 ~3 台 加 速 器 以 满足 企业 辐 
射 加 工 发 展 的 需要 ,同时 开展 食品 辐 照 贮藏 保鲜 、 高 分 子 材 
料 改 性 、 物 品 与 标本 的 辐 照 养护 、 化 妆 品 及 卫生 用 品 辐 照 消 
毒 灭 菌 、 微 生物 安全 检测 辐射 源 剂量 场 检 测 及 辐射 物品 剂 
量 的 跟踪 检测 等 相关 技术 的 研究 及 开发 ,实现 年 辐射 处 理 
25 000t 化 工 材 料 或 4 万 + 药品 食品 的 全 国 较 大 的 辐 照 加 工 
服务 基地 。 

[供稿 单位 :吉林 市 吉 福 新 材料 有 限 责任 公司 ] 


深圳 市 深 开 电 兹 实 WERA 


深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公 司 成 立 于 1993 Æ, fu T UR 
圳 市 宝安 区 石 岩 镇 龙马 工业 区 深 开 工业 园 ,注册 资金 5 000 
万 元 。 公 司 隶 属于 电力 设备 制造 行业 ,是 生产 输 配 电 设 备 
的 重点 企业 ,具备 广东 省 承 装修 电力 设施 许可 证 书 ,2006 年 
8 月 又 被 深圳 市 科技 和 信息 局 评定 为 “深圳 市 高 新 技术 企 
业 ”"。 公 司 是 中 国电 器 工业 协会 高 压 开 关 分 会 理事 、 电 控 配 
电 设备 分 会 常务 理事 单位 .中 国 质量 检验 协会 会 员 单 位 以 
及 广东 省 机 械 行业 协会 副 会 长 单位 。 

装备 水 平 ”公司 占 地 面积 50 000m ,拥有 现代 化 的 工 
业 厂 房 和 办 公 写 字 楼 ,制造 设备 引进 分 兰 FinnPower 4& 4 I 
工 中 心 .德国 EHRT 母线 加 工 中 心 、 日 本 AMADA 饭 金 生产 
线 、 美 国信 诺 静 电 喷 涂 线 及 先进 的 检测 设备 等 ,采用 CAD 辅 
助 设计 ,内 部 局 域 网 络 化 管理 。 工 艺 装备 及 加 工 能 力 位 居 

行业 之 首 ， 所有 产品 用 一 流 的 工艺 手段 ,确保 产品 出 厂 合 格 

率 100% , 

合作 交流 ”公司 与 西安 高 压 电器 研究 所 、 天 津 电气 传 
动 研究 所 等 行业 研究 院 所 保持 长 期 密切 合作 关系 ,并 作为 
发 起 单位 之 一 参与 制定 《3.6 ~ 40.5 高 压 交 流 电 缆 分 接 开关 
设备 》 行 业 标准 (中 机 联 标 2005 一 143 文 , 编 号 2005 一 190 ) 。 
公司 加 快 国际 化 的 步伐 ,加 强 与 西门 子 有 限 公 司 、 艾默生 网 
络 能 源 有 限 公司 等 知名 企业 密切 合作 。 

管理 体系 ”公司 所 有 低压 产品 均 获 “3C” 认 证 证 书 , 主 
要 中 压 产品 目 愿 申请 并 获得 “CQC” 认证 证 书 。 建 立 健 全 了 
自 下 而 上 的 品质 管理 体系 ,在 行业 内 率先 通过 了 ISO9001 质 
量 管理 体系 .ISO014001 环境 及 OHSAS18001 职业 健康 安全 体 
系 认证 ,在 国家 质量 检验 协会 组 织 的 产品 质量 信誉 跟踪 活 
动 中 ,公司 被 中 国 质量 检验 协会 授予 全 国 质量 稳定 合格 企 
业 (1996 ~2006 年 ) ,国家 质量 认证 中 心 . 广 东 省 质量 监督 检 
验 检疫 局 的 历次 检查 均 获 合格 。 

在 实践 中 ,任何 产品 都 不 可 能 做 到 百分之百 合格 ,但 哪 
怕 万 分 之 一 的 不 合格 对 用 户 来 说 损失 者 是 百分之百 。 因 
此 ,公司 设置 了 完善 的 售后 服务 体系 ,公司 本 部 设 有 售后 服 
务 部 ,与 商务 、 生 产 技术 、 质 检 等 相关 部 门 一 起 直接 对 常务 
副 总 经 理 负责 ,并 为 所 有 销售 中 心 及 办 事 处 配备 专职 售后 
服务 及 技术 支持 人 人员, 设置 了 24 小 时 免费 服务 电话 
8008305711 ,为 第 一 时 间 处 理 用 户 质量 投诉 和 服务 要 求 做 好 
准备 。 

主要 产品 高压 LW36 一 126 及 GJS 一 126( 建 设 项 目 ) ， 
中 压 开关 柜 KYN28A—12 , KYN28A—7. 2( J. R) .KYN18A— 


12(8BK80) 9I. XGN2—12, XGN15—12 系列 ,低压 开关 柜 
GCK,GCS, MNSG,SIVACON %37], CCKX8, GXFM2—12 母线 
槽 系列 ,DFW8 一 12 电费 分 接 箱 系列 等 。 

SIVACON 低压 抽出 式 开 关 柜 是 公司 与 西门 子 公司 合作 
生产 的 .具备 国际 领先 水 平 的 低压 开关 设备 ,最 大 额定 电流 
可 达 6 300A ,短路 开 断 能 力 达 100kA , 设计 方案 完全 采用 西 
门 子 开发 的 专利 科技 成 果 ,并 与 其 保持 技术 同步 发 展 。 

MNSG 低压 抽出 式 开 关 柜 是 在 消化 吸收 ABB 公司 MNS 
低压 柜 设计 特点 的 基础 上 ,由 公司 独立 改进 开发 的 .拥有 完 
全 自主 知识 产权 的 低压 开关 设备 ,在 国产 同系 列 产 品 中 率 
先 做 到 额定 电流 6 300A 、 短 路 开 断 能 力 100kA ,也 是 迄今 为 
止 广东 省 内 同系 列 产 品 中 惟一 做 到 该 额定 参数 的 产品 ,在 
公司 低压 开关 设备 销售 中 占据 最 大 份额 。 

KYN28A—12 是 全 国 统一 设计 的 、 能 够 完全 替代 进口 产 
品 的 先进 中 压 开关 设备 。 为 加 强 该 产品 的 竞争 能 力 , 公 司 
一 方面 提高 产品 技术 参数 ,做 到 额定 电流 4 000A 短路 开 断 
REJI 50kA ,同时 作为 可 耐 受 内 部 故障 电弧 的 IAC 级 产品 ,为 
用 户 提 供 可 靠 的 安全 保障 ; 男 一 方面 在 国内 率先 开发 出 
KYN28A—7.2(J. RD) 高 压 接触 器 柜 , 使 KYN28A 一 12 形成 系 
列 产 品 ,从 而 满足 了 用 户 的 多 样 化 需求 。 

XGN2—12 是 引进 西安 高 压 电 器 研究 所 设计 的 固定 式 
中 压 开 关 设 备 ,由 公司 自行 改进 设计 为 全 组 装 柜 ,其 外 观 、 
装配 精度 均 较 焊接 结 构 产 品 有 质 的 飞 著 , 广 受用 户 好 评 。 

市 场 营销 公司 在 深圳 设立 销售 本 部 ,在 全 国 设 置 北 
京 .河南 .湖北 广东 贵州 等 5 大 省 销售 中 心 。 产 品 广泛 应 
用 于 电力 石化. 轻 纺 `. 煤炭 冶金、 城建 等 行业 ,多 次 在 国家 
大 型 重点 建设 项 目 招标 中 中 标 , 华 能 发 电 集团 、 华 润 电 力 集 
团 .大 唐 电力 集团 .伊川 电力 集团 .武汉 钢铁 集团 、 贵 州 水 前 
化 工 集团 .广州 JFE 钢板 有 限 公司 、 伊 川 铝 业 公 司 、 洛 阳 公 
安 局 深圳 航空 公司 中国 海 运 集 装 箱 集 团 、 艾 默 生 网 络 能 
源 有 限 公 司 .湖北 物资 供电 公司 、 深 圳 招商 集团 等 都 成 为 公 
司 的 忠实 用 户 。 

发 展 前 景 ”为 更 好 地 回馈 社会 ,服务 客户 ,公司 投入 二 
期 工程 项 目 建 设 ,发 展 126 ~252kV 级 GIS 开关 设备 。 深 开 
人 和 栈 承 开拓 进取 、 创 新 求实 的 企业 精神 和 “精心 设计 ,科学 
管理 ,客户 满意 , 深 开 腾飞 ”的 经 营 理念 ,正在 实现 跨越 式 发 
展 。 打 造 深 开 集 团 ,铸就 深 开 品牌 ,使 深 开 电 髓 屹立 于 一 流 
制造 企业 之 列 。 

【供稿 单位 :深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公 司 ] 
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温州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 创始 于 1989 年 ,通过 十 多 年 的 
艰苦 创业 ,企业 取得 了 长 足 的 进步 。 现 是 高 低压 电器 元 件 、 
成 套 配 置 附件 高压 电 控 电器 配套 的 专业 生产 制造 商 , 是 
高 、 低 压 开关 行业 协会 理事 单位 ,在 业内 享有 很 高 声誉 。 十 
几 年 的 励精图治 ,新 机 电器 已 拥有 7 个 控股 企业 :温州 市 新 
侨 机 械 电 器 厂 、 温 州 新 机 电器 有 限 公 司 、 青 田 万 隆 电器 装饰 
工艺 有 限 公 司 、 厦 门 兴 机 秦 电 器 有 限 公司 、 永嘉 县 新 机 电器 
配件 有 限 公 司 、 陕 西 霍 贝 尔 电梯 有 限 公 司 .温州 新 机 电气 配 
套 有 限 公 司 ,基本 上 形成 供 产 销 一 条 链 。 

公司 拥有 十 见 个 系列 三 百 多 个 产品 品种 ,其 中 CZ2、 
CJG—1.,CJG—2 操作 机 构 , CZC1、2、5 一 次 接 插 件 , RCI, 
RC2 、RC3 二 次 接 插件 等 7 种 产品 获得 国家 专利 。C22 操作 
机 构 在 中 国 专利 市 场 新 技术 产品 展示 交易 会 上 获 金 奖 , 与 
科研 机 构 共 同 开发 的 FZN25 一 12D/T630 一 20 型 (LS1 )、 
FKN12A—12D 户 内 交流 高 压 负荷 开关 一 熔断 组 合 电 器 、JN 
系列 接地 开关 主要 应 用 于 国家 电力 设备 及 “两 网 改造 ” 工 
程 , 倍 受 赞誉 。2002 年 成 功 开发 的 压气 式 高 压 负荷 开关 已 
通过 浙江 省 新 产品 技术 鉴定 。2004 年 又 成 功 开 发 的 VSI + 
断路 器 操 动机 构 (SS1 ) 和 六 氢化 硫 环 网 柜 弹 签 操 动机 构 
(SS2) ,已 通过 西安 高 压 电 器 研究 所 产品 型 式 试验 。 为 集团 
化 战略 实施 打下 基础 。 | 

公司 拥有 国际 水 准 的 激光 切割 机 以 及 “三 大 件 ”、 数 控 
机 加 工 设备 在 内 的 400 余 套 生产 设备 ,80 余 套 测试 设备 ， 
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980 余 套 检测 器 具 ,技术 力量 雄厚 ,生产 工艺 先进 ,检测 设备 
齐全 ,综合 实力 不 断 增 强 ,发 展 后 劲 足 。 已 实现 MRPI 计 算 
机 网 络 管理 和 CAD 辅助 设计 ,并 通过 了 ISO9001: 2000 质量 
管理 体系 认证 。 目 前 ,已 为 世界 500 强 企业 ABB, 施耐德 、 
西门 子 .伊顿 ,三 萎 等 公司 生产 各 类 配套 件 ,赢得 广大 用 户 
的 认可 。 

从 1993 年 起 ,新 机 企业 先后 荣获 “全 国 乡 镇 诚信 守法 
企业 "“ 温 州 市 二 星 级 企业 " “乡镇 企业 基层 先进 集体 ”、 
“文明 乡镇 企业 " “纳税 光荣 大 户 *“ 浙 江 省 安全 生产 先进 
单位 ” “温州 市 领导 班子 集体 功 ” “温州 市 先进 企业 "“ 重 
点 骨干 乡镇 企业 ” “诚信 企业 "“ 重 合同 守信 用 单位 "“ 信 
用 AA 级 企业 " “中 国 质量 服务 信誉 AAA 级 企业 ”等 荣誉。 
董事 长 水 寿 松 先生 先后 被 授予 “全 国 乡镇 企业 家 ”、“ 优 秀 
企业 家 ”、“ 先 进 企 业 家 ”、“ 浙 江 省 私营 企业 优秀 厂 长 "”、“ 工 
业 企 业 优秀 厂 长 "、“ 百 名 优秀 厂 长 "、“ 浙 江 省 乡镇 企业 质 
量 管理 先进 工作 者 "等 荣誉 称号 ,还 当选 为 温州 市 瓯 海区 民 
建委 员 。 | 

企业 秉承 脚踏实地 ,稳步 发 展 的 经 营 理念 ,坚持 管理 创 
新 ,制度 创新 技术 创新 文化 创新 ,竭诚 为 国内 外 新 老 客户 
提供 优质 产品 和 优良 服务 ,携手 合作 ,共同 参与 市 场 竞争 ， 
共 创 美好 未 来 。 | 

[ 供稿 单位 :温州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 ] 
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总 结 2005 年 电器 工业 开展 标准 化 工作 的 
总 体 情况 、 参 加 国际 化 标准 情况 、 企 业 参 加 标 
准 化 、 环 境 设 计 标 准 化 以 及 标准 化 研究 情况 


Summing up the overall situation of carrying on 
standardization work and joining internationalize 
standards by the electrical equipment industry, an 
situations of joining international standardization b 
enterprises, environmental design standardization an 
standardization research. 
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分 : 实施 标准 化 战略 ， 推 动 电工 标 
化 跨越 式 发 展 

分 ， 实 质 性 参与 国际 标准 化 活动 

分 : 企业 为 主体 参与 标准 化 活动 


四 部 分 ， 电 工 电子 产品 环境 生态 设计 标准 
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2006 年 电工 行业 标准 化 工作 新 寄语 
中 国电 器 工业 协会 常务 副 会 长 MEX 


2005 年 的 电工 行业 标准 化 工作 唱 响 了 电工 标准 紧 跟 
行业 发 展 的 主旋律 ,确立 了 标准 在 电器 行业 工作 的 龙头 地 
位 ,成 立 了 协会 标准 化 工作 委员 会 ,实现 了 标准 工作 向 “ 政 
府 引 导 、 企 业主 体 、 市 场 导向 ”的 新 体制 和 新 机 制 的 转变 。 
2006 年 电工 行业 标准 化 工作 要 人 全盘 考虑 ,突出 重点 ,在 
《 “十 一 五 "规划 建议 》 和 中 央 经 济 工作 会 议 精神 指导 下 , 围 
绕 高 效 清洁 发 电 设备 、 特 高 压 交 流 直流 输电 设备 、 资 源 节约 
环境 友好 三 大 主题 ,开展 标准 化 工作 。 

一 ,标准 工作 要 紧 跟 行业 发 展 

作为 电工 行业 标准 化 工作 者 ,要 清楚 电工 行业 的 现状 
是 和 什么, 发展 态势 又 是 什么 ? 

大 力 发 展 水 电 、 优 化 发 展 煤 电 、 积 极 推 进 核电 、 加 强 电 
网 建设 等 是 我 国电 力 建设 的 政策 。 我 国 拥有 世界 上 最 大 的 
水 电站 ,单机 70 万 kW ,总 装机 1 820 万 kW。 核 电 作为 最 清 
洁 的 能 源 ,我 国 到 2020 年 计划 装机 达到 4 000 万 kW, 同 时 
在 发 展 核电 方面 正在 积极 实现 国产 化 ,目前 由 国防 科 工 委 
率 头 提出 了 包括 有 600 多 项 标准 组 成 的 核电 标准 体系 的 框 
某 将 付 请 实施 。 核 电 的 背 规 岛 和 核 岛 设备 中 8090 是 电工 设 
备 ,我 们 要 积极 跟踪 、 参 与 这 项 工作 。 

电工 行业 是 以 发 电 、 输 变 电 为 龙头 的 装备 制造 业 。 国 
家 振兴 装备 制造 业 的 16 项 重大 装备 中 ,电工 行业 占 了 两 
项 , 即 高 效 清洁 发 电 、 超 ( 特 ) 高 压 输 变 电 。 当 今 电 工行 业 的 
时 代 特 征 是 “ 双 超 ”, 即 超 ( 超 ) 临界 发 电 技术 和 超 ( 特 ) 高 压 
输 变 电 技 术 。 如 果 把 20 世纪 80 年 代 至 2060 年 称 为 亚 临界 
时 代 , 则 2000 ~2020 年 就 是 超 ( 超 ) 临 界 时 代 。 超 ( 超 ) 临界 
时 代 有 具有 2 个 鲜明 特点 :中 规模 大 。 目 前 计划 2006 ~ 2007 
年 ,发电 设备 装机 容量 达到 7 000 万 kW ,2020 年 装机 容量 
将 超过 10 亿 kW, 超 ( 超 ) 临 界 机 组 占 1 亿 多 kW。 人 水 平 
高 ,将 实现 超 临 界 发 电 技术 和 超 高 压 输电 技术 。 目 前 我 国 
火电 机 组 平均 效率 仅 为 33.8% ,每 千瓦 时 发 电 煤 耗 379g 标 
准 煤 , 比 发 达 国 家 多 50 ~ 60g, 一 年 比 先进 国家 多 用 1 亿 t 
煤 。 而 超 临 界 火电 机 组 效率 至 少 为 40% ,每 千瓦 时 煤耗 
300g。 由 于 超 临 界 火 电 技 术 必 须 解决 脱硫 、 脱 确 问 题 , 即 解 
决 了 污染 问题 ,所 以 它 可 以 同时 实现 资源 节约 和 环境 友好 。 
因此 ,通过 调整 产业 结构 ,提高 技术 水 平 ,从 根本 上 实现 资 
源 节约 和 环境 友好 是 电工 行业 发 展 的 根本 途径 。 

输 变 电 是 另 一 个 重点 ,由 于 我 国 2/3. 的 能 源 资 源 在 西 


部 地 区 ,而 2/3 的 能 源 用 户 在 东部 ,这 就 决定 了 大 规模 长 距 
离 输 电 的 必然 性 。 目 前 ,我 国 西 部 又 新 建 两 条 750kV 输电 
线路 ,计划 到 2020 年 ,将 再 建 20 条 +500kV( 含 £800kV) 直 
流 输电 线路 。 一 条 + 500kV 直流 线路 ,输电 能 力 为 300 万 
kW ,相当 于 3 条 500kV 交流 线路 的 输电 能 力 ;一 条 +800kV 
直流 输电 线路 的 输电 能 力 相当 于 6 条 500kV 交流 线路 ,我 
国 计 划 2012 年 建成 运行 。 

综 上 所 述 ,电工 行业 标准 工作 要 了 解 行 业 发 展 的 规模 、 
水 平 以 及 发 展 态势 ,要 紧 跟 行业 重大 技术 重大 产品 ,前 瞻 
性 地 开展 重要 技术 标准 的 研究 和 制定 ,引领 行业 技术 的 发 
展 。 

二 ,深化 电工 标准 化 工作 的 体制 和 机 制 改革 

从 事 标准 化 工作 很 辛苦 ,事务 性 工作 较 多 ,但 一 定 要 从 
忙 忙碌 碌 的 事务 性 工作 中 解脱 出 来 。 电 工 标准 化 工作 者 要 
从 行业 的 角度 出 发 ,从 对 国民 经 济 发 展 、 对 我 国 重 大 装备 制 
造 业 贡 献 的 高 度 来 考虑 标准 化 工作 的 发 展 ,体现 标准 化 工 
作 的 水 平 。 

作为 行业 标准 化 工作 ,要 考虑 行业 整体 发 展 的 需要 ,要 
明确 国家 发 展 的 大 形势 .大 环境 。 只 要 行业 需要 ,就 是 标准 
化 发 展 的 机 时 与 空间 ,就 要 积极 努力 去 做 ,而 且 要 做 好 。 

2005 年 成 立 的 中 国电 器 工业 协会 标准 化 工作 委员 会 突 
出 了 企业 为 主体 的 思想 ,体现 了 政府 引导 市场 导向 的 原 
则 ,对 于 电工 行业 标准 化 领域 是 体制 改革 、 机 制 创 新 的 探 
索 。 这 几 年 来 ,我 们 陆续 开展 的 新 能 源 和 可 再 生 能 源 关键 
技术 标准 、 高 压 直 流 输 电 设备 关键 技术 标准 以 及 2005 年 初 
启动 的 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 关键 技术 标准 的 研究 ,体现 了 
企业 承担 标准 研究 和 制定 的 主体 作用 。 在 大 型 发 电 设备 及 
特 高 压 输电 设备 的 技术 引进 、 消 化 吸收 、 自 主创 新 中 ,企业 
是 主体 ,因此 在 这 些 标准 的 研究 制定 中 ,也 必然 是 以 企业 为 
主体 。 | 

电工 标准 工作 要 扎 扎 实 实 , 认 真 贯 彻 国家 标准 化 工作 
的 主导 思想 和 协会 行业 工作 的 总 体 思 路 。 工 作 中 一 定 要 善 
于 思考 ,善于 学 习 , 要 有 求知 的 欲望 ,要 不 断 提 高 工作 水 平 。 
充分 利用 协会 的 优势 与 资源 ,作为 标准 化 工作 的 平台 ,充分 
发 挥 行业 老 领 导 、 老 专家 的 作用 ,把 标准 化 工作 深入 到 行业 
优势 企业 。 机 械 工 业 的 老 领导 陆 燕 苏 部 长 曾 说 过 “标准 是 
行业 工作 龙头 ”, 希 望 在 我 们 大 家 的 共同 努力 下 把 标准 化 事 
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业 做 大 、 做 强 , 真 正成 为 引领 行业 技术 发 展 的 龙头 。 
最 后 ,给 辛勤 工作 在 电工 行业 的 全 体 标 准 化 工作 者 拜 


个 早年 , 祝 大 家 新 的 一 年 取得 丰硕 成 果 。 


“十 五 ”电器 工业 标准 化 工作 取得 突破 性 进展 
中 国电 器 工业 协会 标准 部 


“十 五 "期 间 , 中 国电 器 工业 标准 化 工作 贯彻 “三 个 代 
表 " 重 要 思想 ,紧密 配合 国家 标准 化 运行 机 制 的 改革 ,充分 
发 挥 标准 化 工作 与 产业 技术 发 展 紧密 结合 的 优势 ,坚持 标 
准 化 工作 "政府 引导 市 场 导 疝 、 企 业主 体 " 的 原则 ,不 断 开 
拓 标 准 化 工作 新 领域 。 

“十 五 ”是 电工 标准 化 工作 建立 新 的 体制 和 机 制 的 重要 
时 期 ,在 此 期 间 ,探索 了 标准 化 工作 发 挥 企业 主体 作用 的 路 
子 、 电 工 标准 整体 水 平 大 幅度 提高 .实质 性 推动 国际 标准 化 
工作 取得 重大 突破 、 紧 跟 国 家 重点 建设 工程 同步 开展 午 要 
标准 研究 取得 实效 .为 扩大 电工 产品 出 口 提供 了 技术 文 撑 。 

一 行业 协会 承担 标准 化 工作 ,建立 了 新 体制 和 新 机 制 

2001 年 电器 工业 协会 受 委托 承担 国家 标准 化 管理 工 
作 ,是 标准 化 工作 转型 的 探索 :一 是 将 标准 化 工作 与 行业 发 
展 、 产 业 技 术 发 展 紧密 结合 ,贴近 市 场 、 服 务 企业 的 探索 ;二 
是 与 国际 接轨 发 挥 政府 、 协 会、 企业 作用 新 工作 模式 的 探 
索 ; 三 是 依托 国家 重点 建设 工程 开展 重要 技术 标准 的 研究 ， 
引领 行业 重大 技术 发 展 的 探索 。 | 

2005 年 电器 工业 协会 成 立 的 注册 登记 的 会 员 制 的 标准 
化 工作 委员 会 ,更 是 建立 电工 标准 化 工作 新 体制 和 新 机 制 
的 探索 。 会 员 制 的 标准 化 组 织 的 建立 ,突破 了 标准 化 管理 
的 范畴 ,使 标准 化 工作 真正 深入 到 行业 和 企业 ,成 为 行业 发 
展 , 企 业 竞争 的 重要 需求 ,因而 是 自愿 性 的 。 它 以 会 员 制 的 
形式 将 行业 、 企 业 族 聚 起 来 , 共 谋 电工 标准 化 大 计 , 共 图 电 
工 标准 化 发 展 ,使 标准 化 工作 真正 成 为 产业 技术 发 展 的 龙 
头 和 牛鼻子。 

二 .电工 标准 数量 和 水 平 大 幅度 提高 ,为 行业 发 展 提供 
重要 技术 支撑 

截止 至 2005 年 底 ,电工 行业 对 口 的 IEC 标准 1 584 项 ， 
除 各 种 原因 暂 不 采用 的 127 项 外 ,应 转化 1 457 项 ,已 转化 
及 正在 转化 为 我 国标 准 的 892 项 ,转化 率 为 61%。 截 止 至 
2005 年 底 , 电 工行 业 现行 标准 共 3 016 项 ,其 中 国家 标准 
1 237 项 ,采用 了 国际 标准 或 国外 先进 标准 的 828 项 , 采 标 率 
为 66.9% ,标准 水 平 大 大 提高 。“ 十 五 ”期 间 制 定 的 国家 标 
准 占 电 工 现行 国家 标准 总 数 近 40% ,无 论 从 数量 上 、 还 是 对 
行业 技术 的 覆盖 率 上 都 是 一 个 较 大 的 飞 姥 。 

通过 2004 年 开展 的 国家 标准 的 清理 评价 ,电工 国家 标 
准 的 有 效 性 和 适用 性 进一步 增强 , 标 委 会 的 组 成 结构 更 趋 
于 合理 ,企业 的 重视 程度 和 积极 性 使 标准 化 工作 充满 了 活 
力 ,进一步 建立 起 科学 、 合 理 、 履 盖 领 域 基本 完善 的 电工 标 
准 体系 和 标准 化 技术 机 构 体 系 。 
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三 .实质 性 参与 国际 标准 化 活动 ,重点 突破 成 效 显著 

为 实现 国家 标准 委 提出 的 我 国 实质 性 参与 国际 标准 化 
活动 的 目标 ,电器 工业 协会 在 组 织 、 推 进 、 协 调 方面 做 了 大 
量 工 作 , 取 得 了 突破 性 进展 。 

1. 承担 国际 秘书 处 实现 了 零 的 突破 

2003 年 ,上海 电缆 研究 所 承担 了 IEC/TC7 (架空 导体 ) 
的 国际 秘书 处 工作 ,实现 了 我 国 在 IEC 领域 承担 秘书 处 零 
的 突破 ;2005 年 ,西安 高 压 电 带 研究 所 又 承担 IEC/TC28 ( 2& 
缘 配 合 ) 的 国际 秘书 处 。 至 此 ,在 我 国 总 共 承 担 的 3 个 IEC 
秘书 处 中 ,电工 行业 承担 了 2 个 。 

2. 首次 承担 国际 电工 委员 会 的 技术 委员 会 主席 

由 我 国 推荐 的 许昌 继电器 研究 所 李 亚 萍 博士 于 2006 
年 3 月 正式 当选 为 IEC/TCOS 的 主席 (国际 电工 委员 会 一 量 
度 继电器 和 保护 设备 标准 化 技术 委员 会 ) 。 这 是 我 国 首次 
担任 国际 电工 委员 会 中 技术 委员 会 的 主席 ,也 是 TEC 各 技 
术 委 员 会 历史 上 少 有 的 女性 主席 。 

3. 首次 获得 IEC1906 大 奖 

我 国 自 2003 年 承担 .2005 年 3 月 提前 5 个 月 完成 的 两 
项 电 渣 重 熔炉 国际 标准 的 制定 ,已 于 2005 年 8 月 26 日 被 
IEC 正式 批准 颁布 。 这 两 项 国际 标准 的 项 目 召 集 人 一 一 东 
北大 学 的 姜 周 华 教授 在 制定 国际 标准 中 做 出 了 突出 贡献 ， 
己 于 2005 年 底 获 得 IEC1906 大 奖 。 这 是 IEC 于 2004 年 为 
嘉奖 对 IEC 做 出 突出 贡献 专家 而 设立 的 大 奖 , 是 我 国 首次 
赢得 的 IEC 技术 专家 大 奖 。 

4. 首次 出 任 IEC/ACOS 国际 专家 

IEC/ACOS 是 IEC 的 安全 咨询 委员 会 ,是 IEC 的 高 级 技 
术 管 理 层 ,主要 负责 协调 IEC 低 电 压 领域 有 关 通 用 的 、 产 品 
的 安全 方面 的 标准 。2005 年 ,我 国 向 IEC 提名 上 海 电 器 科 
学 研究 所 包 革 教授 代表 中 国 出 任 ACOS 专家 ,经 国际 投票 
顺利 获得 通过 ,成 为 全 球 5 名 专家 之 一 (其 他 4 名 专家 分 别 
由 美国 德国、 欧盟 、WTO 的 代表 担任 ) ,在 TEC 的 高 级 技术 
管理 层 提升 了 我 国 的 国际 地 位 。 

四 、 重 要 标准 的 研究 制定 ,引领 行业 重大 技术 的 发 展 

紧 跟 国家 重点 建设 工程 .行业 重大 技术 同步 开展 了 重 
要 标准 的 研究 和 制定 ,具有 前 瞻 性 ,对 行业 技术 的 发 展 起 到 
引领 作用 。 在 这 些 重 要 标准 的 研究 制定 中 ,一 是 体现 了 重 
点 工程 重大 技术 的 设备 集成 性 、 成 套 性 ( 主机 之 间 的 匹配 ， 
主机 、 辅 机 *. 原 器 件 原材料 的 配套 ) .技术 水 平 的 先进 性 和 一 
致 性 以 及 技术 标准 的 体系 性 ;二 是 体现 了 企业 承担 标准 研 
究 和 制定 的 主体 作用 ,尤其 在 大 型 发 电 设备 及 特 高 压 输电 


设备 的 引进 技术 、 消 化 吸收 、 自 主创 新 中 ,企业 是 主体 ,开展 
这 些 领域 的 标准 研究 和 制定 ,必然 是 以 企业 为 主体 。 因 此 ， 
标准 研究 和 制定 的 时 间 大 大 缩短 了 ,平均 三 年 就 可 完成 标 
准 体系 的 研究 和 标准 制定 。 

1. 开展 了 高 原 机 电 产品 环境 适应 性 标准 的 研究 

该 项 目 于 2001 年 .2002 年 连续 获得 国家 科技 部 立项 支 
持 , 针 对 我 国 西部 高 原 特殊 环境 的 气候 条 件 , 重 点 组 织 开展 
T 25 项 机 电 产 品 环境 适应 性 的 国家 标准 研究 。 该 项 目 已 
T 2004 年 12 月 通过 了 科技 部 组 织 的 项 目 验收 ,专家 们 给 
予 高 度 评价 ,认为 这 是 紧密 结合 我 国 西部 大 开发 建设 制定 
的 我 国标 准 ,初步 建立 了 高 原 环境 机 电 产 品 的 国家 标准 体 
系 ,填补 了 空白 ,为 我 国 西部 重大 工程 建设 提供 了 重要 技术 
依据 。 该 项 目 获 得 了 2005 年 机 械 工业 科技 进步 二 等 奖 。 

2. 开展 了 新 能 源 和 可 再 生 能 源 关 键 技术 标准 研究 

该 项 目 于 2002 年 获得 国家 标准 委 和 国家 科技 部 立项 
支持 ,针对 我 国 将 大 力 发 展 的 太阳 能 发 电 、 风 力 发 电 、 燃 料 
电池 等 可 再 生 能 源 和 新 能 源 , 组 织 企业 、 科 研 院 所 和 大 学 开 
展 了 标准 研究 与 制定 。 自 2003 年 起 用 两 年 半 时 间 ,研究 制 
定 了 2 项 太阳 能 国家 标准 .3 项 并 网 型 风力 发 电机 组 国家 标 
YE A 项 质子 交换 膜 燃 料 电 池 国 家 标准 ,建立 了 国家 标准 体 
系 。 已 于 2005 年 11 月 通过 专项 办 组 织 的 专家 验收 ,专家 
们 一 致 认 为 ,该 项 目 针对 我 国 大 力 发 展 的 新 能 源 和 可 再 生 
能 源 开展 的 关键 技术 标准 研究 ,填补 了 空白 ,对 推动 相关 技 
术 和 产品 的 市 场 化 ,产业 化 具有 重要 的 指导 作用 。 

3. 开展 了 高 压 直流 输电 系统 与 设备 关键 技术 标准 研究 

该 项 目 于 2003 年 .2004 年 连续 获得 国家 科技 部 立项 支 
持 ,针对 我 国 西 电 东 送 的 高 压 直 流 工程 建设 ,组 织 企业 用 
户 、 科 研 院 所 等 开展 具有 前 瞻 性 的 标准 研究 与 制定 。 自 
2004 年 起 用 三 年 时 间 , 将 引进 技术 、 消 化 吸收 、 自 主创 新 的 
技术 制定 为 我 国标 准 。 研 究 制定 的 14 项 国家 标准 ,将 初步 
建立 我 国 高 压 直 流 输电 系统 和 设备 的 国家 标准 体系 ,标准 
研究 成 果 将 为 我 国 的 高 压 直流 输电 工程 提供 重要 的 技术 支 
撑 , 并 将 为 特 高 压 直 流 输电 工程 英 定 标准 的 基础 。 

4. 开展 了 清洁 高 效 火电 一 超 ( 超 ) 临 界 机 组 标准 体系 的 
研究 和 制定 

电器 工业 协会 于 2005 年 初 ,组 织 企 业 、 用 户 、 科 研 院 所 
和 大 学 启动 开展 了 该 项 目 , 针 对 我 国 大 力 发 展 的 高 效 清洁 超 
临界 和 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 开展 了 前 瞻 性 的 标准 研究 。 计 
划 用 3 -4 年 时 间 , 在 引进 技术 消化 吸收 .自主 创新 的 基础 
上 ,研究 超 超 临界 火电 机 组 的 标准 体系 并 制定 重要 技术 标 
准 ,基本 建立 起 我 国 的 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 的 标准 体系 ,为 
我 国 高 效 清洁 发 电 技术 和 装备 的 发 展 提供 重要 技术 支撑 。 

五 ,建设 我 国 的 贸易 性 措施 ,为 电工 产品 扩大 出 口 提 供 
技术 支撑 


1. 开展 了 出 口 电动 工具 、 出 口中 小 电机 、 出 口 低压 电器 
等 技术 指南 的 制 害 

指南 的 制定 是 国家 商务 部 技术 性 贸易 措施 体系 建设 项 
目 , 旨 在 指导 我 国 中 小 企业 提高 竞争 力 ,跨越 国外 技术 壁 
伪 , 扩 大 产品 的 出 口 。 协 会 于 2003 年 底 开 始 承担 并 组 织 
展 指 南 的 制定 ,针对 电动 工具 .中 小 电机 、 低 压 电 器 等 出 口 
量 大 的 产品 ,分 析 人 研究 主要 出 口 目 标 国 的 标准 、 技 术 法 规 及 
合格 评定 与 我 国 的 主要 差异 ,提出 应 采取 的 措施 。 电 动工 
有 具 和 中 小 电机 两 项 技术 指南 的 制定 已 于 2004 年 11 月 通过 
了 商务 部 科技 司 主持 的 项 目 验 收 , 专 家 们 认为 ;技术 指南 的 
制定 ,对 我 国电 动工 具 和 中 小 电机 企业 的 产品 进一步 开拓 
国际 市 场 起 到 重要 的 指导 作用 。 两 项 指南 已 分 别 于 2005 
年 5 月 和 2005 年 底 发 布 实施 。 

2. 开展 了 电器 工业 技术 性 贸易 措施 战略 研究 

该 项 目 是 国家 “十 五 ”期 间 技 术 性 贸易 措施 与 预警 工程 
方案 的 子 项 目 , 重 点 研究 并 提出 了 电器 工业 建立 技术 性 贸 
易 措施 体系 应 采取 的 对 策 ,已 于 2005 年 4 月 通过 了 专家 组 
验收 。 专 家 们 一 致 认为 ,该 项 目的 完成 ,对 于 加 入 WTO 后 
的 电器 工业 如 何 打破 国外 利用 先进 技术 设置 贸易 壁 坐 、 扩 
大 电 带 产品 出 口 、 利 用 我 国 特 殊 地 理 环境 气候 条 件 太 具有 
的 自主 技术 优势 通过 制定 标准 实现 对 国外 产品 的 技术 性 贸 
易 措 施 ,将 起 到 较 强 的 指导 作用 。 

3. 开展 了 电气 设备 应 对 欧盟 指令 有 害 物质 蔡 代 材料 的 
措施 研究 

该 项 目 是 2003 年 国家 科技 部 知 干 重点 产品 技术 贸易 
措施 研究 的 子 课题 。 协 会 牵头 组 织 开 展 并 用 一 年 多 的 时 
间 , 通 过 试验 研究 ,完成 了 《 银 氧化 锡 电 触 头 材料 要 求 》 国 家 
标准 的 研究 制定 ,以 及 电池 式 电 动工 具 中 替代 锅 负 电池 的 
标准 研究 。 该 项 目 已 于 2005 年 4 月 通过 中 国 机 械 工 业 联 
合 会 组 织 主持 的 项 目 验收 ,专家 们 认为 课题 完成 的 蔡 代 材 
料 标 准 是 我 国电 器 工业 首次 针对 欧盟 两 指令 开展 的 有 害 物 
质 蔡 代 的 标准 ,将 为 其 他 领域 开展 应 对 欧盟 指令 的 行业 技 
术 分 析 和 标准 研究 提供 较 好 的 模式 和 经 验 , 为 我 国正 在 开 
展 的 应 对 欧盟 指令 标准 体系 建设 做 出 了 贡献 。 

回顾 “十 五 > 是 为 了 更 好 地 展望 十 一 五 "万 至 更 长 远 ， 
国家 的 《十 一 五 规划 建议 》《 中 长 期 科学 和 技术 发 展 规 划 
纲要 》 以 及 制定 中 的 《国家 标准 化 发 展 纲要 》, 为 我 们 描绘 
了 国家 经 济 建设 的 宏伟 蓝图 ,也 为 我 们 提供 了 国家 中 长 期 
标准 化 发 展 的 战略 目标 。 电 器 工业 协会 要 贯彻 落实 中 央 各 
项 工作 精神 ,坚持 邓小平 理论 和 “三 个 代表 ”重要 思想 ,全 面 
落实 科学 发 展 观 ,增强 自主 创新 能 力 ,为 建设 创新 型 国家 、 
加 快 建设 资源 市 约 型 .环境 友好 型 社会 ,与 国家 重点 建设 工 
程 .产业 重大 技术 发 展 同 步 并 适度 超前 开展 标准 化 工作 做 
出 更 大 的 贡献 。 
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实施 标准 化 战略 ,推动 电工 标准 化 跨越 式 发 展 
中 国电 器 工业 协会 副 会 长 及 秘书 长 ” 杨 启 明 


根据 “十 一 五 "我国 标准 战略 和 实现 标准 化 工作 跨越 式 
发 展 的 总 体 目标 和 要 求 ,电工 标准 化 要 贯彻 落实 国家 标准 
化 中 长 期 发 展 岗 要 ,实现 电器 工业 标准 化 体制 和 机 制 的 创 
新 ,实现 标准 化 跨越 式 发 展 。 
“十 一 五 "电器 工业 标准 化 工作 的 指导 思想 、 发 展 目标 
和 重点 任务 有 以 下 方面 

指导 思想 :以 邓小平 理论 和 “三 个 代表 ”重要 思想 为 指 
导 , 全 面 落 实 科学 发 展 观 。 实 施 国家 标准 化 战略 ,以 增强 电 
工 自主 创新 能 力 为 中 心 ,以 振兴 装备 制造 业 为 主线 ,以 发 
电 、 输 变 电 重大 技术 装备 为 龙头 ,加 快 电 工 标准 同步 发 展 ; 
建立 以 企业 为 主体 不断 创新 的 电器 工业 标准 化 新 体制 ;为 
建设 高 效 节能 、 环 境 友好 可 持续 发 展 的 电器 工业 提供 标准 
的 支撑 。 实 现 电 工 标准 化 跨越 式 发 展 。 

工作 目标 :到 2010 年 ,建立 与 国际 接轨 、 不 断 创 新 、 满 
足 电工 重大 装备 发 展 的 电器 工业 标准 体系 ;建立 和 完善 政 
府 引 导 .市 场 导向 \ 企 业 为 主体 、 产 学 研 相 结 合 的 电工 标准 
化 新 体制 和 新 机 制 ; 提高 电工 实质 性 参与 国际 标准 活动 的 
水 平 ;建设 一 支 标准 化 专家 与 科研 开发 .设计 制造 专家 相 结 
合 的 队伍 ,培养 既 收 专 业 又 精通 外 语 的 标准 化 复合 型 人 才 。 

重点 任务 有 以 下 9 方面 : 

1. 贯彻 落实 国家 标准 化 发 展 规划 


继续 组 织 电 工行 业 实施 《全国 装备 制造 业 2005 ~ 2007 . 


年 标准 化 发 展 规划 》 (电工 部 分 )。 通 过 三 年 的 努力 ,完成 
《规划 》 中 122 项 电工 标准 的 制定 。 

国家 标准 化 管理 委员 会 、 国 家 发 展 改 革 委 员 会 等 14 个 
部 门 , 于 2006 年 4 月 联合 下 发 了 《2005 ~ 2007 年 资源 节约 
与 综合 利用 标准 发 展 规划 ,电器 工业 共 52 项 ,其 中 国家 标 
准 27 项 。 电 工行 业 要 尽快 组 织 实施 ,重点 抓 好 电力 变 压 
内 、 工 业 锅 炉 、 中 小 型 三 相 异 步 电 动机 等 能 效 标准 ,清洁 高 
效 超 ( 超 ) 临 界 火电 机 组 大 型 循环 流 化 床 热 效率 、 大 型 空冷 
机 组 燃气 轮机 、 燃 气 轮机 联合 循环 整体 煤 气 化 发 电 、 地 热 
发 电 等 标准 的 制定 。 

由 国家 发 展 改革 委员 会 组 织 制定 的 4“ 十 一 五 "行业 标 
准 化 发 展 规划 纲要 2 近期 已 在 征求 意见 ,2006 年 将 正式 颁 
布 。 协 会 将 认真 贯彻 落实 各 项 标准 化 任务 和 制 修订 项 目 。 

2. 建立 和 完善 以 企业 为 主体 的 电工 标准 化 新 体制 ,加 
快 标准 化 技术 机 构 的 建设 

国家 标准 委 主 任 刘 平均 报告 中 提出 :推动 以 企业 为 主 
体 参与 标准 制 修订 工作 的 体制 创新 ;推动 以 企业 为 主体 承 
担 标准 化 技术 机 构 秘 书 处 工作 的 体制 创新 ,使 我 国 TC. SC 
由 目前 的 700 个 增加 到 2 000 个 ;积极 探索 建立 以 企业 为 主 
体 的 标准 化 资金 保障 机 制 。 - 

中 国电 器 工业 协会 于 2005 年 建立 起 了 由 一 批 大 型 优 
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势 企业 (集团 ) .科研 院 所 以 及 电工 各 专业 标准 化 技术 委员 
会 紧密 结合 的 会 员 制 的 标准 化 新 体系 ,充分 体现 了 国家 标 
准 化 工作 精神 ,初步 确立 了 企业 在 标准 研究 和 制定 中 的 主 
体 地 位 。 

我 们 要 贯彻 国家 标准 化 工作 跨越 式 发 展 的 新 思路 ,在 
标准 与 科研 .开发 .设计 .制造 相 结合 .标准 化 技术 委员 会 的 
建设 .对 标准 化 工作 的 投入 、 建 立 协会 标准 和 企业 联盟 标准 
等 方面 进一步 发 挥 企业 的 主体 作用 。 

首先 ,要 以 企业 为 主体 参与 和 承担 国家 标准 的 研究 和 
制定 。 技 术 和 标准 的 目标 是 “技术 专利 化 .专利 标准 化 、 标 
准 全 球 化 ” ,就 是 把 核心 技术 转化 为 专利 技术 ,再 将 专利 技 
术 融 人 到 技术 标准 中 ,并 在 最 大 范围 推广 技术 标准 ,使 标准 
起 引领 作用 。 因 此 ,标准 化 工作 要 与 科研 工作 紧密 结合 , 标 
准 制定 要 同 科研 开发 .设计 制造 相 结合 ,将 我 国 自主 技术 、 
优势 产品 制定 为 标准 ,增强 企业 竞争 力 ,加 快 产品 开发 和 升 
级 换代 ,推动 结构 调整 。 实 现 这 一 目标 ,标准 的 研究 制定 一 
定 要 产 .学 、 研 相 结 合 ,突出 以 企业 为 主体 承担 自主 创新 技 
术 标 准 的 制定 工作 ,共同 将 具有 自主 创新 的 技术 制定 为 国 
家 标准 。 

第 二 ,要 加 快 电工 标准 化 技术 机 构 的 建设 。 电 工 标准 
化 工作 要 实现 自主 创新 ,要 进一步 加 快 标准 化 技术 机 构 的 
扩大 建设 ,推动 企业 为 主体 承担 标准 化 技术 机 构 的 工作 。 
对 电工 标准 化 技术 机 构 的 建设 提出 如 下 原则 : 

(1) 与 国际 接轨 的 原则 。 与 电工 关联 的 国际 TC、SC、 
WG 要 考虑 成 立 相 应 的 国内 标准 化 技术 机 构 。 

(2) 满足 市 场 需求 原则 。 根 据 国 家 重点 工程 .行业 重大 
技术 的 发 展 以 及 自主 创新 技术 的 需求 ,组 建国 际 上 没有 的 
标准 化 技术 机 构 。 重 点 考虑 以 下 几 点 : 

1) 国家 能 源 和 电力 建设 发 展 的 需要 。 突 出 高 效 清洁 发 
电 设备 、 超 高 压 输 变 电 设 备 .新 能 源 和 可 再 生 能 源 发 电 等 领 
域 的 标准 化 技术 机 构 的 组 建 。 

2) 突出 大 型 发 电 、 输 变 电 等 重大 技术 装备 的 系统 性 要 
求 ,同时 考虑 同 相关 的 产品 标 委 会 范围 不 交叉 ,提出 大 型 水 
电 、 火 电 、 核 电 、 联 合 循环 发 电 、 余 热 利 用 发 电 、 风 力 发 电 、 生 
物质 能 发 电机 组 等 标准 化 技术 机 构 的 建立 。 

(3) 以 企业 为 主体 原则 。 鼓 励 优势 企业 (集团 ) 牵头 标 
准 化 技术 机 构 工 作 ,并 与 相应 的 科研 院 所 相 结合 ,共同 承担 
标准 化 技术 机 构 的 工作 ,有 利于 企业 (集团 ) 引 进 消化 吸收 
再 创新 的 技术 制定 为 标准 。 重 点 如 下 : 

1) 根 据 国际 惯例 ,我 国 的 标准 化 技术 机 构 秘 书 处 和 主 
任 可 以 考虑 分 别 设置 ,对 应 于 国际 TC 组 建 标准 化 技术 机 构 
秘书 处 原则 上 由 行业 科研 院 所 承担 ,优势 企业 可 以 担任 主 
任 。 


2) 对 应 于 国际 SC, WG 组 建 的 标准 化 分 技术 机 构 和 工 
作 组 ,可 以 考虑 由 优势 企业 承担 秘书 处 和 主任 ,尤其 是 工作 
组 可 以 考虑 由 企业 承担 。 

3) 对 于 国际 上 没有 ， 根据 国家 需求 组 建 的 标准 化 技术 
机 构 , 如 大 型 火电 、 水 电 、 核 电 、 余 热 利用 发 电 、 生 物质 能 发 
电 、 新 能 源 和 可 再 生 能 源 、 超 高 压 输 变 电 等 领域 ,可 考虑 由 
优势 企业 ( 集团) 承担 秘 书 处 或 主任 。 

4) 整 合 各 方面 优势 和 力量 ,形成 企业 、 科 研 院 所 、 标 准 
化 技术 机 构 共 同 参与 互相 支持 、 互 相配 合 承担 标准 化 工作 
的 新 局 面 。 

(4) 分 步 实施 原则 。 对 于 新 组 建 的 电工 标准 化 技术 机 
构 , 将 考虑 按 上 述 原则 试行 ;对 于 现 有 的 标 委 会 ,将 在 换届 
时 进行 适当 调整 。 

第 三 ,要 体现 企业 为 投入 主体 的 标准 研究 制定 经 费 保 
障 机 制 。 标 准 化 工作 是 一 项 公益 性 事业 ， 十 一 五 "期 间 , 国 
家 将 进一步 加 大 对 标准 的 投入 力度 ,尤其 在 国际 标准 的 制 
定 和 自主 创新 标准 研究 制定 方面 。 同 时 ,国家 要 求 积极 探 
索 建立 以 企业 为 主体 的 标准 化 资金 保障 机 制 , 逐 步 建立 企 
业 投入 与 国家 补助 相 结 合 的 标准 化 经 费 机 制 ,对 具备 条 件 
的 领域 ,要 逐步 建立 以 企业 为 投入 主体 的 国家 标准 制 修订 
经 费 保障 机 制 ,电工 各 领域 要 积极 探索 企业 为 投入 主体 的 
标准 化 资金 保障 机 制 。 电 工 许 多 优势 企业 已 认识 到 标准 是 
自主 创新 技术 提升 、 推 广 应 用 的 重要 手段 ,愿意 加 大 对 标准 
研究 和 制定 经 费 的 投入 力度 ,而 且 在 已 开展 的 重要 技术 标 
准 研究 和 制定 中 ,成 为 标准 制定 经 费 的 投入 主体 。 

“十 一 五 "电器 工业 开展 的 重大 技术 装备 标准 的 研究 和 
制定 ,将 采取 争取 国家 经 费 支 持 和 企业 投入 相 结合 的 方式 
开展 ,尤其 是 标准 前 期 的 研究 和 产品 标准 的 制定 ,将 主要 以 
企业 的 投入 为 主体 。 协 会 将 牵头 组 织 电工 重大 装备 标准 的 
前 期 研究 ,尤其 是 跨 多 个 专业 领域 的 标准 。 各 专业 标准 化 
技术 机 构 也 要 逐步 建立 这 种 经 费 保障 机 制 ,形成 社会 广泛 
参与 、 积 极 支持 标准 化 工作 的 良好 局 面 。 

第 四 ,要 进一步 规范 协会 标准 的 制定 程序 。 《标准 化 
法 》 的 修订 ,将 要 确立 协会 团体 标准 和 企业 联盟 标准 的 法 律 
地 位 。 这 对 协会 标准 建立 发展 提供 了 法 律 依据 和 空间 , 协 
会 标准 将 更 多 地 考虑 将 专利 技术 纳入 。 在 我 会 三 年 来 已 开 
展 " 电力 电容 恬 用 锅 稍 进 厂 技 术 条 件 等 69 项 协会 指导 性 
技术 文件 制定 发 布 的 基础 上 ,将 进一步 拓宽 协会 标准 的 范 
围 ,规范 立项 .审查 发布 程序 。 同 时 ,探索 企业 联盟 标准 的 
制定 形式 和 工作 程序 。 

3. 加 快 国家 标准 的 制定 步伐 

根据 国家 标准 化 工作 精神 , “十 一 五 ”前 三 年 国家 标准 
制 修订 项 目 将 达到 8 000 项 /年 ,实现 第 一 阶段 目标 后 ,我国 
国家 标准 制 修订 数量 基本 稳定 在 6 000 项 /年 ,2015 年 自主 
创新 技术 的 标准 达到 5 000 项 。 按 比例 测算 ,电工 标准 制 修 
订 项 目 预计 在 500 ~ 600 项 /年 ,自主 创新 技术 标准 在 350 
项 左右 , 即 35 项 /年 左右 。 

因此 ,电工 行业 要 加 大 国家 标准 的 制定 力度 ,要 在 “十 
五 平均 每 年 制 修订 100 项 国家 标准 的 基础 上 ,达到 “十 一 


五 ”平均 每 年 600 项 的 数量 。 

4. 提高 采用 国际 标准 、 实 质 性 参与 国际 标准 化 活动 的 
水 平 

根据 《国家 标准 化 发 展 纲要 》 明 确 提 出 的 两 个 阶段 目 
标 ,电工 行业 将 在 “十 五 "取得 较 好 成 绩 的 基础 上 ,对 加 快 采 
用 国际 标准 努力 争取 承担 国际 TC 和 SC ,为 主 制定 和 重点 
参与 制定 国际 标准 等 方面 提出 进一步 要 求 。 

(1) 电 器 工业 要 在 目前 整体 采 标 率 66% 的 基础 上 , 继 
续 加 快 采用 国际 标准 步伐 ,提高 相关 联 国际 标准 的 采 标 率 。 
目前 电工 对 口 的 国际 标准 约 1 500 项 , 除 暂 不 采用 的 100 多 
项 外 ,目前 约 有 700 项 未 采 标 。“ 十 一 五 ”电工 采 标 任务 还 
很 重 。 到 2010 年 ,电工 行业 相关 联 国 际 标 准 采 标 率 要 达到 
80% ,重点 领域 采 标 率 要 达到 85% 以 上 。 

(2) 在 目前 电工 行业 已 承担 TC7、TC28 等 2 个 JIEC 秘 
书 处 、 担 任 IEC/TC95 主席 、 派 出 IEC/ACOS 高 层 专家 的 基 
础 上 ， 十 一 五 "争取 再 承担 3 个 国际 TC 或 SC 秘书 处 、2 个 
主席 .国际 高 层 专家 1 名 。 

(3) "dm" H, 以 我 国 作 为 召集 人 制 修订 的 国际 标 
准 共 5 项 ,其 中 电热 设备 2 项、 继 电 保护 装置 2 项 、 水 轮机 1 
项 ,并 重点 参与 制定 多 项 标准 ,在 此 基础 上 ,到 “十 一 五 ” 末 ， 
为 主 制 修订 和 重点 参与 制定 国际 标准 数量 争取 达到 50 项 。 

(4) 推动 企业 为 主体 参与 国际 标准 化 活动 。 各 标准 化 
技术 机 构 要 支持 企业 将 自主 创新 技术 制定 为 国际 标准 ,为 
企业 为 主 制定 国际 标准 做 好 服务 ,如 复合 空心 绝缘 子 、 锌 空 
燃料 电池 、+800kV 高 压 直流 输电 设备 等 都 是 企业 的 自主 
技术 。 同 时 ,鼓励 和 发 掘 优势 企业 承担 国际 标准 化 工作 。 

5. 开展 重大 技术 装备 标准 的 研究 和 制定 

(1) 大 型 高 效 清洁 发 电 设备 标准 的 研究 和 制定 开展 百 
万 千瓦 级 核电 机 组 、 超 超 临界 火电 机 组 、 燃 气 一 蒸汽 联合 循 
环 机 组 .整体 煤气 化 燃气 一 蒸汽 联合 循环 机 组 、. 大 型 循环 流 
化 床 锅炉 .大 型 水 电机 组 及 抽水 蓄 能 机 组 .大 型 空冷 机 组 、 
大 功率 风力 发 电机 组 等 重大 装备 标准 的 研究 和 制定 。 

2006 年 重点 开展 : 

1) 在 2005 年 协会 组 织 已 启动 开展 的 《清洁 高 效 火电 关 
键 技术 标准 体系 研究 和 建立 》 项 目 基 础 上 ,2006 年 3 月 底 在 

哈尔滨 召开 了 第 三 次 总 体 组 会 ,确定 了 加 快 国家 标准 立项 
的 工作 思路 ,调整 后 的 13 个 项 目 将 分 三 批 列 人 国家 标准 制 
定 计划 。 

2)2006 年 开展 了 对 大 型 循环 流 化 床 (30 万 kW、60 万 
kW) 和 大 型 空冷 机 组 (30 万 kW 、60 万 kW) 的 标准 调研 , 确 
定 了 《大 型 循环 流 化 床 锅炉 参数 系列 及 定义 》 等 6 项 国家 标 
准 《 大 型 空冷 机 组 通用 技术 条 件 》 等 5 项 国家 标准 的 研究 
目标 。 

3) 开 展 核电 设备 标准 体系 的 研究 和 建立 。 重 点 是 :人 
核 岛 系统 主 设备 ,包括 营 汽 发 生 器 等 ;四 常规 岛 系统 设备 ， 
包括 汽轮机 及 汽水 分 离 再 热 器 、 汽 轮 发 电机 、 辅 机 设备 等 ; 
二 辅助 设备 系统 设备 ,包括 应 急电 源 .阀门 等 。 

4) 局 动 余热 利用 发 电 、 燃 气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 \ 大 型 
抽水 车 能 机 组 单机 容量 700MW 的 混流 机 组 等 标准 研究 的 
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调研 。 

(2) 新 能 源 和 可 再 生 能 源 标 准 的 研究 和 制定。 开展 大 
功率 风力 发 电机 组 .太阴 能 发 电机 组 标准 的 研究 和 制定 , 开 
发 余热 利用 标准 的 研究 ,开发 生物 质 能 发 电 , 稿 秆 、 垃 圾 禁 
烧 和 垃圾 填 埋 气 发 电 标 准 的 研究 ,开发 地 热能 和 海洋 能 发 
电 的 标准 。 加 快 燃料 电池 标准 的 制定 。 

2006 年 重点 开展 :生物 质 能 发 电 、 大 型 风力 发 电机 组 、 
太阳 能 发 电机 组 等 标准 研究 的 调研 。 目 前 已 完成 直 驱 式 、 
低 风速 风力 发 电机 技术 条 件 和 试验 方法 国家 标准 的 立项 。 

(3) 超 高 压 输 变 电 设 备 标准 的 研究 和 制定 。 在 已 开展 
+500kV 直流 输电 设备 国家 标准 研究 制定 的 基础 上 ,开展 


-800kV 直流 输电 成 套 设备 ,750kV 、1 000kV 特 高 压 交 流 输 | 


变 电 设 备 标准 的 研究 和 制定 。 

2006 年 重点 开展 : 

(1)2005 年 协会 牵头 组 织 启动 了 + 800kV 直流 输电 成 
套 设备 标准 体系 的 构建 。 研 究 确 定 了 由 基础 标准 、 方 法 标 
准 、 产 品 标准 等 51 项 标准 构成 的 +800kV 高 压 直 流 输电 设 
备 的 标准 体系 。 

(2)2005 年 协会 也 同期 组 织 局 动 了 1 000kV 特 高 压 交 
流 输 变 电 成 套 设备 的 标准 研究 。 人 研究 确定 了 由 基础 标准 、 
方法 标准 和 产品 标准 共 25 项 标准 构成 的 标准 体系 。 

6. 开展 电工 重点 产品 节能 降 耗 、 环 境 友好 、 循 环 利 用 等 
方面 标准 的 制定 

重点 开展 高 效 市 能 产品 能 效 标准 的 制定 ,如 电动 机 、 配 
电 变 压 带 、 工 业 锅 炉 、 高 效 电 机 、 电 焊 机 、 电 机 调 速 装 置 等 ， 
达到 广泛 采用 高 效 节 能 产品 .大 幅度 提高 能 源 利用 率 的 目 
的 。 同 时 修订 现行 产品 标准 ,技术 参数 指标 与 能 效 标准 相 
协调 。 加 强 对 燃 煤 机 组 脱硫 脱 硝烟 气 排放 的 综合 治理 。 
开展 电工 循环 经 济 标准 的 制定 ,先行 启动 配 电 变压器 、 电 动 
机 、 低 压 电 天 .电线 电缆 等 产品 环境 生态 设计 研究 。 

2006 年 重点 开展 : 

(1) 节 能 。 开 展 配 电 变 太 器、 电动 机、 工业 锅炉 等 能 效 
标准 的 制 修订 ,以 及 相应 产品 标准 的 修订 ; 

(2) 环 境 生态 设计 研讨 及 宣传 。 与 西门 子 、 日 本 JE- 
MA ABB 等 跨国 公司 开展 环境 生态 设计 技术 交流 。 根 据 
EuP 指令 (用 能 产品 生态 设计 ) 首先 涉及 的 产品 领域 ,如 电 
动机 变压器 .低压 电器 等 ,与 分 会 . 标 委 会 、 检 测 机 构 等 合 
作 ,开展 产品 环境 生态 设计 的 宣传 ,建立 企业 的 环境 生态 设 
计 理 念 。 在 此 基础 上 ,制定 我 国 关于 EuP 指令 实施 技术 导 
则 。 

(3) 产 品 回收 利用 。 与 日 本 JEMA 合作 ,开展 配 电 变 压 
器 .电机 等 产品 回收 综合 利用 的 调研 与 技术 交流 。 

7. 开展 电工 自主 创新 技术 的 标准 制定 

“十 一 五 ”电工 行业 要 构建 自主 创新 技术 体系 ,标准 是 
创新 体系 中 重要 部 分 ,要 与 行业 自主 创新 技术 同步 开展 标 
准 的 研究 和 制定 ,为 目 主创 新 技术 提供 标准 支撑 。 重 点 在 
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以 下 方面 : 

(1) 超 超 临 界 火电 机 组 引进 消化 吸收 自主 创新 技术 ; 

(2) 大 型 循环 流 化 床 引 进 消化 吸收 自主 创新 技术 :研制 
具有 自主 技术 的 60 万 kW 大 型 循环 流 化 床 ; 

(3)60 万 kW 大 型 火电 空冷 发 电机 组 :提高 直接 空冷 系 
统 的 自主 化 水 平 ; 

(4) 重 型 燃气 轮机 在 引进 技术 消化 吸收 基础 上 ,开发 
100MW 以 上 燃气 轮机 的 高 性 能 压气 机 、 透 平 设计 制造 技 
Ñ; | 

(5)30 万 kW ERSA ORTUS (83 (IGCC) 
机 组 自主 化 ,并 掌握 IGCC 关键 设备 自主 知识 产权 ; 

(6) 大 型 单机 70 万 kW 混流 式 机 组 自主 化 生产 ; 

(7) x 800kV 高 压 直流 输电 设备 的 设计 和 制造 技术 ; 

(8 ) 发 电机 的 燕 发 冷却 技术 ; 

(9) 低 压 电 器 通信 接口 和 通信 适配器 的 专用 协议 芯片 ; 

(10) 智 能 化 高 、 低 压 开 关 及 成 套 设备 、 智 能 化 电机 等 ; 

(11)550kV ,50kA HiO RESE SE, 断路 器 ; 

(12) 800kV XXE CI MET EST ER E SE o 

8. 加 强 电工 产品 贸易 技术 措施 标准 体系 的 建设 

重点 开展 废旧 电子 电器 设备 回收 指令 (WEEE ) .禁止 
在 电子 电器 设备 中 使 用 6 种 有 害 物质 指令 (RoHS) 和 用 能 
产品 生态 设计 指令 (EuP 指令 ) 有 关 标 准 、 导 则 的 制定 。 重 
点 领域 为 电动 工具 低压 电器 .电线 电缆 .电器 附件 等 出 口 
量 大 的 电器 产品 ,包括 电器 触 头 材料 、 绝 缘 材 料 E aS 
料 等 广泛 应 用 的 电工 基础 材料 。 

2006 年 重点 工作 : 

(1) 开 展 电工 出 口 产 品 技术 指南 的 制定 :开展 低压 电 


-器 .电器 附件 、 变 压 器 等 出 口 产 品 技术 指南 的 制定 ; 


(2) 出 口 商品 技术 服务 中 心 工 作 ;配合 商务 部 做 好 电 动 
工具 .中 小 电机 2 个 出 口 商 品 技术 服务 中 心 对 企业 技术 咨 
询 指责 数据 动态 维护 工作 定期 报告 工作 等 ; 

《3) 开 展 技术 性 贸易 措施 项 目 :开展 替代 材料 标准 的 研 
究 制定 工作 ,开展 电工 预警 机 制 的 建立 和 相关 工作 。 

9. 加 强 电工 标准 化 人 才 队 伍 的 建设 

“十 一 五 "电工 标准 化 要 实现 跨越 式 发 展 ,标准 化 人 才 
队伍 建设 是 重要 的 保障 措施 。 各 标准 化 技术 机 构 挂 靠 单位 
要 按照 国家 人 才 战 略 要 求 ,重视 和 加 强 对 标准 化 复合 人 才 
的 培养 。 准 备 承 担 国际 标准 化 机 构 、 国 际 标准 化 主席 、 专 家 
的 单位 ,要 按照 实质 性 参与 国际 标准 化 活动 的 要 求 , 加 快 培 
养 熟悉 专业 、 熟 悉 标 准 化 、 熟 悉 国 际 标准 制定 规则 和 程序 、 
外 语 水 平 高 的 复合 型 人 才 。 

“十 一 五 ”我 们 跨 入 了 创新 的 历史 时 期 ,标准 化 工作 任 
重 道 也 。 我 们 要 团结 奋斗 ,再 接 再 励 , 进 一 步 发 挥 电工 行业 
标准 化 新 体制 新 机 制 的 作用 ,实施 标准 化 战略 ,高 唱 标 准 化 
工作 跨越 式 发 展 的 主旋律 ,为 电器 工业 自主 创新 提供 标准 
的 支撑 和 保障 ,为 振兴 装备 制造 业 做 出 新 贡献 。 


我 国清 洁 高 效 火 电 





超 ( 超 ) 临界 机 组 


标准 体系 的 研究 和 建立 
中 国电 器 工业 协会 “” 方 晓 燕 ( 副 秘 书 长 )、 王 更 


我 国电 力 发 展 的 基本 方针 是 :提高 能 源 效率 ,保护 生态 
环境 ,加 强 电网 建设 ,大 力 开发 水 电 , 优 化 发 展 煤 电 ,积极 推 
进 核电 建设 ,适度 发 展 天 然 气 发 电 ,鼓励 新 能 源 发 电 。 我 国 
能 源 结构 决定 了 火电 以 煤 为 主 的 格局 ,现在 火电 占 总 发 电 
量 的 74% 以 上 ,其 中 煤 电 占 火 电 总 量 的 93% 。 根 据 计 划 到 
2020 年 ,我 国 能 源 结构 应 调整 为 火电 占 总 发 电量 的 约 
65% , 煤 电 占 总 发 电量 的 约 61% ,因此 采用 更 先进 的 发 电 技 
术 ,提高 燃 煤 机 组 的 效率 .降低 污染 物 排放 是 优化 燃 煤 发 电 
的 永恒 主题 ,更 是 当前 我 国 火电 结构 优化 的 重要 任务 。 

一 . 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 在 我 国 发 展 势头 迅猛 

国家 在 优化 煤 电 方面 十 分 重视 发 展 超 ( 超 ) 临界 发 电 技 
术 ( 本 文 所 指 的 超 ( 超 ) 临 界 火电 机 组 包括 超 临 界 火电 机 组 
和 超 超 临 界 火电 机 组 ) 。2004 年 ,国家 发 展 和 改革 委员 会 、 
国家 科技 部 .国家 商务 部 联合 发 布 的 《当前 优先 发 展 的 高 技 
术 产 业 化 重点 领域 指南 ) 中 ,提出 要 发 展 大 容量 超 ( 超 ) 临 
界 火 电机 组 ;2004 年 国家 发 布 《 节 能 中 长 期 专项 规划 》 中 ， 
也 提出 大 力 发 展 600MW 及 以 上 超 ( 超 ) 临 界 燃 煤 发 电机 组 。 

超 ( 超 ) 临 界 技术 代表 了 当今 世界 发 电 技术 的 最 高 水 
平 。 超 ( 超 ) 临界 发 电 技术 的 采用 ,能 够 提高 机 组 的 热效率 ， 
降低 煤耗 ,减少 环境 污染 。 同 时 在 洁净 燃 煤 发 电 技术 中 , 超 
( 超 ) 临 界 技术 最 具有 继承 性 ,最 有 条 件 在 短 时 间 内 实现 规 
模 化 生产 。 因 此 ,采用 超 ( 超 ) 临 界 发 电 技 术 , 可 以 大 大 提高 
我 国电 力 工业 的 总 体 水 平 , 优 化 我 国 燃 煤 发 电 结 构 ,使 我 国 
电力 装备 跨 上 一 个 新 台阶 ,达到 世界 当代 水 平 。 

但 是 我 国 的 超 ( 超 ) 临界 发 电 技术 主要 引进 西门 子 、 日 
立 .三菱 . 巴 威 等 国外 公司 的 技术 ,由 于 以 上 公司 技术 存在 
差异 ,目前 国内 制造 企业 的 超 ( 超 ) 临界 发 电 技术 各 不 相同 ， 
在 结构 上 存在 差异 。 如 何 将 不 同 的 引进 技术 通过 消化 吸收 
转化 为 我 国 自主 技术 ,如 何 突 破 国外 公司 的 技术 壁 倒 .在 市 
场 竞争 中 获得 先 机 , 如何 解 决 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 的 机 组 
参数 和 配置 .材料 选用 及 国产 化 .关键 部 件 的 设计 制造 等 ， 
是 摆 在 我 们 面前 的 一 个 重大 的 问题 。 

通过 研究 并 建立 我 国 自 己 的 技术 标准 体系 ,利用 标准 
这 一 市 场 经 济 中 的 规则 ,就 可 以 解决 以 上 问题 ,促进 关键 技 
术 转 化 为 我 国 的 自主 技术 ,引领 和 规范 我 国 超 ( 超 ) 临界 技 
术 快速 、 健 康 发 展 ,提升 我 国电 力 装 备 整体 水 平 。 

二 .我 国 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 标准 体系 研究 制定 已 全 
面 开 展 

相对 亚 临界 技术 而 言 , 超 ( 超 ) 临界 发 电 技术 是 一 项 新 
的 技术 。 超 ( 超 ) 临 界 下 热 交 换 过 程 水 动力 特性 等 与 亚 临 
界 有 着 很 大 的 区 别 , 高 参数 下 机 组 的 可 靠 性 、 轴 系 的 稳定 性 
等 比 亚 临界 更 需要 安全 可 靠 ,因此 , 超 ( 超 ) 临 界 发 电机 组 在 
整 机 设计 部 套 结 构 .材料 选择 、 制 造 技术 上 与 亚 临界 存在 


很 大 的 不 同 , 亚 临 界 的 技术 标准 不 适用 于 超 ( 超 ) 临 界 机 组 。 
而 我 国 目 前 发 电 设备 的 技术 标准 是 基于 亚 临 界 的 , 超 ( 超 ) 
临界 发 电 技术 标准 和 体系 尚 处 于 空白 。 

目前 ,世界 几 家 大 型 发 电 设备 制造 公司 ,都 具备 独立 的 
机 组 设计 、 制 造 能 力 ,每 家 公司 都 具有 代表 各 自 技术 特点 的 
企业 规范 和 导 则 ,这 些 作为 核心 技术 和 专利 是 保密 的 ,不 会 
随 着 技术 引进 转让 给 其 他 国家 。 我 国 引进 技术 企业 拿 到 的 
只 是 应 用 规范 ,如 水 动力 计算 、 热 力 计算 ,以 及 设计 制造 的 
方法 和 程序 等 ,而 核心 技术 、 源 程序 和 计算 原理 等 拿 不 到 ， 
使 得 我 国企 业 无 法 掌握 超 ( 超 ) 临界 发 电 的 核心 技术 ,要 继 
续 依 赖 引进 方 。 

据 调 查 , 现 行 标准 的 规定 一 般 到 300MW .600MW 亚 临 
界 技术 ,锅炉 强度 计算 标准 甚至 连 亚 临 界 技术 也 没 涵盖 , 目 
前 只 有 电力 行业 的 DL 标准 中 有 超 临界 发 电机 组 水 质 标准 。 
由 于 我 国 引进 国外 不 同 的 技术 ,有 不 同 的 技术 参数 ,其 设计 
原理 .制造 技术 .产品 结构 .所 用 材料 等 各 不 相同 ,如 果 不 建 
立 我 国 自己 的 技术 标准 体系 ,对 关键 的 基础 性 、 共 性 技术 不 
加 以 规范 ,对 我 国 超 ( 超 ) 临界 发 电 技 术 的 发 展 是 极为 不 利 
的 。 

鉴于 以 上 情况 ,中 国电 器 工业 协会 于 2005 年 初 开 始 ， 
组 织 国内 三 大 电站 集团 公司 上海 发 电 设备 成 套 所 西安 热 
工 研 究 院 \ 西 安 交 通 大 学 等 国内 相关 的 制造 企业 、 科 研 院 
所 用 户 单位 ,大专 院 校 , 并 联合 国内 相关 部 门 开展 了 我 国 
的 超 ( 超 ) 临界 火电 技术 标准 体系 的 研究 和 制定 工作 。 

超 ( 超 ) 临界 技术 标准 体系 是 较为 庞大 的 系统 ,是 技术 
标准 的 集合 体 ,由 若干 个 相互 间 有 关联 的 技术 标准 ( 导 则 、 
规范 ) 构 成 。 按 标准 的 属性 分 为 几 个 层次 ,第 一 层次 是 超 
( 超 ) 临界 机 组 的 基础 性 共性 技术 标准 层次 ,如 参数 系列 、 
机 组 选 型 . 轴 系 稳定 性 等 ,这 是 体系 构架 的 核心 部 分 ,对 整 
个 体系 中 标准 的 研究 制定 起 指导 作用 ;第 二 层次 是 机 组 中 
的 锅炉 、 汽 轮机 、 发 电机、 电站 辅 机 等 方面 关键 技术 的 标准 ， 
如 水 动力 ,强度 、 高 温 高 压 通 流 部 套 、 材 料 等 ,也 是 要 重点 研 
究 的 超 ( 超 ) 临 界 的 关键 技术 ;第 三 层次 是 一 般 技术 的 标准 ， 
如 无 损 探 伤 、 凝 汽 冷却 技术 等 ;第 四 层次 是 部 套 标准 。 以 上 
四 个 不 同 层 次 但 相互 协调 的 标准 构成 了 超 ( 超 ) 临界 技术 标 
准 体系 。 

同时 ,我 国企 业 、 研 究 机 构 及 高 校 进行 了 超 ( 超 ) 临界 发 
电 技 术 的 理论 研究 和 跟踪 ,形成 了 一 支 经 验 丰富 的 高 水 平 
科研 队伍 ,直接 参加 了 有 关 超 ( 超 ) 临界 机 组 研发 的 国家 
“863 ”计划 和 引进 示范 工程 建设 。 

中 国电 器 工业 协会 组 织 了 专项 工作 组 ,通过 召开 研讨 
会 和 实地 走访 调研 ,就 超 ( 超 ) 临界 发 电 技 术 的 标准 体系 构 


想 .与 常规 火电 技术 的 根本 差异 .急需 制定 的 关键 性 技术 标 
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准 、 开 展 项 目 已 经 具备 的 科研 试验 条 件 以 及 需要 开展 的 试 
验 内 容 等 展开 了 广泛 的 研讨 ,确定 了 近期 内 开展 的 标准 人 研 
究 制定 项 目 。 我 国 超 ( 超 ) 临界 发 电 技术 标准 体系 研究 的 制 
定 工作 已 全 面 开 展 。 

由 于 超 ( 超 ) 临界 技术 标准 体系 构成 较 大 ,有 些 标准 的 
研究 目前 还 不 具备 条 件 ,需要 有 科技 攻关 研究 作为 基础 ,再 
开展 标准 的 研究 。 因 此 ,需要 分 层次 、 分 步骤 、 分 阶段 地 开 
展 体系 中 标准 的 研究 和 制定 。 

三 、 研 究 制定 标准 体系 将 有 助 于 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 
在 我 国 健康 快速 发 展 

由 于 我 国 超 ( 超 ) 临界 技术 是 从 不 同 国家 引进 的 ,在 设 
计 、 结 构 材料、 制造 等 方面 都 存在 差异 ,因此 需要 结合 国内 
超 ( 超 ) 临界 技术 的 引进 ,同时 通过 自主 研究 的 技术 ,建立 我 
自己 的 超 ( 超 ) 临 界 技术 标准 体系 。 这 样 的 标准 既 融 合 了 


不 同 引进 技术 中 的 共性 技术 ,又 体现 我 国 的 自主 创新 。 

通过 对 超 ( 超 ) 临 界 清洁 高 效 发 电 技术 的 研究 分 析 和 
试验 ,不 仅 可 以 建立 我 国 的 超 ( 超 ) 临界 技术 标准 体系 和 关 
键 基础 性 标准 的 研究 制定 、 填 补 国内 超 ( 超 ) 临 界 领 域 标准 
空白 ,还 将 组 成 一 支 科研 开发 .试验 研究 .设计 制造 .运行 维 
护 、 标 准 化 相 结合 的 专家 队伍 。 

由 于 我 国 超 ( 超 ) 临界 技术 发 展 起 步 较 晚 ,因此 ,选择 了 
高 起 点 .跨越 式 地 发 展 方式 ,争取 在 不 太 长 的 时 间 内 赶 上 世 
界 先进 水 平 。 超 ( 超 ) 临 界 技术 标准 体系 的 研究 和 建立 ,上 及 
准 的 是 国外 先进 技术 ,以 填补 国内 标准 空白 ,将 为 我 国 超 
( 超 ) 临 界 发 电 技术 的 技术 自主 化 和 创新 提供 有 力 的 技术 保 
障 和 技术 支撑 ,为 全 面 提高 我 国 发 电 装 备 业 的 竞争 力 和 实 
现 国家 优化 火电 结构 , 走 新 型 工业 化 道路 做 出 重要 贡献 。 


* 


标准 早期 介入 燃料 电池 技术 领域 
推动 高 新 技术 产业 化 进程 
中 国电 器 工业 协会 标准 部 ” 户 琛 钰 


《质子 交换 膜 燃料 电池 关键 技术 标准 研究 ) 是 “十 五 ” 
我 国 重 要 技术 标准 专项 《新 能 源 和 可 再 生 能 源 关键 技术 标 
准 研究 》 的 子 课 题 之 一 ,由 机 械 工 业 北京 电工 技术 经 济 研究 
所 、 大 连 新 源 动 力 股 份 有 限 公 司 和 中 国 科 学 院 大 连 化 学 物 
理 研究 所 共同 承担 。 课 题 针对 我 国 “ 九 五 ”以 来 燃料 电池 技 
术 领 域 国 家 "863” 计划 等 重大 项 目 已 取得 的 阶段 性 成 果 , 使 
标准 研究 早期 介入 国家 高 新 技术 研究 领域 和 产业 化 进程 
中 ,填补 了 我 国 在 此 技术 领域 的 标准 空白 ,对 推动 我 国 质子 
交换 膜 燃料 电池 技术 实现 产业 化 ,开展 国际 间 的 技术 交流 
和 未 来 燃料 电池 产品 的 进出 口 贸易 的 发 展 ,都 具有 重要 的 
指导 意义 。 

一 燃料 电池 技术 飞速 发 展 ,需要 标准 研究 介入 

随 着 我 国 经 济 的 高 速 增长 和 全 世界 范围 内 的 能 源 危 
机 ,能 源 问题 已 经 成 为 我 国 经 济 保持 持续 稳定 发 展 的 挑战 
和 制约 。 从 长 期 的 战略 考虑 ,我国 需要 大 力 发 展 新 能 源 。 

燃料 电池 是 一 种 电化 学 的 发 电 装 置 , 被 认为 是 21 世纪 
首选 的 洁净 、 高 效 发 电 技术 。 近 十 年 来 , 尤 以 质子 交换 膜 燃 
料 电 池 (PEMFC) 的 发 展 最 快 ,日 益 受 到 各 国政 府 、 大 公司 和 
科研 机 构 的 重视 。 燃 料 电 池 既 适宜 于 集中 发 电 , 建 造 大 、 中 
型 电站 和 区 域 分 散 电 站 ,也 可 作 各 种 规格 的 分 散 电 源 、 电 动 
车 .不 依赖 空气 推进 的 潜艇 动力 源 和 各 种 可 移动 电源 ,同时 
可 作 手 机 、 笔 记 本 电脑 等 便携 式 电源 。 目 前 针对 车 用 燃料 
电池 ,美国 欧洲 和 日 本 的 汽车 厂家 都 在 加 紧 开 发 相关 技 
术 , 丰 田 、 通 用 、 戴 一 克 等 公司 展开 了 激烈 的 燃料 电池 车 技 
术 开 发 竞争 ;能 够 在 笔记 本 电脑 .掌上 电脑 和 手机 等 便携 式 
设备 中 替代 电池 的 微型 燃料 电池 正在 取得 进展 ,其 中 处 于 
领先 地 位 的 大 多 数 是 日 本 和 美国 的 公司 。 

我 国 十 分 注重 PEMFC 的 研究 开发 ,在 国家 政策 的 大 力 
扶持 和 各 方面 的 关注 下 ,结合 国家 863 计划 等 重大 项 目 , 目 
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前 已 形成 了 大 连 、 上 海北 京 和 武汉 等 几 个 以 研发 机 构 和 高 
新 技术 企业 为 基础 的 燃料 电池 产业 化 基地 ,已 研制 出 不 同 
功率 不 同 用 途 的 PEMFC 样品 并 部 分 形成 小 批量 试制 能 
力 , 从 各 方面 加 快 了 形成 产业 化 的 进程 。 国 内 用 户 也 纷纷 
看 好 PEMFC 的 潜在 市 场 和 广阔 前 景 。 但 PEMFC 既 没 有 国 
际 标准 ,又 没有 国家 标准 ,因此 ,在 我 国 已 取得 PEMFC 阶段 
性 成 果 、 正 在 加 快 产业 化 进程 中 ,将 标准 早期 介入 是 非常 必 
要 的 。 同 时 在 研究 制定 我 国 国家 标准 的 基础 上 ,探索 以 我 
国 为 主 制定 国际 标准 的 可 能 性 。 

二 ,充分 调研 和 试验 ,开展 标准 研究 和 制定 

在 已 取得 科技 成 果 的 基础 上 ,通过 充分 的 调研 和 试验 ， 
并 跟踪 研究 国际 标准 的 制定 ,制定 我 国 新 能 源 和 可 再 生 能 
源 领域 中 PEMFC 关键 技术 标准 和 标准 体系 研究 。PEMFC 
标准 体系 的 编制 ,参考 国际 燃料 电池 技术 委员 会 标准 化 战 
略 规 划 中 的 相关 部 分 ,考虑 我 国 燃料 电池 研发 取得 的 成 果 
和 企业 研发 产生 的 标准 需求 ,同时 考虑 到 与 正在 开展 的 电 
动 汽车 攻关 项 目 关于 燃料 电池 研究 内 容 的 界定 与 接口 ; 术 
语 标准 的 起 草 ,密切 跟踪 IEC/TCIOS 国际 标准 的 制定 ,与 国 
际 标 准 同 步 ,吸收 我 国 在 燃料 电池 研发 中 产生 的 专业 术语 ， 
参考 了 美国 加拿大 巴 拉 德 等 著名 燃料 电池 企业 的 术语 词 
汇 ;电池 堆 等 3 项 国家 标准 和 测试 方法 研究 技术 路 线 立 足 
于 国内 的 自主 开发 项 目 ,研制 部 分 测试 设备 ,同时 同步 跟踪 
国际 标准 制定 。 

课题 组 根据 实际 情况 ,开展 了 针对 性 的 调研 工作 。 国 
内 主要 是 对 我 国 主要 的 燃料 电池 研发 生产 企业 进行 调研 ， 
对 大 连 新 源 动 力 股份 有 限 公 司 当 时 的 产品 研发 和 生产 流程 
进行 了 调研 ,就 术语 标准 中 有 关 集 流 板 、 窜 气 等 有 关 问 题 与 
技术 人 员 进 行 了 深入 的 探讨 ;对 上 海神 力 科技 有 限 公司 配 
合 “863” 研 制 电 动 道 路 车 辆 用 燃料 电池 ,与 技术 人 员 探 讨 了 


标准 制定 中 的 有 关 问 题 。 国 外 调研 则 结合 国际 会 议和 国外 
参观 对 国外 有 关 燃 料 电 池 机 构 进 行 ,获取 国外 燃料 电池 技 
术 研 发 和 产品 生产 情况 的 信息 ,同时 交流 燃料 电池 标准 制 
订 情 况 。2004 年 6 月 课题 组 3 名 研究 人 员 应 邀 访问 了 日 本 
电机 工业 会 (NEMA ) ,就 燃料 电池 国际 标准 的 制定 和 中 日 
两 国 燃料 电池 技术 的 发 展 和 标准 的 进展 情况 进行 了 深入 的 
交流 。2005 年 5 月 课题 组 研究 人 员 参 加 了 中 国电 工 技术 学 
会 电动 汽车 专 委 会 组 织 的 欧洲 访问 团 , 赴 摩纳哥 出 席 第 二 
十 一 届 国 际 纯 电 动车 、 混 合 动力 车 和 燃料 电池 车 会 议 暨 展 
览 会 (EVS 一 21) 并 访问 了 欧洲 的 主要 电动 车 生产 厂商 和 科 
研 机 构 ,并 与 之 进行 了 深入 的 探讨 和 调研 。 通 过 实地 调研 
和 资料 的 分 析 研 究 ,课题 组 对 于 国内 外 PEMFC 技术 的 发 展 
有 了 全 面 而 客观 的 了 解 ,对 关键 技术 进行 了 深入 的 研究 , 同 
时 对 目前 燃料 电池 国际 标准 的 进展 进行 了 同步 的 跟踪 研 
究 , 使 得 标准 的 研究 制定 工作 朝 着 科学 性 、 客 观 性 、 前 脆性 
和 与 国际 同步 的 方向 前 进 。 

课题 共 完成 《质子 交换 膜 燃 料 电 池 术语 》《 质 子 交 换 
膜 燃料 电池 堆 通用 技术 条 件 》《 固 定式 质子 交换 膜 燃料 电 
池 发 电 系统 (独立 型 ) 性 能 试验 方法 》 《便携 式 质子 交换 膜 
燃料 电池 发 电 系统 》 等 四 项 国家 标准 和 标准 体系 ,以 及 膜 电 
极 和 不 良 单元 两 项 检测 报告 ,其 中 《质子 交换 膜 燃料 电池 
术语 》 标 准 已 正式 发 布 。 

三 .遵循 技术 路 线 , 突出 标准 课题 研究 特点 

本 课题 制定 的 技术 路 线 是 在 已 取得 科技 成 果 的 基础 
上 ,运用 拥有 自主 知识 产权 的 技术 ,通过 充分 的 调研 并 跟踪 
研究 国际 标准 的 制定 ,研究 标准 体系 并 制定 我 国 新 能 源 和 
可 再 生 能 源 领 域 中 PEMFC 关键 技术 标准 。 体 现 出 的 课题 
研究 特点 是 标准 化 研究 早期 介 人 高 新 技术 产品 研究 领域 ， 
安全 性 作为 燃料 电池 标准 制定 过 程 中 的 重点 内 容 , 标 准 制 
定 与 自主 知识 产权 的 专利 技术 的 研究 ,标准 的 研究 制定 与 
国际 标准 同步 ,搭建 由 科研 生产、 检测 和 标准 为 一 体 的 研 
究 平台 。 

1. 标准 化 研究 早期 介入 高 新 技术 产品 研究 领域 

在 目前 国内 外 均 没 有 相关 PEMFC 标准 体系 的 情况 下 ， 
课题 组 研究 了 美国 等 国家 的 《国家 氢 能 燃料 研究 计划 》 和 
《 氧 能 设想 发 展 路 线 图 》 ,结合 我 国 的 《 氧 能 路 线 图 》) 和 国家 
"863" i XA A ,制定 出 了 覆盖 当前 预计 到 的 PEMFC 技术 
的 所 有 标准 ,同时 在 标准 体系 中 预 留 了 空间 ,充分 考虑 了 
PEMFC 标准 体系 的 前 瞻 性 。 

2. 安全 性 作为 燃料 电池 标准 制定 过 程 中 的 重点 内 容 

燃料 电池 的 安全 性 是 标准 研究 工作 的 重点 之 一 。 在 课 
题 的 研究 过 程 中 ,对 燃料 电池 安全 性 的 研究 主要 体现 在 体 
系 中 纳入 有 关 的 安全 性 标准 , “电池 堆 ”等 标准 中 分 别 对 燃 
料 的 泄漏 和 着 火爆 炸 危险 .电气 危险 和 气体 .材料 的 有 毒性 


等 问题 进行 了 相应 地 研究 和 规定 。 

3. 关于 标准 的 制定 与 自主 知识 产权 的 专利 技术 的 说 明 

本 诬 题 在 可 行 性 研究 时 的 一 个 关键 点 是 如 何 将 自主 知 
识 产 权 的 专利 技术 制定 到 标准 中 。 本 课题 制定 的 国家 标准 
并 未 实质 性 地 将 专利 技术 纳入 ,其 主要 原因 是 :中 目前 在 我 
国 将 专利 技术 写 人 国家 标准 还 存在 很 大 的 争议 ,有 待 于 随 
着 社会 与 技术 的 不 断 进步 ,我 国 关 于 解决 专利 与 标准 问题 
的 研究 与 实践 的 不 断 深入 来 解决 。@ 我 国 目 前 所 取得 的 燃 
料 电 池 专 利 技术 并 不 适合 制定 到 国家 标准 中 。 课 题 研究 初 
始 确定 的 我 国 所 取得 的 燃料 电池 专利 ,多 为 过 程 方法 和 工 
艺 类 专利 ,许多 技术 或 工艺 处 于 不 断 变化 和 进步 的 过 程 中 ， 
很 难 界定 为 标准 制定 中 的 基本 专利 ,难以 规定 到 国家 标准 
中 。 

4. 标准 的 研究 和 制定 与 国际 同步 

燃料 电池 国际 标准 由 IEC/TC105 燃料 电池 技术 负责 。 
IEC/TC105 的 工作 范围 是 :制定 适用 于 燃料 电池 技术 的 国 
际 标准 ,包括 的 燃料 电池 技术 有 固定 式 燃 料 电 池 、 运 输 用 燃 
料 电池 (如 驱动 和 辅助 动力 发 电 系统 ) 便携 式 燃料 电池 、 微 
型 燃料 电池 等 。 目 前 该 技术 委员 会 正式 发 布 标准 2 项 、 正 
在 制定 的 8 项 ,其 中 包括 “术语 ”、“ 模 块 ”等 基础 标准 和 国 
定式 发 电 系统 、 微 型 发 电 系统 等 系列 产品 标准 ,本 项 目 所 研 
究 完 成 的 国家 标准 基本 与 国际 标准 同步 。 

5. 措 建 了 一 个 集 和 科研. 生产、 检测 和 标准 为 一 体 的 标准 
化 研究 平台 

我 国 PEMFC 的 研究 是 从 20 世纪 90 年 代 开 始 的 ,目前 
主要 的 研制 机 构 有 中 科 院 大 连 化 学 物理 研究 所 、 清 华 大 学 、 
上 海 同济 大 学 武汉 理工 大 学 、 中 山大 学 等 单位 ,形成 了 以 
大 连 新 源 动 力 . 上 海神 力 、 北 京 富 原 、 北 京 飞驰 绿 能 .上 海 博 
能 等 企业 为 代表 的 大 连 、 北 京 `、 上 海 、 武 汉 等 多 个 燃料 电池 
产业 化 基地 。 课 题 将 有 关 单 位 通过 项 目 联 系 在 一 起 ,搭建 
了 一 个 集 科研 .生产 、 检 测 和 标准 为 一 体 的 研究 平台 ,使 各 
相关 方 有 机 会 通过 这 个 平台 共同 探讨 燃料 电池 技术 的 进 
步 , 促 进 企业 发 展 并 与 国际 接轨 。 

目前 燃料 电池 技术 的 发 展 还 面临 着 关键 材料 的 成 本 必 
须 大 大 降低 、 氨 的 生产 和 储 运 的 安全 性 和 可 靠 性 必须 大 大 
提高 PEMFC 的 功能 性 和 寿命 也 必须 大 大 提高 等 难题 ,但 


随 着 技术 的 不 断 进 步 ,这 些 难 题 都 将 取得 革命 性 的 突破 。 


课题 所 制定 的 PEMFC 标准 和 体系 充分 考虑 了 与 国际 标准 
体系 衔接 和 结合 我 国产 业 和 标准 化 技术 发 展 的 现实 情况 ， 
将 作为 新 能 源 标准 体系 中 重要 的 组 成 部 分 填补 我 国 在 此 方 
面 的 空白 ,同时 将 推动 我 国 未 来 看 干 年 内 燃料 电池 技术 产 
业 化 进程 ,满足 市 场 对 燃料 电池 日 益 增 加 的 需求 ,为 我 国 能 
源 的 自主 性 和 多 样 性 做 出 重要 的 贡献 。 
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际 电 工 委 员 会 IEC 秘书 长 Aharon Amit 


2006 年 是 国际 电工 委员 会 (IEC) 为 电工 电子 领域 ,为 
世界 各 国 以 及 全 人 类 服务 的 第 100 年 。 我 们 将 安排 许多 特 
殊 的 活动 来 纪念 IEC 百年 。 
过 去 的 一 百年 就 像 一 座 里 程 碑 对 我 们 来 说 是 很 重要 
的 ,记载 着 我 们 经 历 的 过 去 。 同 时 我 们 还 应 该 意识 到 ,过 去 
的 百年 只 是 个 里 程 碑 ,还 需要 继续 向 前 。 亚 C 的 工作 不 会 
TERR ,也 不 会 放 慢 脚步 ,理由 很 简单 的 , 因为 我 们 已 经 迎 来 
了 新 的 世纪 。2006 年 像 往年 一 样 ,我 们 将 开展 许多 新 项 
目 ,出 版 许多 新 国际 标准 ,我 们 将 会 继续 努力 工作 ,力争 完 
成 工作 目标 。 
现在 IEC 已 经 步 人 又 一 个 百年 ,可 以 用 三 个 字 概 括 我 
们 的 工作 ;serve the market ( 服务 市 场 )。 这 也 是 上 一 个 世 
纪 的 工作 ,我 们 将 继续 为 此 而 努力 , 像 TEC. 主席 Renzo Tani 


在 开 普 敦 TEC 第 69 届 全 体会 议 上 的 致词 中 所 说 的 ,我 们 
服务 好 市 场 ,也 就 是 在 逐步 地 强化 自我 。 这 是 一 项 所 有 人 
共同 肩负 的 重任 。 

今天 ,IEC 的 创始 人 都 已 经 逝去 。 但 是 ,他 们 的 意志 还 
在 。 像 Colonel Crompton, Elihu Thomson, Lord Kelvin , 在 他 
们 的 生命 中 ,他 们 只 是 普通 的 人 ;但 在 我 们 的 历史 中 ,他 们 
是 伟人 。 他 们 曾经 关注 着 这 个 世界 ,关注 着 这 个 世界 所 拥 
有 的 ,关注 着 这 个 世界 所 没有 的 ,然后 采取 行动 去 改善 这 一 
切 。1906 年 ,英国 伦敦 ,33 位 前 人 成 立 了 日 后 的 百年 组 织 ， 
他 们 为 人 类 社会 做 出 了 巨大 贡献 。 他 们 的 意志 不 仅 是 IEC 
的 百年 意志 ,也 真正 地 为 这 个 世界 实现 了 一 些 有 价值 的 事 
情 。 

IEC 前 辈 的 精神 永存 。 


IEC 国际 标准 化 新 势 态 
中 国 IEC 国家 委员 会 秘书 MAX 


2005 年 10 月 ,第 69 JE IEC 大 会 在 南非 开 普 敦 举 行 ， 

由 国家 标准 委 和 国家 认 监 委 组 成 IEC 中 国 国家 委员 会 代表 
图 参加 了 此 次 IEC 大 会 管理 层 的 会 议 及 多 项 双 多 边 会 谈 ， 

此 外 ,来 自 中 国 IEC 各 技术 对 口 单位 和 企业 的 128 名 
专家 参加 了 与 EC 大 会 同期 举行 的 44 个 技术 委员 会 、 分 委 
会 的 会 议 , 还 参加 了 相关 工作 组 会 议 。 中 国 代表 团 是 此 次 
会 议 最 大 的 代表 团 。 

一 、IEC 管理 层 会 议 

在 大 会 期 间 , 召开 了 IEC 理事 会 ( Council) WF j 
(CB) ,标准 管理 局 (SMB) 合格 评定 管理 局 ( CAB) 、 国 家 委 
员 会 主席 论坛 和 国家 委员 会 秘书 论坛 等 管理 层 会 议 。 

(一 )SMB 会 议 

国家 标准 委 宿 忠 民 主任 助理 及 TEC 中 国 国家 委员 会 秘 
书 郭 晨光 作为 SMB 的 正式 和 替补 成 员 参 加 了 此 次 会 议 。 
会 议 的 主要 议题 : 

1. 审查 批准 技术 委员 会 工作 报告 和 战略 政策 声明 

在 第 124 次 SMB 会 议 期 间 , 审 议 通过 了 SCISC 等 18 
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个 TC.SC 提交 的 工作 报告 .制定 的 工作 计划 和 战略 政策 声 
明 。 

2. 审查 IEC 国际 标准 制定 情况 

审查 IEC 各 TC、SC 的 国际 标准 制定 情况 ,督促 各 TC/ 
SC 按时 完成 国际 标准 制定 任务 是 SMB 的 一 项 重要 工作 内 
容 。 此 次 会 议 审议 了 各 TC/SC 提出 的 国际 标准 制 修订 项 
目 更 改 完成 时 间 的 申请 。 

3. 审议 “在 某 些 国家 适用 ”的 条 款 问题 

按照 IEC 导 则 的 规定 ,在 IEC 国际 标准 制定 过 程 中 ,一 
些 国家 委员 会 可 以 提出 声明 ,在 国际 标准 中 列 出 这 些 国 家 
的 特殊 情况 ,特殊 情况 包括 永久 性 自然 条 件 ( 如 电流 、 频 率 
和 气候 等 ) 或 非 永久 性 因素 (如 建筑 工程 结构 、 国 家 技术 法 
规 等 )。 对 于 非 永 久 性 因素 的 声明 ,如 果 在 国际 标准 制定 中 
被 采纳 ,IEC 导 则 要 求 在 国际 标准 的 前 言 中 注 明 。 

IECATC64( 电 气 安 装 和 电气 振动 防护 ) 提 出 建议 ,鉴于 
在 该 委员 会 制定 的 国际 标准 中 , 因 非 永久 性 因素 提出 特殊 
声明 的 国家 较 多 ,建议 将 “在 某 些 国家 适用 ”条 款 从 在 前 言 


中 注 明 改 为 在 信息 性 附录 中 注 明 。 经 SMB 审议 同意 ,但 同 
时 要 求 在 前 言 中 注 明 有 “在 某 些 国家 适用 ”信息 列 在 附录 
H, TEC 的 其 他 技术 委员 会 如 果 有 类 似 情况 ,也 可 以 采用 
上 述 决 定 。 

4. 扩展 IECATC59( 家 用 电器 性 能 ) 工作 范围 

IEC/ATC59 负责 家 用 电器 有 关 性 能 和 检测 方法 国际 标 
准 的 制定 工作 ,但 因为 历史 原因 , 电 冰 箱 及 冷冻 设备 的 检测 
和 分 级 标准 由 ISO/TC86/SCS 负责 。 为 促进 国际 标准 的 统 
一 性 和 制定 的 有 效 性 ,IECATC59 建议 扩大 TC59 的 工作 范 
围 ,将 ISO/TC86/SC5 负责 的 关于 冰箱 检测 和 分 级 国际 标 
准 的 制定 工作 转 由 IEC/TCS9 负责 。 经 SMB 审议 同意 。 

5. IEC—IEEE 双 标 志 国际 标准 问题 

按照 IEC 和 正 EE( 美 国电 气 电子 工程 师 协会 ) 签 署 的 
合作 协议 ,对 于 某 领域 内 产业 界 急需 的 电气 电子 标准 ,如 果 
IEC 没有 TC 直接 负责 该 领域 的 标准 制定 工作 ,可 由 IEC 有 
关 的 TC 将 IEEE 标准 按 一 定 程序 报 IEC/SMB 批准 并 经 各 
国家 委员 会 投票 后 ,以 IEC—IEEE 双 标 志 的 方式 发 布 为 
IEC 国际 标准 。 

6. IEC/TC9 ( 铁路 电气 设施 和 体系 ) 在 标准 中 包括 EDR 
(基本 技术 差异 ) 问题 

TC9 拟 在 其 制定 的 国际 标准 中 ,并行 制定 由 CENELEC 
(欧洲 电工 标准 化 委员 会 ) 提 出 的 包括 EDR (基本 技术 差 
异 ) 内 容 的 国际 标准 提案 。SMB 审议 决定 ,为 提高 IEC 国 
际 标准 的 全 球 适 用 性 ,IEC/CB (理事 局 ) 已 经 决定 将 EDR 
的 试验 期 延长 到 2006 年 底 。 作 为 试验 内 容 ,TC9 可 以 根据 
CENELEC 标准 制定 的 情况 ,通过 快速 程序 将 含有 EDR 的 
技术 内 容 作 为 标准 的 补充 件 。 

7. 讨论 “技术 基础 "定义 

考虑 到 各 国 的 “技术 基础 ”不同 ,为 提高 IEC 标准 在 全 
球 范围 内 的 适用 性 ,IEC 正在 试验 在 国际 标准 中 允许 包含 
EDR ,但 IEC 现在 还 没有 制定 “技术 基础 ”的 定义 。SMB 决 
定 , 暂 不 制定 “技术 基础 ”的 定义 , 待 在 IEC 的 EDR 试验 过 
程 中 取得 更 多 经 验 后 ,再 讨论 这 个 问题 。 

8. 成 立 IEC/SMB 第 23 特别 工作 组 

SMB 决定 成 立 第 23 特别 工作 组 ,工作 内 容 是 审查 如 何 
完善 IEC 现 有 TC/SC 的 结构 和 工作 程序 :以 保证 正 C 各 
TC/SC 的 工作 更 好 地 满足 市 场 的 需求 。 检 兰 、 法 国 、 糯 国 、 
日 本 意大利 .丹麦 、 昔 国 美国、 德国 和 瑞典 等 10 国 的 SMB 
成 员 报 名 参加 该 特别 工作 组 ,由 瑞典 专家 担任 工作 组 的 召 
集 人 。 

9. ISO/IEC 导 则 维护 

SMB 听取 了 IEC/DMT( 导 则 维护 组 ) 的 报告 ,做 出 以 下 
决定 : 

(1)IEC 积极 成 员 (P 成 员 ) 和 观察 员 (0O 成 员 ) 定 义 能 
够 满足 目前 IEC 工作 的 需要 ,不 需要 做 修改 。 

(2) 在 TC100( 音 频 、 视 频 和 多 媒体 设备 和 系统 ) 的 工 
作 领 域内 ,因为 技术 发 展 变化 较 快 ,经 SMB 批准 , IEC/ 
TC100 可 以 采用 一 些 特殊 的 快速 程序 。 但 TC100 的 特殊 程 
序 不 适用 于 其 他 TC ,因此 不 需要 对 导 则 中 的 快速 程序 条 款 


进行 修改 。 

(3)IS0 正在 制定 一 项 新 规定 ,要 求 对 CD( 委员 会 草 
案 ) 和 CDV( 委 员 会 投票 草案 ) 提 出 的 所 有 评议 意见 ,TC《 
SC 秘书 处 都 应 说 明 处 理 结果 。 但 导 则 对 这 个 程序 描述 不 
够 清晰 ,因此 建议 ISO 对 导 则 的 相关 描述 进行 修改 。 

10. IEC 新 工作 领域 

根据 IEC/PACT(IEC 主席 未 来 技术 顾问 委员 会 ) 的 建 
议 ,SMB 决定 由 IECATC47( 半导体 设备 ) 开展 《减少 地 球 中 
子 诱导 软 错 误 率 (SER ) 的 检测 方法 》 国 际 标准 研究 ,并 要 求 
TC47 和 TC107 协调 开展 这 项 工作 。 

11. 撤销 ACET(IEC 电子 通讯 咨询 委员 会 ) 

咨询 委员 会 是 由 SMB 设立 ,协助 SMB 协调 相关 领域 
内 各 TC 工作 的 机 构 。 鉴 于 近年 来 ACET 工作 不 够 活跃 , 且 
没有 提出 有 实质 性 内 容 的 下 一 步 工作 方案 ,经 SMB 审议 ， 
决定 撤销 ACET。 

12. IEC/SMB 与 ISO/TMB 的 联络 

考虑 到 IEC 和 ISO 在 越 来 越 多 的 领域 内 联合 开展 工作 
(如 纳米 标准 、 安 全 标准 和 医疗 服务 标准 等 ) ,ISO 提出 建 
议 , 每 年 2 月份 ,IEC/SMB 和 ISOATMB 举行 半天 的 联合 会 
议 , 以 讨论 双方 共同 感 兴趣 的 问题 并 协调 工作 。SMB 决定 ， 
同意 与 ISO/TMB 联合 举行 会 议 的 建议 。 

(二 )IEC 理事 会 大 会 (Council 会 议 ) 

1. IEC 基本 情况 

截止 到 2005 年 9 月 底 ,IEC 共有 134 个 国家 参与 ,其 中 
正式 成 员 51 个 , 准 成 员 14 个 。 正 式 成 员 享 有 IEC 成 员 的 
所 有 权利 ,可 以 参加 所 有 TC/SC 的 技术 工作 ; 准 成 员 只 交 
纳 少量 的 会 费 , 选 择 参加 4 个 TC 的 技术 工作 。 根 据 世界 银 
行 2004 年 统计 ,参加 IEC 活动 的 国家 人 口 占 世 界 人 口 的 
92% , 占 全 球 贸易 量 的 95% 。 

2. 国际 标准 制定 与 技术 委员 会 工作 

2004 年 10 月 到 2005 4E 9 H , IEC 共 制 定 发 布 国际 标 
准 出 版 物 418 项 (其 中 国际 标准 326 项 , 双 标 志 国 际 标准 21 
项 ,技术 报告 /TR25 项 ,技术 规范 /TS21 项 ,指南 1 Jb). 
2005 年 IEC 新 工作 项 目 提案 124 项 ,其 中 52% 来 自 电 子 行 
业 ,37% 来 自 电工 行业 ,其 余 11% 来 自 安全 、 计 量 和 消费 品 
领域 。 | 

国际 标准 制定 的 平均 周期 从 2004. 年 的 40 个 月 减少 到 
2005 年 的 38 个 月 ,其 中 制 修订 周期 小 于 3 年 的 标准 从 
2004 年 的 45% 提 高 到 2005 年 的 53%。2005 年 ,成 员 国 中 
标准 制 修订 文件 的 投票 率 达 到 80% ~ 100% 的 有 30 个 国 
家 ,投票 率 为 60% ~ 80% 的 国家 9 个, 中国 的 投票 率 为 
98. 896 , 

截止 至 2005 4g 9 月 30 日 ,IEC 共 制定 国际 标准 文件 
5 404 个 ,其 中 国际 标准 4 788 项 ,指南 16 项 ,TR 350 项 ,TS 
189 项 ,PAS( 可 公开 提供 的 技术 规范 )57 项 ,TIA( 技 术 趋 
势 评 佑 )4 项 。 在 所 有 IEC 的 国际 标准 出 版 物 中 ,制定 标准 
最 多 的 5 个 行业 分 别 是 :电子 设备 和 通讯 .仪器 仪表 、 建 筑 
电气 .电工 机 械 和 航空 航天 。 

IEC 现 有 技术 委员 会 和 分 技术 委员 会 179 个 ,其 中 TC 
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90 个 ,SC 89 个 ,工作 组 .项目 组 和 维护 组 (WG/PT/MT) 等 
共有 700 多 个 。2005 年 制定 标准 最 多 的 TC 分 别 是 TC86 
(光纤 ) .TC61( 家 用 电器 和 小 家 电 安 全 ) ,TC100( 首 视频 和 
多 媒体 设备 ) 和 TCA6 (电线 .电缆 和 微波 传输 ) (并列 第 
三 )。 在 179 个 TC/SC 中 ,承担 秘书 处 最 多 的 3 个 国家 是 
美国 (29) 法国 (27) 和 德国 (23), 中 国 承 担 3 个 , 列 第 14 
位 ;担任 主席 最 多 的 3 个 国家 是 英国 (30) 德国 (27) 和美 
国 (23) ,中 国 目 前 没有 主席 ;参加 TEC 标准 制 修订 工作 专 
家 最 多 的 3 个 国家 是 美国 (1090) .德国 (1 067) 和 日 本 
(819) ,中 国 专家 156 人 , 列 第 13 位 。 

3. IEC 经 费 情 况 

2005 年 IEC 的 经 费 预 算 为 1 890 万 瑞士 法 郎 , 主 要 来 
源 是 会 费 1 140 万 瑞士 法 即 、 纸 质 标准 销售 收入 200 万 瑞士 
ERR B TAU EA 110 万 瑞士 法 郎 、 版 税收 入 320 万 瑞 
士 法 即 和 认证 收入 100 万 瑞士 法 郎 等 。2005 年 交纳 会 费 
最 多 的 5 个 国家 是 法 国 、 德 国 . 日 本 英国 和 美国 , 均 为 95.5 
万 瑞士 法 即 , 均 占 会 费 总 额 的 8.377% ;中国 交 纳 会 费 25.99 
万 瑞士 法 郎 , 占 会 费 总 额 的 2.27% , 列 第 9 位 。 

二 、 双 多 边 会 谈 

1. 与 欧洲 电工 标准 委员 会 (CENELEC) 会 谈 

会 议 期 间 ,IEC 中 国 国家 委员 会 与 CENELEC 举行 了 会 
iR, CENELEC 十 分 重视 与 中 国 的 交流 ,主席 、 秘 书 长 以 及 
来 自 英 国 、 和 荷兰、 德国. 意大利、 西班牙 和 丹麦 的 副 主 席 和 其 
管理 层 成 员 参 加 了 会 谈 。 会 谈 就 加 强 中 国 与 CENELEC 在 
电工 电子 标准 化 领域 的 合作 .2006 年 联合 举办 研讨 会 等 事 
宜 交 换 了 意见 ,表达 了 在 电工 电子 标准 化 领域 加 强 合作 的 
强烈 愿望 ,并 希望 通过 标准 研讨 会 .讲座 等 方式 加 强 中 欧 标 
准 专家 之 间 的 交流 。 

2. 5 EC 美国 国家 委员 会 (USNC ) 会 谈 

会 议 期 间 ,IEC 中 国 国 家 委员 会 代表 团 与 USNC 进行 
了 会 谈 ,美方 USNC 主席 、 副 主席 .美国 标准 协会 (ANSI) E 
席 、 美 国 SMB 成 员 和 IEEE 等 行业 协会 代表 共 11 人 参加 。 
美方 表达 了 和 希望 就 EC 重大 事务 提前 与 中 方 交 换 意见 的 强 
烈 愿 望 , 并 希望 中 美 共同 致力 于 提高 亚太 国家 在 国际 标准 
活动 中 的 地 位 和 作用 。 中 方 也 就 正 C 的 有 关 政 策 和 发 展 战 
上 略 表达 了 看 法 ,并 表示 支持 美国 承办 2010 年 EC 大 会 , 同 
时 希望 美国 更 多 地 支持 中 国 实质 性 参与 TEC 各 个 层次 上 的 
国际 标准 化 活动 。 

三 ,我 国 相关 层面 的 关注 与 应 对 

1. 推动 国内 对 口技 术 单 位 熟悉 并 利用 TEC. 国际 标准 制 
定 的 新 规则 和 程序 

SMB 更 改 “ 在 某 些 国家 适用 ”的 条 款 , 将 使 在 IEC 国际 
标准 中 增加 各 国 的 特别 声明 更 容易 达成 协商 一 致 。 而 在 制 
定 国家 标准 时 如 果 采 用 了 包括 “本 国 适用 ”特别 声明 的 国 
际 标准 ,IEC 规定 也 算 采 用 国际 标准 (修改 采用 )。 我 国 对 
口 单位 应 认真 研究 并 利用 TEC 规则 里 的 这 一 规定 ,争取 在 
IEC 国际 标准 制定 过 程 中 更 多 的 包括 符合 我 国 经 济 利益 的 


264 * 中 国电 器 工业 年 鉴 


特别 声明 。 


SMB 制定 的 2005 ~ 2007 年 发 展 战 略 中 的 一 个 重要 目 
标 , 是 推行 实施 IEC 的 “系统 标准 ”制定 程序 和 办 法 ,以 协 
调 系 统 标准 和 产品 标准 的 制 修订 工作 ,提高 标准 的 一 致 性 
和 制定 效率 。 要 求 国内 IEC 技术 对 口 单位 尽快 熟悉 这 一 新 
方法 ,用 于 指导 我 国 专家 参与 IEC 的 国际 标准 制 修订 活动 ， 
并 作为 开展 国内 标准 化 工作 的 重要 参考 。 

2. 重视 美国 国内 行业 协会 标准 争取 国际 化 的 新 动向 

在 国际 标准 组 织 的 各 项 活动 中 ,充分 重视 美国 以 各 种 
手段 将 美国 行业 标准 转化 成 国际 标准 的 新 动向 。 如 IEC 与 
IEEE 签 轩 合作 协议 的 本 意 是 加 强 IEC 的 标准 化 工作 ,在 
IEC 本 来 不 涉及 的 领域 ,以 双 标 志 的 方式 引入 IEEE 的 标准 
并 转化 为 国际 标准 。 但 目前 ,在 有 些 IEC 本 来 设立 了 TC 开 
展 标准 化 工作 的 领域 ,由 于 TC 的 专家 大 部 分 来 自 IEEE ,就 
提出 等 IEEE 制定 出 标准 后 按 双 标志 的 方式 成 为 国际 标准 ， 
导致 IEEE 制定 的 美国 标准 更 多 、 更 容易 地 成 为 了 正式 的 国 
际 标 准 。 对 于 这 一 动向 ,要 求 我 国 在 国际 标准 化 活动 中 , 坚 
持 以 本 国 的 经 济 利益 为 基础 ,注意 维护 ISO/IEC 等 我 国 承 
认 的 国际 标准 组 织 的 权威 性 和 正确 的 工作 程序 。 同 时 ,要 
求 国内 相关 对 口 单位 ,在 对 下 C 一 IEEE 双 标 志 标 准 进行 投 
票 时 ,要 更 加 慎重 。 

3. FUR ERE IEC 新 工作 领域 的 工作 

SMB 确定 的 半导体 这 一 新 的 工作 领域 ,是 我 国 的 重点 
产业 ,请 国内 对 口 单位 紧密 跟踪 工作 进展 ,根据 我 国 业界 需 
要 和 技术 实力 适时 提出 我 国 的 国际 标准 提案 。 

TC59 制定 关于 家 用 电器 性 能 方面 的 标准 , 现 工作 领域 
扩大 到 了 包括 冷冻 设备 和 冰箱 方面 的 标准 。 我 国 是 家 电 生 
产 的 大 国 , 应 积极 参加 TC59 的 各 项 标准 制 修订 活动 。 

4. 参 加 SMB 第 23 特别 工作 组 的 工作 

SMB 决定 成 立 第 23 特别 工作 组 (Ad Hoe 23) ,工作 内 
容 是 审查 如 何 完 善 IEC 现 有 TC/SC 的 结构 和 工作 程序 ,以 
保证 IEC 各 TC/SC 的 工作 更 好 地 满足 市 场 的 需求 。 考 虚 
到 该 特别 工作 组 的 工作 内 容 也 是 我 国 关 注 的 课题 ,建议 我 
国 派 专 家 参加 该 工作 组 的 工作 。 

5. 加 大 EC 新 政策 和 技术 趋势 的 研究 力度 

在 IEC 国际 标准 中 允许 有 基本 技术 差异 (EDR) 是 IEC 
已 经 确定 的 发 展 战 略 ,下 一 步 拟 继续 组 织 国内 有 关 单 位 开 
展 相关 研究 ,分 析 在 国际 标准 中 采用 EDR 对 我 国产 业界 的 
影响 ,以 明确 我 国 对 EDR 问题 在 不 同 工 作 领 域 的 态度 和 立 
场 ,保护 我 国产 业界 的 经 济 利益 。 

6. 与 CENELEC 加 强 合作 

CENELEC 制定 的 标准 对 IEC 国际 标准 有 重要 的 影响 ， 
也 密切 关系 到 中 欧 间 的 进出 口 贸 易 。 为 此 ,应 加 强 与 CEN- 
ELEC 的 合作 交流 ,先期 介入 跟踪 与 我 国 经 济 有 重大 影响 的 
标准 制 修订 工作 ,开展 实质 性 的 双边 合作 项 目 , 并 适时 签署 
标准 化 领域 的 合作 协议 。 
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主办 :国际 电工 委员 会 /安全 顾问 委员 会 (下 C/ACOS ) 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 (SAC ) 
协办 :中 国电 器 工业 协会 (CEEIA ) 
正泰 集团 股份 有 限 公司 (CHINT) 
联席 赞助 :西门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 . 施耐德 电气 (中 
国 ) 投 次 有 限 公 司 、 中 国 质 量 认证 中 心 海尔 集团 公司 、 上 海 
电器 科学 研究 所 (和 集团) 有 限 公 司 、 常 熟 开关 制造 有 限 公 司 、 
特 变 电工 股份 有 限 公 司 、 北 京 ABB 低压 电器 有 限 公司 、 罗 
克 韦 尔 自动 化 研究 (上 海 ) 有 限 公司 北京 突破 电气 有 限 公 
司 、 机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研 究 所 ,广东 威 灵 电机 制造 
有 限 公 司 、 天 水 二 一 三 电器 有 限 公 司 。 时 间 :2006 年 5 月 
22-23 日 ;地 点 :北京 中 苑 宾馆 。 
2006 年 ACOS 论坛 证 是 由 国际 电工 委员 会 (IEC) 的 技 
术 职 能 机 构 ACOS 发 起 的 。ACOS 是 IEC 在 国际 电工 电子 


低压 领域 (交流 1 000V ,直流 1 500V) 建 立 的 高 层 专家 顾问 
委员 会 ,其 工作 领域 涉及 电气 安全 ,电气 设备 着 火 危 险 试验 
评估 、 低 压 电 气 设备 .电子 程控 系统 的 功能 安全 和 医用 电气 
设备 安全 。ACO5S 的 技术 职能 是 在 IEC 范围 内 协调 安全 方 
面 的 标准 ,协助 TEC 标准 管理 局 (SMB ) 进行 技术 管理 ,提供 
技术 咨询 和 建议 ,确保 TEC. 发 布 的 标准 在 安全 方面 的 一 致 
性 ,以 及 同 IS0 国际 标准 的 协调 。 

2006 Æ ACOS 论坛 三 的 主题 是 “标准 和 技术 法 规 ”, 是 
针对 IEC 国际 标准 涉及 安全 标准 与 技术 法 规 方面 的 探讨 ， 
以 促进 EC 安全 标准 被 技术 法 规 引 用 ,支持 各 国 、 各 区 域 性 
技术 法 规 的 实施 。ACO5S 论坛 每 两 年 召开 一 次 ,第 8 届 
ACOS 论坛 于 2006 年 5 月 22 ~ 23 日 在 中 国 北京 举行 ,是 
IEC/ACOS 论坛 首次 在 亚洲 举办 。 


用 标准 规范 全 球 电 子 电 气 产品 安全 





由 中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 .国际 电工 委员 会 安全 
顾问 委员 会 (还 CAACOS) 主 办 的 全 球 第 八 次 论坛 于 2006 年 
5 月 22 ~23 日 在 北京 举行 。 国 家 质 检 总 局 党 组 成 员 、 国 家 
标准 化 管理 委员 会 主任 刘 平 均 出 席 论坛 并 致 开幕 辞 ,国际 
电工 委员 会 安全 顾问 委员 会 主席 哈里 斯 先生 致 欢迎 辞 ,中 
E] IEC 国家 委员 会 秘书 长 宿 忠 民 致 闭幕 词 。 

本 次 全 球 论坛 (还 CAACOS 论坛 ) 是 由 国际 电工 委员 会 
( 正 C) 的 技术 职能 机 构 一 一 安全 顾问 委员 会 (ACOS ) 发 起 
的 国际 标准 领域 的 高 层 技术 论坛 ,首次 在 亚洲 举办 。 论 坛 
以 “安全 技术 标准 与 法 规 ” 为 主题 ,就 当前 全 球 共同 关注 的 
安全 与 发 展 \ 安 全 与 风险 \ 安 全 与 环境 ,安全 技术 标准 与 法 
规 等 问题 进行 了 国际 对 话 。 

如 何 用 风险 评估 系统 解决 电气 安全 合格 评定 的 问题 ， 
已 经 成 为 全 球 业 界 共 同 面临 的 课题 。 本 次 论坛 从 国际 标准 
的 层面 ,交流 了 将 国际 安全 标准 导 则 融 人 国家 技术 法 规 , 用 
风险 评估 系统 工具 支持 国家 安全 技术 法 规 , 量 化 风险 的 客 
观 方法 等 ;电子 电气 产品 产生 的 电磁 干扰 污染 危害 着 人 体 
健康 ,如 电磁 辐射 “电子 雾 ” 等 是 国内 外 人 十 普遍 关注 的 问 
题 。 中 国 专 家 也 作 了 “中 国电 气 安全 标准 与 技术 法 规 ” 及 
“中 国 强制 性 标准 认证 与 采用 国际 标准 ”的 主题 发 言 。 





国际 电工 委员 会 安全 顾问 委员 会 (还 C/ACOS) 第 八 次 论坛 在 北京 举行 


论坛 发 言 人 有 来 自 IEC 安全 技术 领域 的 专家 、IEC 中 
央 办 公 室 官员 、 世 界 贸 易 组 织 代表 以 及 发 达 工 业 国 家 相关 
专家 和 中 国 专家 。 我国 参加 论坛 的 代表 来 自 政府 行业 协 
(学 ) 会 .标准 化 机 构 、 国 外 机 构 驻 中 国 办 事 处 和 电工 电子 
领域 的 企业 ,共计 140 人 。 

国际 电工 委员 会 (IEC) 是 和 国际 标准 化 组 织 (1S0) 、 国 
际 电信 联盟 (ITU) 并 列 的 三 大 国际 标准 化 机 构 之 一 ,一 直 
致力 于 促进 电工 、 电 子 和 相关 领域 的 国际 标准 化 及 有 关 事 
项 的 国际 合作 ,其 制定 的 IEC 国际 标准 和 认证 认可 体系 具 
有 较 高 的 权威 性 ,对 于 提高 全 球 电工 、 电 子 产品 质量 及 服务 
质量 ,保障 人 类 健康 和 安全 ,保护 环境 ,保证 可 持续 发 展 战 
略 的 实施 都 起 着 重要 的 作用 。ACOS 是 IEC 在 安全 领域 建 
立 的 高 层 专家 顾问 委员 会 ,其 职责 是 在 IEC 内 协调 和 指导 
有 关 电 工 基础 和 产品 的 技术 委员 会 在 安全 标准 方面 的 工 
TE ,提供 技术 咨询 和 建议 。 我 国 承 办 此 次 TEC 论坛 是 为 促 
进 更 多 的 中 国 专家 和 企业 代表 参加 高 层次 的 国际 标准 化 论 
坛 ,并 借 此 契机 进一步 加 强 与 国际 同行 的 联络 ,进一步 扩大 
企业 影响 ,提高 我 国企 业 实质 性 参与 国际 标准 化 活动 的 水 
平 。 
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我 国 参与 水 轮机 国际 标准 制订 
全 国 水 轮机 标 委 会 秘书 处 


一 、 我 国 参与 水 轮机 国际 标准 化 活动 概况 

随 着 三 峡 电 站 的 兴建 ,我 国 水 电 市 场 逐 步 国际 化 。 目 
前 国外 水 电 开发 不 断 缩 减 ,而 我 国正 在 建设 一 批 大 型 和 特 
大 型 水 电站 ,总 装机 容量 近 7 000 万 kW。 像 三 峡 电 站 装备 
的 70 万 kW 一 台 的 巨型 机 组 将 建造 60 多 台 , 如 此 巨大 的 
水 电 市 场 吸 引 了 ALSTOM 、GE. 伏 伊 特 西 门 子 等 国际 一 流 
的 跨国 公司 ,这 对 我 国 水 电 设 备 制造 业 来 说 是 机 遇 , 也 是 挑 
战 。 

全 国 水 轮机 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 挂靠 在 哈尔滨 大 
电机 研究 所 ,是 IEC/TCA 水 轮机 的 国内 技术 对 口 单位 。 标 
委 会 积极 组 织 行 业 从 以 下 几 个 方面 实质 性 参与 水 轮机 国际 
标准 化 活动 : 

1. 参加 和 承办 国际 电工 委员 会 /水 轮机 技术 委员 会 
( IEC/TCA) 2X. 

自 1997 年 起 ,组 织 水 轮机 行业 专家 连续 四 次 参加 
IEC/TCA 全 体会 议 ;承办 了 2000 年 第 27 工作 组 ( 空 蚀 评 
定 ) 会 议 ,2001 年 第 18 工作 组 ( 比 斥 效应) 会议,2002 年 
IECZTC4 北京 全 体会 议和 2005 年 第 29 工作 组 (水 轮机 泥 
沙 磨损 ) 会 议 。 

2. 参与 国际 标准 的 制订 

全 国 水 轮机 标 委 会 于 1998 年 10 月 成 立 了 国内 的 国际 
标准 化 专家 工作 组 ,参加 IEC/TCA 的 全 部 7 个 工作 组 的 工 
作 , 共 提出 意见 近 百 条 ,大 部 分 被 国际 标准 采纳 ,维护 了 我 
国 利 益 。 

二 《水 轮机 泥 沙 磨损 》 国 际 标准 制订 立项 背景 

2005 年 初 ,美国 伏 伊 特 西 门 子 公司 提出 了 制定 《水 轮 
机 泥 沙 磨损 》 国 际 标准 的 提案 。 目 前 IEC 标准 中 无 泥 沙 麻 
损 的 规定 ,传统 评定 方法 带 来 的 后 果 是 ,制造 厂 仅 考 虑 空 蚀 
的 影响 ,而 对 水 中 泥 沙 所 产生 的 磨 蚀 不 加 以 保证 。 但 是 由 
于 地 理 条 件 不 同 ,河流 含 泥 沙 较 多 ,包括 我 国 在 内 的 许多 亚 
洲 电 厂 的 业主 必须 考虑 到 泥 沙 磨损 问题 。 

目前 水 电 市 场 主要 在 中 国 ,国际 上 的 一 流 公司 与 我 国 
合作 不 断 增 多 ,他 们 从 一 些 失 败 和 教训 中 已 经 开始 认识 到 
泥 沙 磨损 给 水 轮机 带 来 的 严重 损害 ,导致 机 组 无 法 运转 , 电 
三 无 法 正常 发 电 , 因 此 也 认为 在 多 泥 沙河 流 上 运行 的 水 轮 
机 必须 考虑 泥 沙 磨损 问题 。 这 项 国际 标准 提案 最 终 获 得 立 
项 通过 。 
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三 .承担 《水 轮机 泥 沙 磨损 》 国际 标准 制订 副 召 集 人 

水 轮机 标 委 会 专家 认为 ,IECZTC4 成 立 《水 轮机 泥 沙 磨 
损 》 国 际 标准 制定 工作 组 ,对 我 国 水 轮机 泥 沙 磨损 研究 是 
一 次 难得 的 机 遇 。 这 一 问题 长 期 困 挠 着 我 国 水 轮机 行业 ， 
有 关机 构 和 一 批 专家 50 年 来 进行 了 大 量 的 试验 和 实践 , 研 
制 出 了 有 中 国 特色 的 抗 泥 沙 磨损 的 水 轮机 设备 。 因 此 我 国 
有 条 件 和 实力 在 这 一 领域 更 深层 地 参与 国际 标准 的 制定 工 
作 , 同 时 也 可 以 扩大 忽 国 在 国际 标准 化 组 织 中 的 影响 。 

鉴于 我 国 在 水 轮机 泥 沙 磨损 方面 取得 了 丰硕 的 经 验 和 
成 果 , 在 2005 年 5 月 召开 的 IEC/TC 德国 全 体会 议 上 ， 
IEC/TCA 秘书 处 特别 指定 中 国 为 此 项 国际 标准 的 副 召 集 
人 , 同 美国 共同 牵头 进行 (水 轮机 泥 沙 磨损 》 国 际 标准 的 制 
订 工 作 , 此 项 标准 计划 于 2009 年 完成 。 

四 、 我 国 参与 国际 标准 制订 工作 的 进展 情况 

在 这 项 国际 标准 的 起 草 工作 组 内 有 一 个 共识 , 即 ,只 有 
在 中 国 才 有 可 能 收集 到 比较 全 面 .详实 的 有 关 各 种 型 式 水 
轮机 泥 沙 磨损 的 第 一 手 资料 ,而 且 中 国 对 泥 沙 磨损 问题 进 
行 了 深入 的 研究 ,有 着 丰富 的 经 验 ,因此 我 国 还 承担 了 对 来 
自 世 界 各 国家 电站 调查 问卷 的 分 析 工作 。 

全 国 水 轮机 标 委 会 采取 发 调查 表 和 电站 实地 调研 相 结 
合 的 方式 开展 调研 工作 。 选 定 了 我 国 具有 代表 性 的 19 个 
电站 作为 主要 调研 对 象 ,分 别 于 2006 年 初 赴 电站 开展 实地 
调研 工作 。 现 已 完成 对 三 峡 、 葛 州 坝 . 小 浪 底 、 三 门 峡 等 13 
个 电站 的 实地 调研 ,收集 到 大 量 有 关 泥 沙 磨损 的 资料 和 昭 
片 。 调 研 工 作 还 得 到 了 国家 标准 委 的 大 力 支 持 ,也 得 到 了 
电站 主管 单位 的 重视 ,将 在 该 项 目 第 三 次 工作 组 会 议 召开 
之 前 ,向 工作 组 提交 调研 报告 。 

五 .同步 开展 国家 标准 制订 

我 国 在 参与 《水 轮机 泥 沙 磨损 ) 国 际 标准 制订 的 同时 ， 
正在 同步 制定 《水 轮机 泥 沙 磨损 》 国 家 标准 ,以 填补 我 国 水 
轮机 泥 沙 磨损 方面 标准 的 空白 ,并 力争 提前 制订 出 我 国 的 
国家 标准 。 同 时 计划 出 版 《十 九 个 电站 水 轮机 泥 沙 磨损 调 
研 报 告 》。 这 是 对 我 国 50 年 来 在 抗 水 轮机 泥 沙 磨损 方面 所 
做 的 工作 进行 的 分 析 和 总 结 , 对 存在 泥 沙 磨损 的 已 建 和 即 
将 建设 的 电站 起 到 借鉴 和 指导 作用 ,提高 水 轮机 产品 质量 ， 
保证 电站 安全 有 效 地 运行 。 


r 


我 国电 子 束 电热 设备 技术 引领 国际 标准 
全 国电 热 设备 标 委 会 秘书 长 ” 刘 西 薄 


电子 束 电热 设备 是 利用 高 速 电子 稼 击 炉料 时 产生 的 热 
能 进行 熔炼 和 加 热 的 一 种 电热 设备 ,目前 多 用 于 燃 炼 ,是 一 
种 综合 多 种 技术 的 高 科技 产品 。 与 其 他 真空 熔炼 炉 相 比 ， 
功率 密度 高 ,可 用 于 贵重 稀有 、 难 熔 金 属 的 熔炼 和 精炼 ; 炉 
内 真空 度 高 ,容易 制备 各 种 高 纯 材 料 或 特殊 合金 以 及 用 于 
熔炼 优质 特殊 钢 、 钛 废 悦 回 收 等 ;同时 还 具有 无 耐火 材料 对 
环境 的 污染 和 节能 等 特点 。 

目前 ,世界 上 虽然 有 许多 国家 使 用 电子 束 熔 炼 设备 ,但 
具备 生产 这 类 设备 能 力 的 仅 有 德国 日本、 美国 和 中 国 等 少 
数 国家 。 这 类 设备 的 国际 发 展 方向 是 大 功率 、 多 枪 、 高 真空 
和 现代 自控 技术 。 据 不 完全 了 解 , 国 外 这 类 设备 的 最 大 功 
率 已 达 2 400kW , 单 台 最 多 可 配置 4 只 电子 束 枪 , 枪 室 工作 
真空 度 已 到 毫 帕 级 ,控制 技术 已 程序 化 。 

我 国电 子 柬 熔炉 起 步 于 1978 年 ,经 过 随后 二 十 多 年 的 
发 展 ,电子 束 技术 与 电子 束 熔炼 技术 已 经 具备 一 定 的 规模 ， 
建立 了 多 个 实验 室 和 加 工 基地 ,在 电子 枪 设计 、 强 流 电子 光 
学 理论 .大 功率 高 压 电源 和 控制 系统 的 设计 上 达到 了 国际 
先进 水 平 。 电 子 束 技术 是 涉及 面 十 分 广泛 的 专门 的 高 新 技 
术 , 它 的 发 展 包括 真空 物理 ,微波 技术 、 核 科学 、 材 料 科学 、 
电子 技术 .电子 光学 、 计 算 机 和 控制 技术 等 相关 学 科 的 综合 
发 展 。 我 国 目前 在 整 机 的 制造 水 平 上 与 国际 领先 水 平 还 有 
一 定 差距 。 

鉴于 我 国 已 经 具备 了 相当 的 电子 束 电 热 设 备 技术 能 
J, IEC 最 终 决 定 由 我 国 来 承担 IEC60703: 200x ( 电子 束 电 
热 设备 的 试验 方法 》 和 还 C60519 一 7: 200x € 电热 设备 的 安 


消化 引进 技术 


全 第 7 部 分 对 电子 束 电 热 设 备 的 特殊 要 求 和 2 项 国际 标准 
的 修订 工作 。 这 项 任务 具体 由 国内 对 口 单 位 全 国 工业 电热 
设备 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 (简称 电热 秘书 处 ) 牵 头 , 西 
安 电 炉 研 究 所 和 西安 交通 大 学 等 单位 共同 参与 。 

这 是 我 国电 工行 业 再 次 承担 国际 标准 的 制定 工作 ,在 
此 之 前 电热 秘书 处 已 成 功 地 组 织 起 草 过 3 项 TEC. 国际 标准 
修订 工作 ,在 国家 电工 行业 实现 了 起 草 国际 标准 和 承担 国 
际 标准 项 目 负 责 人 2 项 “ 零 ” 的 突破 ,在 国内 和 国际 产生 很 
大 影响 。 

这 次 要 修订 的 2 项 国际 标准 的 第 一 版 本 距 今 已 过 二 十 
多 年 ,这 期 间 电 子 束 技术 、 电 源 技 术 、 自 动 化 技术 、 计 算 机 技 
术 和 冶金 技术 都 有 了 迅猛 的 发 展 ,， 采用 了 大 量 现 代 化 自动 
控制 技术 、 计 算 机 技术 和 在 线 检测 技术 ,使 设备 的 整体 工艺 
水 平和 自动 化 程度 有 了 大 幅度 提高 ,同时 因为 设备 工作 电 
压 达 数 万 伏 直 流 高 压 , 产 生 的 X 射线 、 光 辐射 等 对 人 体 有 
害 , 安 全 防护 措施 也 急需 加 强 。 所 以 这 两 项 标准 的 修订 是 
十 分 迫切 和 必要 的 。 

这 次 修订 将 在 我 国 的 现 有 基础 上 ,把 我 国 的 要 求 和 技 
术 水 平反 映 到 国际 标准 中 去 ,更 新 .补充 大 量 新 的 技术 内 
容 。 通 过 承担 对 国际 标准 的 修订 ,掌握 主动 权 ,在 世界 上 建 
立 我 国电 子 束 熔 炼 冶金 技术 的 权威 性 ,使 我 国电 子 束 熔炼 
技术 尽快 融 人 国际 科技 发 展 的 大 环境 ,达到 电子 束 熔 炼 炉 
试验 方法 和 实验 测试 装置 的 水 平 与 国际 同步 发 展 的 目的 ， 
从 而 促进 我 国 全 方位 打开 国际 市 场 大 门 , 加 快 扩展 国际 贸 
易 。 


二 次 创新 开发 


全 面 提升 企业 的 产品 技术 标准 水 平 


哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 


了 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公 司 是 国家 大 型 电站 锅炉 的 科 
研 与 新 产品 开发 基地 ,也 是 生产 电站 辅 机 、 阀 门 . 大 型 石化 
容器 核电 设备 和 军工 产品 的 国家 重点 企业 。 目 前 电站 钢 


炉 年 生产 能 力 突破 2 000 万 kW ,截止 至 2005 年 末 , 已 累计 
生产 电站 锅炉 858 台 10 370.35 万 kW, 占 建国 以 来 国产 火 
电 装 机 容量 的 35% 以 上 ,产量 居 全 国 首位 。 
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标准 化 技术 的 发 展 也 伴随 着 公司 产品 开发 ,经 历 了 从 
最 初学 习 借 鉴 苏联 标准 葛 定 了 工作 基础 ,自主 开发 高 压 、 超 
高 压 锅炉 标准 ,开展 锅炉 零 .部 件 “ 三 化 "设计 ,引进 美国 
CE 公司 亚 临 界 锅炉 标准 技术 ,二 次 创新 ,采用 国际 标准 和 
国外 先进 标准 几 个 阶段 ,到 现在 建立 了 完整 的 电站 锅炉 、 阐 
I] . 辅 机 石化 容器 .核能 设备 和 军工 产品 5 大 产品 技术 标准 
体系 。 
(1) 公 司 产 品 技术 标准 发 展 的 过 程 。 公 司 第 一 代 锅 炉 
标准 《中 压 锅炉 标准 体系 ) 是 基本 上 学 习 、 借 鉴 、 消 化 原 苏 
联 的 锅炉 标准 建立 起 来 的 ,这 套 标 准 最 大 适用 于 130v/h 中 
压 煤 粉 锅炉 的 设计 和 制造 。 

公司 的 第 二 代 锅 炉 标准 《 超 高 压 及 以 下 电站 锅炉 技术 
标准 体系 》 是 在 消化 原 苏联 技术 的 基础 上 ,通过 大 量 的 试 
验 研究 工作 制定 的 ,为 我 国 锅炉 强度 计算 标准 提供 了 依据 。 

第 三 代 锅 炉 标 准 《 亚 临界 锅炉 标准 体系 》, 最 初 引进 时 
基本 是 完全 转化 CE 公司 标准 ,甚至 在 单位 制 上 都 是 英制 
直接 换算 过 来 。 经 过 几 年 引进 技术 的 消化 吸收 ,做 了 大 量 
的 再 创新 工作 ,使 4 亚 临 界 锅炉 标准 体系 》 得 到 了 不 断 的 完 
善 和 优化 。 

第 四 代 锅 炉 标 准 《 大 容量 锅炉 标准 体系 》 ,其 性 能 设计 
标准 基本 采取 国外 技术 转让 公司 的 标准 程序 ,其 材料 .制造 





和 检验 标准 是 在 亚 临 界 锅炉 标准 体系 的 基础 上 ,补充 了 超 
( 超 ) 临 界 锅炉 高 温 材 料 标 准 、 因 温度 压力 参数 的 提高 对 焊 
接 等 制造 方面 的 特殊 要 求 , 增 加 了 特殊 部 件 制造 技术 条 件 。 

(2) 为 保证 产品 技术 标准 的 先进 性 和 有 效 性 ,公司 在 产 
品 技术 标准 中 及 时 吸收 国外 先进 标准 的 最 新 成 果 。 公 司 花 
费 大 量 资金 长 年 订购 原版 ASME 锅炉 、 讨 力 容 器 和 核 设 备 规 


” 范 , 并 组 织 专门 人 员 进 行 对 照 研 究 , 对 有 关 人 员 进 行 宣 贯 培 


训 , 对 照 研 究 结 果 及 时 纳入 标准 文件 中 。 同 时 对 与 公司 产品 
有 关 的 法 国 RCC 一 M 标准 英国 BS 标准 欧盟 EN 标准 .日 
本 JIS 标准 都 进行 跟踪 研究 ,吸收 先进 的 研究 成 果 。 

(3) 采 用 最 新 的 科研 成 果 , 确 保 标准 内 容 的 科学 性 和 
适宜 性 。2005 年 完成 公司 级 重点 科研 项 目 49 项 ,完成 国 
家 省 市 项 目 6 项 。 国 家 “863” 计 划一 级 子 课 题 项 目 “ 超 超 
临界 锅炉 关键 技术 研究 ”、“ 超 临界 循环 流 化 床 锅炉 ”顺利 
通过 验收 ;自主 知识 产权 的 100MW CFB 锅炉 研制 及 示 
范 " 荣 获 中国 电力 科 学 技术 一 等 奖 ， 循 环流 化 床 锅炉 本 体 
和 动态 仿真 关键 技术 的 研究 及 产业 化 ”荣获 国家 教育 部 科 
技 进步 一 等 奖 ,“300MW ,600MW 亚 临 界 电 站 锅炉 启动 过 程 
研究 ”荣获 黑龙 江 省 科技 进步 三 等 奖 。 这 些 科研 成 果 为 产 
品 的 开发 莫 定 了 紧 实 的 基础 ,为 产品 标准 的 研究 提供 科学 
的 依据 。 


以 国家 重大 项 目 为 依托 ,提升 企业 的 标准 化 水 平 
东方 汽轮机 厂 


东方 汽轮机 厂 创建 于 1966 年 ,是 我 国 研究 、 设 计 , 制 造 
大 型 电站 汽轮机 和 燃气 轮机 的 国有 大 型 企业 ,工厂 位 于 德阳 
市 郊 , 占 地 150 SH mo Z HAAL? 000 余人 , 专业 技 
RAR 2 500 余 名 ,其 中 具有 高 中 级 专业 技术 职称 人 员 1200 
余人 , 专职 标准 化 人 员 11 人 ,兼职 标准 化 人 员 31 人 。 

经 过 近 40 年 的 发 展 ,东方 汽轮机 厂 已 成 为 中 国 最 大 的 
发 电 设备 制造 企业 之 一 ,拥有 主要 生产 设备 2 400 Z6 ,其 
中 大 精 稀 设备 近 400 台 。2005 年 工厂 已 拥有 总 资产 100 亿 
元 ,完成 工业 总 产值 60. 12 亿 元 ,工业 增加 值 20. 47 亿 元 ， 
主 营 业务 收入 条 亿 元 ,产品 产量 2 056.4 万 kW ,利润 总 额 
10. 5 亿 元 ,成 为 产品 涉及 火力 发 电 、 核 电 、 燃 气 发 电 、 风 力 
发 电 、 电 站 辅 机 以 及 自动 控制 ,铸造 ,化 工 等 领域 的 现代 化 
制造 企业 。 

(1) 坚持 走 自主 创新 的 道路 。 企 业 标 准 化 工作 作为 技 
术 开 发 工作 的 基础 ,根据 工厂 技术 开发 和 引进 工作 的 具体 
要 求 , 坚 持 自主 创新 ,不 断 建立 和 完善 技术 标准 体系 。 

(2) 建 立 企 业 引 进 技术 标准 体系 。 在 我 国 加 入 WTO, 
”并 加 快 与 国际 标准 化 工作 接轨 的 新 形势 下 ,标准 化 科 通 过 
各 种 渠道 收集 相关 的 国际 标准 和 国外 先进 标准 资料 ,建立 
了 企业 引进 技术 标准 体系 ,汇总 出 各 引进 技术 项 目的 引用 
标准 。 由 于 这 些 国际 标准 均 难 以 找到 对 应 的 中 文 译本 ,并 
且 行 业 归 口 部 门 也 未 组 织 翻 译 ,因而 只 能 依靠 自身 的 力量 
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完成 这 项 工作 。 为 此 ,工厂 提高 每 个 专业 技术 人 员 的 翻译 
水 平 ,创造 机 会 让 他 们 参加 各 种 技术 培训 和 专业 外 语 培训 ， 
不 仅 明 主 承担 了 工 三 引进 技术 标准 的 翻译 转化 工作 ,还 承 
担 了 行业 急需 的 汽轮机 产品 国际 标准 的 翻译 任务 ,这 样 大 
量 技术 标准 的 翻译 转化 ,在 整个 汽轮机 行业 中 是 没有 先例 
的 。 到 目前 为 止 ,引进 技术 标准 翻译 转化 约 3 500 份 ,涉及 
大 型 火电 汽轮机 、 核 电 汽轮机 、 燃 气 轮机 、 风 力 发 电机 组 技 
^R ,为 引进 、 转 化 ` 消 化、 国产 化 国外 技术 打下 坚实 的 基础 。 
(3) 积极 参与 标准 制 修订 工作 。 在 引进 ` 消 化 国际 标 
准 和 国外 先进 标准 的 基础 上 ,东方 汽轮机 厂 主动 承担 了 国 
家 标准 GBAT5578《 汽 轮机 规范 》 和 GBAT《 汽 轮机 参数 系 
列 》 的 修订 起 草 工作 ,在 兄弟 厂 的 配合 和 支持 下 ,已 于 2005 
年 完成 了 全 部 的 修订 工作 ,提交 汽轮机 标 委 会 审查 。 这 两 
项 标准 的 完成 将 有 力 地 促进 汽轮机 产品 设计 、 制 造 和 质量 
管理 的 规范 化 ,同时 提高 了 我 国 汽轮机 行业 的 标准 化 水 平 。 
(4) 坚 持 标准 化 为 产品 开发 服务 。 东 方 汽 轮机 厂 的 产品 
开发 , 怒 终 将 目标 瞄准 国家 的 重大 能 源 项 目 一 一 高 效能 源 、 浓 
洁 能 源 、 绿 色 能 源 ， 四 电 并 举 " 的 方针 , 为 未 来 的 发 展 确定 了 
努力 的 方向 。 东 方 汽轮机 三 坚持 标准 化 为 产品 开发 服务 ,开展 
国家 重大 装备 项 目的 相关 标准 研究 ,以 国际 标准 和 国外 先进 标 
准 对 产品 的 要 求 进一步 促进 和 完善 东 汽 的 产品 标准 化 体系 ,从 
而 为 这 些 产 品 的 开发 提供 了 有 效 的 标准 化 平台 。 


依靠 技术 标准 研制 ,提高 企业 创新 能 
特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 


特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 ( 以 下 简称 沈 变 公 
司 ) 于 2003 Æ 11 月 3 日 由 特 变 电工 股份 有 限 公司 与 沈阳 
变 压 虎 有 限 公司 战略 重组 成 立 的 。 公 司 拥有 国内 最 高 电压 
等 级 和 最 大 容量 的 变压器 .电抗 左 以 及 直流 输 变 电 设备 的 
设计 和 制造 能 力 , 是 中 国 特 高 电压 变 压 露 类 产品 制造 、 研 发 
和 出 口 的 基地 ,承担 着 装备 国家 重点 工程 的 重任 。 公 司 坚 
持 以 市 场 为 导向 ,以 提高 技术 水 平 为 重心 ,以 技术 标准 为 保 
障 , 以 高 端 产品 和 国家 重大 项 目 技 术 标 准 的 研究 与 制定 为 
突破 口 ,努力 提高 我 国 输 变 电 行业 技术 标准 总 体 水 平 。 

高 压 直 流 输电 技术 是 目前 世界 变压器 制造 领域 最 尖端 
的 技术 之 一 。 随 着 跨国 公司 进入 中 国 市 场 , 变 压 器 的 核心 
技术 也 被 其 子 公司 带 到 中 国 ,但 是 直流 输电 的 高 端 市 场 始 
终 在 外 资 企 业 的 掌控 之 中 。 为 了 打破 这 种 被 动 局 面 ,重大 
装备 制造 业 必须 走 自主 化 .国产 化 之 路 。 企 业 作 为 技术 创 
新 的 主体 ,在 提高 自身 竞争 力 的 过 程 中 ,必须 关注 技术 标准 
战略 。 

沈 变 公司 一 方面 加 强 技术 领域 的 自主 知识 产权 成 果 的 
研制 开发 ,积极 参与 国内 外 技术 标准 的 制定 ; 另 一 方面 努力 
提高 原始 性 创新 能 力 , 更 多 地 掌握 直流 输电 的 核心 技术 和 
关键 技术 ,从 而 增强 企业 的 国际 竞争 力 。 沈 变 公 司 将 超 高 


压 大 容量 变压器 、 直 流 换 流 变压器 产品 技术 标准 等 重要 研 
究 项 目 作 为 技术 发 展 战略 , 先后 研制 了 GB/T18494. 2 一 
XXXX《 变 流 变压器 第 2 部 分 : 超 高 压 直流 输电 用 换 流 变 
压 器 GBATXXX《 高 压 直 流 输电 用 油 淄 式 换 流 变 压 器 技术 
参数 和 要 求 》GB/ATXXX《 高 压 直 流 输电 用 平 波 电抗 器 技术 
参数 和 要 求 》 等 重要 技术 标准 ,及 时 填补 了 国内 这 方面 技 
术 标 准 的 空白 。 

2004 年 底 , 沈 变 公司 一 次 性 承揽 了 价值 8.5 亿 元 的 直 
流 换 流 变 产品 的 制造 任务 ,所 有 产品 都 是 自主 设计 、 自 主 采 
购 、 生 产 及 试验 ,外 方 只 作为 验证 方 。 此 举 标志 着 我 国 已 全 
面 掌握 了 世界 尖端 的 直流 换 流 变 制 造 技术 , 特 变 电 工 沈 变 
公司 成 为 世界 上 为 数 不 多 的 拥有 这 一 前 沿 产 品 自主 知识 产 
权 核 心 专利 技术 的 国家 之 一 。 

换 流 变 技术 的 国产 化 过 程 证 明 , 从 技术 创新 的 研发 初 
始 就 要 有 技术 标准 战略 的 介入 。 拥 有 重要 的 技术 标准 是 企 
业 立 于 不 败 之 地 的 关键 。 企 业 是 技术 创新 的 主体 ,也 是 标 
准 制定 的 主体 。 通 过 企业 创新 与 标准 化 工作 的 良性 互动 ， 
建立 以 科研 产品 为 主导 的 标准 制定 方针 ,进而 实现 创新 体 
系 与 技术 标准 发 展 战略 相 融 合 的 产业 化 的 体制 。 





企业 参与 国际 标准 化 活动 ,提升 自主 创新 能 
: 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 


蛤 尔 次 电机 厂 有 限 责 任 公司 (以 下 简称 哈 电 ) 是 我 国 
生产 大 中 型 发 电 设备 ,大 中 型 交 直 流 电 机 及 配套 控制 设备 
的 重点 骨 于 企业 。 哈 电 曾 创造 了 我 国 发 电 设备 制造 史上 的 
多 个 “第 一 ” ,如 自主 开发 成 功 制造 了 新 中 国 第 一 台 水 轮 发 
电机 组 ;成 功 开发 的 葛洲坝 125MW 水 轮 发 电机 组 荣获 国家 
科技 进步 特等 奖 和 第 一 枚 国家 级 质量 金牌 奖 ; 成 功 制造 了 
我 国 最 高 水 头 混流 式 水 轮 发 电机 组 等 。 目 前 , 哈 电 已 与 德 
国 西门 子 公 司 、 美 国 西屋 公司 .法国 阿尔 斯 通 公 司 等 12 个 
国家 30 多 个 企业 建立 了 合作 关系 ,产品 行销 加 拿 大 、 美 国 、 
巴基斯坦 等 16 个 国家 ,为 国外 26 座 电 站 提供 了 107 台 机 
组 。 

由 于 我 国 发 电 设备 市 场 已 国际 化 , 哈 电 面临 的 市 场 就 
是 国际 市 场 , 能 进入 市 场 的 产品 首先 要 达到 国际 标准 。 哈 
E B 20 世纪 80 年 代 初 ,一 直 派 员 参 加 下 CTC2 旋转 电机 
和 IEC/TCA 水 轮机 的 会 议 ,对 国际 标准 草案 提出 意见 。 如 
在 IEC/TC2 会 议 上 , 哈 电 专家 对 旋转 电机 “ 温 升 ”的 测量 提 


出 过 我 国 的 “带电 测 温 ” 法 ,最 终 引 起 了 TEC 的 重视 ;又 如 
对 俄罗斯 提出 的 氢 冷 汽 轮 发 电机 的 “不 停机 换 氢 法 ”提出 
质疑 ,使 该 项 内 容 最 终 没有 写 人 有 关 标 准 。 在 TEC/TCA 会 
i E , 哈 电 专家 建议 在 国际 标准 规程 中 ,给 混流 式 水 轮机 转 
子规 定 一 个 国际 通用 的 名 义 尺寸 ,以 便 统一 和 相互 比较 ;还 
对 “ 导 叶 端面 间隙 对 尺寸 效应 的 影响 ”、“ 过 流 表面 粗粮 度 
对 尺寸 效应 的 影响 等 提出 了 意见 ,得 到 TEC/TCA. 的 重视 。 

哈 电 的 标准 化 工作 始终 是 与 行业 标准 化 及 采用 本 专业 
的 国际 标准 紧密 结合 的 。 哈 电 产 品 依据 的 产品 技术 条 件 标 
准 及 试验 、 检 验方 法 标准 均 为 等 同 或 按照 TEC. 相应 标准 而 
制订 的 国家 ,行业 标准 ,生产 的 产品 均 达 到 或 超过 国际 标准 
水 平 。 哈 电 也 是 这 些 标准 的 主要 起 草 或 参加 单位 。 加 上 近 
年 来 公司 频繁 地 引进 先进 技术 .与 外 商 合作 生产 ,其 产品 制 
造 技 术 水 平 及 产品 质量 均 有 了 大 幅度 的 提高 。 在 引进 先进 
技术 和 采用 国际 标准 的 同时 ,也 促进 了 全 行业 的 标准 水 平 
与 国际 接轨 。 
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我 国 2005 年 担任 了 IEC/TC4《 水 轮机 泥 沙 磨损 国际 
标准 的 副 召 集 人 , 哈 电 公司 积极 支持 并 参与 工作 ,组 织 进行 
电站 泥 沙 磨损 情况 的 实地 调研 ,在 为 行业 作出 贡献 的 同时 ， 
也 对 哈 电 的 不 断 前 进 起 到 了 重要 的 作用 。 哈 电 不 仅 可 以 快 
速 直 接地 获取 国际 标准 信息 ,而 且 有 较 多 机 会 对 TEC. 标准 
草案 提 意 见 或 参与 制 修订 ,掌握 国际 上 相关 技术 的 发 展 水 
平 ,同时 可 利用 参加 TEC. 活动 的 机 会 直接 与 国外 技术 专家 
交流 。 最 重要 的 是 ,由 于 国家 、 行 业 标准 采用 了 国际 标准 ， 
因此 在 组 织 生 产 中 达到 了 产品 采 标 ,在 项 目 投标 中 ,中 标 率 


较 高 ,获取 了 很 大 的 经 济 效 益 。 

随 着 对 国际 先进 技术 的 跟踪 , 哈 电 人 清醒 地 意识 到 , 真 
正 的 核心 技术 是 买 不 到 的 。 为 此 ,在 进行 国际 化 合作 制造 、 
技术 引进 的 同时 , 哈 电 更 加 立足 自我 .自主 研发 ,创新 渐 成 
企业 竞争 制胜 的 最 大 法 宝 。 因 此 , 哈 电 一 直 重 视 对 国际 和 
国内 相关 标准 的 跟踪 和 制 \ 修 订 的 参与 。 今 后 , 哈 电 机 还 会 
更 加 积极 地 参与 相关 标准 化 工作 ,将 企业 的 日 身 技术 转化 
到 标准 中 去 ,以 期 望 更 好 地 推进 全 行业 的 进步 。 


将 标准 化 工作 纳入 企业 发 展 战略 


北京 突破 电气 有 限 公司 。， 


北京 突破 电气 有 限 公 司 ( 以 下 简称 突破 电气 公司 ) 成 
立 于 1995 年 ,是 中 关 村 科技 园区 高 新 技术 企业 。 公 司 致力 
于 民用 电气 附件 .工业 用 电气 附件 .电气 控制 设备 .雷电 防 
护 设备 的 人 研发、 制造、 销售 与 服务 。 企 业 提 出 科技 创造 安 
全 ,致力 于 研发 对 设备 和 人 身 安全 的 有 效 保护 产品 。 

突破 电气 公司 对 标准 化 工作 十 分 重视 ,坚持 将 标准 化 
纳入 企业 发 展 战略 ,特别 是 将 国际 标准 、 国 家 标准 的 跟踪 、 
验证 .讨论 纳 人 日 常 的 工作 规划 中 ,在 产品 研发 中 坚持 标准 
先行 的 方针 。 历 次 公司 制定 的 战略 和 规划 中 ,都 包括 了 参 
与 国家 标准 化 技术 委员 会 ,国际 标准 跟踪 消化 ,国家 标准 、 
行业 标准 和 企业 标准 的 研究 、 验 证、 掌握 工作 ,标准 对 于 企 
业 产 品 俩 发 的 指导 工作 。 

1998 年 ,公司 正式 成 为 全 国电 器 附件 标准 化 技术 委员 
会 委员 。 参 与 制定 的 国家 标准 包括 GB2099. 1《 家 用 和 类 似 
用 途 搬 头 插座 第 一 部 分 :通用 要 求 》 GB2099. 3《 家 用 和 类 
似 用 途 搬 头 揪 座 第 二 部 分 :转换 器 的 特殊 要 求 》1997 版 及 
其 宣 贯 教材 以 及 标准 换 版 .GB1002《 家 用 和 类 似 用 途 单 相 
插头 插座 型 式 、 基 本 参数 和 尺寸 ) 标 准 换 版 .GB11918《 工 业 
用 插头 揪 座 和 耦合 器 第 1 部 分 :通用 要 求 》2001 版 、 
GB119194 工 业 用 捕 头 插座 和 耦合 器 第 2 部 分 : 带 插销 和 插 
套 的 电器 附件 的 尺寸 互 换 性 要 求 》2001 版 .GB/T4776《 电 
气 安 全 和 名词 术语 》 标 准 换 版 .GB4208《 外壳 防护 等 级 (IP 代 
码 )》 标 准 换 版 .CBZTXXXX《 环 境 设计 一 一 将 环境 因素 引 
人 电子 电气 产品 设计 和 开发 》 编 制 等 。 

作为 标 委 会 成 员 , 突破 参加 了 国际 电工 委员 会 正 C 
2002 年 在 北京 和 2003 年 在 加 拿 大 蒙特 利 尔 举 行 的 年 会 ， 
与 行业 内 的 各 国 专家 学 者 进行 了 广泛 的 交流 ,掌握 标准 的 
最 新 国际 动态 。 公 司 董事 长 2006 年 还 将 亲自 参加 在 德国 
柏林 举行 的 IEC 70 届 大 会 和 IEC 的 百年 庆典 活动 。 

突破 电气 公司 还 分 别 加 入 了 全 国电 气 安 全 标准 化 技术 
委员 会 ,全 国 避 雷 器 标准 化 技术 委员 会 及 全 国 雷 电 防 护 标 
准 化 技术 委员 会 ,参与 了 归口 的 各 项 活动 和 相关 标准 的 讨 
论 和 审核 工作 。 近 年 来 ,在 国家 标准 的 制 修订 过 程 中 ,通过 
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严谨 的 论证 和 验证 并 结合 参与 国际 标准 的 修订 经 验 ,修订 
的 更 加 适应 中 国 实际 情况 的 标准 不 断 增 加 。 公 司 努 力 增加 
与 企业 研发 .生产 相关 的 验证 、 检 验 设备 ,形成 专业 的 型 式 
实验 室 ,积极 参与 标准 修订 过 程 中 的 验证 工作 ,从 理论 与 实 
践 上 提升 了 标准 研究 和 制定 的 水 平 。 

2005 年 ,公司 与 世界 著名 品牌 电气 公司 之 一 意大利 
SCAME 公司 合资 成 立 了 北京 司 坎 : 拓 普 国际 电气 有 限 公 
司 ,专业 制造 工业 耦合 器 (工业 用 插头 播 座 ) BEERE 
设备 ( 配 电 箱 组 合 ) 。SCAME 公司 是 国际 标准 化 委员 会 相 
关 工 业 电器 附件 的 委员 会 成 员 单位 ,合资 公司 的 成 立 ,也 意 
味 着 双方 在 相关 国际 标准 的 交流 和 研究 开展 方面 的 顺利 进 
行 。 突 破 电 气 公司 将 能 够 参与 相关 国际 标准 的 研究 和 验证 
工作 。 

为 了 有 效 地 落实 标准 对 于 企业 产品 研发 的 指导 ,公司 
依据 国家 标准 并 结合 国际 标准 制定 了 相关 的 企业 标准 ,并 
将 其 中 许多 标准 检验 的 内 容 细 化 到 生产 环境 中 ,同时 将 企 
业 相对 优势 的 .高 于 国家 标准 和 国际 标准 的 技术 参数 指标 
也 一 并 纳入 了 企业 标准 ,从 而 取得 了 较 好 的 市 场 效 果 。 

认识 到 标准 在 产品 中 的 重要 性 后 ,公司 要 求 所 有 与 质 
量 、 设 计 、 生 产 相 关 的 工程 师 以 上 人 员 ,必须 学 习 、 掌 握 标准 
后 才能 正式 上 岗 承 担 工 作 。 为 此 ,公司 经 常安 排 有 经 验 的 
人 员 结 合 产品 和 实例 进行 标准 培训 ,并 进行 严格 的 考试 ,在 
产品 的 研发 .改造 中 也 从 标准 的 角度 对 内 容 进行 审核 。 现 
在 公司 参与 研发 改进 的 人 员 首 先 和 经 常 谈 到 的 就 是 工作 内 
容 是 否 达到 或 超过 标准 的 要 求 ,加 工 出 的 产品 与 标准 具有 
了 高 度 的 符合 性 。 

在 坚持 将 标准 化 工作 贯彻 到 产品 研发 .生产 和 改进 的 
每 一 个 环节 ,并 进一步 结合 了 1809000 的 质量 管理 体系 等 
内 容 之 后 ,公司 产品 在 不 断 开发 创新 的 过 程 中 ,始终 保持 高 
质量 、 高 品质 不 变 , 形 成 了 自己 独特 的 优势 ,在 竞争 中 立 于 
不 败 之 地 。 突 破 品 牌 已 经 在 用 户 中 形成 了 良好 的 口碑 , 拥 
有 了 稳定 发 展 的 客户 群 。 在 历年 的 国家 和 地 区 的 市 场 质量 
监督 抽查 过 程 中 ,公司 产品 均 合 格 通过 。 


国外 企业 实施 电气 产品 生态 设计 的 做 法 与 启迪 


中 国电 器 工业 协会 ” 方 晓 燕 ( 副 秘书 长 ) 


一 前言 

2006 年 4 月 中 国电 器 工业 协会 组 织 全 国电 工 电子 产 
品 与 系统 环境 标准 化 环境 设计 工作 组 部 分 成 员 对 世界 著名 
的 法 国 施 耐 德 电气 集团 进行 了 访问 ,就 环境 生态 设计 和 应 
对 欧盟 RoHS, WEEE EuP 等 环境 指令 进行 了 考察 与 交流 。 

施耐德 公司 是 全 球 著 名 的 电气 设备 生产 厂商 ,主要 业 
务 涉 足 输 配 电 设 备 和 上 自动 控制 两 大 领域 。 该 公司 在 自动 控 
制 和 电力 管理 系统 技术 领域 中 居 世 界 领先 位 置 。 

施耐德 公司 有 员工 9.5 万 人 ,业务 遍及 全 世界 ,其 中 亚太 
地 区 增长 最 快 。 公 司 在 技术 研发 上 的 投入 占 其 营业 额 的 
7.5% ,从 事 研发 的 员工 有 5 000 多 人 ,所 及 世界 的 25 个 国家 。 

施耐德 公司 将 产品 环境 生态 设计 理念 引入 产 品 的 整个 
生命 周期 ,指导 产品 设计 已 经 有 15 年 历史 。 在 这 期 间 , 全 
面 引 入 了 产品 环境 生态 设计 理念 ,积极 参与 国家 制定 环境 
政策 的 活动 ,专门 研制 开发 了 EIME 软件 ( Environmental In- 
formation and Management Explorer , EIME) ,所 有 这 些 努力 和 
作为 环境 意识 设计 先行 者 的 探索 使 得 施耐德 公司 的 产品 具 
有 较 高 的 环境 竞争 力 。 在 世界 各 国 纷纷 设置 以 环境 保护 为 
由 的 技术 贸易 性 措施 的 今天 ,施耐德 公司 的 业务 仍 快速 发 
展 ,2005 年 的 全 球 营 业 额 达到 110 亿 欧 元 , 比 上 年 增长 
15% ,这 其 中 ,实施 产品 生态 设计 功 不 可 没 。 

施耐德 公司 在 采用 产品 环境 意识 设计 所 取得 的 成 效 
中 ,把 提高 环境 意识 作为 企业 的 自觉 行动 ,积极 参与 制定 环 
卉 政策 的 高 层 活动 以 及 借助 先进 软件 支持 实施 产品 的 生态 
设计 无 疑 是 取得 成 功 的 重要 因素 。 

二 ,把 提高 环境 意识 作为 企业 的 自觉 行动 

施耐德 公司 的 产品 环境 政策 和 公司 实施 产品 生态 设计 
的 具体 实践 ,都 清晰 体现 了 把 提高 环境 意识 作为 企业 自觉 
行动 的 意图 。 

施耐德 的 产品 环境 政策 是 ,减少 产品 对 环境 的 影响 , 提 
供 即 符合 环境 要 求 又 帮助 客户 优化 能 源 使 用 的 解决 方案 ， 
尽量 减 小 系统 对 环境 的 影响 ,产品 本 身 在 使 用 中 还 要 环保 。 
产品 环境 政策 的 关键 是 关注 客户 方 的 需求 ,而 不 仅仅 为 了 
满足 法 律 法 规 的 要 求 。 

在 环境 保护 问题 上 ,施耐德 致力 于 让 消费 者 尽 可 能 受 
到 较 小 的 影响 ,为 此 ,在 产品 设计 和 生产 过 程 中 ,都 必须 符 
合 相 关 的 环境 标准 , 满足 环保 的 要 求 。 所 有 的 施耐德 生产 
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三 均 达 到 了 ISO 14000 系列 标准 的 要 求 。 施 耐 德 不 仅 自 己 
做 到 减少 能 源 消耗 和 环境 保护 ,同时 也 让 消费 者 尽 可 能 地 
降低 能 源 消耗 和 避免 环境 污染 。 

在 环保 理念 和 政策 方面 ,施耐德 的 经 验 是 ,首先 必须 遵 
守 已 存在 的 环保 规章 和 法 律 ,同时 为 未 来 可 能 出 台 的 法 律 
作 准 备 , 产 品 要 具有 环保 特点 和 性 能 。 在 改造 更 新 现 有 产 
品 和 新 产品 的 研发 中 ,都 要 注意 环保 ,同时 也 要 将 环保 在 整 
个 公司 范围 的 实施 和 宣传 以 及 人 员 培 训 , 通 过 公关 活动 传 
达到 客户 。 也 就 是 说 环保 理念 和 生态 设计 不 仅仅 是 技术 人 
员 的 事情 ,而 是 整个 公司 所 有 员工 ,包括 销售 人 员 、 公 关 人 
员 的 事情 。 

在 减少 产品 对 环境 的 影响 和 解决 方案 方面 ,施耐德 的 
做 法 是 ,要 减少 产品 对 环境 影响 ,关键 是 产品 设计 上 要 减少 
对 全 球 环境 的 影响 ;设计 能 够 减少 客户 在 应 用 中 对 全 球 环 
境 影响 的 产品 , 即 应 用 Eco 一 design, 采 用 自主 开发 的 EIME 
软件 ;制造 的 产品 要 与 环境 指令 、 标 准 兼容 ,也 就 是 符合 欧 
盟 两 指令 ;所 有 的 生产 实体 都 取得 了 环境 管理 体系 认证 。 

施耐德 公司 在 具体 实施 产品 生态 设计 时 ,要 做 的 两 件 
事 是 :一 是 对 公司 的 核心 产品 一 定 要 进行 环保 声明 ,二 是 主 
动 征求 客户 方 意见 。 根 据 施 耐 德 公司 对 某 一 电气 产品 在 欧 
洲 以 及 欧洲 以 外 国家 所 作 的 客户 调查 统计 ,客户 方 对 产品 
环境 性 能 的 意见 集中 在 4 个 方面 :中 产品 组 成 及 零 部 件 产 
品 方面 的 意见 占 75% ,问题 主要 体现 在 材料 是 否 有 有 害 
物 ;产品 生命 末期 处 理 的 意见 占 32% ,如 回收 与 拆 解 等 ; 
(9 产品 运行 的 意见 占 18% ,如 产品 的 能 耗 、 气体 排放 等 ; 志 
其 他 方面 占 4096 ,如 环境 政策 环境 质量 等 。 

施耐德 公司 在 实施 环境 意识 设计 中 注重 解决 2 个 方面 
的 关系 :中 环境 设计 要 兼顾 环保 、 技 术 和 成 本 三 者 的 平衡 。 
施耐德 认为 的 环保 设计 ,就 是 在 进行 新 产品 设计 时 提出 环 
保 性 能 要 求 ,将 环保 作为 新 品 开 发 的 内 容 , 其 目的 是 开发 的 

品 即 达 到 产品 实现 功能 的 要 求 , 同 时 将 产品 对 环境 的 影 

啊 减 到 最 小 ,实现 环保 .技术 和 成 本 3 方面 的 平衡 。 凶 环境 
设计 要 遵从 2 条 基本 原则 。 首 先是 符合 ISO 14062 标准 , 基 
于 对 产品 的 完整 生命 周期 分 析 , 即 从 材料 采 据 到 生命 末期 
报废 处 置 的 全 过 程 。 为 外 一 条 是 用 多 种 标准 (或 者 称 为 多 
准则 ) 进行 衡量 ,也 就 是 说 ,一 定 要 综合 的 .从 产品 的 整个 生 
命 周期 考虑 问题 ,环境 效果 是 综合 地 ,防止 产品 在 某 一 方面 
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环境 性 能 的 改善 , 却 在 其 他 方面 出 现 新 的 环保 问题 ,例如 单 
纯 降 低 了 能 耗 ,但 增加 了 材料 使 用 量 也 是 不 行 的 ,所 以 要 引 
人 多 标准 来 衡量 。 显 然 这 部 分 工作 仅 靠 人 的 认识 与 估计 是 
不 行 的 ,因此 施耐德 公司 使 用 EIME 软件 进行 评估 。 

公司 内 广泛 参与 和 关注 产品 生态 设计 是 施耐德 公司 将 
提升 产品 环境 性 能 作为 企业 自觉 行为 的 又 一 体现 。 施 耐 德 
专家 介绍 ,公司 内 并 没有 专职 从 事 生态 设计 的 部 门 和 专职 
人 员 ,而 是 采取 重要 部 门 集体 参与 的 方式 ,这 些 部 门 的 产品 
技术 人 员 ,市 场 销售 人 员 以 至 公关 人 员 都 要 参与 产品 的 生 
态 设计 ,只 有 软件 开发 维护 是 专职 人 员 。 他 们 的 理念 是 由 
于 销售 人 员 和 公关 人 员 可 以 向 客户 宣传 产品 的 环境 性 能 ， 
并 直接 聆听 客户 或 公众 对 产品 环境 性 能 反馈 意见 ,因此 是 
公司 开发 具有 良好 环境 性 能 新 产品 的 不 可 或 缺 的 环节 。 

施耐德 公司 在 确定 新 产品 环境 目标 时 需要 考虑 多 种 因 
素 。 以 某 个 新 品 为 例 , 在 材料 选择 方面 ,主要 考虑 法 律 禁 止 
的 有 毒物 质 ,将 来 有 可 能 禁用 的 材料 以 及 从 感觉 上 是 有 毒 
有 害 的 材料 ; 当然 , 目前 施耐德 公司 的 原则 主要 是 遵守 
RoHS 指令 ,同时 减少 原材料 消耗 量 ,使 用 可 回收 材料 。 在 
产品 销售 方面 ,考虑 产品 包装 箱 的 生产 地 点 与 产品 生产 地 
点 的 距离 。 在 产品 废弃 方面 ,考虑 废弃 时 不 同 种 类 的 材料 
数量 越 少 越 好 ,可 回收 性 好 。 施 耐 德 规定 ,对 于 单 件 大 于 
100g 的 塑料 零件 ,都 要 标 出 塑料 种 类 等 等 。 类 似 这 样 的 实 
例 还 有 很 多 。 

施耐德 公司 从 长 期 的 实践 中 总 结 了 用 11 个 环境 因素 
作为 新 产品 开发 的 重要 依据 ,并 已 经 成 功 设计 了 为 数 不 少 
的 环境 友好 型 新 产品 。 

三 积极 参与 制定 环境 政策 的 高 层 活动 

在 访问 交流 中 ,施耐德 公司 积极 参与 法 国 和 国际 标准 
化 组 织 制定 环境 政策 、 环 境 标准 活动 的 态度 给 我 们 留 下 了 
深刻 印象 ,也 确实 验证 了 当今 国内 外 流行 的 一 句 话 “ 一 流 
企业 卖 标 准 ” 。 施 耐 德 公司 在 开展 产品 生态 设计 研究 实践 
的 最 初 10 年 中 ,所 做 的 最 主要 的 三 件 事 之 中 的 第 一 件 就 是 
直接 参与 了 国家 或 国际 组 织 与 环境 相关 的 标准 、 规 章 的 制 
定 , 使 企业 及 早 做 好 技术 准备 。 





施耐德 公司 目前 承担 了 8 个 IEC 秘书 处 ,有 3 人 担任 一 


技术 委员 会 (或 分 委 会 ) 主席 职务 ,有 50 人 直接 参与 IEC/ 
TCWG 的 工作 , 比 我 国 承担 EC 国际 秘书 处 、 主 席 的 总 数 
还 要 多 。 正 是 他 们 对 国际 标准 化 活动 的 积极 参与 , 才 在 制 
定 国际 标准 方面 具有 了 和 较 高 的 话语 权 地 位 。 

就 目前 影响 最 大 的 欧盟 两 指令 的 实施 与 应 对 而 言 , 施 
耐 德 公司 积极 参加 了 IEC2005 年 成 立 的 电工 电子 产品 与 系 
统 环境 技术 委员 会 (TC111) 的 全 部 活动 ,为 主 或 直接 参与 
了 由 法 国 发 起 的 知 干 项 国际 标准 提案 。 如 派 专 家 参加 与 实 
施 RoHS 指令 关系 最 为 密切 的 检测 方法 国际 标准 工作 组 ， 
提出 了 实施 RoHS 指令 的 另 一 个 重要 标准 一 一 样品 拆 分 国 
际 标准 的 提案 ;提出 了 《不 含有 害 物质 (HSF) 的 管理 要 求 》 
国际 标准 提案 等 等 ;几乎 涉及 到 TC111 的 全 部 技术 领域 和 
工作 组 。 特 别 是 将 施耐德 企业 对 产品 环境 影响 评价 的 11 
个 环境 因素 的 公司 层面 的 评判 准则 和 采用 的 软件 作为 国际 
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标准 提案 ,充分 说 明了 他 们 将 企业 标准 上 升 到 国际 标准 层 
面 , 争 取 在 国际 标准 中 获得 更 高 话语 权 的 决心 。 

\ 借 助 先 进 软 件 支持 实施 产品 的 生态 设计 

国外 成 功 的 经 验 告诉 我 们 ,产品 生态 设计 需要 大 量 基 
础 数据 的 积累 和 强 有 力 的 软件 支撑 。 施耐德 公司 也 不 例 
外 ,在 开始 进行 产品 生态 设计 的 最 初 10 年 中 ,施耐德 公司 
与 欧洲 几 个 大 公司 联手 ,于 1996 年 共同 开发 了 环境 信息 管 
理 系 统 软 件 (EIME 软件 ) ,现在 由 CODDE 公司 负责 。 
EIME 软 件 是 一 个 基于 生态 环境 设计 的 集成 信息 系统 ,软件 
模块 包括 对 大 量 产品 的 生命 周期 树 、 产 品 的 介绍 、 调 整 信息 
以 及 产品 废弃 后 的 描述 ,其 对 产品 生命 周期 的 分 析 是 基于 
15014040 标准 的 ,已 通过 ISO 14040 认证 ,得 到 了 国际 上 的 
认可 ,已 有 一 些 着 名 电器 公司 在 使 用 该 软件 ,施耐德 公司 已 
将 该 软件 提供 在 中 国 设立 的 研发 中 心 使 用 。 

EIME 软件 设计 思路 是 建立 在 对 电子 和 全 产 品 的 全 面 
了 解 和 认识 上 ,包括 大 部 分 经 常 使 用 到 的 材料 .电子 电器 、 
工业 流程 以 及 运输 模块 等 一 般 环 境 数据 。 施 耐 德 公司 曾 运 
用 该 软件 对 800 ~6 300A 低压 断路 器 进行 环境 影响 分 析 ， 
其 效果 为 :原材料 消耗 量 从 减少 20% 到 减少 50% ;能 耗 减 
少 20% ;用 激光 标志 代替 原来 的 墨水 ,减少 污染 ;改进 了 拆 
装 。 环 境 信息 管理 系统 软件 (EIME 软件 ) 见 图 1。 


1 环境 信息 管理 系统 软件 (EIME 软件 ) 


EIME 软件 是 一 个 完整 的 环境 意识 设计 信息 系统 ,是 根 
据 产品 的 价值 生命 周期 原理 建立 的 ,并 且 基 于 符合 实际 和 
框架 要 求 的 日 常数 据 。EIME 软件 工具 有 助 于 产品 设计 者 
在 设计 流程 中 更 加 容易 地 理解 和 评估 环境 因素 ,同时 也 帮 
助 企业 更 好 地 实施 并 形成 产品 的 环境 设计 风格 。 软 件 设计 
为 专家 界面 和 设计 者 界面 ,EIME 软件 专家 界面 图 见 图 2。 


2 EIME 软件 专家 界面 图 


以 软件 的 设计 者 使 用 界面 为 例 ,EIME 软件 用 户 界面 图 
见 图 3。 


首先 挑选 用 户 定 制 的 模块 ,这 些 模块 可 以 从 基础 数据 
中 方便 得 到 ,能 迅速 简便 地 获取 产品 的 相关 描述 信息 。 这 
些 信息 包括 识别 各 因素 对 环境 的 影响 ,如 能 源 消耗 量 、 使 全 
球 暖 化 .臭氧 消耗 以 及 当地 的 有 毒 有 害 物质 使 用 与 排放 等 。 
通过 EIME 软件 的 筛选 来 迅速 地 对 比 、 选 择 或 删除 ,从 而 确 
定 环境 设计 及 其 影响 的 设计 轮廓 。 


考虑 软件 中 提示 的 警告 和 确定 的 提示 信息 ,同时 会 给 
出 建议 和 检查 是 否 符 合 相关 法 律 法 规 、 毒 理 特性 和 国际 企 
业 的 规定 。 同 时 软件 会 分 析 设 计 中 类 似 产 品 的 再 使 用 部 
分 ,人体 工学 设计 ,在 回收 性 以 及 不 可 拆卸 的 情况 。 这 样 便 
可 提高 新 产品 的 设计 水 平 ,使 得 生产 出 来 的 产品 就 更 能 符 
合 市 场 规范 消费 者 的 要 求 和 公司 的 目标 。 

五 结束语 

施耐德 公司 经 过 15 年 在 企业 实施 产品 绿色 设计 所 总 
结 的 环境 理念 、 环 境 政策 与 产品 环境 设计 的 经 验 即 有 理论 
的 高 度 ,又 有 可 操作 性 。 将 实施 产品 生态 设计 视 为 企业 的 
自觉 行动 , 视 为 占据 当今 市 场 高 端的 重要 因素 ,以 及 积极 参 
与 国际 标准 与 法 规制 定 的 做 法 ,非常 值得 我 国企 业 思考 与 
信 鉴 。 当 然 , 所 依据 的 软件 工具 以 及 大 量 基 础 数据 支撑 ,对 
我 国 尚未 实施 或 刚刚 介入 生态 设计 的 企业 来 说 难度 较 大 。 
但 首先 是 引信 理 念 ,转变 观念 。 


电子 电 兹 产品 无 铅 化 的 挑战 与 应 对 措施 
广州 电器 科学 研究 院 绿色 环保 与 资源 利用 技术 实验 室 主任 ” 赵 新 


一 、 无 铅 化 背景 

无 铅 是 指 用 其 他 一 种 或 几 种 对 人 体 无 害 ( 或 微小 可 预 
防 ) 的 金属 代替 工业 制造 用 料 中 的 铅 金 属 ,从 而 大 大 减少 
或 避免 由 于 人 们 使 用 含 铅 产品 而 造成 的 健康 受 损 。 

铅 金属 正在 被 大 量 应 用 于 制造 业 中 。 众 所 周知 : 铅 为 
重金 属 , 有 毒 。 现 代 研 究 表明 : 铅 被 人 体 消化 吸收 后 ,将 与 
人 体内 和 蛋白质 进行 结合 抑制 蛋 饭 质 的 正常 合成 功能 ,侵害 
人 体 中 枢 神 经 ,造成 精神 混乱 、 生 殖 功 能 障碍 、 贫 血 和 高 血 

铝 金属 在 电子 工业 使 用 过 程 中 ,通常 条 件 下 工作 温度 
不 会 使 铅 达 到 使 它 产生 铝 气 的 温度 ,因而 作业 人 员 吸 入 铅 
的 可 能 性 很 小 。 在 此 考虑 的 是 含 铝 制品 的 报废 处 理 。 因 器 
收 处 理 的 成 本 太 高 ,世界 上 对 废旧 电子 产品 的 报废 处 理 都 
是 采用 填 埋 方式 , 带 来 的 问题 是 埋 于 地 诬 的 这 些 电 子 产品 
上 的 锅 将 溶 于 地 下 水 ,进入 人 们 的 供水 链 从 而 进入 人 体内 。 
特别 是 遇 到 酸雨 (含有 HS0, 和 ANO, ) 的 情况 下 ,更 加 促 
进 铝 的 溶解 。 因 此 ,相对 回收 废弃 含 铝 制品 的 成 本 而 言 , 对 
电子 工业 用 铅 量 的 限制 迫在眉睫 ,实施 无 铅 工艺 是 最 经 济 
有 效 的 措施 。 

二 、 国 外 相关 立法 

2003 年 欧盟 发 布 了 《废旧 电子 电器 设备 》( WEEE) 指令 
和 《电子 电器 设备 中 限制 使 用 特定 有 害 物质 》( RoHS ) 指令 ， 
明确 规定 了 电子 电器 设备 制造 厂商 对 废弃 物 处 理 的 责任 。 

日 本 的 下 IDA( 日 本 电子 工业 发 展 协会 ) 已 提出 新 产品 
中 的 无 铅 化 路 线 图 。 到 2003 年 末 , 大 约 8096 的 电子 生产 商 
已 生产 无 铅 产 品 ;无 铅 焊料 应 用 于 所 有 元 件 、. 材 料 和 产品 的 
计划 将 在 2005 年 末 完 成 。JEIDA 同时 要 求 出 口 到 日 本 的 电 


子 、 家 电 产 品 进 行 检验 ,严格 控制 含 铅 产品 进入 日 本 市 场 。 

美国 NEMI( 美 国电 子 机 器 制造 者 协会 ) 于 1999 年 成 
专门 工作 组 ,以 帮助 北美 公司 在 2001 年 启动 元 铅 电 子 组 
六 ,包括 IBM, Motorola, Intel 在 内 的 众多 世界 著名 公司 都 已 
经 参与 到 这 项 工作 中 。 与 此 同时 许多 相关 法 律 .法 规 的 相 
继 出 台 限 制 了 出 口 到 美国 的 含 铅 家 电 产 品 。 

三 、 国 内 相关 立法 

2003 年 信息 产业 部 出 台 了 《电子 产品 生产 污染 防治 管 
理 办 法 》, 规 定 了 六 种 有 毒 有 害 物 质 在 使 用 中 受到 的 限制 ， 
铅 元 素 位 列 其 中 ,禁止 使 用 日 期 为 2006 年 7 月 1 日 ,和 欧 
盟 的 ROHS 同时 。 今 天 ,家电 .电子 生产 企业 要 想 在 竞争 激 
烈 的 市 场 中 站 稳 脚 跟 ,就 要 根据 国家 的 法 律 来 改进 产品 的 
生产 ,做 到 产品 的 无 铝 化 。 同 时 ,我 国 还 制定 了 《废旧 家 电 
及 电子 产品 回收 处 理 管理 条 例 》( 征 求 意见 稿 ) ,明确 了 企 


业 要 对 生产 的 电子 .家 电 产 品 的 回收 负责 。 所 以 无 铅 化 又 


是 一 个 非常 现实 的 经 济 问题 。 

.国内 企业 实施 无 铅 化 生产 面临 的 问题 

(1) 意识 方面 。 中 国 大 多 数 相 关 企业 还 没有 意识 到 危 
机 的 严重 性 ,普遍 持 消 极 等 待 或 观望 的 态度 ,要 赶 上 的 难度 
非常 大 。 但 是 中 国产 品 却 获得 了 与 国际 先进 水 平 同步 发 展 
的 机 只。 

(2) 技 术 问题 。 中 国企 业 无 铅 技术 相对 落后 ,对 无 铅 技 
术 研究 投 人 少 ,掌握 有 自主 知识 产权 的 技术 专利 非常 少 ,有 
可 能 面 对 新 的 技术 董 断 和 知识 产权 问题 ;而 且 各 种 相关 技术 
的 配套 也 不 够 好 ,因此 加 强 技术 研发 是 国内 企业 当务之急 。 

(3) 材 料 方面 。 材 料 研究 有 所 进展 ,大 规模 应 用 尚 有 
距离 。 国 内 外 各 科研 机 构 经 过 多 年 的 努力 对 无 铅 针 料 的 研 
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究 已 经 取得 了 一 定 的 成 果 , 开 发 出 了 在 试验 室 条 件 下 具有 
优良 性 能 的 无 铅 钙 料 。 但 是 无 铅 钙 料 的 研究 目前 仍然 存在 
一 些 问题 。 无 铅 焊 要 求 同 时 具有 良好 的 润 湿性 、 优 民 的 抗 
蠕 变性 能 .良好 的 耐 热 疲 劳 性 能 、 好 的 力学 性 能 和 高 的 导电 
率 , 但 目前 研究 的 无 铅 镍 料 各 个 参数 的 亚 配 不 够 好 ,都 仅 在 
上 述 部 分 参数 上 表现 优良 。 

无 铅 针 料理 论 研 究 不 够 深入 不 够 系统 。 从 目前 发 表 
的 文献 来 看 ,无 铅 针 料 的 研究 主要 还 是 集中 在 材料 的 寻找 
和 简单 的 性 能 测定 两 个 方面 。 真 正 从 材料 的 物理 结构 层面 
来 研究 无 铅 针 料 性 能 优 劣 或 者 取舍 的 还 不 是 很 多 ,问题 并 
没有 从 根本 上 得 到 解决 。 

(4) 工 艺 设备 。 国 内 企业 大 多 只 能 提供 中 低 端 无 铅 焊 
接 设 备 产 品 ,高 端 产 品 主要 依靠 进口 。 

(5) 管 理 问题 。 生 产 无 铅 化 将 改变 企业 外 部 供应 管 
理 . 内 部 生产 管理 .科技 开发 管理 。 目 前 大 多 数 企业 在 管理 
目标 方法、 标准 体系 等 方面 都 还 不 能 完全 适应 无 铅 化 生 
产 的 要 求 。 无 铅 焊料 的 专利 绝 大 多 数 (95% 以 上 ) 是 国外 
企业 申请 的 ,只 有 极 少 部 分 由 国内 单位 申报 ,其 中 大 部 分 还 
是 由 国内 高 校 申 报 的 ,可 见 国内 企业 在 无 铅 焊 料 的 研发 上 
投入 严重 不 足 。 

大 多 数 企 业 缺 乏 无 铅 化 生产 经 验 。 欧 盟 .日 本 企业 由 
于 技术 实力 雄厚 ,相关 技术 开发 起 步 早 ,在 替代 材料 .工艺 
装备 等 方面 取得 了 领先 的 技术 优势 。 国 内 企业 与 国外 同类 
先进 企业 比 差距 相当 大 。 无 铅 化 进展 统计 见 图 1 。 





五 .实现 无 铅 化 的 快速 有 效 途 径 

(1) 增 强 危 机 感 。 电 子 电 器 生产 企业 无 铅 化 问题 不 仅 
是 一 个 生产 技术 问题 ,也 是 一 个 市 场 准 入 问题 , 非 做 到 不 
可 。 企 业 必 须 高 度 重 视 无 铅 化 ,并 加 快 无 铝 化 达标 的 工作 
进程 。 

(2) 积极 采用 国际 先进 技术 。 国 内 企业 为 解 当 前 之 急 
可 考虑 先 选择 采用 国际 先进 技术 ,迅速 解决 急迫 的 市 场 准 入 
问题 ,以 后 再 考虑 消化 吸收 ,自主 创新 ,优化 工艺 ,降低 成 本 。 

(3) 开 展 技 术 合作 。 各 企业 应 加 强 与 熟练 掌握 无 铅 技 
术 、 具 有 系统 解决 无 铅 化 生产 问题 综合 能 力 的 国内 外 技术 
性 服务 机 构 的 全 面 技 术 合作 ,系统 解决 无 铝 化 改造 相关 问 
题 。 

(4) 选 用 成 熟 的 材料 和 设备 。 企 业 应 首先 选择 那些 经 
生产 应 用 证 明 已 十 分 成 熟 的 无 铅 焊 接 材料 和 设备 ,即便 是 
进口 国外 的 产品 ,生产 成 本 可 能 暂时 会 高 一 些 , 但 能 大 大 提 
高 无 铅 化 生产 改造 取得 成 功 的 把 握 , 这 样 做 比较 稳妥 。 对 
于 电器 产品 的 整 机 生产 商 , 应 该 要 求 其 配件 供应 商 也 这 人 么 
做 。 首 先 实现 无 铅 化 的 成 功 生产 ,保住 已 有 市 场 ,再 来 考虑 
国产 化 蔡 代 问题 和 降低 成 本 问题 。 

(5) 接 受 技术 和 管理 人 才 培 训 , 吸 取 国 外 专业 经 验 。 
先进 工业 国家 在 无 铝 化 生产 技术 、 管 理 \ 以 及 执行 法 规 方 面 
有 较 长 时 间 的 技术 积累 ,经 验 丰富 。 重 要 的 是 他 们 愿意 为 
中 国企 业 提供 无 铅 化 的 技术 咨询 、 合 作 、 服 务 和 人 员 培 训 。 
接受 技术 和 管理 人 才 培 训 , 吸 取 国 外 专业 经 验 ,快速 提高 企 
业 无 铅 化 相关 的 技术 ,管理 人 员 的 技术 和 经 验 水 平 ,是 一 条 
快捷 有 效 稳妥 的 路 子 。 中 国 制造 商 可 以 参考 国外 企业 管理 
体系 的 建立 以 及 运用 的 经 验 ,建立 适合 中 国企 业 行 之 有 效 
的 管理 体系 。 


能 源 效率 标准 与 标识 的 推动 指 施 


深圳 市 标准 技术 研究 院 


制定 产品 能 源 效 率 ( 以 下 简称 “能 效 ” ) 标准 与 推动 能 
源 效 率 标识 的 使 用 ,已 被 证 明 是 在 降低 能 耗 方面 成 本 效益 
最 佳 的 途径 ,同时 将 带 来 巨大 的 环境 效益 ,也 为 消费 者 提供 
了 积极 的 回报 。 

世界 各 国都 通过 制定 和 实施 能 源 效率 标准 、 推 广 能 歼 

标识 制度 来 提高 用 能 产品 的 能 源 效率 ,促进 节能 技术 进步 ， 
进而 减少 有 害 物 的 排放 和 保护 环境 。 

一 、 能 效 标准 与 标识 

能 效 标准 是 一 套 事先 设 定 的 程序 与 规定 ,用 以 叙述 产 
品 的 能 源 效率 ,有 时 也 包含 禁止 销售 能 效 低 于 最 低 标准 的 
产品 的 规定 。 能 源 效 率 标识 是 粘贴 在 耗 能 产品 上 的 一 种 标 
签 ,突出 表明 该 产品 能 源 消 耗 量 的 大 小 和 能 源 等 级 ,以 便 消 
费 者 在 购买 产品 时 能 得 到 直观 的 能 耗 信 息 和 估算 日 常 消费 
费用 ,以 判断 同类 产品 中 哪些 型 号 能 效 更 高 .使 用 成 本 更 
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低 。 能 效 标准 与 标识 的 使 用 是 相辅相成 的 ,但 其 实施 是 否 
有 效 则 取决 于 其 推动 措施 及 其 实施 方式 。 

能 效 标准 与 标识 的 推动 分 为 强制 性 ( Mandatory ) 及 志 
愿 性 (Voluntary) 两 种 。 一 般 能 效 标 准 属 于 强制 性 法 规 性 
质 , 即 产品 必须 符合 此 项 规定 才 可 以 在 市 场 上 销售 。 能 效 
标识 的 实施 方式 也 可 以 分 为 强制 性 或 志愿 性 两 种 。 强 制 性 
标识 大 多 是 辅助 能 效 标准 的 实施 ,代表 贴 附 标 识 的 产品 符 
合 最 低能 效 标准 ;志愿 性 标识 大 多 属于 认可 与 奖励 能 效 较 
高 的 产品 ,目的 在 特别 标示 此 类 产品 以 便 消 费 者 采购 。 

国际 上 一 般 将 能 效 标识 分 为 3 25: 

1. 保证 标识 

保证 标识 ,也 可 称 为 认证 标识 或 认可 标识 ,主要 是 对 数 
量 一 定 且 符合 指定 要 求 的 产品 提供 一 种 统一 的 、 且 完全 相 
同 的 标签 ,标签 上 没有 具体 的 信息 。 


保证 标识 一 般 采 用 自愿 性 原则 ,仅仅 应 用 于 某 些 类 型 
的 用 能 产品 。 美 国 的 “能 源 之 星 ” 即 属于 保证 标识 。 

另 一 种 保证 标识 是 “生态 标识 ”( Fco 一 label)。 .生态 标 
识 表明 一 个 产品 或 工艺 有 着 极 好 的 环境 特性 或 具有 很 小 的 
环境 影响 。 一 些 生 态 标 识 包 含 了 能 效 因素 ,并 将 其 作为 该 
标识 评定 体系 的 一 个 组 成 部 分 ,但 将 能 效 在 生态 标识 中 作 
为 主要 评定 因素 的 情况 极为 罕见 。 

2. 比较 标识 

比较 标识 通过 不 连续 的 性 能 等 级 体系 或 连续 性 的 标 
尺 ,为 消费 者 提供 有 关 产 品 能 耗 、 运 行 成 本 、 能 效 或 其 他 重 
要 特性 等 方面 的 信息 ,这 些 信息 易 被 消费 者 理解 。 比 较 标 
识 还 给 出 该 类 型 产品 所 具有 的 能 效 水 平 ,便于 消费 者 了 解 
和 确认 产品 的 优良 程度 。 比 较 标 识 通 常 是 强制 实施 的 , 广 
泛 应 用 于 某 一 类 别 的 所 有 型 号 的 产品 。 但 有 些 国家 也 采用 
了 自愿 性 的 比较 标识 ,如 新 西 兰 、 中 国 香港 地 区 等 。 

3. 单一 信息 标识 

单一 信息 标识 只 提供 产品 的 技术 性 能 数据 ,如 产品 的 
年 度 能 耗 量 、 运 行 费用 或 其 他 重要 特性 等 具体 数值 ,而 没有 
反映 出 该 类 型 产品 所 具有 的 能 效 水 平 ,也 不 提供 进行 不 同 
型 号 产品 之 间 能 耗 性 能 对 比 的 简单 方法 。 

采用 单一 信息 标识 的 国家 有 日 本 的 产品 能 源 标示 与 加 
拿 大 的 EnerGuide 的 汽车 燃料 效率 标识 等 。 

二 、 能 效 标准 与 标识 的 发 展 

波兰 在 1962 年 针对 一 系列 工作 设备 制定 最 低能 源 效 
率 标准 ,是 国际 上 最 早 实施 强制 性 最 低能 源 效 率 标准 的 国 
家 。 之 后 ,法 国 于 1966 年 制定 电 冰 箱 的 效率 标准 。 从 20 
世纪 60 年 代 到 70 年 代 , 欧 洲 国家 则 纷纷 导 和 人 强制 性 的 能 
源 效 率 标 章 与 标识 制度 ,但 当时 的 法 制 力 较 弱 , 未 确实 执 
行 。 但 在 此 基础 上 ,形成 了 现今 推行 的 规模 与 架构 。 

最 早 运用 能 源 效率 标准 制度 有 效 地 影响 产品 制造 商 ， 
进而 达到 显著 节约 能 源 成 效 的 国家 ,应 属 1976 年 的 美国 
(加 州 ) 。 目 前 ,全球 已 有 37 个 国家 都 推行 了 最 低能 源 效 
率 标 准 制度 ,已 经 至 少 对 一 种 产品 实施 强制 性 能 效 标准 或 
标识 。 我 国 则 于 2005 年 3 月 1 日 开始 实施 强制 性 能 效 标 


识 制度 ,第 一 批 实施 强制 性 能 效 标识 制度 的 产品 包括 空调 
及 电 冰 箱 。 

国际 上 能 效 标识 计划 大 致 与 能 效 标 准 同 时 平行 发 展 。 
例如 美国 加 州 1976 年 推出 能 源 标准 的 同时 ,法 国政 府 也 于 
同年 推出 多 项 电器 的 强制 性 能 效 比 较 标 识 , 接 着 加 拿 大 及 
美国 随后 推出 涵盖 类 似 产 品 的 标识 制度 。 

三 我国 能 源 效率 标准 与 标识 实施 现状 

我 国 1998 年 出 台 了 《中 华人 民 共 和 国 节约 能 源 法 》。 
1998 年 依据 《中 华人 民 共 和 国 节约 能 源 法 》, 原 国家 经 济 贸 
易 委 员 会 会 同 原 国 家 质量 技术 监督 局 在 我 国正 式 建立 了 中 
国 节能 产品 认证 制度 ,颁布 《中 国 节 能 产品 认证 管理 办 法 》 
和 节能 产品 认证 标志 ,正式 启动 了 我 国 的 节能 产品 认证 工 
作 ,实行 自愿 性 认证 原则 。 至 今 , 认 证 产品 已 涉及 家 用 电器 、 
照明 器 具 、 办 公设 备 、 机 电 产 品 、 电 力 设备 等 领域 的 24 大 类 ， 
2 000 余 个 企业 的 1 500 个 产品 获得 了 节能 认证 证 书 。 

2004 年 ,国家 发 展 改 革 委 员 会 .国家 质 检 总 局 联合 制 
定 并 发 布 了 《能 源 效 率 标识 管理 办 法 》, 标 志 着 我 国 能 源 效 
率 标识 制度 的 建立 。 根据 《能 源 效 率 标识 管理 办 法 》 的 规 
定 , 国 家 发 展 改 革 委 员 会 、 质 检 总 局 和 国家 认 监 委 制 定 并 发 
布 了 《中 华人 民 共 和 国 实行 能 源 效率 标识 的 产品 目录 (第 
一 批 )》《 中 国 能 源 效 率 标识 基本 样式 》《 家 用 电 冰 箱 能 源 
效率 标识 实施 规则 》 和 《房间 空气 调节 器 能 源 效率 标识 实 
施 规则 》。 自 2005 年 3 月 1 日 起 率先 从 冰箱 、 空 调 这 2 个 
产品 开始 实施 能 源 效率 标识 制度 , 耗 电量 不 符合 节能 标准 
的 电 冰 箱 和 空调 不 允许 在 市 面 上 销售 。 

节能 产品 认证 是 第 三 方 产品 质量 认证 的 一 种 ,目前 采 
用 “工厂 质量 保证 能 力 + 产品 实物 质量 检验 + 获 证 后 监 
督 ”的 认证 模式 ,是 认证 模式 中 最 为 严格 的 形式 。 我 国 能 效 
标识 制度 采用 的 是 “企业 自我 声明 + 企业 能 效 数据 的 备案 
+ 市 场 监管 ”的 模式 。 

目前 ,我 国 节 能 产品 认证 标识 制度 及 能 源 效 率 标识 制 
度 相 互 配合 ,在 鼓励 消费 者 购买 高 能 效 产 品 , 并 间接 地 引导 
制造 商 生产 和 销售 更 多 的 高 能 效 产 品 ,拉动 市 场 向 高 能 效 
产品 转移 方面 都 起 到 非常 积极 的 促进 作用 。 
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拆 印 就 是 从 装配 体 中 移 走 零 部 件 的 过 程 ,也 是 产品 回 
收 与 再 利用 的 前 提 , 直接 影响 产品 的 可 回收 性 。 在 应 对 欧 
盟 废 弃 电 气 电子 产品 回收 指令 (WEEE) 中 ,降低 拆 全 成本、 
增 大 回收 效益 的 一 个 重要 途径 就 是 在 产品 设计 阶段 引信 
“可 拆 印 性 "设计 思想 (Design for Disassembly , DFD), H 
前 ,美国 \ 日 本 及 欧盟 有 关 国 家 已 经 在 机 械 、 电 子 等 行业 开 
展 了 有 关 拆 印 设计 研究 ,取得 了 明显 的 社会 效益 和 经 济 效 
益 , 这 一 趋势 已 引起 了 世界 各 国 的 关注 。 

一 \ 可 拆卸 性 设计 定义 及 特点 


可 拆 印 性 设计 是 一 种 使 产品 容易 拆 外 并 能 从 材料 回收 
和 零件 重新 使 用 中 获得 最 高 利润 的 设计 方法 学 。 可 拆 印 性 
是 产品 生态 设计 的 主要 内 容 之 一 ,也 是 产品 生态 设计 中 研 
究 比较 早 而 且 比 较 系 统 的 一 种 方法 。 它 研究 如 何 设计 产品 
才能 高 效率 、 低 成 本 地 进行 组 件 、 零 件 的 拆 印 以 及 材料 的 分 
KPH ,以 便 重 新 使 用 及 回收 。 可 拆 件 性 设计 要 求 在 产品 
设计 初级 阶段 将 可 拆 印 性 作为 结构 设计 的 一 个 目标 ,使 产 
品 的 连结 结构 易于 拆 印 ,制造 工艺 性 好 ,维护 方便 ,并 在 产 
品 废弃 后 可 复 用 部 分 充分 有 效 地 再 利用 , 达到 节约 资源 和 
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能 源 、 保 护 环境 的 目的 。 也 就 是 说 ,在 产品 生产 之 前 ,已 经 
对 产品 的 虚拟 原型 进行 了 可 拆 印 性 分 析 , 以 此 减少 产品 维 


W e y o ee ya e pr a e pa a TE Ee eo Jd 


产品 模型 


产品 模型 | 可 拆卸 性 ; 
准则 | 


护 及 回收 时 的 拆 印 成 本 及 时 间 。 可 拆 凶 性 设计 流程 见 图 
lo 


真实 产品 


图 1 可 拆 印 性 设计 流程 ' 


1. 传统 产品 设计 与 可 拆卸 性 设计 对 比 

传统 的 产品 设计 通常 将 注意 力 集中 在 制造 和 装配 环 
节 , 更 多 地 考 碟 组装 方便 、 经 济 , 而 对 产品 的 可 拆 印 性 考虑 
得 较 少 。 因 此 当 产 品 在 使 用 中 某 个 零件 失效 时 ,往往 由 于 
拆卸 困难 ,只 好 将 整个 部 件 全 部 废弃 ; 当 产 品 生命 周期 终止 
后 ,大 量 可 重用 零 部 件 及 组 成 材料 也 由 于 拆 鲫 困难 或 拆 务 
成 本 太 高 而 不 能 获取 , 既 浪 费 了 资源 ,又 可 能 造成 环境 污 
染 。 产 品 或 零 部 件 拆 缉 困 难 通 常 由 3 个 方面 因素 造成 :(D 
产品 的 设计 结构 不 适 于 连续 拆 印 和 回收 ,例如 采用 焊接 、 锣 
接 、 过 一 配合 等 的 连接 结构 ,产品 的 连接 方式 在 传统 设计 中 
是 根据 简化 装配 和 安全 连接 而 选择 的 ,存在 不 可 拆 连 接 以 
及 难以 接近 的 连接 要 素 ,难以 进行 拆 印 ; 材 料 选择 从 经 济 性 
和 最 佳 性 能 的 角度 考虑 ,采用 了 大 量 不 同 种 类 其 至 不 可 回 
收 的 材料 ;产品 结构 是 基于 功能 完善 和 装配 要 求 而 优化 的 ， 
可 能 导致 了 大 量 不 必要 的 拆 捷 步骤。 他 使 用 损坏 因素 , 产 
品 在 使 用 阶段 由 于 修理 污染 腐蚀 等 原因 发 生 了 变化 , 造 
成 难以 拆卸 。 急 缺乏 完整 的 拆 印 产 品 信息 ,造成 当 产 品 发 
生 失 效 时 许多 零 部 件 就 被 废弃 。 

而 产品 生态 设计 的 思想 ,是 在 产品 设计 阶段 就 将 维护 
及 回收 的 拆 印 要 求 作为 设计 目标 之 一 , 即 在 设计 时 已 经 明 
确 了 将 来 哪些 零 部 件 要 被 拆卸 和 回收 。 因 而 可 拆 印 性 设计 
与 传统 设计 相 比 具有 6 个 优点 :中 使 可 回收 零件 和 材料 重 
用 所 需 的 工作 量 大 大 减少 ;名 产 品 结构 模块 化 \ 统 一 化 ;3 
拆 印 分 离 操作 简单 快捷 ;@ 昌 拆 下 的 零 部 件 易于 手工 或 自动 
处 理 ;@) 回 收 材料 及 残余 废弃 物 易 于 分 类 和 后 处 理 ;@ 减 少 
了 产品 在 使 用 过 程 中 的 变化 。 

二 .可 拆卸 性 设计 的 目的 与 基本 准则 

可 拆 印 性 设计 的 目的 有 2 种 :一 是 为 了 淘汰 废弃 产品 
提供 拆 印 分 析 方 法 和 工具 ,内 容 包括 拆 印 可 能 性 、 拆 印 路 
径 、 拆 印 工 具 和 方法. 拆 印 难度 和 深度 等 , 分析 对 象 往往 是 
整个 产品 。 二 是 为 产品 设计 提供 集成 的 拆 印 分 析 工 具 。 这 
时 可 拆 印 设计 要 与 计算 机 辅助 设计 CAD 并 行 工 作 , 需 要 分 
析 的 可 能 是 零件 组件 、 部 件 或 整 机 。 研 究 包括 指导 设计 的 
通用 性 设计 规则 及 各 种 设计 工具 2 个 方面 ,还 必须 考虑 拆 
印 产 品 操作 要 方便 , 且 不 会 对 人 体 健康 造成 危害 。 
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根据 拆 印 对 象 及 拆 印 的 效果 ,可 将 拆 印 分 为 破坏 性 拆 
印 、 部 分 破坏 性 拆 印 和 非 破坏 性 拆 印 3 类 。 破 坏 性 拆卸 即 
拆 印 活动 以 使 零 部 件 分 离 为 宗旨 ,不 管 产 品 结构 的 破坏 程 
度 ;部 分 破坏 性 拆 印 则 要 求 拆除 过 程 中 只 损坏 部 分 廉价 零 
件 (如 切 去 联结 .气焰 切割 高压 水 喷射 切割 、 激 光 切 割 等 ， 
其 余部 分 则 要 安全 可 靠 分 高 ; 非 破 坏 性 拆 印 是 最 高 层次 的 
拆 印 , 即 拆 印 过 程 中 不 能 损坏 任何 零 部 件 (如 松 螺 纹 .拆除 
及 压 出 等 )。 

由 于 电子 电气 产品 形状 、 种 类 千差万别 ,不 同 产品 的 结 
构 和 回收 条 件 有 很 大 差异 ,可 拆卸 性 设计 也 有 很 大 区 别 。 
但 其 共性 的 基础 准则 有 5 个 。 

(1) 产 品 结构 准则 。 首 先是 减少 零件 数量 ,如 零件 组 
& ,减少 连接 件数 量 ;简化 连接 结构 ,如 采用 相同 的 紧 固件 
等 ;良好 的 拆 印 可 达 性 ,如 易于 接近 拆 印 部 位 ,有 足够 的 操 
作 空间 ,便于 观察 拆 印 过 程 等 ;局 部 结构 继承 ,如 将 有 毒 有 
害 材料 或 零件 集成 于 同一 部 件 或 少数 部 件 中 。 

(2) 预测 产品 构造 准则 。 如 避免 易 老化 和 易 腐蚀 材料 
的 结合 ,或 者 防止 材料 的 污染 和 腐蚀 。 

(3) 材 料 使 用 准则 。 减 少 材料 种 类 ,尽量 采用 相 容 性 好 
的 材料 ,减少 有 毒 有 害 材料 的 使 用 。 

(4) 易 于 分 离 部 件 准则 。 尽 量 避 免 零件 的 表面 二 次 加 
TORR RE BRE) ,为 拆卸 回收 的 零件 提供 标志 。 

(5) 减 少 零 部 件 多 样 性 相关 准则 。 尽 量 采用 标准 零 部 
件 ,使 紧 因 方 法 标准 化 。 | 

三 .可 拆 印 性 设计 的 基本 途径 

实现 可 拆 印 性 设计 的 途径 有 两 种 ,一 种 是 基于 “典型 图 
谱 " 的 设计 ,另外 一 种 是 借助 于 计算 机 辅助 的 可 拆 印 方法 。 

1. 基于 “典型 图 谱 ” 的 可 拆 印 性 设计 

这 种 方法 是 利用 成 组 技术 ,将 连接 结构 的 可 拆除 特征 ， 
按 产品 特征 、 连 接 方式 等 进行 分 类 汇总 ,形成 可 拆 印 性 典型 
图 谱 , 供 新 产品 设计 时 查阅 。 在 设计 时 ,可 以 先 检索 典型 可 
拆 印 图 谱 , 从 而 尽量 减少 新 产品 设计 的 工作 量 与 重复 。 

2. 可 拆 印 性 设计 系统 及 构成 

可 拆 印 性 设计 系统 是 指 对 产品 的 设计 进行 拆卸 分 析 ， 
生成 拆 印 序列 并 给 出 拆 印 评价 及 设计 建议 的 软件 系统 。 在 


该 设计 系统 中 ,可 以 对 产品 的 设计 模型 进行 虚拟 拆 印 ,生成 
零 部 件 的 拆 鲫 顺序 . 拆 印 路 径 ,对 产品 设计 的 可 拆 外 性 进行 
iR, aper. umm 
算 机 辅助 设计 的 帮助 ,改进 设计 ,直至 取得 满意 的 结 
基于 可 拆 印 性 设计 的 复杂 性 ， Rb t FR 

(1) 对 装配 体 进 行 完整 拆 外 ,而 非 选择 性 拆 外 ,即将 所 
有 的 零 部 件 逐 一 地 全 部 拆 开 。 

(2) 拆 名 过 程 的 无 破坏 性 拆 印 , 即 没 有 焊接 、 饰 接 等 拆 
印 时 破坏 零 部 件 的 连接 结构 。 

(3) 零 部 件 拆卸 时 只 需要 简单 的 线性 运动 , 即 零 部 件 拆 
印 时 整体 沿 着 一 条 直线 运动 ,拆卸 时 不 需 改 变 运 动 方向 。 

《4) 零 部 件 的 拆 印 是 串 行 的 ,同一 时 刻 只 有 一 个 零 部 件 
被 拆 印 移 走 ,不 考虑 并 行 拆 仓 。 

可 拆 名 性 设计 系统 一 般 由 四 个 模块 组 成 : 

(1) 输 入 设计 信息 及 建立 产品 模型 。 用 CAD 系统 输入 
产品 的 几何 模型 装配 关系 等 信息 ,而 后 交互 式 输入 产品 的 
其 他 设计 信息 ,如 物理 属性 等 ,在 系统 内 部 建立 起 针对 可 拆 
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拆 印 成 本 主要 指 人 力 成 本 , 拆 印 时 间 指 完成 拆 印 操 作 所 耗 
费 的 时 间 ,包括 连接 结构 的 拆 印 时 间 、 分 离 时 间 及 辅助 时 间 
等 。 

(4) 给 出 设计 修正 建议 。 前 提 条 件 是 对 大 量 的 连接 结 
构 进 行 分 析 , 以 形成 较 完 善 的 知识 库 。 

可 拆 印 性 系统 设计 中 的 2 个 关键 技术 是 产品 建 模 与 拆 
印 方 向 计算 。 产 品 模 型 的 建立 是 构造 整个 系统 的 重要 基础 

一 。 可 拆 外 性 设计 系统 不 能 将 CAD 中 的 模型 拿 来 就 用 ， 

必须 进行 再 加 工 , 建 立正 对 可 拆 钙 性 设计 的 内 部 产品 模型 。 
拆 钊 方向 的 计算 是 拆 印 分 析 中 的 一 个 重要 问题 ,首先 要 自 
动 生成 拆 印 方向 ,才能 以 此 为 基础 生成 拆 印 ,进行 拆 印 评 
价 。 一 般 零 部 件 的 拆 印 路 径 是 直线 , 拆 印 方向 保持 不 便 ,由 
此 可 推 知 , 零 部 件 的 拆 外 方 向 仅仅 依赖 于 它 与 装配 体 相配 
合 的 表面 ,也 称 为 配合 面 。 除 此 之 外 ,可 拆 印 性 设计 系统 涉 
及 的 关键 技术 还 有 : 拆 印 顺序 的 自动 生成 ,拆卸 评价 公式 的 
建立 ,设计 准则 知识 库 的 建立 等 。 可 拆 印 性 设计 模型 见 图 
25 | 
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(1) 信 息 输入 模块 。 输 入 来 自 CAD 系统 的 设计 信息 或 
产品 使 用 信息 。 一 般 采 用 人 机 交互 的 输入 方式 ,对 信息 进 
行 组 织 输入 。 建 议 先 选择 结构 简单 的 产品 或 部 件 , 在 获得 


Put i 信 


可 行 的 方法 后 ,再 完成 复杂 产品 的 可 拆 印 过 程 。 可 拆 印 性 
设计 模块 见 图 3。 
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图 3 可 拆卸 性 设计 模块 


(2) 网 络 构件 模块 。 根 据 输入 信息 自动 构造 产品 网 络 
图 。 

(3) 分 析 评 价 模块 。 根 据 网 络 图 构造 评价 矩阵 ,并 由 系 
统 评价 选择 和 数据 库 对 相应 的 评价 指标 进行 单 指标 评价 及 
综合 评价 ,得 出 评价 结果 。 

(4) 输 出 反馈 模块 。 将 评价 结 采 按 要 求 输出 ,或 反馈 给 
CAD 系统 ,并 提出 有 关 结 论 及 修改 建议 ,以 改进 或 完善 设 
计 。 一 般 指导 实际 的 设计 可 以 借鉴 的 可 拆 外 性 建议 包括 3 
方面 :1) 与 零件 个 体 相 关 的 评价 ,如 零件 的 总 数 、 结 构 及 材 
料 等 。 包括 4 个 建议 :(D 减 少 零 件数 ; 书 减 少 柔 性 件 的 使 用 
数量 和 长 度 ;(3) 将 回收 价值 高 的 零 部 件 布置 于 易于 拆 印 的 
位 置 ;4 将 不 能 回收 的 .有毒 有 害 材料 的 零件 集中 于 便于 整 
体 分 离 的 区 域 ;相连 接 的 零 部 件 材料 不 兼容 时 应 易于 分 
离 。2) 与 拆 印 过 程 相 关 的 建议 ,包括 连结 状况 、 拆 印 的 可 达 
性 和 可 视 性 、 拆 印 的 难 易 程 度 等 。 包 括 8 个 方面 建议 :(D 采 
用 易于 拆 印 的 联结 件 ;@ 拆 印 方向 尽 可 能 一 致 ;加 连接 部 位 
应 视觉 可 达 和 实体 可 达 ;( 多 连结 件 有 足够 的 拆 印 空间 ; 避 减 
少 连结 件 的 数目 和 型 号 ;@) 减 少 配 合 表面 和 拆 印 操作 ;CO 按 
照 基于 最 小 费用 的 拆 纯 路 径 进 行 拆 和 印 ;(@@ 采 用 合适 的 结构 ， 
避免 有 回收 价值 的 零 部 件 在 拆卸 时 损坏 。3 ) 与 产品 或 部 件 
整体 可 拆 印 性 相关 的 评价 ,主要 是 对 产品 的 可 拆 印 性 综合 





以 上 几 个 模块 在 设计 过 程 中 反复 交叉 进行 ,直至 获得 
满意 的 设计 结果 。 将 可 拆 钙 性 设计 与 现行 的 CAD 一 CAE 系 
统 集成 , 即 可 实现 并 行 设计 和 设计 模拟 。 
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目前 ,针对 具体 的 电子 电气 产品 完整 的 可 拆 务 设计 案 
例 还 比较 少 ,但 还 是 有 一 些 机 电 产 品 的 典型 连结 部 件 的 应 
用 经 验 可 以 借鉴 。 

例如 ,采用 拆 印 工作 量 最 小 原则 ,在 满足 使 用 要 求 的 前 
提 下 尽量 去 掉 不 必要 的 功能 ,如 零件 的 相似 功能 的 合并 ; 减 
少 材料 的 种 类 并 考虑 材料 间 的 相 容 性 ,如 考虑 到 金属 与 塑 
料 不 能 一 起 回收 ,必须 在 回收 前 分 离 ; 塑 料 中 的 PC CR 
BR) 5j ABS( 丙烯 膊 一 丁 二 烯 一 葵 乙 烯 三 元 共聚 物 ) 的 相 容 
性 好 ,如 果 零 件 不 能 重用 , 则 不 必 进 一 步 分 离 ,可 一 起 回收 。 

又 如 ,采用 结构 的 可 拆卸 准则 。 在 选择 零件 间 的 连接 
方法 时 应 考虑 拆 御 分 离 的 方便 性 ,并 且 紧 固件 的 数量 应 尽 

量 少 。 零 部 件 的 连接 方法 很 多 ,如 螺纹 连接 、 键 连接 、 型 面 

连接 焊接、 粘 结 、 搭 扣 式 连接 等 。 设 计时 除了 考虑 连接 的 
可 重 性 外 ,还 要 考虑 利于 拆卸 和 分 离 。 通 党 ,金属 零件 的 连 
接 可 采用 螺纹 连接 和 键 连 接 ,其 他 的 连接 方式 需要 较 大 的 
拆 印 力 。 塑 料 零件 的 连接 可 采用 型 面 连接 或 搭 扣 式 连接 ， 
拆 印 时 无 须 拆 印 或 破坏 其 他 的 零件 ,同时 无 杂质 残留 。 若 
不 想 分 离 ,可 采用 焊接 、 粘 结 ,以 简化 分 离 过 程 。 

再 如 , 拆 印 易于 操作 原则 ,在 拆 伯 过 程 中 ,不 仅 要 使 拆 
种 动作 快 ,而 且 要 采用 合理 的 结构 ,使 拆 印 易于 进行 。 如 采 
用 快 开 机 构 ,在 要 拆 印 的 零件 上 留 有 可 供 抓 取 的 表面 , 即 贸 
出 拆 印 支撑 面 。 对 于 需 对 零件 进行 拆 鲫 、 切 断 \ 切 割 等 位 
置 ,必须 做 到 :看 的 见 、 够 得 着 、. 留 有 足够 的 操作 空间 , 即 宫 
作 人 员 身 体 的 某 一 部 位 或 借助 于 工具 能 够 接触 到 拆 印 部 
位 ;同时 ,还 能 看 得 见 , 即 可 以 看 得 见 内 部 的 拆 印 操作 等 。 


论 安 全 标准 的 法 律 化 
国家 安全 生产 监督 管理 局 副 司 长 ” 石 少 华 


在 党 中 央 和 各 级 人 民政 府 的 领导 下 ,我 国安 全 生产 
状况 总 体 平 稳 , 事 故 下 降 。 当 前 ,我 国正 处 于 经 济 社会 快速 
发 展 时 期 ,同时 也 进入 了 生产 安全 事故 易 发 期 ,安全 生产 形 
势 依然 严峻 ,事故 高 发 。 深 刻 认 识 和 发 挥 安全 标准 在 安全 
管理 中 的 重要 地 位 和 积极 作用 ,从 安全 生产 法 治 的 高 度 实 
现 安全 标准 与 法 律 规范 的 有 机 结合 ,是 实现 本 质 安全 的 题 
中 应 有 之 义 。 

改革 开放 以 来 ,国家 高 度 重视 安全 标准 的 制定 、 修 订 和 
实施 工作 ,安全 标准 的 地 位 越 来 越 高 ,作用 越 来 越 大 ,逐步 
成 为 安全 管理 的 主要 技术 依据 。 国 务 院 技术 监督 部 门 和 有 
关 部 门 颁 布 了 有 关 安 全 生产 的 国家 标准 300 余 个 ,行业 标 
准 800 余 个 。 安 全 标准 应 用 的 领域 不 断 拓宽 ,覆盖 面 越 来 
越 大 ,开始 由 传统 的 第 二 产业 向 农业 、 能 源 、 交 通 、 生 活 服 务 
领域 拓展 ,由 普通 产品 领域 向 高 新 技术 领域 和 高 技术 产品 
延伸, 由 单纯 服务 于 公有 制 经 济 向 非 公 经 济 延伸 ,由 单纯 的 
产品 标准 向 方法 管理 技术 标准 延伸 。 安 全 标准 的 影响 力 
不 断 扩 大 ,由 生产 经 营 企业 逐步 深信 到 人 民 和 群众 生活 领域 ; 
安全 标准 的 权威 性 不 断 提 高 ,国家 加 强 了 安全 标准 制定 工 
VE ,各 项 安全 标准 越 来 越 严 ,逐步 与 国际 接轨 。 安 全 标准 逐 
步 成 为 企业 安全 管理 的 技术 规范 ,成 为 安全 生产 监督 管理 
的 技术 支撑 ,安全 标准 的 执行 情况 成 为 考核 和 检查 企业 安 
全 工作 的 重要 内 容 。 然 而 ,当前 的 安全 标准 工作 与 安全 生 
产 工 作 的 要 求 还 有 很 大 差距 ,存在 着 6 个 不 适应 :一 是 对 安 
全 标准 工作 的 认识 不 适应 ;二 是 现 有 安全 标准 的 种 类 不 适 
应 ,缺少 方法 管理 技术 标准 ;三 是 安全 标准 的 履 盖 面 不 适 
应 ,一 些 安全 生产 领域 无 标 可 循 ; 四 是 现行 安全 标准 的 内 容 
不 适应 ,有 的 标准 内 容 过 时 ,有 的 存在 内 容 空 日 ;五 是 安全 
标准 的 发 布 形式 不 适应 ` 不 规范 ;六 是 安全 标准 的 执行 不 适 
应 ,缺乏 法 律 强制 力 。 

为 了 更 好 地 发 挥 安 全 标准 在 安全 生产 中 的 作用 , 近 几 
年 国家 加 大 了 安全 标准 的 法 制 化 进程 ,通过 相关 安全 生产 
法 律 、 法 规 对 安全 标准 进行 了 法 律 定位 ,安全 标准 体系 成 为 
国家 安全 生产 法 律 体系 的 重要 组 成 部 分 。 规 范 一 般 可 以 分 
为 技术 规范 和 社会 规范 两 大 类 。 技 术 规 范 是 指 规 定 人 们 支 
配 和 使 用 自然 力 、 劳 动工 具 、 劳 动 对 象 的 行为 规则 ,主要 调 
整 人 与 自然 之 间 的 关系 。 法 律 规范 是 社会 规范 的 一 种 , 主 


要 调整 人 与 人 之 间 的 关系 。 生 产 安全 是 “人 、 机 、 环 ”有 机 
结合 的 统一 体 。 实 现 安全 生产 ,不 仅 要 规范 人 的 不 安全 行 
为 ,也 要 按照 客观 规律 运用 先进 的 科学 技术 改善 安全 装备 ， 
创造 安全 的 工作 环境 。 在 现代 科学 技术 发 展 极为 先进 和 生 
产 安全 极端 复杂 的 情况 下 ,没有 技术 规范 就 不 可 能 进行 生 
产 ,违反 技术 规范 就 可 能 造成 各 种 生产 安全 事故 和 灾害 。 
技术 规范 与 法 律 规范 既 有 区 别 又 有 联系 ,两 者 不 是 对 立 的 。 
安全 生产 必须 依靠 技术 规范 与 法 律 规 范 , 既 要 有 严格 的 法 
律 规范 ,又 要 有 科学 的 技术 规范 ,两 者 相辅相成 。 国 家 把 遵 
守 技 术 规 范 规定 为 法 律 义务 ,从 而 使 技术 规范 成 为 法 律 规 
范 ; 法 律 设 定 了 违反 技术 规范 的 法 律 责任 ,技术 规范 则 成 为 
法 律 规 范 所 规定 的 义务 的 具体 内 容 。 

虽然 我 国法 律 体系 中 没有 确认 技术 法 规 , 但 是 安全 标 
准 逐 步 法 律 化 , 却 是 十 年 来 我 国安 全 生产 法 制 的 一 个 显著 
特点 和 发 展 趋势 。《 矿 山 安 全 法 》《 煤 炭 法 》《 安 全 生产 
法 》 和 《安全 生产 许可 证 条 例 》《 和 危险 化 学 品 安全 管理 条 
例 》 等 安全 生产 法 律 .行政 法 规 都 明确 规定 ,企业 必须 遵守 
有 关 安 全 生产 的 标准 、 规 程 .规范 等 技术 规范 。 法 律 如 此 规 
定 的 直接 意义 ,在 于 将 原本 属于 技术 规范 范畴 的 安全 标准 
赋予 法 律 上 的 约束 力 和 强制 力 ,违反 法 定安 全 标准 视 同 违 
法 ,同样 要 受到 法 律 据 究 。 这 种 社会 管理 与 自然 科学 的 紧 
密 结合 ,大 大 提升 了 我 国生 产 安 全 管理 的 科技 含量 。 安 全 
标准 法 律 化 赋予 安全 生产 标准 以 法 律 地 位 和 法 律 效 力 , 安 
全 标准 成 为 法 定 标准 ,具有 强制 性 。 法 定安 全 标准 是 法 律 
化 的 安全 条 件 ,管理 技术 和 方法 ,既是 企业 安全 管理 的 技术 
规范 ,又 是 安全 生产 监管 执法 的 重要 技术 依据 。 

安全 标准 工作 是 一 项 专业 技术 性 很 强 的 系统 工程 。 我 
们 要 借 安全 标准 法 律 化 的 “东风 ”, 抓 住 机 遇 , 开 拓 进 取 , 建 
立 健全 门类 科学 完善 ,内容 齐 全 配套 的 安全 标准 体系 ,更 好 
地 为 安全 生产 工作 服务 。 在 这 方面 ,一 要 提高 认识 ,把 安全 
标准 工作 摆 到 应 有 的 位 置 上 ,加 强 组 织 领导 ;二 要 进一步 强 
化 安全 标准 在 安全 生产 法 律 法规 中 的 地 位 ,运用 相关 立法 
固化 安全 标准 ,推行 安全 标准 ;三 要 抓紧 制定 国家 急需 的 安 
全 标准 ,特别 是 方法 类 ,管理 技术 类 的 标准 ,提升 企业 的 安 
全 管理 水 平 ,提升 从 业 人 员 的 安全 素质 和 操作 技能 ;四 要 及 
时 修订 年 代 久 远 、 内 容 过 时 的 现行 安全 标准 ,与 时 俱 进 ;五 
是 加 大 安全 标准 执法 力度 ,依法 严惩 违反 安全 标准 、 造 成 重 
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特大 生产 安全 事故 的 违法 者 ,增强 安全 标准 的 权威 性 。 


关注 IEC 安全 标准 体系 的 发 展 
全 国电 气 安全 标准 化 技术 委员 会 副 秘书 长 WES 


国际 电工 委员 会 安全 顾问 委员 会 (IEC/ACOS) 第 八 
届 论 坛 “ 安 全 技术 标准 与 法 规 ”2006 年 5 月 22 ~23 日 在 北 
京 召 开 。 本 次 论坛 的 主题 是 “安全 技术 标准 与 法 规 ” ,这 一 
主题 不 仅 是 国际 标准 化 的 热点 问题 ,也 是 发 达 国 家 和 发 展 
中 国家 共同 关注 的 重要 问题 。 

IEC/ACOS 第 八 届 论坛 “安全 技术 标准 与 法 规 ” 的 发 言 
专家 ,大 多 都 是 IEC 涉及 有 关 安 全 技术 领域 的 资深 专家 以 
及 发 达 工 业 国 家 电气 安全 标准 化 的 专家 ,有 TEC. 副 主 席 、 
IEC 合格 评定 委员 会 主席 Gray 先生 ,欧洲 经 济 委员 会 技术 
协调 和 标准 政策 工作 组 主席 Arius 先生 ,欧盟 工业 企业 委 
员 会 理事 长 Anselmann 先生 ,来自 IEC 与 安全 相关 的 技术 
委员 会 专家 ,瑞典 日 本 .美国 .韩国 等 国家 电气 安全 标准 方 
面 的 政府 官员 或 专家 。 交 流 议题 涉及 国际 标准 化 和 TEC. 咨 
询 委员 会 介绍 ,安全 管理 与 环境 、 安 全 风险 评估 、 功 能 安全 
和 电磁 兼容 等 。ACOS 中 国 专家 包 革 和 中 国 质量 认证 中 心 
副 主 任 王 克 娇 分 别 作 了 “中 国电 气 安 全 标准 与 技术 法 规 ”、 
“中 国电 工 产品 3C 认证 与 采用 国际 标准 ”的 主题 发 言 。 

本 次 论坛 涉及 的 IEC 安全 标准 发 展 动向 ,在 以 下 几 方 
面值 得 我 国 关 注 。 

一 IEC 导 则 104 中 电气 设备 有 关 的 安全 要 素 的 扩展 

IEC 导 则 104 是 由 ACOS 制定 的 。ACOS 主席 Harless 
先生 在 对 IEC 导 则 104《 安 全 出 版 物 的 编写 及 基础 安全 出 
版 物 和 多 专业 共用 安全 出 版 物 的 应 用 》 介 绍 中 ,阐述 了 IEC 
安全 出 版 物 的 编写 和 应 用 ,以 及 具有 基础 安全 技术 标准 职 
能 或 多 专业 安全 技术 标准 职能 的 技术 委员 会 与 产品 技术 委 
员 会 之 间 的 技术 协调 和 联系 。 该 导 则 的 附录 A, 提 出 了 电 
气 设备 有 关 安 全 方面 的 基本 要 求 , 反 映 出 了 安全 技术 法 规 
的 共同 目标 。ACOS 近 几 年 加 强 了 对 该 导 则 的 宣 贯 并 促进 
其 用 于 IEC 标准 中 有 关 安 全 技术 的 协调 。 其 原因 是 有 关 安 
全 的 IEC 标准 , 愈 来 您 多 地 得 到 了 世界 各 国政 府 的 高 度 重 
视 , 并 在 国家 或 区 域 的 法 规 中 引用 ,成 为 加 强 市 场 监管 和 国 
际 贸易 监管 的 基本 技术 准则 。 但 是 ,现行 的 104 导 则 中 的 
安全 要 素 , 只 涉及 电气 设备 的 低压 领域 ,如 IEC/SC17B 低 
压 开关 设备 和 控制 设备 IECZTC20 电缆 的 燃烧 特性 、IEC/ 
SC22G 可 调 速 电气 传动 系统 用 半导体 电力 变 流 器 、IEC/ 
SC23F 连接 装置 、IECZTC34 照明 电器 及 有 关 设 备 、IEC/ 
TC35 原 电 池 和 电池 组 IECATC44 机 械 设 备 电气 系统 的 安 
全 、IEC/TC61 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 、IEC/TC66 W 
量 、 控 制 及 实验 室 设 备 的 安全 、IEC/TC76 光 辐 射 安 全 与 激 
光 设 备 、IEC/TC87 超声 波 、 正 CZTC96 :小 功率 变压器 .电抗 
器 和 电源 装置 以 及 专用 变压器 .电抗 器 和 电源 装置 :安全 要 
求 IECATC108; 音 频 、 视 频 及 类 似 电 子 设备 的 安全 。ACOS 
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目前 正在 征询 高 压 方 面 的 TC ,希望 将 高 压 领 域 的 安全 技术 
要 素 纳入 该 导 则 ,因此 ,我国 电气 安 全 标 委 会 要 跟踪 和 关注 
这 一 势 态 ,及 时 反馈 我 国 的 意见 。 

我 国 全 国电 气 安全 标准 化 技术 委员 会 已 经 将 TEC. 导 则 
104 转化 为 国家 标准 ,用 于 指导 相关 电气 安全 标准 的 制定 。 

二 JIEC 正在 建立 有 关 低压 电气 设备 的 风险 评估 体系 

ACOS 目前 正在 进行 《低压 设备 的 法 规 目 标 和 风险 评 
估 》 项 目的 制定 。 该 项 目的 宗旨 是 建立 一 个 全 面 的 信誉 体 
系 , 来 支持 和 保障 立法 机 构 引 用 IEC 的 安全 标准 支撑 其 制 
定 的 法 规 ,并 利用 风险 评估 系统 工具 ,量化 设备 的 风险 ,对 
低压 设备 进行 安全 性 整合 风险 测算 、 风 险 评 估 、 风 险 降低 ， 
使 设备 的 风险 达到 客观 所 能 够 接受 的 限度 。 

低压 设备 的 风险 评估 体系 ,包括 :1) 对 低压 设备 的 安全 
性 进行 整合 , 即 循序 渐进 地 实现 设备 的 安全 性 目标 ;2) 对 设 
备 进 行 风险 测算 ,用 客观 的 方法 量化 某 些 风险 ;3) 对 设备 进 
行 风险 评估 ,根据 现实 的 客观 情况 确定 可 允许 的 风险 (残余 
风险 ) ;4) 采 取 措 施 降 低 设备 的 风险 :中 产品 设计 者 采取 3 
项 措施 原则 :基本 技术 措施 、 防 护 措施 和 补充 措施 、 使 用 信 
息 说 明 ( 产 品 上 的 标志 、 标 识 、 说 明 书 等 ) ;四 产品 使 用 者 采 
取 的 措施 :设备 的 安全 使 用 、 采 用 额外 的 防护 措施 、 使 用 对 
人 的 保护 性 设备 、 人 员 培 训 等 ,从 采取 产品 设计 者 和 使 用 者 
两 方面 措施 加 以 考虑 ,使 风险 降低 到 客观 实际 允许 的 程度 。 
这 一 项 目 同 时 也 可 以 为 制造 商 进 行 设 备 的 危险 评估 ,然后 
根据 评估 结果 设计 和 制造 产品 ,使 产品 具备 安全 性 。 值 得 
关注 的 是 ,一 旦 IEC 建立 了 低压 设备 的 风险 评估 ,该 评估 就 
会 进入 IECEE 体系 。 因 此 ,我 国 相 关 标 委 会 要 密切 跟踪 该 
项 目的 进展 情况 ,同步 立项 跟踪 研究 ,以 便 我 国企 业 早日 应 
对 。 

三 .关于 低压 电气 设备 电压 等 级 范围 

在 IEC 标准 中 ,低压 电气 设备 的 电压 等 级 是 额定 电压 
交流 不 超过 1 000V。 在 我 国 GB156 一 2003《 标 准 电 压 》 中 ， 
交流 系统 及 相关 设备 的 标 称 电压 最 高 为 1 000V ,但 电气 设 
备 的 一 些 特殊 使 用 场所 ,如 我 国 煤矿 井下 用 电气 设备 的 标 
称 电 压 为 1 140V。 此 外 ,根据 我 国电 网 运行 的 实际 ,在 我 国 
GB/AT12325 一 2003《 电 能 质量 供电 电压 允许 偏差 》 中 ,规定 
了 电力 系统 正常 运行 的 供电 电压 允许 偏差 ;我 国 
GB19517 一 2004《 国 家 电气 设备 安全 技术 规范 》 综 合 了 电气 
设备 的 共性 安全 要 求 , 规 定 了 电气 设备 的 交流 电压 等 级 最 
高 到 1 500V。 在 ACOS 论坛 上 ,中 国 专家 在 介绍 我 国电 气 
安全 标准 与 技术 法 规 时 ,还 介绍 了 强制 性 国家 标准 
GB19517 一 2004 ,这 一 问题 ,引起 了 ACOS 主席 的 关注 。 
ACOS 主席 要 求 中 国 方面 在 会 后 就 相关 的 问题 提出 书面 意 


见 , 并 说 明 涉 及 哪些 技术 领域 (对 应 IEC 哪些 TC) ,希望 中 
国 专家 在 下 次 的 ACOS 会 议 (2006 年 9 月 柏林 会 议 ) 上 做 
出 说 明 。ACOS 主席 表示 ,IEC 将 根据 情况 ,确定 是 否 需 要 
修订 IEC 标准 中 相关 的 电压 等 级 ,该 问题 还 涉及 电气 产品 
的 绝缘 配合 分断 指标 等 。 为 将 我 国电 压 等 级 的 实际 应 用 
情况 反映 到 IEC 标准 中 ,全 国电 气 安全 标 委 会 秘书 处 目前 
部 霄 了 低压 电气 设备 标 称 电压 等 级 调研 ,正在 着 手 收集 相 
关 信 息 , 拟 在 2006 年 9 月 柏林 召开 的 ACOS 工作 组 会 议 上 
提交 研究 报告 。 

四 、IEC 安全 标准 已 成 为 国家 或 区 域 法 规 的 技术 支撑 

随 着 经 济 全 球 化 进程 的 快速 发 展 ,无 论 是 发 达 国 家 还 
是 发 展 中 国家 都 要 融 人 国际 市 场 的 大 环境 中 ,参与 国际 这 
争 。 为 了 确保 国际 市 场 规范 有 序 ,减少 各 种 壁垒 给 国际 贸 
易 带 来 的 不 良 影响 ,以 及 各 国 社 会 体制 和 经 济 体制 的 不 同 
带 来 的 差异 ,各国 政府 高 度 重视 采用 国际 标准 ,特别 是 有 关 
安全 、 健 康 、 环 境 等 标准 已 成 为 国家 或 区 域 的 法 规 中 技术 支 
撑 的 主要 部 分 。 

在 欧洲 经 济 委员 会 技术 协调 和 标准 政策 工作 组 主席 


Arvius 先生 和 欧盟 工业 企业 委员 会 理事 长 Anselmann 先生 
的 发 言 中 ,都 提 到 了 国际 标准 的 应 用 融入 国家 乃至 区 域 的 
法 规 中 ,有 利于 促进 贸易 往来 。 欧 盟 制 定 的 “国际 技术 协 
调 "模式 ,为 在 欧盟 建立 一 个 共同 的 市 场 监 管 目标 提供 了 
指导 方针 ,为 相关 国家 间 的 合作 消除 了 不 必要 的 障碍 。 欧 
盟 的 "新 方法 "指令 的 出 台 与 实施 ,对 国际 经 济 贸易 产生 了 
重大 影响 。 这 些 成 功 的 经 验 ,也 为 我 国 应 用 国际 标准 支撑 
技术 法 规 提 供 了 有 益 的 借鉴 。 来 自 美国 .韩国 .日 本 及 中 国 
的 专家 ,也 作 了 各 自 国家 有 关 电 气 安全 标准 体系 、 合 格 评 
定 、 技 术 法 规 的 介绍 ,各 国都 在 积极 推进 本 国 的 电气 安全 标 
准 与 IEC 标准 的 兼容 和 协调 (除去 基本 技术 差异 ) ,并 在 相 
关 的 技术 法 规 中 应 用 这 些 标准 ,以 便 与 4 世界 贸易 组 织 / 技 
术 性 贸易 壁垒 协议 (WTOATBT)》 和 《相互 认可 协议 
(MRA)》 相 协调 。 现 在 ,各 国标 准 与 IEC 国际 标准 的 兼容 
与 协调 ,已 经 取得 了 广泛 的 共识 。 

在 确保 IEC 标准 在 安全 方面 的 协调 和 一 致 ,使 技术 法 
规 更 大 限度 地 引用 国际 标准 方面 ,ACOS 论坛 起 到 了 积极 
的 促进 作用 。 


我 国 机 械 电 气 设备 安 全 标准 化 的 现状 及 展望 
全 国 工业 机 械 电气 系统 标 委 会 秘书 长 ” 黄 祖 广 
国家 机 床 质量 监督 检验 中 心 主任 ” 赵 钦 志 


安全 是 人 类 生存 和 发 展 的 基本 前 提 。 随 着 社会 经 济 

水 平 的 发 展 、 科 技 的 进步 .产品 功能 与 质量 的 不 断 完善 中 ， 
产品 是 否 安全 成 为 社会 愈 来 愈 关注 的 问题 。 在 涉及 产品 的 
安全 方面 ,工业 发 达 国 家 又 将 注意 力 转移 到 产品 满足 安全 
与 卫生 的 基本 要 求 方 面 ,已 经 建立 或 正在 建立 较为 完备 的 
法 规 一 标准 一 合格 评定 体系 ,而 标准 则 是 该 体系 中 的 最 重 
要 的 一 环 。 

机 械 电气 设备 是 指 机 械 产 品 的 电工 、 电 子 和 可 编程 电 
子 设备 及 系统 ,是 机 械 产 品 控制 .驱动 的 “神经 中 枢 ” 和 “大 
脑 "。 机 械 电 气 设 备 安全 是 机 械 安全 生产 的 一 个 重要 组 成 
部 分 ,许多 机 械 设备 安全 事故 主要 是 由 于 机 械 电 气 设备 的 
安全 性 能 不 好 和 操作 不 当 等 原因 造成 的 。 提 高 机 械 电 气 设 
备 安全 水 平 ,有 助 于 提高 机 械 产品 设备 安全 水 平 ,降低 因 机 
械 设备 安全 引发 的 安全 生产 事故 。 因 此 ,加 大 力度 系统 地 
开展 机 械 电气 设备 安全 标准 研究 ,是 非常 必要 和 及 时 的 。 

一 \ 机 械 电 气 设 备 安全 概述 

1. 机 械 电 气 设备 安全 的 内 涵 

机 械 电气 设备 安全 是 指 机 械 的 电气 和 电子 设备 及 系统 
的 安全 性 , 即 机 械 的 电气 和 电子 设备 及 系统 在 使 用 说 明 书 
规定 的 预定 使 用 条 件 下 (有 时 在 使 用 说 明 书 给 定 的 期 限 
内 ) 执 行 其 规定 的 功能 ,以 及 在 运输 、 安 装 、 调 试 、 维 修 、 拆 名 
和 处 理 过 程 中 不 产生 损伤 或 不 危害 健康 。 

机 械 电 气 设备 安全 包括 2 个 方面 的 内 容 : 一 方面 是 在 


机 械 电气 设备 预定 使 用 期 间 执行 预定 功能 和 预见 的 误 操作 
时 ,不 会 给 操作 人 员 带 来 不 安全 ; 男 一 方面 是 机 械 电 气 设备 
在 整个 寿命 周期 内 ,在 可 预见 的 非 正 常情 况 下 发 生 任何 风 
险 事故 时 机 械 电气 设备 是 安全 的 。 

2. 机 械 电气 设备 的 安全 要 素 

从 机 械 电气 设备 安全 科学 的 角度 出 发 ,机 械 电气 设备 
安全 是 指 人 员 ( 指 机 械 电气 设备 的 操作 使 用 人 员 和 设计 人 
员 ) .机械 电 气 设备 ( 指 为 人 使 用 的 和 设计 的 机 械 电 气 设 
备 ) 以 及 人 员 与 机 械 电 气 设备 之 闻 的 和 谐 并 存 关 系 ,其 构成 
了 机 械 电气 设备 安全 的 三 要 素 。 在 特定 的 理想 状态 下 ,人 
员 、 机 械 电气 设备 人 员 与 机 械 电气 设备 的 关系 中 的 任 一 要 
素 自 身 能 够 独立 地 成 为 实现 安全 的 充分 条 件 。 人 员 若 能 对 
危害 因素 具有 绝对 的 抵御 能 力 , 或 机 械 电 气 设 备 绝对 无 危 
害 ,或 人 员 与 机 械 电 气 设备 的 关系 能 够 在 时 空 和 和 能量、 信息 
上 与 人 员 绝对 不 发 生 危 险 性 联系 ,三 者 若 具 其 一 ,其 结果 都 
是 安全 的 。 三 要 素 和 谐 并 仓 及 其 有 机 联系 ,将 构成 现实 中 
机 械 电气 设备 的 整个 安全 系统 。 

在 机 械 电 气 设备 中 ,人 员 与 机 械 电 气 设备 的 关系 一 方 
面 表现 为 人 员 适 应 机 械 电 气 设备 的 要 求 , 即 遵 守 机 械 电 气 
设备 的 运行 规律 ,也 就 是 人 们 常 说 的 安全 生产 与 人 员 保 护 ; 
另 一 方面 又 表现 为 安全 生产 与 人 员 保护 的 措施 。 如 果 我 们 
在 人员” 和 “人 员 与 机 械 电 气 设备 ”这 两 方面 做 了 很 大 努 


力 , 那 么 进一步 提高 机 械 电气 设备 的 安全 性 能 , 即 提高 机 械 
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电气 设备 的 自身 安全 已 经 成 为 保证 安全 生产 的 迫切 要 求 。 

3. 机 械 电 气 设备 的 本 质 安 全 

机 械 电 气 设备 的 本 质 安全 ,是 指 机 械 的 电气 和 电子 设 
备 及 系统 本 身 所 具有 的 、 固 有 的 、 根 本 的 安全 品质 特性 , 真 
正 达 到 使 人 不 受 机 器 危害 的 实质 性 内 容 。 它 包括 设备 的 结 
构 、 类 型 .材料 工艺 控制、 防护 、 安 全 功能 以 及 人 员 与 机 械 
电气 设备 ,以 及 人 员 设备 和 环境 之 间 在 安全 方面 的 总 体 协 
调和 匹配 关系 等 。 

机 械 电气 设备 的 本 质 安 全 的 基本 内 容 包括 :完善 的 安 
全 设计 和 足够 的 可 靠 性 和 安全 质量 。 其 总 体 上 应 符合 以 
GB 5226. 1 一 2002《 机械 安 全 机 械 电气 设备 第 1 部 分 :通用 
技术 条 件 》 标 准 为 核心 的 机 械 电气 设备 安全 系列 标准 。 

二 、 国 内 机 械 电 气 设备 安全 标准 现状 

1. 国内 机 械 电 气 设 备 安全 标准 化 组 织 概况 

国内 机 械 电 气 设备 领域 的 安全 标准 化 研究 工作 起 始 于 
20 世纪 90 年 代 中 期 ,全 国 工 业 机 械 电 气 系统 标准 化 技术 
委员 会 (SACATC231) 成 立 于 1997 年 ,秘书 处 挂靠 在 北京 机 
床 研究 所 ,是 从 事 我 国 工业 机 械 电气 系统 专业 领域 标准 化 


工作 的 全 国 性 技术 组 织 。 标 委 会 下 设 8 个 工作 组 ,分 别 为 
机 械 电气 安全 工作 组 (WG01)、 机 床 电 气 系统 工作 组 
(WG02) .开放 式 数控 系统 工作 组 (WC03) .起 重 机械 电气 
系统 工作 组 (WG04) 、 颖 纠 机 械 电气 系统 工作 组 ( WG05 ) 、 
建筑 机 械 电气 系统 工作 组 (WG06) 、 半 导体 机 械 电气 系统 
TEH (WCO) 和 纺织 机 械 电气 系统 工作 组 (WCG08 ) 。 

2. 国内 机 械 电气 设备 安全 标准 体系 

随 着 电工 电子 .计算 机 技术 的 高 速 发 展 ,机 械 电气 设备 
由 单一 的 机 械 设备 的 动力 电路 或 电工 技术 ,演变 为 电工 、 电 
子 控制 以 及 数字 控制 相 结合 , 强 电 与 弱电 相 结合 , 集 电工 技 
术 、 计 算 技 术 、 数 字 伺 服 技术 、 传 感光 学 等 高 新 技术 为 一 身 
的 电工 .电子 控制 设备 及 系统 。 因 此 ,机 械 电气 设备 的 安全 
技术 内 容 也 越 来 越 丰富 , 安全 要 求 也 越 来 越 高 。SAC/ 
TC231 技术 委员 会 成 立 之 初 ,根据 机 械 电气 设备 的 技术 特 
点 和 安全 要 求 ,组织 了 行业 有 关 专 家 对 我 国 机 械 电气 设备 
安全 标准 体系 进行 了 研究 ,并 初步 确立 了 我 国 机 械 电 气 设 
备 安全 标准 体系 结构 框架 。 机 械 电气 设备 安全 标准 体系 结 
构图 见 图 1 所 示 。 
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1 机 械 电 气 设备 安全 标准 体系 结构 图 


3. 国内 机 械 电气 设备 安全 标准 现状 

到 目前 为 止 ,SACZTC231 技术 委员 会 共 制 修订 了 《机 械 
电气 设备 安全 》 国 家 强制 性 标准 7 项 ,其 中 新 制定 的 标准 项 
目 6 项 ;制定 《机 械 电气 设备 安全 》 推 荐 性 国家 标准 2 项 ,其 
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中 新 制定 的 标准 项 目 2 项。 初步 建立 了 以 GB 5226. 1 一 

2002 ( 机 械 { 电气 ) 安 全 机 械 电 气 设 备 第 1 部 分 :通用 技术 

条 件 》 标 准 为 核心 的 机 械 电气 设备 安全 基本 标准 体系 。 
目前 还 有 《机 械 电气 安全 电 敏 防护 装置 第 3 部 分 :使 


用 有 源 光 电 漫 反射 (AOPDDR ) 器 件 设备 的 特殊 要 求 》《 工 
业 机 械 电 气 系统 通用 发 射 要 求 》 和 《工业 机 械 电 气 系统 通 
用 抗 扰 度 要 求 》3 项 国家 标准 正在 制订 过 程 中 。 这 些 标准 
是 我 国 机 械 电 气 系统 行业 首次 发 布 的 机 械 电 气 设 备 安 全 标 
准 ,其 中 80% 以 上 者 是 等 同 采用 IEC/TCAA ( 机械 电 气 设 备 
安全 ) 技 术 委 员 会 发 布 的 最 新 标准 制订 的 。 这 些 标准 的 制 
定 和 颁布 实施 ,为 机 械 电 气 设备 的 研究 、 开 发 .设计 和 生产 
提供 了 安全 要 求 的 技术 依据 ,使 产品 在 预定 使 用 期 限 和 范 
围 内 保证 了 人 身 和 设备 财产 安全 。 

总 体 来 说 ,由 于 机 械 电气 设备 专业 标准 都 是 B 类 安全 
标准 ,标准 内 容 丰 富 、 原 则 性 和 通用 性 强 , 标 准 的 可 操作 性 
相对 较 差 ,企业 贯彻 和 实施 这 些 标 准 的 难度 较 大 ,急需 针对 
具体 机 械 行业 的 产品 制订 C 类 安全 标准 ,以 促进 机 械 电 气 
设备 产品 质量 安全 技术 水 平 的 提高 。 

三 ,国外 机 械 电 气 设备 安全 标准 情况 

随 着 国际 贸易 的 发 展 和 一 体 化 进程 的 加 快 ,国际 市 场 
竞争 日 益 激 烈 , 为 了 避免 国家 间或 地 区 间 的 立法 差别 ,法规 
中 有 关 技 术 细节 的 要 求 逐 渐 从 法 律 条 文中 分 离 出 来 ,以 可 
以 普遍 接受 的 安全 标准 来 代替 。1985 年 5 月 , 欧 共 体 理事 
会 为 通过 《关于 技术 协调 和 标准 化 工作 新 方案 的 决议 》, 根 
据 决 议 的 有 关 要 求 ,与 欧洲 电工 委员 会 (CENELEC ) 达成 协 
议 , 由 CENELEC 负责 机 械 电 气 安全 标准 的 制订 工作 ,并 先 
后 颁布 了 与 机 械 电气 设备 安全 有 关 的 98/37/ EC WRES. 
89/336/EEC 电磁 兼容 指令 和 93/68/EEC 低 电 压 指 令 。 这 
样 我 国 机 械 产 品 要 在 欧盟 市 场 上 销售 ,就 必须 贴 有 表明 机 
械 产 品 符合 安全 与 卫生 要 求 的 CE” 标志。 

鉴于 欧洲 的 统一 行动 ,IEC 认为 国际 电工 委员 会 在 机 
械 电气 设备 安全 标准 方面 有 必要 与 CEN 加 强 联系 合作 , 尽 
快 消除 国际 范围 内 可 能 产生 的 贸易 技术 壁垒 。 为 此 , 正 C 
与 CEN 先后 签订 了 一 系列 的 技术 交换 协议 和 技术 合作 协 
议 ,由 还 CATC44 5j CEN/TC114 技术 委员 会 在 制定 有 关机 


械 电 气 设备 安全 方面 加 强 联系 与 合作 ,并 建立 了 与 CEN X 
本 一 致 的 IEC 机 械 电 气 设备 安全 标准 体系 ,同时 对 具体 机 
械 产 品 的 电气 设备 安全 标准 进行 协调 ,对 欧盟 以 外 的 各 国 
机 械 电 气 设备 安 全 标准 的 制定 起 到 了 积极 的 推动 作用 。 

四 我 国 机 械 电 气 设备 安 全 标准 化 工作 展望 

1. SAC/TC231 安全 标准 发 展 战略 

“十 一 五 ”期 间 我 国 机 械 电 气 设备 安全 标准 化 发 展 战 
略 ,具体 为 :在 机 械 电 气 设备 安全 标准 研究 与 制订 方面 , 采 
取 跟 随 战略 ,积极 跟踪 国际 标准 化 发 展 动态 ,以 GB 5226. 1 
《机 械 电 气 设备 安全 》 通 用 标准 为 工作 核心 ,坚定 不 移 的 落 
实 采 标 政策 ,与 ECATC44 的 标准 化 工作 同步 。 

2. 安全 标准 发 展 水 平 设想 

“十 一 五 ”期 间 的 标准 研究 及 制 修订 工作 ,建立 和 初步 
完善 了 我 国 机 械 电 气 设备 安全 标准 体系 ,使 我 国 工业 机 械 
电气 设备 产品 的 安全 技术 水 平 有 较 大 幅度 提高 ,并 与 国际 
接轨 ,符合 欧盟 的 CE 认证 要 求 、 美 国 的 UL 认证 要 求 ,增强 
产品 在 国际 市 场 上 的 竞争 力 ,促进 我 国 机 械 产品 的 出 口 。 

3. 国际 标准 化 工作 设想 

今后 几 年 ,SACZTC231 的 国际 标准 化 工作 设想 为 : 

(1) 积 极 组 织 有 关 专 家 对 各 阶段 的 国际 标准 草案 进行 
分 析 和 投票 ,以 及 对 口 国 际 标准 的 转化 工作 ; 

(2) 努 力 多 方面 筹集 参加 国际 标准 化 活动 的 专项 资金 ， 
为 参加 相关 国际 标准 化 会 议 创造 条 件 ; 

(3) 有 针对 性 地 组 建 一 支 外 语 好 、 懂 专业 的 国际 标准 化 
专家 工作 组 ; | 

(4) 在 “十 一 五 "期间, 争取 参加 1 ~2 次 国际 标准 化 活 
动 ,并 争取 参与 1 ~2 项 国际 标准 的 起 草 工作 。 

总 之 ,通过 这 几 年 的 努力 ,力争 扭转 我 们 现在 被 动 参与 
国际 标准 化 活动 的 局 面 , 积 极 参 与 到 国际 标准 的 制 修订 中 
去 ,以 保护 我 国 相关 产业 的 利益 。 


高 压 电 器 设备 的 高 原 适 应 性 要 求 
已 明 电 器 科学 研究 所 REIHE) ARYEL) 


我 国 海拔 在 1 000m 以 上 的 地 区 约 占 全 国 总 面积 的 

65% ,多 半分 布 在 西南 和 西北 地 区 。 随 着 我 国 对 西部 地 区 
资源 的 开发 利用 ,为 保证 高 原 地 区 设备 运行 的 安全 性 和 可 
靠 性 ,对 运行 于 这 些 地 区 的 高 压 电器 设备 的 高 原 适应 性 进 
行 研 究 显得 尤为 重要 。 高 原 地 区 的 气候 对 高 压 电器 设备 的 
外 绝缘 强度 、 温 升 等 电气 性 能 有 着 显著 的 影响 。 

一 、 对 高 原 地 区 的 高 压 电器 设备 运行 情况 调查 

1. 输 变 电 设备 外 绝缘 强度 降低 

昆明 普 坪 村 发 电厂 曾 对 13 台 和 额定 电 压 为 35kV 的 电流 
互感 器 (出 厂 合 格 品 ) 进行 耐 压 试验 ,标准 试验 电压 值 为 
80kV。 试 验 结果 为 :1 台 升 压 至 S6KV 时 放电 ,6 台 升 压 至 
60kV 时 放电 ,6 台 升 压 至 70kV 时 也 放电 ,没有 一 台 为 合格 


品 。 此 种 类 似 情 况 在 西南 、 西 北 地 区 均 有 反映 。 

昆明 供电 局 反映 ,10kY 级 少 油 断 路 器 工 频 耐 压 值 只 能 
承受 36kV( 标 准 试验 电压 值 为 42kV) 。 兰 州 白银 变 电 所 曾 
对 35kV 母线 作 耐 压 试验 ,结果 82kV Hf II Hb—35 穿 墙 套 管 
的 法 兰 处 严重 放电 。 

由 于 高 原 气 候 使 产品 的 外 绝缘 强度 降低 ,因此 普遍 采 
取 了 增加 线路 绝缘 子 片 数 ,提高 套 管 类 电压 等 级 等 措施 。 
为 此 ,一 些 生 产 厂家 专门 设计 研制 出 了 高 原型 产品 ,如 云南 
变压器 厂 生 产 的 高 原型 变压器 。 

2. 交流 电学 起 始 电 压 降低 、 电 学 放 电 严 重 

用 户 普遍 反映 ,高 压 电 器 设备 、 输 电线 路 电学 较 一 般 地 
区 严重 。 在 内 江 ( 海 拔 352m) \ 西 固 (海拔 1 535m) .嘉峪关 
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(海拔 1 477 m) 等 海拔 较 低 地 区 的 变 电 所 内 ,3SkV 电器 设 
备 在 天 气 好 时 并 未 听 到 电 晕 声音 。 

而 在 西宁 (海拔 2 414m) 、 玉 门 (海拔 2 312m) A JE HI 
(183 1 845m) 等 海拔 较 高 地 区 的 变 电 所 内 ,3SkV 电器 设 
备 在 天 气 好 时 可 觉察 到 轻微 电学 声 ; 小 雨 时 ,线路 有 放电 声 
啊 ; 大 十 或 雷雨 天 气 , 放 电 声 响 很 大 ,甚至 发 生 内 络 现象 , 绝 
缘 子 串 或 套 管 有 局 部 放电 现象 。 

3. 普通 闪 型 避雷 器 工 频 放电 电压 降低 ,年 更 换 率 高 

云南 电力 部 门 多 次 反映 普通 阀 卉 避雷 器 因为 密封 不 
良 , 工 频 放 电 电 压 下 降 , 雷 击 时 不 能 有 效 地 谈 断 续 流 而 发 生 
事故 ,有 时 其 至 爆炸 。 

4. 温 升 发 热 

在 高 海拔 地 区 ,以 自然 对 流 、 强 迫 通 风 或 空气 散热 器 为 
主要 散热 方式 的 产品 ,由 于 空气 压力 或 空气 密度 的 降低 引 
起 冷却 效应 的 降低 ,使 电器 散热 困难 , 温 升 增加 ,但 多 次 调 
查收 集 到 的 问题 却 较 少 。 通 过 分 析 认 为 ,这 是 由 于 在 实际 
使 用 中 ,海拔 升 高 、 环 境 空气 温度 的 降低 ,可 使 产品 温 升 的 
增加 得 到 部 分 或 全 部 的 补偿 。 

二 .试验 研究 工作 及 结果 

昆明 电器 科学 研究 所 先后 对 35kV 及 以 下 的 高 压 电器 
外 绝缘 强度 及 温 升 发 热 作 了 一 些 研究 试验 。 

1. 外 绝缘 强度 

(1) 部 分 小 型 典型 电极 空气 间隙 工 频 于 放电 电压 受 海 
拔 变化 影响 的 人 工 气 候 箱 内 试验 研究 ; 

(2)6kV.10kV 二 次 变 电 所 自动 阀 型 避雷 器 和 小 型 羊 
角 保 护 间 障 工 频 放 电 电 压 受 海拔 变化 影响 的 试验 研究 ; 

(3)35kV 及 以 下 次 绝缘 子 和 小 型 典型 电极 空气 间 际 的 
工 频 干 ` 湿 弧 放 电 电压 受 海 拔 变化 影响 的 实地 试验 研究 ; 

(4)35kV 及 以 下 次 绝缘 子 ( 包 括 瓷 套 管 ) CATIA 
电 电 压 受 海拔 高 度 变 化 影响 的 试验 研究 ; 

(5) 额定 电压 35kV 及 以 下 次 绝缘 子 工 频 电学 \ 干 弧 、 
湿 弧 和 冲击 放电 电压 受 海拔 变化 影响 的 人 工 气候 室内 试验 
研究 ; 

(6) F5—10 阀 型 避雷 器 受 海拔 气候 影响 的 试验 研究 ; 

(7) 次 绝缘子 息 电 比 距 受 气压 变化 影响 的 试验 研究 。 

上 述 试验 工作 ,有 的 是 在 小 型 玻璃 钟 畦 人 工 气候 箱 内 
进行 的 ,有 的 是 在 中 .大 型 人 工 气候 箱 ( 室 ) 里 进行 的 ,有 的 
是 实地 试验 。 尺 管 试验 条 件 、 试 品类 型 各 异 , 仍 可 归纳 出 比 
较 一 致 的 规律 性 影响 。 各 类 放电 的 海拔 修正 系数 见 表 1。 


表 1 各 类 放电 的 海拔 修正 系数 
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试验 研究 结果 表明 ,不 论 产品 的 类 别 、 电 压 等 级 的 高 
低 、 绝 缘 材 料 的 种 类 电极 的 结构 形式 、 施 加 电压 的 种 类 等 ， 
放电 电压 均 随 海拔 的 升 高 而 降低 。 海 拔 每 升 高 100m ,放电 
电压 约 降低 10% ,这 已 考虑 到 气压 温度 和 绝对 湿度 的 综 
合作 用 。 对 于 超 高 压 产 品 , 其 降低 值 根 据 现场 试验 数据 推 
算 , 有 大 于 1096 甚至 达到 1396 以 上 的 可 能 。 

实地 调查 及 试验 研究 结果 表明 ,对 于 FS 一 10 阀 型 避雷 
器 ,其 工 频 、 冲击 放电 电压 为 :海拔 每 升 高 100m , 放电 电压 
值 下 降 0. 890 ,冲击 系数 受 海拔 高 度 变 化 的 影响 不 大 。 

由 于 普通 阀 型 避雷 器 系 一 般 密封 型 结构 ,在 高 海拔 地 
区 使 用 时 , 因 海 拔 升 高 造成 内 外 压 差 增 大 ,破坏 了 密封 , 致 
使 避雷 器 内 腔 气 压 降 低 ,导致 工 频 放电 电压 随 之 降低 ;甚至 
因 密 封 的 破坏 ,通过 呼吸 作用 ,使 避雷 器 阀 片 受 潮 而 出 现 爆 
炸 事 故 ,这 在 西南 高 海拔 地 区 曾 多 次 发 生 。 

绝缘 子 爬 电 比 距 受 气压 变化 的 影响 较 之 放电 电压 要 
小 , 故 对 放电 电压 进行 海拔 修正 后 ,可 不 考虑 对 疏 电 比 距 的 
海拔 修正 。 

2. 温 升 发 热 

温 升 方面 的 研究 工作 开展 较 少 。 昆 明 电器 科学 研究 所 
1973 年 曾 结合 对 GB 763—1965 ( 交流 高 压 电 器 在 长 期 工 
作 时 的 发 热 ) 标 准 的 修订 工作 ,做 过 环境 条 件 对 高 压 电 器 温 
升 影响 的 试验 验证 ,结果 为 : 

(1) 相 对 湿度 每 增加 10% , 温 升 降低 0.75% ; 

(2) 绝 对 湿度 每 增加 10g/m , 温 升 降低 1.526 ; 

(3 ) 环境 温度 每 降低 10Y , 温 升降 低 1.5% ; 

(4) 海 拔 每 升 高 1 000m, 温 升 增加 2.5% 。 

3. 存在 的 问题 

(1) 由 于 受 试验 设备 条 件 的 限制 ,对 高 电压 等 级 试 品 
的 试验 研究 工作 开展 较 少 。 

(2) 湿 度 对 高 压 电器 放电 特性 是 有 影响 的 ,但 在 这 方 
面 开 展 的 研究 工作 也 较 少 。 

三 海拔 对 高 压 电 器 设备 性 能 的 影响 

1 、 于 燥 状 态 下 对 外 绝缘 强度 的 影响 

随 着 海拔 的 升 高 ,气压 温度 和 绝对 湿度 都 随 之 下 降 ， 
电器 外 绝缘 的 放电 电压 将 会 降低 。 为 了 制造 满足 高 海拔 地 
区 运行 的 电器 产品 和 正确 选择 高 海拔 地 区 的 绝缘 水 平 , 必 
须 将 在 给 定 试 验 条 件 ( 温 度 t、 气 压 5、 绝 对 温度) 下 测 得 的 
破坏 性 放电 ( 击 穿 或 内 络 ) 电压 值 换算 到 标准 大 气 条 件 下 
(t0 ,bo ,ho) 的 电压 值 ; 反 之 ,也 可 将 标准 大 气 条 件 下 的 试验 
电压 值 换 算 到 实际 大 气 条 件 下 的 数值 。 

标准 参考 大 气 条 件 : 温 度 t = 2000 ;压力 如 = 101.3 
kPa; 绝 对 湿度 有 =11g/m’。 

由 于 受 试验 条 件 的 限制 ,人 们 对 相对 空气 密度 5、 温 度 
上 和 绝对 湿度 三 者 之 间 的 关系 尚 不 十 分 清楚 。 长 期 以 来 ， 
对 于 拟 用 于 海拔 高 于 1 000m、 但 不 超过 4 000m 处 的 设备 的 
外 绝缘 及 干 式 变压器 的 绝缘 ,在 非 高 海拔 地 区 进行 试验 时 ， 
其 试验 电压 U 应 为 标准 状态 下 的 试验 电压 U 再 乘 以 海拔 
校正 系数 Ki, 


1 


K =— 
» 1.1-Hx10^* 


式 中 “五 一 一 安装 地 点 的 海拔 (m) 。 

对 于 拟 用 于 环境 空气 温度 高 于 40 世 处 的 设备 ,其 外 缀 
缘 在 干燥 状态 下 的 试验 电压 应 取 额 定 耐 受 电压 值 习 以 温度 
校正 系数 Ku 

K,, =1 +0.0033(: - 40) 

式 中 “一 一 环境 空气 温度 值 ( 蕊 ) 。 

一 般 认 为 ,大 气 参数 对 电气 绝缘 放电 产生 影响 的 是 气 
压 ` 温度 和 湿度 3 个 主要 参数 。 从 大 量 的 研究 结果 分 析 , 虽 
然 气温 的 下 降 会 使 放电 电压 有 所 提高 ,但 气压 和 绝对 湿度 
的 下 降 会 使 放电 电压 降低 ,3 个 大 气 参数 总 的 效应 是 使 放 
电 电 压 随 海拔 升 高 而 下 降 。 因 此 ,大 多 数 国家 和 国际 电工 
委员 会 ( 正 C) 目前 都 推荐 用 相对 空气 密度 和 绝对 湿度 两 个 
参数 来 表征 大 气 条 件 对 电气 外 绝缘 放电 电压 的 影响 。 此 
外 , 近 几 年 来 ,国内 外 不 少 研 究 者 相继 进行 了 大 量 的 人 工 模 
拟 和 自然 气候 试验 ,特别 是 对 长 间隙 和 220kV IRE DA EXER 
缘 的 放电 研究 ,提出 了 一 些 各 自 的 校正 公式 ,对 于 进一步 完 
善 修正 方法 .满足 高 海拔 地 区 超 高 压 输 变 电 设 备 外 绝缘 选 
择 起 到 了 促进 作用 ,但 还 需要 作 大 量 验 证 。 

2. 淋 雨 状态 下 对 外 绝缘 强度 的 影响 

高 原 地 区 的 输电 线路 和 溅 开 式 变电站 处 于 复杂 的 大 气 
环境 中 ,降雨 量 、 雨 水 电阻 率 ` 海 拔 及 雨水 酸度 等 大 气 环 境 
因素 对 湿 闪 络 电压 将 产生 不 同 程度 的 影响 ,为 了 使 其 在 雨 
天 也 能 安全 运行 ,必须 保证 高 压 电 器 设备 的 湿 闪 络 电压 满 
足 规定 的 绝缘 水 平 。 

3. 对 温 升 的 影响 

高 压 电 器 产品 在 空气 中 部 件 的 温 升值 等 于 测量 部 位 上 
测 得 的 稳定 工作 温度 和 周围 空气 参考 环境 温度 的 差 值 。 商 
压 电 器 产品 以 自然 对 流 为 主要 散热 方式 ,其 温 升 随 海 拔 的 
升 高 而 增加 。 影 响 对 流 温 升 的 主要 因素 是 高 海拔 气候 环境 
条 件 下 空气 密度 的 降低 。 根 据 空 气 物理 性 质 和 试验 结果 ， 





高 压 电器 温 升 的 海拔 修正 因素 Ki 与 海拔 的 关系 基本 上 为 
指数 关系 

Ka Š e? SECH- 1000)71000) 
式 中 H— RRAK). 

对 于 户外 露天 环境 用 高 压 电器 ,太阳 热 辐射 的 增加 可 
引起 较 大 的 表面 附加 温 升 ,降低 有 机 绝缘 材料 的 材质 性 质 ， 
使 材料 变形 、 产 生机 械 热 应 力 等 。 

四 、 高 海 找 模 拟 试验 室 

用 理论 来 推导 高 海拔 气候 对 电工 产品 的 影响 是 困难 
的 ,一 般 国内 外 均 采取 试验 的 方法 来 寻求 影响 规律 。 常 采 
用 的 方法 有 两 种 :一 种 为 在 不 同 海拔 的 自然 环境 条 件 下 进 
行 对 比试 验 ; 另 一 种 为 在 人 工 模拟 高 海拔 气候 的 试验 室内 
进行 不 同 海拔 的 对 比试 验 。 两 种 方法 各 有 优 缺 点 。 

1. 自然 环境 条 件 下 的 实地 试验 

(1) 优点。 试验 比 较 接近 真实 ,数据 容易 被 人 们 接受 ; 
如 能 利用 已 有 的 试验 室 条 件 则 建设 费用 较 少 ;适用 于 检验 
产品 是 否 合格 。 

(2) 缺 点 。 现 场 的 多 自然 因素 相互 干扰 ,难以 区 分 ,给 
分 析 试 验 结果 带 来 困难 ;为 完成 一 项 试验 需要 的 周期 较 长 ; 
由 于 来 回 搬运 试验 设备 和 试 品 , 故 试验 费用 较 高 ;如 果 是 在 
几 个 地 区 的 试验 室 试 验 , 则 测试 精度 的 一 致 性 很 难保 证 。 

2. 人 工 模拟 试验 

(1) 优点。 适用 于 寻找 影响 规律 和 修正 系数 等 研究 性 
试验 ;可 进行 单 因素 试验 或 多 因素 综合 试验 , 较 容易 排除 各 
因素 间 的 相互 干扰 ;为 完成 一 项 试验 所 需要 的 周期 较 短 ; 斌 
验 费 用 较 少 ; 因 系 使 用 同一 套 测试 设备 , 较 易 保证 测试 精 
度 。 

(2) 缺点 。 因 系 人 工 模拟 试验 ,往往 不 易 被 人 们 接受 ; 
由 于 设备 的 容积 有 限 , 故 不 能 满足 所 有 试 品 的 试验 要 求 ; 斌 
验 室 建 设 费 用 较 多 。 





中 国电 器 工业 标准 化 工作 始 于 20 世纪 70 年 代 。 自 80 
年 代 中 期 起 ,由 机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 辅助 行 
政 主管 部 门 管理 ,90 年 代 作为 行政 主管 部 门 的 支撑 机 构 管 
理 ,到 2000 年 底 , 中 国电 器 工业 协会 受 标准 化 主管 部 门 和 行 
政 主管 部 门 委托 ,开展 电工 行业 的 标准 化 管理 工作 。20 多 
年 来 ,电工 行业 标准 化 工作 领域 逐步 拓宽 ,工作 水 平 不 断 提 
高 ,发 展 到 目前 已 成 为 包括 标准 化 管理 ,标准 化 科研 项 目 研 
究 .协会 标准 化 和 欧盟 指令 研究 在 内 的 综合 性 标准 化 工作 
机 构 。 

标准 化 工作 职责 
贯彻 实施 国家 标准 化 方针 政策 与 法 律 和 法 规 ; 组 织 制 


定 电工 行业 有 关 标 准 化 管理 办 法 并 实施 ;组 织 制 、 修 订 电 工 
行业 的 国家 标准 和 行业 标准 ;负责 审查 电工 行业 的 国家 标 
准 和 行业 标准 。 

组 织 开 展 行业 重大 技术 、 重 要 产品 的 标准 专项 研究 和 
制定 。 

负责 管理 电工 行业 47 个 全 国 专业 标准 化 技术 委员 会 
和 分 技术 委员 会 ;负责 电工 行业 国际 标准 化 工作 ,组 织 参加 
国际 标准 化 活动 和 国际 标准 转化 工作 。 

承担 全 国标 准 化 技术 委员 会 秘书 处 

1. 全 国电 气 安全 标 委 会 (对 应 IECAACOS. 安全 顾问 委 
员 会 ) 
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2. 全 国电 工 电 子 产品 与 系统 环境 标 委 会 环境 意识 设计 
分 标 委 会 (对 应 IEC/TCIIL/WG2 环境 意识 设计 ) 

3. 全 国 燃 料 电 池 标 委 会 (对 应 TEC/TCI05 燃料 电池 技 
Ñ) | 
4. 全 国电 气 绝缘 系统 和 绝缘 材料 的 评定 标 委 会 (对 应 
IEC/TC112 电气 绝缘 系统 和 绝缘 材料 的 评定 ) 

开展 协会 标准 化 工作 委员 会 工作 

2004 年 9 月 ,经 国资 委 批 准 并 经 民政 部 注册 登记 ,成 立 


联系 方式 
电话 :010 —68157615 ,010 -68217180 
E - mail ; zhangliang(? ceeia. com 
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了 中 国电 器 工业 协会 标准 化 工作 委员 会 ,作为 会 员 制 的 标 
准 化 工作 机 构 ,推进 以 企业 为 主体 , 产 学 研 相 结 合 的 标准 化 
工作 新 体制 新 机 制 的 运转 。 

标准 化 信息 服务 

开展 电工 行业 标准 化 信息 与 咨询 服务 ;组 织 电 工行 业 
标准 宣 贯 和 培训 ;建立 电工 标准 化 信息 与 资料 网 ,定向 提供 
标准 技术 咨询 和 信息 服务 ,标准 文本 目录 查询 ,销售 服务 。 


传真 :010 - 68244802 
http://www. ceela. com 
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客观 反映 2005 年 电器 工业 各 分 行业 主要 企业 
的 经 营 状况 


Objectively reflecting the operating situ- 
ation of main enterprises in all the industries 
of electrical equipment industry in 2005. 
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2005 年 电器 工业 企业 主要 经 济 指标 
2005 年 电器 工业 各 分 行业 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 





企业 名称 


电工 电器 工业 行业 (638 个 ) 
锅炉 及 辅助 设备 制造 (41 个 ) 
大 型 企业 (11 个 ) 





北京 巴 布 科 克 ， 威 尔 科 克 斯 有 限 公 司 


太原 锅炉 集团 有 限 公司 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 
上 海 锅炉 厂 有 限 公司 

江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 


江西 锅炉 化 工 石 油 机 械 有 限 责任 公司 


济南 锅炉 集团 有 限 公 司 

武汉 锅炉 集团 有 限 公司 
四 川 锅炉 厂 

东方 锅炉 (集团 ) 股份 有 限 公 司 
中 型 企业 (15 个 ) 

北京 锅炉 厂 

上 海 四 方 锅炉 厂 

上 海 工 业 锅 炉 有 限 公司 

无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 
南通 万 达 锅 炉 有 限 公司 

盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 
德尔 塔 动力 设备 (中 国 ) 有 限 公司 
常州 电站 辅 机 总 厂 有 限 公司 
安徽 金 易 锅炉 有 限 公 司 

EE Ab RAE AE 

戴 蒙 德 电力 机 械 ( 湖 北 ) 有 限 公司 
KU RII 

湘潭 锅炉 有 限 责 任 公司 

自贡 东方 锅炉 工业 集团 有 限 公 司 
兰州 锅炉 厂 
小 型 企业 (15 个 ) 

KERFI 

上 上 海 克 莱 德 贝尔 格 曼 机 械 有 限 公司 
盐城 丰 东 热处理 有 限 公司 
杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公 司 
温州 锅炉 三 有 限 责 任 会 司 

济宁 齐鲁 工矿 设备 有 限 责 任 公司 
河南 省 安阳 第 一 锅炉 厂 

昆明 锅炉 有 限 责 任 公司 

云南 保山 锅炉 厂 

西安 锅炉 总 厂 

育 海 新 天 乐 机 械 制 造 股 份 有 限 公 司 
宁夏 三 新 技术 股份 有 限 公 司 


新 疆 东 风 锅 炉 制 造 实 装 有 限 责任 会 司 


新 疆 天 山 锅炉 辅 机 三 








产值 增加 值 
(万 元 ) | (万 元 ) 


27 762 349 | 27 783 016 | 6 703 798 
4 722 665| 4442756, 906 300 
4 198 692 | 3914612, 767 048 
178 534 178 534 27 501 
36 911 36 832 8 607 
693 648 388 896| 213 956 
926 150 956 008 56 915 
753 892 745 458 121 798 
232 051 225 322 68 540 
62 774 62 774 20 088 
178 071 178 071 42 776 
286 186 290 154 51 514 
49 841 51 929 11 240 
800 634 800 634| 144 114 
449 753 454 012| 120 647 
10 727 10 050 1 200 
20 859 21 344 9 562 
6 072 2 976 3 446 
186 477 186 126 23 119 
16 826 18 727 6 079 
6 242 6 250 | 715 
16 140 16 367 4 961 
10 266 10 015 3 645 
15 173 14 957 6 692 
40 978 45 209 15 298 
30 888 30 977 14 788 
11 407 11 174 3 782 
9 207 9 115 3 867 
64 958 64 958 20 509 
à 533 5 767 i 984 
74 220 74 132 18 606 
4 035 4 150 886 
24 050 24 050 4 008 
15 016 15016 5 407 
14 547 14 487 3207|- 
3 527 3 452 1 213 
420 410 117 
636 633 298 
1 301 1 548 389 
323 294 167 
2 754 2 354 
1 000 977 
2 590 2 S80 
2 147 2 474 
677 647 









6 814 658 
5 931 449 
240 370 
78 467 
1 049 206 
1 353 025 
875 331 
214 310 
69 041 
308 281 
565 055 
66 197 
1 112 167 
778 827 
25 085 
32 331 
8 454 
334 891 
26 792 
7 359 
25 269 
9 740 
32 364 
70 220 
26 052 
25 933 
11 564 
129 762 
12 113 
104 382 
10 277 
18 269 
9 894 
10 074 
2 867 
1 224 
1 440 
5 024 
1 416 
12 917 
6 619 
8 665 
10 767 
1 627 


. 6 029 390 
S 368 761 
228 495 
55 830 
967 637 
] 268 855 
825 379 
134 061 
48 557 
294 189 
447 616 
56 899 
] 041 243 
594 620 
12 175 
22 200 
7 483 
293 242 
15 446 
4 205 
I1 983 
6 931 
16 030 
53 537 
23 752 
13 195 
4 494 
104 232 
5 657 
66 009 
6 912 
17 418 
7 572 
7 844 
1 398 
572 
1 095 
1 737 
717 
6 413 
] 961 
2 963 
6 172 
1 321 


5 854 284 
S 187 098 
223 371 
59 673 
933 062 
1 251 478 
790 829 
115 175 
46 567 
283 448 
472 290 
59 433 
951 772 
592 256 
22 767 
27 662 
7 214 
277 211 
15 335 
5 501 
13 826 
5 907 
17 871 
48 702 
14 602 
13 464 
7 454 
107 623 
7 117 
74 931 
9 757 
13 417 
7 033 
8 177 
1 596 
625 
2 265 
2 427 
1 236 
17 317 
660 
2 008 
4 800 
] 989 
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统计 资料 


工业 销售 | IW 年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 债 | 流动 负债 


ei 
(万 元 ) 


24 491 907 | 23 060 185 


5 753 716 
5 115 925 
223 371 
51 667 
916 481 
1 247 439 
789 154 
115 175 
42 217 
283 009 
459 804 
58 682 
928 925 
572 182 
22 367 
27 651 
7 214 
277 211 
15 335 
5 501 

7 115 

5 374 
14 271 
41 015 
14 602 
13 464 
7 454 
107 623 
5 985 
65 609 
8 669 
12 991 
3 633 

8 125 
762 

481 

2 207 

2 055 

1 236 
15 330 
660 

1 228 

4 800 

1 908 


* 289 


企业 名 称 


新 疆 西 联 经 贸 集团 有 限 公司 
汽轮机 及 辅 机 制造 (9 个 ) 
大 型 企业 (4 个 ) 

上 海 汽轮机 有 限 公司 


南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 会 百 


杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 
东方 汽轮机 厂 
中 型 企业 (4 个 ) 

上 海 动力 设备 有 限 公 司 

上 海 电 气 集团 无 锡 叶 片 厂 
中 州 汽轮机 厂 


德阳 东 汽 电站 机 械 制造 有 限 公司 


小 型 企业 (1 个 ) 

上 海 益 达 机 械 厂 
水 辊 机 及 辅 机 制造 (9 个 ) 
中 型 企业 (5 个 ) 


上 海 福 伊 特 西门 子 水 电 设备 有 限 公 司 


乐清 机 械 厂 

浙江 金 轮机 电 实 业 有 限 公司 
浙江 临海 机 械 有 限 公司 
重庆 水 轮机 三 有 限 责 任 会 司 
小 型 企业 (4 个) 

政和 七 星 水 轮机 有 限 公司 
福建 省 永春 水 电 设备 三 


邵阳 恒 远 资 江 水 电 设 备 有 限 公司 


湖南 威 尔 特 机 电 有 限 公司 
烘 炉 、 熔 炉 及 电炉 制造 (6 个 ) 
中 型 企业 (1 个 ) 


唐山 费 东 石油 机 械 有 限 责任 公司 


小 型 企业 {5 T) 
天 津 市 高 频 设 备 厂 


天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公司 


上 海 实验 电炉 厂 
宁波 东方 加 热 设备 有 限 公司 
湘潭 湘 机 电炉 厂 
发 电机 及 发 电机 组 制造 (31 个) 
大 型 企业 (7 个) 


北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 


哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 

东方 电机 三 

四 川 东 风电 机 厂 有 限 公司 
东方 电机 股份 有 限 公 司 
兰州 电机 有 限 责 任 公司 
中 型 企业 (13 个} 


天 津 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 
天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公司 


上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公 司 
新 江 临 海 电 机 有 限 公司 


通用 电器 亚洲 水 电 设备 有 限 公司 


福建 九州 南平 电机 厂 


福建 闽 东 本 田 发 电机 组 有 限 公司 
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工业 销售 工业 流动 资产 | FERMA | 流动 负债 
产值 增加 值 合计 

(万 元 ) (万 元 ) (HI) 
1 197 1 051 459 3 303 1 914 1 626 1 525 
1968 602| 1954765| 566 940 3 502 740| 3024982| 2808680| 2776 651 
1 656 548| 1648 563| 492290 3194 478| 2775 789| 2588 322| 2563789 
544 789| | 544 789| 137 027 1045 633| 949 690!  861397| 861397 
225958|  226209| 56203 473039|  414297| 398188. 379255 
284 531| 276295) 94293 406 645|  291749| 241154] 239157 
601 270|  601270| 204767 1269 161| 1120054| 1087 583| 1083981 
308 667| — 302815| 73804 303 513| 246 495|  219049| 211552 
211090|  210173| 40519 211653| 193196|  161819| 161819 
52 098 50197| 22292 50 624 26 293 21955| 20458 
22 591 19 557 5 196 30 194 17 438 20724| | 20 724 
22 888 22 888 5 797 11 042 9 568 8 552 8 552 
3 387 3 387 847 4 749 2 697 1 309 1 309 
3 387 3 387 847 4 749 2 697 1 309 1 309 
101500| 102375 15755 197336 |  136151|  173271| 169 644 
94376 | — 95519| 14908 179 193| — 128906|  158594| 157525 
38 052 38052| -1753 86 702 64 816 89 139| 89 139 
5 681 5 361 2 668 4 264 2 674 2 674 2 674 
15 408 15 404 5 006 30996) 20873 20188| 19172 
11 520 12 997 1 876 6 128 4 768 3 058 3 055 
23 715 23 705 7 110 51 102 35 775 43 536| 43486 
7 124 6 856 846 18 143 7 245 14676| — 12119 
1 218 1.395 261 1 589 294 1 102 1 045 
701 746 65 1 214 913 708 708 
4 038 3 215 5 784 4 035 6 016 5 516 
1167 1 500 9 556 2 003 6 850 4 850 
34 714 33 392 28874 23171 19599| — 18121 
26 450| — 25527 11 781 10 877 7 969 7 969 
26 450 25 527 11 781 10 877 7 969 7 969 
8 264 7 865 17 093 12 294 11630| — 10152 
2 718 1 418 1 818 1 305 
1 918 1 794 815 2 898 2 560 1 984 1 384 
903 907 343 2 400 1 337 1 360 1 357 
2 937 2 705 925 2 710 2 282 2 496 2 309 
2 506 2 459 346 6 368 4 697 3 973 3 798 
2 325 442| 2 250 635| 656476 4294021| 3531730| 3 363 016| 3251496 
1557 795| 1530 565| 421091 3153522| 2725392| 2536 893| 2456 643 
160 745| — 160745| 47896 255 174|  206165|  188527| 181378 
361 753| 363 143| 84288 670711| 569495|  585212| 548304 
170897!  153808| 42760 260974|  196412| 205995, 205895 
375 850| 375 850| 98535 892221|  796741|  684069| 670945 
78 232 75 400| 29 098 90186) 69480| 73791! 72758 
345 186| — 345 186| — 96 652 876 052| 800211!  695897| 681471 
65 132 56 433| 21861 108204| 86888|  103401| 95892 
627896 | 580 460| 195520 984041|  705578| 744797, 718819 
76 830 76 830| 25221 79198| 44888|  77739| 71368 
27 028 27 028 1 104 34488| 25832|  21912| 21797 
203 841|  203841| 63812 431 771|  398465| 343660! 343 660 
20 797 24 107 2 642 41 085 22 018 19393| 19393 
28 942 24772, 407 105302| — 60579|  70915| 70915 
28 431 22187| 19057 16 714 10 379 15420| 15184 
65014. — 42476| 25804 18 382 9 644 3 100 3 100 
11 167 9 726 2 245 5 290 3 946 3 787 3 687 


企业 和 名称 


闵 州 发 电 设备 成 套 制造 有 限 公 司 
江西 泰 察 科技 股份 有 限 公司 
湖南 零 陵 恒 远 发 电 设备 有 限 公 司 
南宁 发 电 设备 总 厂 

昆明 电机 有 限 责任 公司 

小 型 企业 (11 个 ) 

天 津 发 电 设备 总 厂 

天 津 市 天 发 柴油 发 电 设备 制造 有 限 公司 


天 津 天 发 永 壳 水 电 设备 制造 有 限 公 司 
天 津 天 发 美 联 水 电 设备 制造 有 限 公司 


上 海马 拉 松 革新 电气 有 限 公司 
上 海 供 华电 站 工程 有 限 公 司 
浙江 省 金华 市 电机 实业 有 限 公 司 
湖北 同 发 机 电 有 限 公司 


四 川 东 方 电气 自动 控制 工程 有 限 公司 


云南 省 玉溪 水 力 发 电 设 备 有 限 责 任 公司 
新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公 司 
电动 机 制造 业 (71 个 】 
大 型 企业 (9 个 ) 

中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 

沈阳 电机 股份 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 

上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 
浙江 防爆 电机 有 限 公司 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 

南阳 防爆 集团 有 限 公司 

湘潭 电机 集团 有 限 公 司 

西安 西 玛 电机 (集团 ) 有 限 公司 
中 型 企业 (39 个 ) 

北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公 司 

天 津 大 明 电 机 股份 有 限 公 司 

天 津 市 起 重 电 机 厂 

衡水 电机 股份 有 限 公司 

河北 电机 股份 有 限 公司 

山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 
大 连 电 机 有 限 公司 

大 连 嘉 隆 电 机 有 限 公 司 

大 连 伯 顿 电 机 有 限 公 司 

大 连天 元 电机 有 限 公司 

上 海 联 合 电机 (集团 ) 有 限 公 司 (本 部 ) 
上 海 具 易 电动 工具 有 限 公司 

上 海 ABB 电机 有 限 公司 

上 海南 洋 电 机 有 限 公司 

无 锡 华 达 电机 有 限 公 司 

淮安 威 灵 清 江 电 机 制造 有 限 公 司 
南京 耐 特 机 电 ( 集 团 ) 公 司 
江苏 金 飞 达 电 动工 具有 限 公司 
江苏 微 特 利 电机 制造 有 限 公司 
万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公 司 
浙江 金龙 电机 股份 有 限 公司 
浙江 京 马 电机 有 限 公 司 
安徽 恒 大 自控 集团 

安徽 崇 南 电机 股份 有 限 公 司 


( 续 ) 










工业 工业 销售 | 工业 
总 产值 产值 增加 值 
(万 元 ) (万 元 ) | (万 元 ) 








18 519 
87 550 
8 143 
18 212 
33 422 
139 751 


16 816 
82 411 
8 143 
15 869 
26 254 
139 610 


16 246 
138 240 
15 023 
38 627 
43 675 
156 458 
22 392 
811 
653 
5 750 
12 509 
6 667 
8 122 
2 805 
25 272 
9 246 
62 232 
2 252 377 
1 343 797 
140 125 
111 586 
58 717 
252 623 
52 455 
276 592 
74 749 
314 116 
62 835 
763 471 
23 982 
21 281 
4 825 
32 999 
39 164 
34 056 
18 684 
7 314 
12 611 
7 209 
64 524 
20 638 
24 730 
35 806 
27 599 
29 281 
11 827 
20 886 
19 215 
12 032 
. 21 649 
24 369 
6 369 
14 884 


10 816 
46 389 
10 715 
30 497 
31 409 
100 760 
17 198 
676 
255 
5 284 
10 524 
2 232 
4 138 
1 281 
22 237 
7 2775 
29 662 

1 426 782 
849 923 
89 797 
65 571 
46 716 
146 500 
37 470 
197 580 
51 504 
165 296 
49 491 
496 977 
19 181 
14 502 
3 432 
17 569 
31 261 
17 377 
9 765 
4 801 
6 586 
3 463 
49 524 
16 475 
20 942 
20 023 
23 152 
16 352 
6 806 
11 579 
14 418 
8 044 
15 168 
13 420 
2 763 
10 671 


13 506 
89 187 
11 149 
41 343 
33 687 
81 327 
18 864 
517 
224 
5 041 
2 758 
221 
5 864 
722 
14 258 
6 672 
26 185 
1 527 714 
898 924 
116 148 
89 259 
49 900 
140 229 
45 148 
146 098 
54 077 
210 782 
47 283 
519 895 
14 796 
13 758 
3 457 
19 605 
27 264 
19 720 
13 563 
6 872 
6 846 
3 434 
38 186 
24 436 
7 231 
16 410 
15 303 
24 519 
17 159 
14 941 
12 052 
6 212 
16 279 
7 424 
3 062 
10 203 


















































































2 858 
801 
4 199 
24 995 
8 847 
5 750 
2 413 
33 607 
5 823 
50 458 
2 049 484 
1 119 522 
54 224 
96 020 
90 170 
186 370 
76 392 
212 098 
97 340 
210 092 
96 816 
841 498 
30 762 
14 563 
6 862 
42 350 
48 078 
18 449 
5 155 
4 015 
€ 167 
12 759 
8 407 
8 059 
47 153 
35 827 
39 322 
26 993 
5 846 
80 806 
31 192 
9 444 
34 488 
33 207 
11 000 
28 593 


2 620 
801 
4 199 
24 870 
9 546 
5 129 
2 175 
33 607 
6 115 
50 548 
2 006 678 
1 105 217 
69 517 
83 339 
83 646 
177 529 
88 412 
209 538 
95 409 
205 478 
92 349 
814 254 
30 121 
12 369 
5 430 
41 165 
49 357 
17 300 
4 602 
3 480 
7 557 
9 292 
9 128 
8 608 
47 967 
34 108 
39 948 
27 961 
7 190 
77 100 
30 010 
10 006 
34 112 
33 027 
9 610 
26 399 





































































































































































































































































































































































































































































统计 资料 


流动 资产 | 年 末 负 债 | 流动 负债 


合计 


(万 元 ) 


10 492 
72 393 
7 999 
40 215 
32 617 
76 034 
18 089 
517 
224 

5 041 
2 503 
221 

5 864 
555 

14 258 
6 672 
22 089 


1 349 440 
785 499 


78 217 
61 096 
40 300 


140 103 


45 148 


136 963 


44 659 


196 581 


42 433 


466 158 


14 676 
12 223 
3 156 
10 250 
21 796 
19 514 
11 063 
5 262 
6 846 
2 434 
34 322 
24 436 
7 231 
16 410 
15 303 
24 519 
12 542 
14 941 
12 043 
2 712 
16 248 
7 424 
3 013 
10 203 
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国 东 电机 (集团 ) 股份 有 限 公司 


企业 名 称 


福建 万 达 电机 有 限 公司 

福建 国 东 德 丰 电 机 有 限 公司 
江西 特种 电机 和 股份 有 限 公司 
山东 红 卫 电机 股份 有 限 公司 
博 山 电机 集团 股份 有 限 公司 
山东 山 防 防爆 电机 有 限 公司 


钟祥 市 新 宇 机 电 制造 有 限 公司 
咸宁 市 三 六 电机 制造 有 限 公 司 


长 沙 电机 厂 有 限 责任 公司 
广东 省 东莞 电机 有 限 公司 


重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 公司 


重庆 特种 电机 广 
昆明 电工 有 限 责任 公司 


宁夏 西北 骏马 煤矿 电机 制造 有 限 责任 公司 


小 型 企业 (23 个 ) 
天 津 市 电机 总 厂 


天 津 斯 波 泰 地 潜 没 电 有 泵 有 限 公司 


天 津 斯 波 泰 克 电 机 有 限 公 司 
天 津 市 石化 通用 机 械 人 研究 所 


天 津 市 百 利 电气 传动 设备 有 限 公 司 
天 津 市 富 兰 克 机 电工 程 有 限 公 司 


大 连 洪 成 电机 有 限 公司 


上 海 电 机 (集团 ) 公 司 五 一 电机 厂 


上 海路 进 电 机 厂 

江苏 远东 电机 制造 有 限 公司 
温州 电机 制造 有 限 公 司 
浙江 调 速 电机 有 限 公司 
浙江 特种 电机 有 限 公司 
平湖 市 新 华 年 电机 有 限 公 司 
杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公 司 
杭州 调 速 电机 厂 

福安 市 太平 洋 电 机 有 限 公 司 


河南 安阳 华安 煤矿 电机 有 限 责 任 公司 


囊 攀 特种 电机 有 限 公司 


湖北 省 云 梦 县 德 立 电机 制造 有 限 公司 


广西 百色 电机 三 

贵州 永安 电机 总 厂 

昆明 市 电机 制造 厂 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 (17 个 ) 
大 型 企业 (2 个 ) 

万 宝 至 马达 大 连 有 限 公司 

日 本 电 产 ( 大连) 有 限 公司 
中 型 企业 (7 T) 

万 宝 至 马达 瓦 房 店 有 限 公司 


E78 BEER XE SS DURERLBUS RAE] 


南京 微分 电机 厂 

浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公 司 
杭州 富生 电器 有 限 公司 
丽水 华星 电机 有 限 公司 
浙江 方正 电机 股份 有 限 公司 
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(E) 


工业 销售 工业 年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 债 | 流动 负债 

产值 增加 值 总 计 合计 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 

18 757 19 701 19 701 

11 673 5 712 4 261 

9 070 5 634 5 634 

21 410 13 155 12 884 

17 147 14 192 12 791 

27 982 32 352 18 627 

5 045 5 617 5 578 

4 372 2 994 2 994 

6 765 4 473 3 205 

28 842 26 553 26 553 

K 829 6 526 6 526 

27 328 16 283 16 283 

7 241 6 442 6 442 

7 619 4 926 4 926 

21 460 12 605 11 188 

145 109 108 895 97 783 

30 232 17 518 15 624 

10 782 15 750 15 750 

7 990 4 594 4 594 

969 1 048 450 352 

1 045 879 267 267 

3 027 1 608 785 785 

4 110 1 724 2 328 2317 

1 565 8 962 8 083 8 236 

1242 11 857 14 225 9 485 

3 176 4 142 3042). 2005 

572 1 005 394 394 

2.751 5 022 2 130 2 130 

22 964 17 601 3 660 3 660 

3 894 4 193 1 484 1 484 

23 958 14 656 9 622 9 523 

1 027 1 378 919 919 

5 381 4 173 2 878 2 863 

3 067 2 408 2 003 2 003 

819 1 096 974 974 

1 237 1 485 1 374 1 204 

1 010 3 880 6 385 4 392 

2 827 7 216 8 699 7 491 

1 720 1714 1 333 1 333 

597 808 401 351 155 933| 152726 

442 293 259 434 74 447 74 447 

95 925 106 319 8 100 8 100 

346 368 153 116 66 347 66 347 

121 786 114 493 62 896 60 756 

8 417 13 503 923 923 

18 192 .8 670 3 340 3 340 

7 434 16 032 6 944 6 598 

5 155 9 562 3 685 3 685 

43 382 29 815 24 504 24 340 

8 978 5 223 2 862 2 732 

30 228 31 689 20 638 19 138 


工业 | 工业 销售 | 工业 
企业 名 称 总 产值 | ”产值 增加 值 
(万 元 ) | (万 元 ) | (万 元 ) 


小 型 企业 (8 个 ) 34 374 
北京 敬业 电气 工程 有 限 公司 1 324 
天 津 市 第 二 微 电 机 厂 
姜 堰 市 亚 方 机 电 制 造 有 限 公司 21 879 
杭州 微 电 机 有 限 公司 902 
浙江 丽水 速 诚 电 机 制造 有 限 公司 6 199 
湖北 三 环 微 特 电 机 有 限 公司 2 560 
个 旧 市 电焊 机 厂 229 
云南 ( 炬 锋 ) 电 焊 机 有 限 公司 1 281 

风 动 和 电动 工具 制造 {15 个 ) 252 629 

中 型 企业 {11 个 ) 206 501 
河北 五 洲 集 男 有 限 公司 13 332 
南京 工程 机 械 厂 5 880 
南通 普 乐 工具 有 限 公司 17 254 
浙江 金 一 电动 工具 有 限 公司 11 764 
浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公 司 4 200 
浙江 人 恒 友 机 电 有 限 公司 23 523 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公 司 43 653 
博世 电动 工具 (中 国 ) 有限 公 司 7 067 
福建 日 立 工 机 有 限 公司 60 324 
湖南 省 湘潭 风 动 机 械 厂 5 500 
英 格 索 兰 ( 桂 林 ) 工 具有 限 公司 14 004 

小 型 企业 (4 个 ) 46 128 
杭州 潇潇 五 金工 具有 限 公 司 16 129 
浙江 摩 兴 电器 有 限 公司 6 712 
浙江 红 五 环 机 械 有 限 公 司 22 576 
湖南 建筑 装修 机 具 总 厂 711 

电工 机 械 专 用 设备 制造 (2 个 ) 23 156 

中 型 企业 (1 个) 20 002 
浙江 省 迪 贝 机 电 集 团 有 限 公司 20 002 

小 型 企业 {1 个 ) 3 154 
汕头 机 械 ( 集 团 ) 公 司 3 154 

变压器 整流 器 和 电感 器 制造 {80 个 ) 2 743 441 

大 型 企业 (3 个 ) 786 172 
保定 天 威 集团 有 限 公司 361 253 
长 城 电 器 集团 有 限 公司 103 233 
青岛 变压器 集团 有 限 公司 321 686 

中 型 企业 (39 个 ) 1 749 794 
西门 子 电气 传动 有 限 公 司 97 171 
特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 100 001 
大 连 第 一 互感 器 有 限 公司 32 476 
大 连 互 感 器 有 限 公 司 10 477 
辽宁 华 治 集团 发 展 有 限 公司 24 064 
了 哈尔滨 变压器 三 9 526 
上 海 ABB 变压器 有 限 公 司 39 568 
上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 65 463 
连云港 东 盛 变压器 有 限 公 司 2 308 
南通 友邦 变压器 有 限 公司 17 460 
江苏 华 朋 集团 有 限 公司 178 613 
常州 东芝 变压器 有 限 公 司 109 903 
浙江 三 变 科技 股份 有 限 公司 101 490 
杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公司 71 983 
安庆 变压器 有 限 公 司 3 451 


33 729 
1 251 


21 253 
881 

6 178 

2 540 
212 

1 414 
241 709 
194 919 
13 498 
5 765 
15 363 
11 585 
3 700 
22 757 
43 643 
6 697 
52 467 
5 500 
13 944 
46 790 
16 082 
6 597 
23 410 
701 

22 829 
20 024 
20 024 
2 805 

2 805 

3 439 171 
740 465 
340 590 
100 844 
299 031 
2 504 286 
97 170 
99 706 
32 236 
10 328 
24 064 
10 566 
39 881 
66 707 
2251 
17 526 
156 291 
109 903 
917 046 
70 208 
4 582 


90 


1 691 
245 

1 034 
730 

89 

608 
46 143 
36 372 
470 

1 987 
3 278 
2 703 
554 

4 705 
6 302 
1 462 
9 813 
1 052 
4 047 
9 770 
6 326 
1 654 
1 636 
154 

3 595 
2177 
2177 
1 418 
1 418 
475 332 
89 383 
51 000 
27 126 
10 656 
348 428 
24 628 
6 709 
12 976 
4 384 
3 546 
684 

8 296 
20 598 
- 1478 
495 

37 297 
21 940 
11 607 
9 680 
631 








( 续 ) 


年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 未 负债 | 流动 负债 
总 计 合计 总 计 合计 
(万 元 ) | (万 元 ) | (万 元 ) | FÈ) 


27 423 18 436 17 524 
752 485 810 

1 454 895 994 
16 165 11 225 9 369 
729 667 538 

4 429 3 071 3 767 

2 556 1 347 1 648 
178 112 12 12 

] 159 635 447 386 
237 703 141 960 162 353 147 877 
199 365 121 039 139 439 125 902 
18 505 9 187 19 92] 14 495 
25 059 15 831 24 813 21 587 
15 105 8 856 10 761 10 761 
11 928 7 136 7 25] 7 257 
20 039 8 373 12 197 10 265 
19 469 12 397 13 688 13 213 
36 055 28 050 26 937 26 756 
8 047 3 343 6 757 4 591 
29 593 18 884 10 350 10 350 
6 191 3 708 4 762 4 631 

9 373 5 275 1 996 1 996 
38 338 20 921 22 914 21 975 
3 099 1 441 ] 441 

4 819 6 436 6 436 

10 842 11 556 11 511 

2 161 3 481 2 587 

19 233 19 478 17 882 

10 943 8 072 8 029 

10 943 8 072 8 029 

8 290 11 406 9 853 

8 290 11 406 9 853 

3165119| 2 032 564| 2014 719| 1762 708 
772 526 441 499 495 031 444 888 
450 132 226 442 287 933 264 742 
69 231 39 879 46 740 44 640 
253 163 175 178 160 358 135 507 


2 103 608 


1 398 958 
9] 147 66 649 45 114 45 114 


1302 594 1107 605 


168 832 104 400 111 866 81 866 
49 140 36 503 21 877 20 899 
13 791 11 627 8 947 8 367 
25 055 12 762 11 468 5 002 
25 900 16 636 26 709 19 873 
44 247 35 545 34 175 34 175 
61 193 46 158 27 173 27 173 
12 886 5 038 8 847 3 700 
18 163 12 679 15 031 14 796 
79 471 64 674 47 529 42 571 
82 824 66 034 64 774 64 774 
51 598| — 400904 36 595 36 595 
94 128 73 585 53 565 50 565 

9 664 4 774 9 105 4 596 
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企业 和 名称 


合肥 ABB 变压器 有 限 公 司 

天 威 保 变 ( 合 肥 ) 变压器 有 限 公 司 
江西 变压器 科技 股份 有 限 公司 
江西 变 电 设 备 有 限 公司 

济南 志 友 集团 股份 有 限 公 司 

金 曼 克 电 器 集团 股份 有 限 公 司 
山东 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公 司 
湖北 阳光 电气 有 限 公司 

特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 
长 沙 顺 特 变压器 厂 

广州 市 番 帅 明珠 电器 有 限 责任 会 司 
广东 海 鸿 变压器 有 限 公 司 

顺 特 电气 有 限 公司 

广东 省 电力 工业 局 广州 电力 设备 厂 
中 山 市 泰 峰 电 气 有 限 公 司 
广西 柳州 特种 变压器 有 限 责 任 公 司 
重庆 ABB 变压器 有 限 公 司 
贵阳 东方 变 压 厦 三 

贵阳 新 星 变压器 有 限 公司 
云南 变压器 电气 股份 有 限 公司 
云南 通 变 电 器 (集团 ) 股份 有 限 公司 
陕西 铜 变 实业 股份 有 限 公司 
甘肃 宏 宇 变压器 有 限 公司 

特 变 电工 股份 有 限 公 司 
小 型 企业 (38 个 ) 

天 津 市 变压器 总 厂 

天 津 市 特 变 电 工 变 压 器 有 限 公司 
天 津 市 天 变 变 压 嚣 有限 公 司 

天 津 市 天 整整 流 器 有 限 公 司 
辽阳 易 发 式 电气 设备 有 限 公 司 
上 海 阿 海 球 变 压 器 有 限 公 司 

上 海 长 机 自动 化 有 限 公 司 

上 海 变压器 厂 

EBBE 
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苏州 杭 申 星 州 变压器 有 限 公 司 
泰州 海 田 电 气 制 造 有 限 公司 
江苏 扬 动 电气 有 限 公 司 

浙江 省 宁波 市 三 爱 互感 器 有 限 公 司 
宁波 明 升 变压器 制造 有 限 公 司 
衢州 杭 甬 变压器 有 限 公司 
福建 省 韶 西 天 龙 变压器 有 限 公 司 
常德 国力 变压器 有 限 公 司 
广州 特种 变压器 厂 有 限 公 司 
佛山 市 佛 盛 电 气 有 限 公司 

佛山 市 南海 区 楼 花 电 气 有 限 公 司 
广东 年 龙 电 力 设 备 有 限 公司 
广东 增城 特种 电力 设备 有 限 公司 
海南 金 盘 电气 有 限 公司 

重庆 变压器 厂 

昆明 变压器 厂 
云南 省 楚雄 变压器 厂 

保山 变压器 有 限 责任 公司 
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工业 “| 工业 销售 | 工业 年 末 资 产 
总 产值 产值 增加 值 总 计 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (7120) 

68 751 58 762 
4 503 4 023 
26 381 25 209 
16 912 16 497 
42 305 43 388 
19 961 19 293 
65 719 65 352 
10 447 7 929 
126 380| 119 999 
10 083 9 326 
17 985 18 899 
27 047 25 930 
91 949 91 655 
10 998 9 232 
14 703 14 423 
19 401 15 992 
88 990 88 989 
17 026 17 286 
6 010 7 643 
33 571 31 784 
39 182 37 488 
4 553 3 632 
4 566 4 516 
118 417| 108 574 
207 475| 194 420 


流动 资产 | 年 末 负 全 
合计 
(万 元 ) 


63 449 43 042 

9 496 15 406 
44 121 37 798 
7 087 4 508 
37 459 32 736 
34 049 15 365 
34 919 46 773 
8 334 9 996 
64 702 78 355 
7 650 7 274 
7 040 20 130 
8 736 7 032 
118 206 98 99] 
6 162 6 121 
14 629 13 285 
19 521 17 024 
87 017 92 411 
10 986 8 477 
7 637 7 146 
37 427 36 376 
14 270 17 255 
5 632 6 056 
7 302 5 472 
145 971 152 192 
192 107 217 094 
313 5871 
10 289 5 419 
1 810 1 190 
124 110 
8 739 29 024 
41 456 47 779 
687 545 
9 130 14 748 
1 061 5 059 
3 640 14 501 
1 003 806 
4 101 6 393 
1 434 966 
2 540 2 460 
] 365 422 
5 739 4 816 
731 59] 
2 676 2 469 
5 839 8 363 
7 307 5 259 
6 446 5 240 
4 215 6 764 
1 581 ] 149 
39 620 15 346 
4 106 3 848 
2 487 9 541 
854 800 
391 366 


71 364 
24 499 
50 934 
7 818 
59 089 
46 927 
67 444 
12 863 
120 914 
11 470 
24 263 
14 302 
142 011 
11 851 
16 970 
23 742 
115 086 
14 437 
9 979 
33 672 
23 861 
8 667 
8 708 
334 609 
288 986 
1 546 
12 312 
1 835 
128 
24 795 
62 113 
710 
12 517 
] 529 
8 620 
2 119 
5 213 
1 865 
4 532 
1 765 
7 688 
] 096 
4 033 
9 949 
7 942 
8 069 
7 851 
2 542 
42 547 
6 505 
9 625 
] 589 
567 

































































































































































13 880 
2 413 
220 
11 455 
32 277 
3 056 
2 012 
360 
1 138 
2 911 
2 106 
4 090 
2 643 
1 729 
8 843 
931 
4 220 
3 344 
8 659 
3 963 


13 644 
] 999 
256 
7 274 
28 663 
3 056 
2 264 
363 
] 094 
2 778 
2 434 
4 080 
2 622 
] 928 
9 166 
1 040 
3 771 
4 020 
6 087 
4 179 
7 979 
14 963 
43 387 
3 428 
] 006 
1 338 
715 















































































































































































































(8) 
流动 负债 


合计 
(万 元 ) 


43 042 
15 406 
35 262 
1 285 
28 254 
15 365 
23 547 
7 808 
76 436 
7 274 
19 954 
6 752 
97 941 
219 

11 275 
17 024 
72 410 
8 368 
7 713 
33 863 
13 832 
5.615 
4 937 
93 957 
210 215 
3 633 
5 479 
1 190 
110 

27 3T] 
47 779 
345 

14 748 
5 029 
13 967 
823 

6 009 
966 

1 807 
422 

4 816 
591 

2 469 
8 363 
5 259 
5 185 
6 764 
1 149 
14 713 
3 848 
9 541 
800 
331 


(5E) 
工业 工业 销售 | IW 年 末 资 产 | 流动 资产 | ERAR | 流动 负债 


















































































































































































































































































































































































































































































企业 名 称 总 产值 产值 增加 值 总 计 合计 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
临 沧 变压器 有 限 责 任 公司 224 389 68 740 687 
云南 大 理 宏 电 变压器 有 限 公司 2 404 2 472 576 2 017 1 319 1 357 .1 088 
个 旧 市 变压器 厂 3 245 2 245 1 138 3 938 2 412 2 513 2 281 
ZALESIE 2 416 2 416 710 2 574 836 1 904 1 904 
西安 西 互 互感 器 制造 有 限 公 司 611 505 129 3 276 2 328 3 191 3172 
48 1| EIE AE FE SS DR RJ 2 256 1 464 564 6 983 4 132 2 820 2 794 
银川 天 达 电 工 电器 有 限 公 司 607 605 121 1 665 1 471 1 054 ] 054 
新 疆 新 特 顺 电 力 设 备 有 限 责 任 公司 6 587 5 939 3 232 5 019 4 228 2 095 2 095 
新 疆 升 蝶 股 份 有 限 公司 3 273 3 263 532 8 291 3 989 770 770 
新 疆 特 变 机 电 设 备 制造 有 限 公司 1 424 1 588 266 2 726 1 017 657 657 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 {7 个 ) 123 878 126 010 36 271 130 089 102 187 68 299 63 085 
中 型 企业 (4 个 ) 113 989 115 740 34 442 123 049 96 206 62 996 58 370 
新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 公司 19 791 20 117 6 624 24 269 20 380 11 654 11 604 
日 新 电机 ( 无锡) 有限 公司 38 191 37 967 10 119 48 512 32 683 24 860 24 860 
桂林 电力 电容 器 总 厂 46 497 48 146 14 826 36 085 31 380 15 140 12 048 
天 水 电气 传动 研究 所 9 510 9 510 2 873 14 183 11 763 11 341 9 858 
小 型 企业 (3 个 ) 9 889 10 270 1 830 7 040 5 982 5 303 4715 
南京 康 瑞 特 电气 制造 公司 910 829 560 293 281 119 119 
上 上 处 电力 电容 器 有 限 公司 5 750 5 481 1 438 4 239 3 648 3 253 3 042 
建 德 市 新 安江 电力 电容 器 有 限 公 司 3 229 3 960 -168 2 509 2 053 1 931 1 554 
配 电 开 关 控 制 设备 制造 { 108 个 ) 5227329| 5 061 330 | 1 554 993 5413 734| 3643 324| 3393815| 3176 293 
大 型 企业 (8 个 ) 2817077| 2727 596| 766873 2 663 085| 1756271| 1736 098| 1 630 428 
大 全 集团 有 限 公 司 268 860 268 846 78 503 239 300 166 993 143 183 133 027 
宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公司 101 298 91 169 21 423 146 019 101 612 92 498 78 498 
正泰 集团 股份 有 限 公司 688 656 670 297 | 235093 261 271 141 180 112 601 112 601 
德 力 西 集团 有 限 公 司 553 965 533 608] 154 176 341 460 198 918 197 089 162 339 
天 正 集 团 有 限 公 司 183 767 178 512 53 835 129 130 53 095 29 076 28 922 
素 开 电气 集团 有 限 公 司 151 551 147 512 47 262 121 505 89 911 100 029 98 875 
平 高 集团 有 限 公 司 248 912 217 130 54 046 467 998 370 083 367 846| 354253 
西安 电力 机 械 制 造 公 司 620 068 620 522| 122 535 956 402 634 480 693 777| | 661913 
中 型 企业 {50 个 ) 1 952 762| 1897449| 665 936 1971 843| 1424572| 1187920, 1114 198 
北京 ABB 高 压 开关 设备 有 限 公 司 180 654 157 138 84 139. 115 150 112 540 41 306 41 306 
北京 北 开 电 气 股份 有 限 公 司 32 070 30 761 4 743 89 595 59 044 66 978 66 042 
北京 敬业 电工 有 限 公 司 9 450 9 786 1 807 8 783 6 592 7 932 7 932 
北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 31 444 27 925 13 942 23 010 18 302 8 531 8 531 
天 津 市 百 利 电气 有 限 公司 13 496 10 105 5 168 17 899 7 081 10 120 10 120 
瓦 房 店 高 压 开 关 有 限 公 司 12 842 12 232 5 857 13 770 11 806 5 504 3 988 
阿 城 继电器 集团 有 限 公司 41 918 9 478 2 145 81 750 50 455 81 955 67 466 
上 海 华 通 开 关 厂 有 限 公 司 10 819 12 763 6 710 13 049 10 718 9 116 9 116 
上 上 海 电 器 股份 有 限 公司 上 海 人 民 电 器 厂 64 937 64 033 16 785 34 464 26 627 22 219 22 219 
上 海 继电器 有 限 公 司 7 938 7 345 2 656 10 970 10 544 10 050 9 987 
上 海 西 门 子 开关 有 限 公 司 71 612 71 612 13 649 66 595 5] 388 32 725 31 767 
上 海 施 耐 德 工 业 控 制 有 限 公司 60 720 60 828 23 648 32 483 23 493 13 555 11 095 
TLARSEXSGGT HR AUB IRA RI 11 736 11 736 2 270 16 089 8 227 11 255 8 353 
常熟 开关 制造 有 限 公 司 67 715 65 090 27 639 60 420 33 688 32 518 32 468 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 120 618 117 955 33 770 57 610 23 873 25 218 22 978 
TL 2j $& Er AB BLZ 28 000 28 000 5 300 12 378 5 976 9 679 5 524 
浙江 开关 厂 有 限 公司 36 760 35 942 9 243 26 051 19 045 13 494 12 774 
宁波 耐 吉 科技 股份 有 限 公 司 35 730 36 709 7 096 33 247 22 186 19 836 17 303 
宁波 华 和 通电 器 集团 股份 有 限 公司 21 534 19 710 4 769 40 191 28 989 34 197 34 197 
温州 市 开元 电气 有 限 公司 18 115 18 332 3 580 10 786 7 891 6 768 6 518 
WEERA ERAS Hl 33 128 31 821 11 589 32 045 18 778 14 646 14 646 
新 华电 器 集团 有 限 公司 37 496 36 613 10 275 32 480 23 215 13 167 13 167 
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企业 名 称 


常安 集团 有 限 公 司 


浙江 纪元 高 压 电 器 开关 有 限 公司 


厦门 ABB 开关 有 限 公司 


厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 


福州 天 宇 电气 股份 有 限 公 司 
河南 四 通电 力 设备 有 限 公司 
河南 森 源 电气 股份 有 限 公司 
湖南 开关 厂 

长 沙 高 压 开 关 有 限 公 司 
广东 省 顺德 开关 三 有 限 公司 
广东 珠江 开关 有 限 公司 


广州 白云 电器 设备 股份 有 限 公 司 


汕头 正 超 电 气 有 限 公 司 


北海 银河 科技 电气 有 限 责任 公司 


海南 威 特 电气 集团 有 限 公司 


重庆 博 森 电气 (集团 ) 有 限 公 司 
重庆 新 汇源 高 压 开关 有 限 公司 


四 川 川 开 实业 发 展 有 限 公 司 
川 开 电器 有 限 公 司 


四 川 汇源 电 业 系统 设备 有 限 公 司 
振 华 (集团 ) 科 技 股 份 有 限 公司 宇 光 分 公司 


贵州 长 征 电器 股份 有 限 公 司 
国营 云南 开关 厂 

西安 电器 开关 厂 

天 水 长 城 开 关 厂 

天 水 长 城 控制 电器 厂 

天 水 213 机 床 电 器 厂 

宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 
小 型 企业 (50 个 ) 


北京 北 开 日 新 电机 高 压 开关 设备 有 限 公 司 


天 津 市 开关 厂 


天 津 市 电器 开关 公司 水 电 设备 厂 


天 津 市 电器 开关 公司 三 三 


天 津 市 百 利 天 开 电 疮 有 限 公司 


天 津 大 通 机 电 发 展 有 限 公司 
已 房 店 防爆 电器 有 限 公 司 
上 海 电 次 三 

上 海 电 器 陶瓷 三 有 限 公司 


上 海 西门 子 线 路 保护 系统 有 限 公 司 
上 海 施 耐 德 配 电 电 器 有 限 公司 
上 海松 下 电工 自动 化 控制 有 限 公 司 


上 海 斯 易 普 电器 厂 

苏州 机 床 电器 厂 有 限 公 司 
苏州 阿尔 斯 通 开关 有 限 公司 
常州 市 常 开 电气 有 限 公 司 


泰州 市 虹 雨 电工 器 材 广 有 限 公司 
靖江 市 靖 开 电力 电器 有 限 公 司 
埃 斯 艾 姆 泰 航海 电子 有 限 公 司 


江苏 常 恒 航 海 电 器 有 限 公司 
杭州 控制 电器 厂 
嘉兴 成 套 电器 厂 

金华 电力 开关 有 限 公司 


瑞安 市 万 松 电子 电器 有 限 责 任 公 司 
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年 末 资 产 
B 
(AI) 


工业 工业 销售 工业 流动 资产 | ERR 
总 产值 产值 增加 值 合计 总 计 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 








19 817 20 152 28 597 16 521 
8 001 | 7 666 12 892 6 130 
249 503 255 258 143 022 130 736 









57 660 
74 401 
50 661 
19 965 
57 024 
17 690 
29 663 
hl 648 
93 830 
15 014 
67 105 
11 142 
15 296 
11 039 
75 972 
53 180 
36 120 
30 000 
52 896 
33 966 
11 364 
56 819 
35 146 
26 303 
14 615 
778 806 
24 451 
4 838 
296 
478 
6 121 
2 325 
709 
9 088 
4 306 
9 156 
48 450 
.8 674 
400 
6 612 
39 091 
9 222 
131 
553 
1 773 
3 971 
781 
731 
9 611 
1 998 


55 632 
55 706 
32 022 
16 056 
36 899 
12 452 
22 676 
9 489 
79 685 
11 654 
44 589 
5 793 
8 341 
4 682 
55 104 
38 573 
22 646 
20 506 
33 303 
21 653 
10 260 
47 036 
24 820 
15 515 
5 639 
462 481 
21 410 
2 334 
195 
473 
6 014 
757 
653 
4 509 
3427 
4 839 
41 620 
6 585 
398 
5 099 
35 625 
5 055 
127 
493 
1 372 
1 389 
603 
515 
6 684 


85 038 
53 859 
29 516 
40 702 
33 029 
20 099 
20 723 
26 206 
59 256 
25 880 
17 200 
16 838 
3 826 
4 270 
78 156 
54 709 
40 001 
15 034 
17 936 
20 009 
5741 
48 475 
11 112 
20 159 
8 935 
457 490 
29 337 


87 260 
52 894 
28 778 
38 774 
32 568 
21 000 
22 035 
26 421 
56 775 
25 773 
15 480 
16 223 
3 655 
4 269 
74 248 
51 973 
39 818 
14 289 
13 686 
19 694 
5 432 
48 628 
10 065 
19 908 
8 793 
436 285 
18 767 
234 
376 
334 
6 963 
179 
649 
5 109 
5 226 
10 934 
110 090 
9 826 
613 
6 539 
50 038 
9 511 
138 
1 363 
2 162 








































































































































































































































377 
340 

















134 






























































( 续 ) 
流动 负债 


合计 
(万 元 ) 


11 939 
6673 
81 442 
30 763 
46 499 
29 952 
9 983 
34 740 
12 333 
22 304 
7 602 
63 735 
8 681 
42 433 
3 895 
7 755 
10 181 
40 990 
28 693 
21 690 
10 797 
19 219 
12 226 
12 111 
28 595 
31 403 
14 323 
5 743 
431 667 
16 778 
6 127 
220 
447 

4 394 
] 586 
30 

5 396 
3 101 
2 945 
26 392 
2 134 
65 

3 511 
33 780 
7 329 
96 

467 
602 

3 145 
675 
617 

5 636 
1 612 


企业 名 称 


万 家 电器 集团 有 限 公 司 

绍兴 电力 设备 成 套 公司 

浙江 华 源 电 气 有 限 公 司 

合肥 高 压 开关 有 限 公司 

厦门 ABB 电器 控制 设备 有 限 公 司 
厦门 协 成 实业 有 限 公 司 

厦门 ABB 华电 高 压 开关 有 限 公司 
南昌 笃 达 电力 发 展 有 限 公司 

山东 济宁 开关 三 

河南 开 开 电气 股份 有 限 公 司 
湘潭 湘 机 开关 厂 

广州 南方 电力 集团 电器 有 限 公 司 
北海 银河 高 科技 产业 股份 有 限 公司 
重庆 泰 高 博 森 电气 有 限 公司 
昆明 开关 三 

昆明 思维 奇 电 器 工 贸 有 限 公 司 

天 水 长 城 低压 电器 三 

酒 钢 ( 集 团 ) 宏 联 自控 有 限 责任 公司 


宁夏 天 净 元 光电 力 设 备 制造 有 限 公司 


新 疆 高 压 开 关 厂 


上 海 一 开 电气 集团 新 疆 化 开 电气 有 限 公 司 


新 疆 双 新 电 控 设备 有 限 公司 

新 疆 电 控 设备 有 限 责任 公司 

新 疆 康 正 电器 工业 有 限 公司 
昌吉 市 昌 开 电器 有 限 责任 公司 
新 疆 新 能 泰 开 电 气 设备 有 限 公司 
电力 电子 元 器 件 制造 (27 个 ) 
大 型 企业 (1 个 ) 

许 继 集团 有 限 公司 

中 型 企业 (1 个 ) 

天 津 市 机 床 电 器 总 厂 

浙江 杭 申 控股 集团 有 限 公司 
西门 子 (杭州 ) 高 压 开关 有 限 公司 
佛山 通宝 股份 有 限 公司 

桂林 机 床 电器 有 限 公司 
小 型 企业 (21 个 ) 

北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责任 公司 
北京 星 原 丰 泰 电子 技术 有 限 公司 
天 津 市 整流 器 厂 

天 津 市 互感 器 厂 

天 津 市 第 二 继电器 厂 

天 津 市 机 床 电器 总 厂 分 厂 

天 津 神 钢 电机 有 限 公司 

天 津 市 天 开 高 压 元 件 开发 有 限 公司 
天 津 市 百 利 电气 配套 有 限 公司 
天 津 市 纽 素 克 电气 科技 有 限 公司 


天 津 市 天 泰 离合 器 科技 发 展 有 限 公司 


上 海 立新 电器 厂 

上 海 第 三 开关 厂 

EM XS Li AES 

江苏 跃进 电器 有 限 责任 公司 

泰州 市 前 进 机 械 制造 有 限 公司 
宁波 开关 电 带 制造 有 限 公司 









工业 | 工业 销售 年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 俩 
总 产值 | “产值 
(万 元 ) | (万 元 ) 








30 663 
31 081 
3 808 
31 038 
46 831 
6 280 
19 782 
13 012 
8 829 
3 185 
3 953 
18 157 
300 301 
13 805 
6 549 
3 290 
12 740 
12 773 
2 166 
1 638 
1 160 
2 959 
1 513 
1 866 
4 659 
3 005 
1 473 736 
1 059 222 
1 059 222 
323 087 
6 749 
105 920 
126 674 
76 008 
7731 
91 427 
10 908 
1 085 
1 892 
3 726 
875 
139 
5 105 
839 
1 037 
6 506 
698 
7 568 
4 595 
118 
4 381 
5 894 
2 962 


19 500 
23 510 
1 396 
7 439 
26 428 
5 420 
16 720 
11 641 
6 114 
2 185 
1 111 
17 582 
118 660 
9 169 
4 890 
1 238 
10 405 
11 923 
1 615 
] 581 
467 
1 835 
1 151 
] 594 
3 956 
2 955 
980 859 
700 111 
700 111 
222 584 
4 638 
69 462 
105 041 
37 396 
6 047 
58 164 
5 063 
] 021 
691 
2 189 
711 
135 
2 316 
788 
847 
4 264 
420 
5 730 
3 836 
110 
2 021 
] 901 
1 886 


18 849 
14 313 
2092 
207 
24 393 
5371 
13 672 
10 593 
8 567 
3257 
3 743 
14 848 
154 721 
9 645 
2 345 
2 864 
20 399 
11 625 
1 848 
1 762 
614 
1 910 
1 123 
1 106 
3 867 
2 144 
921 727 
709 177 
709 177 
157 395 
2 664 
59 959 
45 909 
43 679 
5 184 
55 156 
5 116 
491 
2719 
3 703 
542 
134 
1715 
689 
696 
4 295 
428 
5 806 
3 061 
185 
4 409 
4 308 
2271 





























































6 358 
8 013 
314 
] 349 
2 151 
959 
1 041 
3 011 
396 
792 988 
463 190 
463 190 
271 765 
4 812 
70 311 
128 172 
58 310 
10 160 
58 033 
4 605 
4] 538 
197 
403 
1 041 
96 
6 040 
42 
9977 













314 
840 
2 328 
948 
1 074 
2 517 
396 
792 122 
457 103 
457 103 
277 612 
4 446 
71 411 
136 843 
54 716 
10 136 
57 407 
4 604 
1 326 
239 
463 
968 
85 
6 031 
90 
1 052 
7 683 
879 
2 540 
1 679 
219 
1 829 
392 
2 447 






























































285 634 
189 882 
189 882 
79 201 
2 337 
19 479 
38 532 
15 493 
3 359 
16 551 
2 626 
260 
26 
162 




























































































































































58 
















27 































995 









































(S) 
流动 负债 


合计 
(万 元 ) 


18 597 
12 139 
] 719 
19 

24 393 
5371 
13 672 
10 593 
8 554 
2 654 
3 474 
14 848 
128 535 
9 645 
2 345 
2 736 
19 494 
11 625 
1 848 
1 762 
614 

1 910 
1 123 
1 106 
3 665 
2 144 
871 742 
675 940 
675 940 
150 804 
2 664 
59 886 
45 909 
37 242 
5 104 
44 998 
5021 
491 

1 047 
3 348 
542 
134 

] 715 
689 
696 

3 002 
382 

4 891 
3 061 
185 

4 409 
2 012 
1 304 





(S) 


工业 工业 销售 | ”工业 年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 债 | 流动 负债 
企业 名称 总 产值 产值 增加 值 - 总计 合计 $i 合计 
(AI) (A) | (A20 (万 元 ) (7170) (万 元 ) 






















































































































































































































































































































































































































































































杭州 杭 开 电气 有 限 公 司 7 537 8 984 11 732 5 920 3 402 
浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公 司 10 807 10 312 | 7 238 5 865 5 865 
昆明 电器 成 套 实业 总 公司 396 385 414 270 270 
西安 熔断 器 制造 公司 5 281 5 200 4 850 2 533 2 533 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 (23 个 ) 334 028| 333375 . 258 956| 208418, 199 659 
中 型 企业 (3 个) 122 689 132 351 117 678 93 602 91 107 
新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公 司 85 662 105 484 82 553 61 270 60 172 
无 锡 市 明达 电器 有 限 公 司 6 302 6 483 6 699 9 624 8 227 
江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公司 30 725 20 384 28 426 22 708 22 708 
小 型 企业 (20 个 ) 211 339 201 024 141 278 114 816| 108 552 
北京 敬业 电工 集团 759 755 5 643 15 488 13 901 
北京 斯 普 拉 格 电气 有 限 公司 1 495 1 495 977 861 252 252 
北京 ABB 电气 传动 系统 有 限 公 司 113 706 111 122 64 524 58 373 38 977 38 977 
Ac RIEFB T Bs ERCESREPBERZ 1] 1 494 1 493 20 463 462 285 285 
北京 北 低 基业 达 电 气 有 限 公 司 302 302 20 321 317 299 299 
天 津 威乐 斯 机 电 有 限 公司 908 847 272 581 553 375 375 
阜新 封闭 母线 有 限 责任 公司 9 035 9 031 1 077 8 503 6 356 6 081 4 575 
大 连 亿 德 电瓷 金具 有 限 责任 公司 1 876 1 785 648 2 258 870 1 326 1 326 
上 海 阿 海 靶 电力 自动 化 有 限 公 司 15 106 14 950 6 563 11 541 9 594 5 980 5 980 
上 海 伊 利 诺 继 电器 有 限 公司 740 619 288 1 034 1 020 476 476 
上 海 西门 子 高 压 开 关 有 限 公司 34 801 34 801 12 235 37 414 33 024 25 827 25 827 
上 海 电 气 自 动 化 有 限 公 司 1 569 1 569 243 3 257 3 151 455 451 
南京 华 洋 电气 有 限 公 司 4 254 4 116 1 289 4 911 2 481 2 174 1 027 
南京 开关 厂 有 限 公 司 1 546 1 369 305 2 320 1 622 2 191 1 661 
仪征 市 电瓷 电器 有 限 责任 公司 5 209 5 250 707 3 892 3 078 3 672 3 740 
浙江 黄岩 电器 开关 厂 1 197 1 206 324 1 309 1 065 689 689 
浙江 三 尾 电 器 有 限 公 司 11 309 4 955 3 255 7 380 4 979 3 860 2911 
衢州 市 申 光 电器 有 限 公 司 1 129 1 119 190 2 277 1 242 1 280 680 
印台 华 福 电器 机 械 制 造 有 限 公 司 652 562 183 1 659 847 1 159 1 159 
东方 日 立 (成 都 ) 电 控 设 备 有 限 公 司 4 252 3 678 850 7 809 5 740 3 971 3 961 
电线 电缆 制造 (111 个 ) 4913 315| 4840 670 | 1 092 926 3817405| 2273 006| 2 499 171| 2234315 
大 型 企业 (个 ) 1274526| 1237286| 432785 917 139|  604903|  546375| 467882 
宝 胜 集团 有 限 公 司 490 947 468 831 | 109 972 271 187 160 971 131377| 129 650 
江苏 远东 集团 有 限 公 司 518 792 508 416| 256 615 276 324| 219361 187 025| 177 698 
浙江 万 马 集 团 有 限 公 司 264 787 260 039 66 197 369 628 224 571 227 972| 160534 
中 型 企业 (57 个 ) 2926 429| 2896244| 512946 2228269| 1345616, 1416 030! 1299 697 
北京 市 电线 电费 总 厂 7 961 7 916 1 960 10 336 7 472 13 131 9 720 
天 津 金山 电线 电缆 股份 有 限 公 司 33 002 33 473 5 326 19 894 15 977 11 757 11 757 
河北 宝 丰 线 缆 有 限 公 司 127 938 125 324 32 370 228 967 84 239 106 942| 106 942 
河北 华 盛 电 缆 有 限 公 司 35 662 35 662 10 867 21 003 11 552 630 630 
7 EH HA KE 26 SS BHUÉE RAE 27 109 26 966 10 845 16 811 9 034 5 531 2 840 
唐山 市 华 通 线 缆 制造 有 限 公司 25 952 28 035 8 116 21 910 16 144 16 144 16 144 
邢台 市 电缆 有 限 责任 公司 24 111 25 029 1 889 18 324 12 864 11 111 10 452 
廊坊 华 洋 线 绕 有 限 公司 86 113 84 218 25 830 53 937 36 006 26 762 16 262 
山西 榆 缆 线 缆 集团 有 限 公司 26 028 24 987 8 531 18 378 3 955 4 908 4 908 
沈阳 电缆 有 限 责任 公司 71 443 74 909 1 465 62 002 41 683 49 576 49 576 
沈阳 九星 企业 集团 292 217 278 320 46 033 35 951 16 090 22 286 18 788 
上 海南 洋 电 缆 有 限 公司 23 979 22 277 7 616 13 179 12 191 7 450 7 450 
LERA ARAE] 30 134 31 521 4 835 43 464 31 258 30 240 30 013 
无 锡 电缆 厂 有 限 公司 80 296 80 221 4 802 36 256 32 459 28 752 28 752 
苏州 特 雷 卡 电 缆 有 限 公司 17 466 17 465 536 19 763 11 497 15 292 12 826 
常熟 市 电缆 厂 17 218 16780] — 4736 9 196 5 536 3 621 2 775 
江苏 上 上 电缆 集团 有 限 公司 290100| 290000| 27607 71 945 50 915 40 834 40 834 


298 - 中 国电 器 工业 年 鉴 


企业 名 称 


江苏 东 强 股份 有 限 公司 
江苏 新 汇源 电气 有 限 公司 
扬州 曙光 电缆 有 限 公司 
杭州 电缆 有 限 公司 

浙江 交 联 电缆 有 限 公司 

浙江 洪波 线 缆 股 份 有 限 公司 
杭州 华新 电力 线 缆 有 限 公司 
杭州 早 川 电线 有 限 公司 

浙江 万 能 通信 器 材 集团 有 限 公司 
安徽 天 康 集团 

安徽 电费 股份 有 限 公司 

冠 城 大 通 股份 有 限 公司 

福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公司 
南平 南 线 电缆 有 限 公司 

南昌 电缆 有 限 责 任 公司 

江西 电缆 有 限 责 任 公司 
江西 沙 神 集团 公司 

江西 省 训 粤 恒 兴 机 电 材料 有 限 公司 
江西 华夏 金属 线 制品 有 限 公司 
江西 省 丰硕 电磁 线 有 限 公司 
山东 鲁能 泰山 电 绕 股份 有 限 公司 
焦作 铁路 电缆 工厂 

郑州 电缆 ( 集团) 股份 有 限 公司 
武汉 电缆 集团 有 限 公司 

黄石 安 瑞 照 电缆 有 限 公司 
湖北 永 易 红旗 电气 有 限 公司 
衡阳 恒 飞 电缆 有 限 责 任 公司 
广东 电缆 厂 有 限 公司 
佛山 市 中 宝 电缆 厂 

南宁 银 杉 电线 电缆 有 限 责任 公司 
桂林 飞龙 国际 电线 电缆 有 限 公司 
桂林 国际 电线 电缆 集团 公司 
重庆 新 泰山 电线 电缆 有 限 公司 
重庆 泰山 电线 电缆 有 限 责任 公司 
重庆 合 牌 电线 电缆 有 限 公司 

特 变 电 工 (德阳 ) 电缆 股份 有 限 公司 
成 都 普天 电缆 股份 有 限 公司 
贵阳 电线 厂 

昆明 电缆 股份 有 限 公 司 

甘肃 长 通电 缆 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公司 
小 型 企业 (51 个 ) 

天 津 市 电缆 总 厂 

天 津 市 盛 华 软 线 电费 有 限 公司 
天 津 市 漆包线 厂 

PSI NET 

天 津 市 漆包线 厂 分 厂 

天 津 天 明 线材 有 限 公司 

天 津 昭和 电 材 有 限 公司 

天 津 昭和 漆包线 有 限 公司 

天 津 天 明 电 材 有 限 公司 

比 瑞 利 天 津 电力 电缆 有 限 公司 
天 津 耐 克 森 电磁 线 绕 有 限 公司 
乐 星 电缆 (天 津 ) 有 限 公司 


工业 销售 
产值 
(万 元 ) (万 元 ) 


27 300 
10 223 
56 000 
81 382 
12 491 
105 375 
46 433 
23 600 
29 620 
106 964 
20 360 
80 589 125 672 
85 298 46 179 
16 007 11 381 
17 138 10 757 
13 229 11 397 
50 432 5 474 
16 219 11 650 
33 300 8 196 
22 317 7 431 
52 067 98 511 
34 627 | 37 123 
23 865 ^. 161 436 155367| 136034 
45 933 37 210 25 480 25 480 
11 082 12 464| 12 879 9.670 
45 507 65 259 55 051 42 113 
16 668 20 844 14 649 11 750 
100 468 24 066 19 570 19 570 
9 966 10 947 10 091 10 091 
11 003 6 978 3 487 3 480 
42 746 9 677 4 816 4 816 
76 528 35 439 20 491 20 444 
44 944 62 891 53 184 53 184 
94 709 79 404 70 741 70 741 
60 346 25 844 20 429 18 294 
35 639 46 522 26 515 23 935 
29 467 109 282 38 101 35 367 
« 8 664 7981 4 369 4 006 
83 548 62 218 43 214 43 179 
21 646 29 337 20 970 16 775 
712 360 671998 |  322487| 536767) 466737 
55 323 9 933 61 846 52 571 
3 281 3 720 1 406 3 126 2 824 
8 468 2 7 089 392 
12 567 4 078 3 933 3 756 3 756 
52 327 102 350 277 
647 443 401 316 316 
7 885 5 885 8 704 5 034 
6 871 4 407 626 614 
1 214 1 11i 574 574 
18 351 10 332 15 516 15 516 
15 558 8 652 8 972 8 972 
14 235 10 141 8 469 8 308 
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企业 名 称 


天 津 市 电缆 总 厂 四 分 厂 

河北 珊 源 电缆 有 限 公司 

河北 电力 中 兴 线 缆 有 限 责任 会 司 
任 丘 市 水 兴 电 缆 厂 

河北 北方 电缆 集团 有 限 公司 
沈阳 电线 广 


辽宁 宝林 集团 大 连 金 州 电缆 有 限 公 司 


沈阳 古河 电缆 有 限 公司 

上 海南 洋 - 苹 仓 电线 有 限 公司 
上 海 阿 尔 卡特 光 纺 有 限 公司 

镇 江 菊花 线 缆 有 限 责 任 公司 
昆山 合成 电线 电缆 厂 

温州 网 牌 电 线 电 缆 有 限 公 司 
建 德 新 安江 电工 器 材 有 限 责 任 公 司 
江山 三 星 钢材 线 缆 有 限 公司 
合肥 星辰 电线 电缆 有 限 公司 
安徽 欣 意 电缆 有 限 公司 

铜陵 电工 材料 厂 

江西 东方 电缆 有 限 公司 

上 高 县 畅通 线 费 厂 
丹江口 市 汉 丹 电线 电缆 有 限 公司 
广州 岭南 电缆 有 限 公司 

桂林 祥 龙 电线 电缆 有 限 责任 公司 
重庆 市 涪陵 宇 达 工 业 有 限 责任 公司 
重庆 市 涪陵 长 江 博 华电 缆 有 限 公司 
四 川 诈 东 电线 有 限 公司 

四 川 成 塑 电缆 有 限 公司 

四 川 明星 电缆 有 限 公司 

贵阳 汉 河 电缆 有 限 公 司 

贵州 新 曙光 电缆 有 限 公司 
贵州 塑 力 线 缆 有 限 公司 

云南 红河 瑞 捷 电工 有 限 公司 
云南 大 众 电磁 线 厂 

昆明 电缆 厂 一 分 厂 

甘肃 诚信 电线 电缆 有 限 责 任 公司 
宁夏 天 嘉 电 线 电 缆 有 限 责 任 公司 
宁夏 隆 达 电缆 有 限 公司 

新 疆 百 商 电线 电缆 有 限 公司 

新 疆 五 元 实业 发 展 中 心 
光纤 .光缆 制造 (4 个 ) 

中 型 企业 (2 个) 

修 马 普天 通信 电缆 有 限 公 司 
河南 许昌 阳光 光电 线 缆 有 限 公司 
小 型 企业 (2 个) 

上 海 申 贝 光 通信 器 材 有 限 公司 
四 川 汇源 电力 光缆 有 限 公司 
特种 陶 资 制品 制造 (5 个 ) 

中 型 企业 (3 个 ) 
AXERUSUS PRA ed 

抚顺 华泰 电瓷 电气 制造 有 限 公 司 
湖南 醴陵 火炬 电瓷 电器 有 限 公 司 
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工业 | 工业 销售 | 工业 年 末 资 产 
总 产值 产值 增加 值 总 计 
(万 元 ) (万 元 ) | AT) (万 元 ) 
173 173 81 
41 851 
21 523 
28 317 
27 589 
13 090 
23 959 
40 825. 
22 548 
8 222 
6 278 
4 307 
2 265 
8 967 
31 462 
6 627 
4 536 
6 447 


流动 资产 | 年 末 负 债 
合计 Ai 
(万 元 ) 
203 


221 
1 642 
6 584 
14 213 
6 969 
196 482 
5 205 
23 223 
4 090 
6 114 
3 080 
1 853 
1 320 
4 828 
5 846 
1 683 
40 919 
2 872 
146 
437 
570 
18 861 
1 065 
3 479 
3 726 
4 118 
626 
6 712 
2 982 
© 721 
19 578 
1 945 
2 282 
633 
3 461 
4 432 
1 476 
9 131 
3 898 
59 720 
51 738 
25 046 
26 692 
7 982 
285 
7 697 
75 459 
73 782 
35 696 
22 893 
15 193 


17 262 
10 947 
18 358 
19 600 
138 575 
8 557 
43 611 
10 878 
14 201 
*4 384 
2 952 
] 680 
5 314 
10 219 
2 757 
49 277 
2 167 
4 499 
3 589 
644 
22 066 
5 312 
3 122 
4 607 
5 259 
4 214 
11 230 
9 299 
1 810 
56 010 
6 399 
3 670 
1291 
5 667 
4 820 
2 816 
12 957 
5 175 
92 041 
75 425 
26 032 
49 393 
16 616 
546 
16 070 
122 695 
119 855 
55 821 
41 980 
22 055 

























































































































































































(5) 
流动 负债 


合计 
(万 元 ) 


221 
1 300 
4 584 
1 157 
6 969 

183 444 
5 205 

23 223 
4 090 
6 114 
2 215 
1 791 
1 306 
2 802 
4 582 
1 364 

36 730 
1 979 

146 
437 
423 
8 764 
1 065 
2 463 
3 726 
4 118 
626 
6712 
2 982 
721 

19 578 
1 434 
2282 

632 
3 461 
4 432 
1 476 
9 131 
3 898 

54 784 

49 874 

23 182 

26 692 
4 910 

285 
4 625 

72 760 

71 082 

33 940 

21 949 

15 193 


小 型 企业 (2 个 ) 
个 旧 市 高 压 电 将 有 限 责 任 公司 
锁 川 电瓷 有 限 责任 公司 
4B E SOR I S8 9:5 (13 T) 
大 型 企业 (1 个) 
兰州 炭素 集团 有 限 南 任 公司 
中 型 企业 (7 个 ) 
山西 晋 达 碳 素 股 份 有 限 公司 
山西 关 铝 炭素 有 限 责任 公司 
山西 丹 源 碳 素 股 份 有 限 公司 
内 蒙古 翟 宁 碳 素 有 限 责任 公司 
哈尔滨 电 碳 厂 
浙江 国泰 密封 材料 股份 有 限 公司 
沁 阳 市 炭素 有 限 公司 
小 型 企业 (5 个 ) 
上 海 摩 根 碳 制 品 有 限 公 司 


上 海 易 势 达 斯 能 源 转 换 系 统 配 作 有 限 公司 


平 果 新 达 实 业 有 限 公 司 

贵州 遵义 金山 刚玉 有 限 公司 

甘肃 永 靖 连 海 嵌 素 有 限 责任 公司 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 (22 个 ) 
大 型 企业 (1 个 ) 

天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公 司 
中 型 企业 (12 个 ) 

内 蒙古 集 宁 瑞 泰 金属 工业 有 限 公司 
锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公司 

上 海 焊 接 器 材 有 限 公司 

上 海 斯 米 克 焊 材 有 限 公 司 

泰州 宇宙 焊接 材料 有 限 公司 

如 东 县 铁 链 三 有 限 公司 

浙江 天 喜 实业 集团 有 限 公司 

淄博 电焊 条 厂 

临沂 电力 金具 股份 有 限 公 司 

四 川 大 西洋 焊接 材料 股份 有 限 公 司 
酒 多 集团 兰州 长 如 焊接 材料 有 限 责任 公司 
新 疆 天 山 焊 接 材 料 有 限 资 任 公司 
小 型 企业 (9 4) 

天 津 金 燕 焊接 材料 有 限 公司 

天 津 燕 桥 焊接 材料 有 限 公司 

上 海中 钢 焊 材 有 限 公 司 

姜 堰 市 船舶 策 装 件 有 限 公司 

江苏 扬 远 船舶 设备 制造 有 限 公司 
杭州 电焊 条 有 限 公 司 
厦门 蓝光 实业 总 公司 

天 津 大 桥 银 川 电焊 条 有 限 公司 

新 疆 南 湖 实业 (集团 ) 有限 责 任 公司 
绝缘 制品 制造 (12 个 ) 
大 型 企业 (1 个 ) 

四 川 东 材 企业 集团 有 限 公司 

中 型 企业 (5 个 ) 

哈尔滨 庆 缘 电工 材料 股份 有 限 公 司 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 会 司 
HME E ARAR 












年 未 资产 
总 计 
(万 元 ) 


2 839 
766 
2 074 
423 454 
199 101 
199 101 
191 899 
19 037. 
33 682 
13 660 
35 116 
26 699 
41 827 
21 878 
32 454 
8 555 
5 161 
5 889 
3 226 
9 623 
354 730 
52 829 
52 829 
. 245 605 
5 773 
57 529 
24 254 
11 558 
14 462 
14 915 
10 564 
5 824 
13 241 
73 967 
8 094 
5 425 
56 296 
4 164 
6571 
1 645 
1 620 
3 159 
4 402 
1 099 
4 468 
29 162 
281 633 
89 158 
89 158 
172 750 
5 404 
77 040 
12 583 


流动 资产 | 年 末 负 俩 
合计 
(万 元 ) 


1 672 1 678 
717 512 
955 ] 166 

191 622 331 519 
100 822 183 439 
100 822 183 439 
74 686 130 063 

6 846 5 441 
14 898 23 851 
6 739 8 508 
7 879 28 816 
11 976 23 408 
21 048 26 441 
3 300 13 598 
16 114 18 018 
4 836 1 819 
4 008 1 043 
3 594 4 884 
517 2 577 
3 159 7 695 
216 416 200 981 
34 391 48 340 
34 39] 48 340 
159 695 125 865 
3 599 3 132 
47 390 35 128 
13 715 16 151 
7 T 6 512 
7 195 8 380 
7 241 9 272 
7 160 6 481 
3 199 4 077 
10 653 8 230 
40 756 20 913 
7 34 6 406 
3 702 1 183 
22 330 26 776 
3 668 977 
5 572 3 458 
589 1 775 
709 1 012 
1 592 1 997 
3 863 3 473 
1 010 164 
3 434 3 364 
1 894 10 555 
131 196 207 699 
39 136 68 026 
39 136 68 026 
80 608 123 071 
4 523 4 361 
30 250 65 730 
7 121 9 838 






3 580 
1 323 
2251 
185 080 
46 612 
46 612 
108 336 
10 417 
13 440 
10 001 
12 316 
5 210 
27 770 
29 182 
30 132 
7 381 
6 798 
4 448 
6 020 
5 485 
413 455 
96 017 
96 017 
263 386 
17 159 
50 098 
18 265 
21 837 
23 139 
38 715 
17 818 
6 650 
10 282 
46 013 
6 632 
6 718 
54 052 
42 272 
16 574 
769 
3 626 
3 408 
7 070 
2 703 
7 224 
406 
185 015 
67 516 
67 516 
101 619 
7 016 
28 460 
10 981 





3 478 
1 394 
2 084 
179 944 
38 812 
38 812 
110 789 
10 728 
12 456 
13 127 
12 316 
5 210 
27 770 
29 182 
30 343 
7 381 
6 798 
4 423 
6 020 
5 721 
434 527 
96 063 
96 063 
284 873 
30 211 
54 680 
20 272 
22 218 
22 925 
37 999 
15 811 
6 376 
10 021 
5] 152 
6 736 
6 472 
53 591 
12 276 
17 224 
849 
3 494 
3 343 
6 962 
2 655 
6 158 
630 
174 139 
S8 485 
58 485 
100 462 
6 711 
27 912 
10 980 


















































































































































































































































































































































































































































































(S£) 
流动 负债 


合计 
(万 元 ) 


1 678 
512 

] 166 
300 780 
177 034 
177 034 
108 489 
5 217 
18 531 
7 008 
22 767 
16 905 
24 463 
13 598 
15 257 
1 819 

1 043 

4 884 
603 

6 908 
192 562 
46 014 
46 014 
120 703 
2 785 
35 128 
15 646 
6 512 

6 170 
8 249 
6 481 

3 362 
8 230 
20 913 
6 044 
1183 
25 845 
977 

3 458 

1 775 

1 012 

] 997 

3 332 
163 

2 576 
10 555 
148 426 
55 252 
55 232 
78 568 
4 361 
29 486 
7 364 


统计 资料 - 301 


企业 名 称 


泰州 市 浩 普 投 资 有 限 公司 
桂林 电器 科学 研究 所 
小 型 企业 {6 个 ) 

上 海 绝 缘 材 料 厂 

上 海 电 机 玻璃 纤维 三 

上 海 电 机 玻璃 厂 关 港 分 三 
.东海 绝缘 材料 有 限 公司 
衡阳 绝缘 材料 总 三 


新 疆 新 能 天 宁 电 工 绝缘 材料 有 限 公司 


电池 制造 (17 个 ) 
大 型 企业 (3 个 ) 

风帆 股份 有 限 公司 
哈尔滨 光宇 蓄电池 有 限 公 司 
河南 环宇 集团 有 限 公司 

中 型 企业 (9 个 ) 

风帆 股份 有 限 公司 清 苑 分 公司 
沈阳 东北 蓄电池 股份 有 限 公司 
上 海 西 恩 迪 蓄电池 有 限 公司 
浙江 卧龙 灯塔 电源 有 限 公 司 
杭州 南都 电源 动力 股份 有 限 公司 
安徽 迅 启 蓄电池 有 限 公司 
济宁 远征 电源 有 限 责任 公司 
长 沙 丰 日 电气 集团 有 限 公 司 
重庆 万 里 蓄电池 股份 有 限 公司 
小 型 企业 (5 个 ) 

北京 世 华 创新 科技 有 限 公 司 
天 津 汤 浅 蓄电池 有 限 公司 


内 蒙古 洛克 高 科技 股份 有 限 责任 公司 


万 年 县 振 龙 电源 有 限 公司 

寺 坊 中 兴 蓄 电池 有 限 责 任 会 司 
其 他 电工 器 材 制造 (8 个 ) 
中 型 企业 (4 个 ) 

辽宁 东港 电磁 线 有 限 公司 

浙江 嘉 控 电 气 股份 有 限 公司 
杭州 河 合 电器 股份 有 限 公司 

中 日 电热 (厦门 ) 有 限 公 司 
小 型 企业 (4 个 ) 

北京 远东 瑞 特 防 雷 科技 有 限 公司 
苏州 合金 材料 厂 有 限 责任 公司 
佛山 精密 电工 合金 有 限 公 司 

天 水 长 城 电工 器 材 矿 

注 : 资 料 来 源 于 中 国 机 械 工业 联合 会 。 
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工业 工业 销售 | ”工业 
总 产值 产值 增加 值 
(AT) (万 元 ) | (万 元 ) 


ERA | 流动 资产 | 年 未 负债 








30 032 
25 130 
15 880 
5 190 
4 419 
1 418 
] 054 
2 466 
1 333 
517 942 
319 278 
138 391 
86 036 
94 851 
167 891 
30 070 
17 402 
15 020 
17 370 
41 977 
13 215 
10 664 
11 089 
11 084 
30 773 
585 
9 447 
8 157 
11 910 
674 
142 644 
111 027 
39 053 
8 786 
33 801 
29 387 
31 617 
85 
8 289 
19 451 
3 792 


30 608 
24 251 
15 192 
4 863 
4 188 
1 418 
987 
2 427 | 
1 309 
505 602 
312 100 
137 815 
82 642 
91 643 
161 168 
27 245 
16 879 
16 986 
17 036 
38 316 
13 023 
10 064 
10 868 
10 751 
32 334 
406 
11 365 
8 157 
11 743 
663 
143 366 
112 937 
39 199 
10 027 
33 387 
30 324 
30 429 
85 
8 345 
17 939 
4 060 


11 113 
10 443 |. 
3 651 
1 146 
700 
425 
233 
455 
694 
140 160 
104 029 
35 373 
35 643 
33 013 
31 967 
4 041 
837 
2 469 
3 933 
10 578 
3 938 
1 779 
3 992 
400 
4 164 
-477 
-1 613 
2 774 
3 480 


58 364 
19 359 
19 725 
4 648 
3 588 
473 
1 646 
6 375 
2 994 
645 392 
420 750 
140 000 
106 245 
174 505 
162 425 
9 788 
14 697 
35 747 
16 873 
41 610 
9 461 
10 321 
11 470 
12 459 
62 217 
24 821 
10 084 
23 091 
2 630 
1 591 
124 871 
78 559 
15 066 
11172 
31 991 
20 330 
46 312 
35 
4 878 
29 271 
12 127 


25 729 
12 986 
11 452 
2 509 
1 903 
315 
1.320 
2 987 
2 419 
397 795 
270 074 
85 000 
78 843 
106 231 
104 754 
3 788 
9 734 
23 871 
11 210 
30 528 
2 857 
6 266 
8 550 
7 951 
22 967 
922 
6 968 
13 676 
1 150 
252 
81 351 
54 523 
11 976 
9 610 
18 913 
14 024 
26 828 
20 
4 059 
12 847 
9 901 


27 488 
15 654 
16 602 
5 905 
1 966 
210 
1 393 
6 151 
976 
357 851 
226 832 
67 000 
53 467 
106 365 
93 310 
2 532 
8 252 
14 930 
8 465 
31 216 
4 172 
9 351 
5 899 
8 493 
37 709 
19 837 
1 583 
13 681 
] 150 
1 457 
68 200 
41 239 
9 377 
6 522 
14 212 
11 128 
26 961 
33 
2 228 
12 454 
12 247 

























































































































































































































































































































25 510 
21 045 
3 426 
4 745 
11 903 
971 
4 465 
19 
] 455 
2 873 
118 























































































(2) 
流动 负债 


合计 
(JII) 

22 228 
15 128 
14 607 
5 324 
1 853 
108 
1 393 
4 952 
976 
291 886 
185 021 
56 289 
53 467 
75 265 
75 964 
2 532 
8 230 
1 502 
8 465 
31 133 
1 817 
8 243 
5 550 
8 493 
30 901 
19 837 
t 583 
7 873 
150 
1 457 
53 634 
38 311 
7 377 
5 603 
14 204 
11 128 
15 323 
33 
2 228 
3 442 
9 620 





序号 


企业 名称 


电工 电器 工业 行业 

















工业 经 济 
效益 综合 
指 数 
(96) 








总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 
贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 
(96) | (96) ( 96) (X) 


133 261 







































































































































































锅炉 及 辅助 设备 制造 184 080 | 94.07 
大 型 企业 222 391 | 93.23 
1 TEAR ERAR] 449 438 | 98.88 
2 东方 锅炉 (集团 ) 股份 有 限 公司 411 990 | 100. 00 
3 哈 尔 尝 汽轮机 三 有 限 责 任 公司 392 220| 56.07 
4 江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 206 135 | 97.10 
5 济南 锅炉 集团 有 限 公 司 4. 8.63| 207 451 | 100.00 
6 北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 5. 5.39| 115 696 | 100.00 
7 武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 3. 0.70| 141 637 | 101.39 
8 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公 司 D. 2.93, 129 146, 103.22 
9 江西 锅炉 化 工 石油 机 械 有 限 责任 公司 5. 3.92 83 908 | 100. 00 
10 四 川 锅炉 三 3. 1.78 5j 843 | 104. 19 
11 太原 锅炉 集团 有 限 公 司 1. 0. 17 35 018| 99.79 
中 型 企业 5. 6. 103 997 | 100.95 
1 戴 蒙 德 电力 机 械 ( 湖 北 ) 有 限 公司 32. 27.31| 238 523| 100.29 
2 常州 电站 辅 机 总 厂 有 限 公 司 22. 16.37! 106 268| 97.56 
3 KEERA FR ZS 8] 11. 19. 88 285| 98.58 
4 泰山 集团 股份 有 限 公 司 97 999 | 110. 33 
5 盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 12. 87 44 545 | 100. 13 
6 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 6.85| 138 189, 99.81 
7 南通 万 达 锅 炉 有 限 公司 4.99 84 905 | 111.30 
8 .| 自贡 东方 锅炉 工业 集团 有 限 公司 3.20! 165 395 | 100.00 
9 湘潭 锅炉 有 限 责任 公司 5.86 88 492 | 99.00 
10 长 沙锅 炉 厂 0.90 54 024| 97.96 
11 上 海 四 方 锅炉 厂 1.08 99 602 | 102. 33 
12 德尔 塔 动力 设备 (中 国 ) 有 限 公司 21:977 62 324 | 101.41 
13 兰州 锅炉 厂 1. 44 385 
14 上 海 工 业 锅炉 有 限 公司 76 408| 49.01 
15 北京 锅炉 三 23 346 | 93.69 
小 型 企业 59 216| 99.88 
1 上 海 克 莱 德 贝尔 格 曼 机 械 有 限 公 司 371 130 | 100. 00 
2 盐城 丰 东 热处理 有 限 公司 375 486 | 100. 00 
3 杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公司 147 106 | 99.59 
4 温州 锅炉 厂 有 限 责任 公司 122 505 | 97.87 
5 宁夏 三 新 技术 股份 有 限 公司 38 408 | 99.96 
6 大 连 锅炉 厂 40 091 | 102. 85 
7 昆明 锅炉 有 限 责任 公司 19 548 | 118. 99 
8 济宁 齐鲁 工矿 设备 有 限 责 任 公司 23 400 | 97.62 
9 新 疆 西联 经 贸 集团 有 限 公 司 49 355| 87.80 
10 青海 新 天 乐 机 械 制造 股份 有 限 公 司 14 765| 97.70 
11 新 疆 东 风 锅 炉 制造 安装 有 限 责任 公司 14 862 | 115.23 
12 河南 省 安阳 第 一 锅炉 三 18 717| 99.53 
13 新 疆 天 山 锅炉 辅 机 三 33 837 | 95.57 
14 西安 锅炉 总 厂 7989| 85.48 
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工业 经 济 l 从 业 工业 

企业 名 称 RETE NA pu asta li 
指数 生产 率 | 销售 率 

(96) (次 ) (96) 
云南 保山 锅炉 三 12 977| 91.02 
汽轮机 及 辅 机 制造 284 594| 99.30 
大 型 企业 299 848| 99.52 
上 海 汽轮机 有 限 公 司 400 428 | 100. 00 
杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 268 642 | 97.11 
东方 汽轮机 厂 279 812 | 100. 00 
南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 259 240 | 100.11 
中 型 企业 221 433| 98.10 
上 海 电 气 集团 无 锡 叶 片 厂 368 456 | 96.35 
上 海 动力 设备 有 限 公司 325 454 | 99.57 
德阳 东 汽 电站 机 械 制 造 有 限 公司 83 052 | 100. 00 
中 州 汽轮机 厂 66 190| 86.57 
小 型 企业 49 800 | 100. 00 
上 海 益 达 机 械 厂 49 800 | 100.00 
水 轮机 及 辅 机 制造 34 294 | 100. 86 
中 型 企业 38 553 | 101.21 
浙江 金 轮机 电 实 业 有 限 公 司 91 692 | 99.97 
浙江 临海 机 械 有 限 公司 26 424 | 112. 82 
乐清 机 械 厂 80 132 | 94.37 
重庆 水 轮机 厂 有 限 责任 公司 36 257| 99.96 
上 海 福 伊 特 西 门 子 水 电 设备 有 限 公司 -55 284 | 100.00 
小 型 企业 11 641| 96.24 
政和 七 星 水 轮机 有 限 公司 26 130 | 114. 53 
邵阳 恒 远 资 江水 电 设备 有 限 公司 26 594 | 79.62 
福建 省 永春 水 电 设备 厂 2 826 | 106. 42 
湖南 威 尔 特 机 电 有 限 公司 —5 298 | 128.53 
烘 炉 .熔炉 及 电炉 制造 82 766 | 96.19 
中 型 企业 144 144 | 96.51 
唐山 费 东 石油 机 械 有 限 责任 公司 144 144| 96.51 
小 型 企业 31 723 | 95.17 
宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公 司 77 108 | 92.10 
湘潭 湘 机 电炉 厂 10267 98.12 
天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公 司 53 645| 93.53 
上 海 实 验 电 炉 厂 26 206 | 100.44 

天 津 市 高 频 设备 厂 

发 电机 及 发 电机 组 制造 141 613| 96.78 
大 型 企业 | 126 370 | 98.25 
东方 电机 股份 有 限 公司 153 440 | 100. 00 
东方 电机 厂 129 566 | 100. 00 
四 川 东 风电 机 三 有 限 公司 113 620| 96.38 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 137 536| 90.00 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 129 495 | 100. 38 
北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责 任 公司 169 966 | 100. 00 
兰州 电机 有 限 责任 会 司 49 448 | 86.64 
中 型 企业 173 103| 92.45 
福建 闽 东 本 田 发 电机 组 有 限 公司 656 590 | 65.33 
上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 641 331 | 100. 00 
天 津 阿尔 斯 通 水 电 设 备 有 限 公司 278 377 | 100.00 
江西 泰 察 科 技 股份 有 限 公司 156 719 | 94.13 
福建 九州 南平 电机 厂 148 189 | 78.04 
昆明 电机 有 限 责 任 公 司 99 484 | 78.55 
浆 东 大 地 电机 有 限 公司 60 992 | 87.10 
赣州 发 电 设备 成 套 制造 有 限 公司 Í 63 964| 90.80 
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浙江 临海 电机 有 限 公司 
天 津 市 天 发 重型 水 电 设 备 制造 有 限 公司 
南宁 发 电 设备 总 厂 
湖南 零 陵 恒 远 发 电 设备 有 限 公 司 
通用 电器 亚洲 水 电 设备 有 限 公司 
小 型 企业 

新 疆 金 风 科技 股份 有 限 公司 

四 川 东方 电气 自动 控制 工程 有 限 公司 
上 海马 拉 松 革新 电气 有 限 公司 

云南 省 玉溪 水 力 发 电 设备 有 限 责 任 公司 
上 海 恨 华 电站 工程 有 限 公司 

天 津 市 天 发 柴油 发 电 设备 制造 有 限 公司 
浙江 省 金华 市 电机 实业 有 限 公司 

天 津 天 发 永 壳 水 电 设备 制造 有 限 公司 
天 津 天 发 美 联 水 电 设备 制造 有 限 公司 
湖北 同 发 机 电 有 限 公司 

天 津 发 电 设备 总 厂 
电动 机 制造 业 
大 型 企业 

上 海 电气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 
卧龙 控股 集团 有 限 公司 

南阳 防爆 集团 有 限 公司 

西安 西 玛 电 机 (集团 ) 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 

湘潭 电机 集团 有 限 公司 

沈阳 电机 股份 有 限 公司 

中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 

浙江 防爆 电机 有 限 公司 

中 型 企业 

上 海 ABB 电机 有 限 公司 

大 连天 元 电机 有 限 公司 
福建 万 达 电 机 有 限 公司 

江西 特种 电机 股份 有 限 公司 

福建 关东 德 丰 电 机 有 限 公司 

浙江 京 马 电机 有 限 公司 

重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 责任 公司 

上 海南 洋 电机 有 限 公司 

无 锡 华 达 电机 有 限 公司 ， 
江苏 金 飞 达 电动 工具 有 限 公司 

衡水 电机 股份 有 限 公司 

长 沙 电机 厂 有 限 责任 公司 

天 津 市 起 重 电机 厂 

万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公司 

安徽 综 南 电机 股份 有 限 公司 

江苏 微 特 利 电机 制造 有 限 公司 
”浙江 金龙 电机 股份 有 限 公司 
安徽 恒 大 自控 集团 

钟祥 市 新 宇 机 电 制造 有 限 公司 

重庆 特种 电机 厂 

淮安 威 灵 清 江 电 机 制造 有 限 公司 

天 津 大 明 电机 股份 有 限 公司 

广东 省 东莞 电机 有 限 公司 
河北 电机 股份 有 限 公司 
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84 131 
13 217 
16 783 
79 977 
71 664 
229 114 
751 243 
556 533 
382 400 
144 502 
48 419 
45 317 
61 459 
43 946 
55 126 
36 667 
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67 551 
77 944 
255 768 
129 924 
125 579 
114 791 
75 195 
34 063 
88 822 
25 365 
18 597 
58 261 
185 925 
153 171 
75 566 
89 240 
85 301 
70 855 
79 437 
83 975 
118 395 
68 132 
60 065 
64 474 
63 365 
110 665 
57 860 
75 216 
52 815 
29 431 
51 145 
39 257 
63 333 
62 860 
22 321 
50 943 
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企业 名 称 





25 昆明 电工 有 限 责任 公司 
26 山西 防爆 电机 (集团 ) 有限 公司 
27 威 宁 市 三 六 电机 制造 有 限 公 司 
28 大 连 电机 有 限 公司 
29 北京 毕 捷 电机 股份 在 限 公司 
30 大 连 伯 顿 电机 有 限 公 司 
31 闽 东 电机 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 
32 山东 山 防 防爆 电机 有 限 公司 
33 山东 红 卫 电机 股份 有 限 公 司 
34 大 连 嘉 隆 电 机 有 限 公司 
35 上 海 联 合 电 机 (集团 ) 有 限 公 司 ( 本 部 ) 
36 南京 耐 特 机 电 ( 集团) 公司 
37 宁夏 西北 骏马 煤矿 电机 制造 有 限 责 任 会 司 
38 上 海 具 易 电 动工 具有 限 公司 
39 博 山 电机 集团 股份 有 限 公司 
小 型 企业 
| 杭州 恒 力 电 机 制造 有 限 公 司 
2 浙江 特种 电机 有 限 公 司 
3 浙江 调 速 电 机 有 限 公 司 
4 天 津 市 富 兰 克 机 电工 程 有 限 公 司 
5 天 津 市 石化 通用 机 械 研 究 所 
6 福安 市 太平 洋 电机 有 限 公 司 
7 大 连 洪 成 电机 有 限 公 司 
8 天 津 市 百 利 电 气 传动 设备 有 限 公司 
9 江苏 远东 电机 制造 有 限 公司 
10 平湖 市 新 华 年 电机 有 限 公 司 
11 温州 电机 制造 有 限 公司 
12 河南 安阳 华安 煤矿 电机 有 限 责任 公司 
13 湖北 省 云 梦 县 德 立 电机 制造 有 限 公 司 
14 杭州 调 速 电机 厂 
15 训 攀 特种 电机 有 限 公 司 
16 昆明 市 电机 制造 厂 
17 贵州 永安 电机 总 厂 
18 广西 百色 电机 厂 
19 上 海 跃 进 电机 厂 
20 天 津 市 电机 总 厂 
21 天 津 斯 波 泰克 电机 有 限 公 司 
22 上 海 电 机 (集团 ) 公 司 五 一 电机 广 
23 天 津 斯 波 泰 地 潜 没 电 汞 有 限 公司 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 
大 型 企业 
1 日 本 电 产 ( 大连 ) 有 限 公司 
2 万 宝 至 马达 大 连 有 限 公 司 
中 型 企业 
1 万 宝 至 马达 瓦 房 店 有 限 公 司 
2 浙江 方正 电机 股份 有 限 公 司 
3 丽水 华星 电机 有 限 公司 
4 杭州 富生 电器 有 限 公 司 
5 浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公司 
6 上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 众 特 电机 有 限 公 司 
7 南京 微分 电机 厂 
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38 456 
38 052 
38 567 
44 427 
24 890 
74 213 
t1 300 
30 655 
19 086 
31 379 
20 071 
50 473 
94 821 
17 394 
18 457 
55 040 
552 921 
169 076 
38 603 
37 608 
88 892 
32 333 
45 817 
45 719 
66 926 
34 511 
46 071 
26 185 
31 786 
11 246 
t 205 
12 788 
10 742 
5 738 
11 580 
72 714 
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55 889 
60 033 
55 764 
67 910 
49 788 
25 892 
87 962 
52 963 
106 740 
53 700 
29 564 
58 141 
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(76 ) 
104. 96 
93. 77 
93.38 


89.27 . 


97.92 
92. 53 
96. 12 
94. 36 
99. 60 
86.67 
108.58 
122. 99 
83. 93 
106.81 
76.95 
98.58 
96. 00 
100. 00 
92.52 
101.78 
111.25 
97.84 
126. 54 
96.49 
79.38 
94.772 
99.31 
83.41 
111.84 
102. 80 
96. 69 
116.61 
117.60 
91.65 
87.96 
98. 82 


117.76 


99. 16 
99. 87 
99. 83 
100. 00 
96.93 
100. 00 
88.26 
99. 34 
97.00 
103. 81 
107. 52 
101. 46 
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企业 名 称 


小 型 企业 
姜 堰 市 亚 方 机 电 制 造 有 限 公司 
云南 ( 炉 锋 ) 电 焊 机 有 限 公 司 
杭州 微 电 机 有 限 公 司 
”湖北 三 环 微 特 电 机 有 限 公司 





个 旧 市 电焊 机 厂 
北京 敬业 电气 工程 有 限 公司 
天 津 市 第 二 微 电 机 三 

风 动 和 电动 工具 制造 

中 型 企业 







福建 日 立 工 机 有 限 公司 
浙江 伍 友 机 电 有 限 公司 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 
浙江 金 一 电动 工具 有 限 公司 


南通 普 乐 工具 有 限 公司 
湖南 省 湘潭 风 动 机 械 厂 
河北 五 洲 集团 有 限 公司 
浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公司 
南京 工程 机 械 厂 
小 型 企业 

杭州 潇潇 五 金工 具有 限 公司 
浙江 摩 兴 电 器 有 限 公 司 
浙江 红 五 环 机 械 有 限 公司 
湖南 建筑 装修 机 具 总 厂 
电工 机 械 专用 设备 制造 

中 型 企业 

浙江 省 迪 贝 机 电 集 团 有 限 公司 
小 型 企业 

汕头 机 械 ( 集 团 ) 公 司 
变压器 整流 器 和 电感 器 制造 
大 型 企业 

长 城 电器 集团 有 限 公司 
保定 天 威 集团 有 限 公司 
青岛 变压器 集团 有 限 公 司 
中 型 企业 

上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 
常州 东芝 变压器 有 限 公司 
江苏 华 朋 集团 有 限 公司 
西门 子 电 气 传动 有 限 公司 
合肥 ABB 变压器 有 限 公 司 


上 海 ABB 变压器 有 限 公 司 
特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 
广东 海 鸿 变压器 有 限 公司 

大 连 第 一 互感 器 有 限 公司 
重庆 ABB 变压器 有 限 公司 
贵阳 东方 变压器 厂 

特 变 电 工 股份 有 限 公司 






总 资产 | 资本 保值 
贡献 率 | 增值 率 


浙江 丽水 速 减 电机 制造 有 限 公 司 


英 格 索 兰 (桂林 ) 工具 有限 公司 


博世 电动 工具 ( 中国) 有 限 公司 


天 威 保 变 ( 合肥 ) 变压器 有 限 公司 
山东 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公司 


云南 通 变 电器 (集团 ) 股份 有 限 公司 


(S) 












工业 成 | 从 业 人 | 工业 


MN poi 本 费用 | 员 劳动 | 产品 
(x) | (次 ) | PER | 生产 率 | 销售 率 



























































45 457 
57 901 
60 218 
42 259 
60 833 
48 759 
17 392 
6 584 
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48 469 
40 717 
128 070 
96 682 
48 502 
34 567 
28 156 
41 053 
31 368 
18 69] 
7 413 
13 447 
23 683 
166 446 
652 186 
145 123 
60 593 
14 509 
32 505 
57 289 
57 289 
19 532 
19 532 
115 603 
64 083 
137 463 
111 597 
14 477 
138 562 
473 517 
571 354 
344 701 
307 845 
320 082 
4 528 
264 041 
239 081 
275 303 
166 546 
167 432 
176 861 
198 815 
188 525 
160 457 
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三 变 科技 股份 有 限 公 司 163 945 

































































































































江西 区 电 设备 有 限 公司 168 097 | 97.55 
辽宁 华 治 集团 发 展 有 限 公司 101 314 | 100. 00 
大 连 互 感 器 有 限 公司 . 108 247! 98.58 
顺 特 电气 有 限 公司 8.67 36 266| 99.68 
广西 柳州 特种 变压器 有 限 责任 公司 0.78 104 271 | 82.43 
杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公 司 1.42 117 336| 97.53 
济南 志 友 集团 股份 有 限 公司 1.28 120 860 | 102. 56 
云南 变压器 电气 股份 有 限 公司 0.87 106 575| 94.68 
贵阳 新 星 变 压 器 有 限 公司 1.10 28 706 | 127. 17 
中 山 市 泰 峰 电 气 有 限 公司 1.16 58 656| 98.10 
特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 1.12 42 543| 99.71 
江西 变压器 科技 股份 有 限 公 司 0.70 73 124| 95.56 
陕西 铜 变 实业 股份 有 限 公司 7.23 30 658 | 79.77 
金 曼 克 电 器 集团 股份 有 限 公司 0.59 36 202| 96.65 
广州 市 番禺 明珠 电器 有 限 责任 公司 1. 88 37 157 | 105.08 
湖北 阳光 电气 有 限 公 司 1.26 58 170| 75.90 
长 沙 顺 特 变压器 厂 1.26 9 539| 92.49 
甘肃 宏 宇 变压器 有 限 公司 0.63 26 848 | 98.90 
安庆 变压器 有 限 公 司 1.28 20 907 | 132.77 
南通 友邦 变压器 有 限 公司 1.34 8 243 | 100.38 
连云港 东 盛 变压器 有 限 公 司 0.93 -32627| 91.53 
ARRETE 0. 83 9 739 | 110.92 
广东 省 电力 工业 局 广州 电力 设备 厂 1.18 38 538| 83.94 
小 型 企业 1.10 139 485 | 93.71 
海南 金 盘 电气 有 限 公司 1.10 1 551 172| 99.30 
新 疆 新 特 顺 电力 设备 有 限 责 任 公司 23.37 448 944 | 90.16 
广东 增城 特种 电力 设备 有 限 公 司 9.21 17 986| 94.73 
宁波 明 升 变压器 制造 有 限 公 司 1.44 77 821 | 111.51 
江苏 扬 动 电气 有 限 公司 2. 14 200 732 | 99.76 
上 海 阿 海 球 变 压 器 有 限 公 司 1.00 319 818 | 88.80 
天 津 市 天 变 变压器 有 限 公 司 1.35 229 364 | 82.84 
上 海 长 机 自动 化 有 限 公 司 6. 89 43 979 | 100. 00 
云南 大 理 宏 电 变压器 有 限 公 司 2.05 77 784 | 102. 83 
天 津 市 特 变 电 工 变压器 有 限 公 司 1.51 61 892 | 98.30 
衢州 杭 甬 变压器 有 限 公司 1.81 81 941 | 103. 65 
苏州 杭 申 星 州 变压器 有 限 公 司 2.30 71 793 | 95.43 
浙江 省 宁波 市 三 爱 互感 器 有 限 公 司 0. 88 37 074| 99.21 
辽阳 易 发 式 电气 设备 有 限 公司 0.78 282 533 | 63.50 
天 津 市 天 整整 流 器 有 限 公司 3.06 24 167 | 116.36 
佛山 市 佛 盛 电 气 有 限 公 司 0.82 130 055| 70.30 
广东 饮 龙 电力 设备 有 限 公司 2.32 76 048 | 99.07 
云南 省 楚雄 变压器 三 1.84 36 073 | 121.42 
ZAREE 2.35 47 320 | 100.00 
银川 甲 龙 变压器 有 限 公 司 0.42 30 000 | 64.89 
个 旧 市 变压器 厂 1.18 58 680| 69.18 
常德 国力 变压器 有 限 公 司 1. 54 296| 89.36 
福建 省 国 西 天 龙 变压器 有 限 公司 l. 9 475 | 111.71 
重庆 变压器 厂 0.92 31 060| 91.41 
新 疆 特 变 机 电 设备 制造 有 限 公司 1.03 14 536 | 111.52 
iT RSEEPCRUIE R8 ^83 RAR 0.74 24 615 | 105. 45 
Br UB UPR RAE j 25 966 | 99.69 
保山 变压器 有 限 责 任 公司 9 740| 99.44 
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临 沧 变压器 有 限 责 任 公司 17 100 




































































































































































银川 天 达 电 工 电器 有 限 公司 -0.18 37 813| 99.67 
上 海 整流 大 总 厂 0.78 26 938 | 96.13 
广州 特种 变压器 三 有 限 公 司 34 878 | 120. 22 
西安 西 互 互感 器 制造 有 限 公司 11 817 | 82.65 
泰州 海 田 电气 制造 有 限 公司 10 355 | 115.57 
昆明 变压器 广 ~9 130| 94.55 
上 海 变压器 广 33 241 | 112.52 
上 海 电 阻 三 -11 058 | 100. 83 
天 津 市 变压器 总 厂 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 114 565 | 101.72 
中 型 企业 130 957 | 101.54 
日 新 电机 ( 无锡) 有 限 公 司 172 679 | 99.41 
新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 公 司 146 540 | 101.65 
桂林 电力 电容 器 总 厂 128 253 | 103. 55 
天 水 电气 传动 研究 所 65 895 | 100.00 
小 型 企业 34 138 | 103.85 
南京 康 瑞 特 电气 制造 公司 28 000| 91.10 
上 虞 电力 电容 器 有 限 公 司 69 796 | 95.32 
建 德 市 新 安江 电力 电容 矫 有 限 公 司 -12 923 | 122.64 
配 电 开关 控制 设备 制造 . 167 366 | 96.82 
大 型 企业 6.89| 162 583 | 96.82 
正泰 集团 股份 有 限 公 司 9.28| 342 202| 97.33 
天 正 集团 有 限 公 司 9.97| 205950| 97.14 
德 力 西 集团 有 限 公 司 6.47| 202 198 |- 96.33 
大 全 集团 有 限 公司 7.53| 186 203 | 99.99 
泰 开 电 气 集团 有 限 公司 9.68| 169216| 97.33 
FARAS RAH 9.43| 121206| 87.23 
宁波 天 安 ( 集团) 股份 有 限 公 司 7.38 96 718 | 90.00 
西安 电力 机 械 制 造 公 司 2. 74 826 | 100.07 
中 型 企业 14.67| 172 219 | 97.17 
厦门 ABB 开关 有 限 公 司 31.55| 2 553 957 | 102.31 
北京 ABB 高 压 开关 设备 有 限 公 司 46.96 | 2 410 860| 86.98 
厦门 ABB 低压 电器 设 各 有 限 公司 35.39| 700 427 | 102.61 
上 海 施 耐 德 工 业 控制 有 限 公 司 2.19| 31.44| 585 347 | 100.18 
江 共 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 4.85 351 037| 97.79 
北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 1.59 307 088 | 88.81 
常熟 开关 制造 有 限 公司 t 2.22 191 538 | 96.12 
瓦 房 店 高 压 开 关 有 限 公 司 1. 32 173 798 | 95.25 
上 海 西门 子 开关 有 限 公 司 1. 66 219 791 | 100. 00 
川 开 电器 有 限 公 司 1.25 325 755 | 95.00 
河南 森 源 电气 股份 有 限 公 司 2.44 263 320| 95.26 
汕头 正 超 电气 有 限 公司 2.28 224 632 | 99.59 
长 沙 高 压 开关 有 限 公司 1.70 230 308 | 104. 48 
广东 珠江 开关 有 限 公 司 3.01 202 019 | 100. 82 
北海 银河 科技 电气 有 限 责任 公司 0.37 205 586 | 90.00 
天 津 市 百 利 电气 有 限 公司 1. 66 152 902 | 74.87 
四 川 川 开 实 业 发 展 有 限 公 司 1.25 236 542 | 95.00 
炮 华 电器 集团 有 限 公 司 1.72 136 340| 96.05 
四 川 汇 源 电 业 系 统 设 备 有 限 公 司 1.87 155 563 | 99.54 
上 海 电 器 股份 有 限 公司 上 海 人 民 电 器 厂 2.49 134 389 | 98.61 
广州 白云 电器 设备 股份 有 限 公司 0. 86 106 015| 95.81 
REMERA ARAR l. 114 672 | 106. 33 
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资产 | 流动 资产 
负 俩 率 | 周转 率 
(96) (次 ) 


浙江 开关 厂 有 限 公 司 155 346 
































































































































新 华电 器 集团 有 限 公 司 100 244 | 97.65 
河南 四 通电 力 设 备 有 限 公 司 . 97 699| 97.50 
国营 云南 开关 三 1.22 72 100 | 98.43 
温州 市 开元 电气 有 限 公司 2.46 87 107 | 101.20 
宁波 耐 吉 科 技 股 份 有 限 公 司 1.50 70 750 | 102.74 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 1.69 41399| 98.41 
浙江 纪元 高 压 电 器 开关 有 限 公司 1.16 91 261| 95.81 
海南 威 特 电气 集团 有 限 公 司 2.65 103 467 | 96.35 
常安 集团 有 限 公 司 1.26 84 633 | 101.69 
贵州 长 征 电 器 股份 有 限 公 司 0.49 62 189 | 76.30 
湖南 开关 厂 0.52 92 257| 98.60 
江苏 菲 达 宝 开 电 气 有 限 公 司 1.41 44 510 | 100. 00 
VA E CA SS BLZ RI 4. 69 42 332 | 100.00 
天 水 213 机 床 电 器 厂 1. 09 58 892| 98.75 
天 水 长 城 开关 三 1.18 42 000 | 100.32 
振 华 (集团 ) 科技 股份 有 限 公 司 宇 光 分 公司 0.64 33 542| 95.04 
福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 1. 13 33 476| 98.21 
北京 北 开 电气 股份 有 限 公 司 0.46 53 474| 95.92 
宁波 华 通电 器 集团 股份 有 限 公司 0.71 60 750 | 91.53 
上 海 华 通 开关 厂 有 限 公司 1.28 157 145 | 117.97 
重庆 博 森 电气 (集团 ) ARAR 0.41 31 806| 95.53 
Est S ERAS RI 0.80 41 108 | 92.53 
西安 电器 开关 三 0. 54 47 760| 94.97 
北京 敬业 电工 有 限 公司 1. 66 48 824 | 103. 56 
重庆 新 汇源 高 压 开关 有 限 公 司 0. 80 16 434 | 99.98 
天 水 长 城 控制 电器 广 0.34 13 087| 90.58 
阿 城 继 电器 集团 有 限 公司 0.20 10 541! 79.53 
小 型 企业 1. 00 172 723, 95.36 
上 海 施 耐 德 配 电 电器 有 限 公 司 2.67 794 588 | 100. 00 
上 海松 下 电工 自动 化 控制 有 限 公 司 1.90 137 152| 80.56 
北京 北 开 日 新 电机 高 压 开 关 设 备 有 限 公司 1.17 903 850 | 63.97 
厦门 ABB 华电 高 压 开 关 有 限 公司 1.56 916 167| 86.21 
北海 银河 高 科技 产业 股份 有 限 公 司 0.23 854 750 | 100. 00 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 1.06 114 571| 85.39 
绍兴 电力 设备 成 套 公 司 0. 88 294 977 | 91.06 
厦门 ABB 电器 控制 设备 有 限 公司 0.71 271 968 | 98.97 
广州 南方 电力 集团 电器 有 限 公 司 1.36 307 692 | 98.45 
苏州 阿尔 斯 通 开 关 有 限 公司 1.46 298 176| 99.82 
南昌 圣 达 电力 发 展 有 限 公 司 0.78 237 664 | 100. 00 
宁夏 天 净 元 光电 力 设备 制造 有 限 公司 0.63 266 344| 99.96 
金华 电力 开关 有 限 公司 2.35 126 780 | 100. 00 
上 海 斯 易 普 电器 厂 1.61 148 083 | 100. 00 
埃 斯 艾 姆 泰 航海 电子 有 限 公 司 1.56 109 880 | 100. 00 
靖江 市 靖 开 电力 电器 有 限 公司 2. 96 75 574| 99.93 
天 津 市 百 利 天 开 电 器 有 限 公司 1.65 33 554 | 111.87 
万 家 电器 集团 有 限 公 司 0.48 104 746 | 74.89 
新 疆 新 能 泰 开 电气 设备 有 限 公司 0. 76 73 500 | 100. 00 
新 疆 双 新 电 控 设 备 有 限 公司 1. 69 970 | 108. 23 
合肥 高 压 开 关 有 限 公司 0.17 96 282 | 100. 00 
上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公 司 2.14 36 667 | 100.20 
苏州 机 床 电 器 三 有 限 公司 “ 1.27 69 413, 90.13 
EE 0.96 71787 | 97.31 
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浙江 华 源 电气 有 限 公司 


上 海 一 开 电气 集团 新 疆 化 开 电 气 有 限 公 司 


新 疆 康 正 电器 工业 有 限 公司 

天 津 市 电器 开关 公司 水 电 设备 厂 
昌吉 市 昌 开 电器 有 限 责任 公司 
瑞安 市 万 松 电 子 电表 有 限 责任 公司 
天 津 市 电器 开关 公司 三 厂 

新 疆 电 榨 设 备 有 限 责任 公司 
重庆 泰 高 博 森 电气 有 限 公 司 
厦门 协 成 实业 有 限 公 司 

Lm iE CA 
常州 市 常 开 电气 有 限 公 司 
泰州 市 虹 雨 电工 器 材 三 有 限 公司 
杭州 控制 电磁 三 
嘉兴 成 套 电器 三 
湘潭 湘 机 开关 厂 

昆明 开关 厂 

山东 济宁 开关 厂 

酒 钢 ( 集 团 ) 宏 联 自控 有 限 责任 公司 
新 疆 高 压 开 关 厂 

河南 开 开 电气 股份 有 限 公司 
昆明 思维 厅 电 器 工 贸 有 限 公司 
天 津 大 通 机 电 发 展 有 限 公司 
江苏 常 恒 航 海 电 器 有 限 公 司 

天 水 长 城 低压 电器 厂 

天 津 市 开关 三 


电力 电子 元 器 件 制造 
大 型 企业 


许 继 集团 有 限 公司 


中 型 企业 


西门 子 (杭州 ) 高 庄 开 关 有 限 公司 
浙江 杭 申 控股 集团 有 限 公司 

天 津 市 机 床 电 器 总 厂 

佛山 通宝 股份 有 限 公司 

桂林 机 床 电 器 有 限 公司 


小 型 企业 


天 津 市 纽 泰 克 电气 科技 有 限 公司 

天 津 市 天 泰 离合 器 科技 发 展 有 限 公司 
西安 熔断 器 制造 公司 

天 津 神 钢 电 机 有 限 公司 

宁波 开关 电器 制造 有 限 公司 

AUR REC EB T ORO IA 

浙 宝 电气 (杭州 ) 集团 有 限 公司 

天 津 市 第 二 继电器 厂 

天 津 市 百 利 电气 配套 有 限 公司 
杭州 杭 开 电气 有 限 公司 

上 海 立 新 电器 厂 

泰州 市 前 进 机 械 制造 有 限 公司 

上 海 万 荣 继电器 厂 

天 津 市 机 床 电器 总 厂 分 厂 

上 海 第 三 开关 厂 

北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责任 公司 
昆明 电器 成 套 实业 总 公司 


资产 | 流动 资产 
负债 率 | 周转 率 
(次 ) 
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1.76 
0. 83 
1.89 
0. 72 
0. 57 . 
0.79 98.24 
0. 63 98. 85 
1.03 95.66 
1.46 134. 80 
l. 97.65 
l. 107. 48 
0. 135. 29 
l. 92. 81 
0. 81.69 
l. 85.25 
0.39 85.23 
97.48 
96. 59 
100. 00 
99, 72 
113. 62 
133. 58 
86. 32 
100. 00 
387 541 
231 151| 99.89 
409 582| 98.69 
409 582| 98.69 
. 166 179 | 102. 15 
l. 982 967 | 106.77 
1.07 101 139 | 101.56 
1.03 71 465| 92.39 
1.47 92 442| 93.94 
1.80 75 481| 99.76 
1.15 56 009, 98.92 
1.53 208 093| 93.99 
2.45 141 667 | 88.34 
1.12 92 271| 98.47 
2.17 136 387| 99.85 
1.37 80 635| 77.29 
1.46 22 639| 86.22 
1.78 43 248 | 95.42 
1.46 41 537 | 92.99 
1.29 26 393 | 105. 52 
3.44 -8 795 | 119.20 
0.44 57 932 | 104.27 
0.28 16 604, 98.99 
l. 37 844 | 100.00 
0.90 23 160) 88.54 
3 005) 96.49 
103 374 | 99.98 
5932| 97.22 
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企业 名 称 


天 津 市 互感 器 厂 
天 津 市 天 开 高 压 元 件 开发 有 限 公司 
江苏 路 进 电器 有 限 责任 公司 

天 津 市 整流 兹 三 


其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
中 型 企业 


新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 
江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公 瑟 
无 锡 市 明达 电器 有 限 公 司 


小 型 企业 


北京 ABB 电气 传动 系统 有 限 公 司 
上 海 西门 子 高 压 开 关 有 限 公司 

上 海 阿 海 球 电力 自动 化 有 限 公司 
浙江 三 搬 电 器 有 限 公司 

上 海 伊利 诺 继电器 有 限 公司 

南京 华 洋 电气 有 限 公 司 

北京 斯 普 拉 格 电气 有 限 公 司 

天 津 威乐 斯 机 电 有 限 公司 

时 新 封闭 母线 有 限 责 任 公 司 

大 连 亿 德 电 痪 金具 有 限 责 任 公司 
北京 北 低 和 敬业 电工 自动 化 成 套 配套 有 限 公司 
仪征 市 电瓷 电器 有 限 责 任 公 司 
浙江 黄岩 电器 开关 厂 

衢州 市 申 光 电器 有 限 公司 

鱼 台 华 福 电器 机 械 制 造 有 限 公 司 
HAFA ARAR 

东方 日 立 (成 都 ) 电 控 设备 有 限 公 司 
上 海 电气 自动 化 有 限 公 司 

北京 北 低 基 业 达 电气 有 限 公司 
北京 敬业 电工 集团 


电线 电缆 制造 
大 型 企业 


江苏 远东 集团 有 限 公 司 
宝 胜 集团 有 限 公司 
浙江 万 马 集团 有 限 公司 


中 型 企业 


沈阳 九星 企业 集团 
江苏 上 上 电缆 集团 有 限 公 司 
浙江 洪波 线 缆 股份 有 限 公 司 
江西 沙 神 集团 公司 

冠 城 大 通 股 份 有 限 公司 

桂林 飞龙 国际 电线 电缆 有 限 公 司 
廊坊 华 洋 线 绕 有 限 公司 

宁 普 县 水 进 电 缆 集 团 有 限 公 司 
桂林 国际 电线 电缆 集团 公司 
重庆 泰山 电线 电缆 有 限 责 任 公司 
河北 华 盛 电 缆 有 限 公司 

河北 宝 丰 线 线 有 限 公司 

山西 榆 缆 线 缆 集 团 有 限 公司 
江西 省 丰硕 电磁 线 有 限 公司 
江苏 新 汇源 电气 有 限 公司 

江苏 东 强 股份 有 限 公司 
扬州 明光 电缆 有 限 公司 
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工业 经 济 
效益 综合 
指数 
(96) 


工业 成 | 从 业 人 
本 费用 | 员 劳 动 










资产 “| 流动 资产 
负债 率 | 周转 率 
(96) (次 ) 











70 609 
5 891 










2 879 
170 309 
94 860 
112 010 
81 964 
44 519 
257 050 
1 645 223 
789 381 
591 270 
147 964 
57 680 
61 675 
93 292 
64 857 
49 178 
24 639 
33 000 
22 594 
22 993 
19 030 
11 296 
44 203 
64 424 
39 836 
18 455 
] 441 
184 903 
351 972 
931 115 
199 369 
164 506 
| 127 805 
947 181 
211 063 
599 749 
382 098 
476 773 
428 522 
538 125 
172 691 
420 772 
476 904 
258 738 
340 737 
262 492 
79 833 
81 789 
194 737 
217 799 

































































工业 
产品 


利润 率 | 生产 率 | 销售 率 


100. 00 


100. 79 
100. 75 


00 
100. 00 


(££) 





















工业 经 济 
效益 综合 
指数 
(6) 







总 资产 | 资本 保值 | 资产 ”| 流动 资产 
贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 
(9) | (9) | (%) | (次 ) 

































































































































TLPS 5 838 [e PCBLHRUPPISPEE PR 2S B] 28.22 93 642| 83.09 
安徽 天 康 集团 .35 187 862 | 99.98 
江西 华夏 金属 线 制 品 有 限 公 司 .73 156 735 | 100.32 
:& RS hi ra, Zr AUT PR ZR] 156 826 | 101.30 
福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公司 2.74 119 211 | 101. 60 
常熟 市 电缆 厂 3.52 147 984 | 97.46 
上 海南 洋 电 缆 有 限 公 司 1.83 143 692 | 92.90 
杭州 华新 电力 线 缆 有 限 公司 1.95 139 332 | 107.08 
天 津 金山 电线 电缆 股份 有 限 公司 1.93 80 459 | 101. 43 
唐山 市 华 通 线 缆 制 造 有 限 公司 2.53 162 320 | 108.03 
安徽 电缆 股份 有 限 公 司 2.09 116 946 | 75.70 
浙江 万 能 通信 器 材 集团 有 限 公司 1.20 105 164 | 96.83 
广东 电缆 厂 有 限 公司 6.50 49 107 | 102.12 
杭州 电费 有 限 公 司 2. 00 113 151 | 97.00 
江西 电缆 有 限 责 任 会 司 2. 49 68 505 | 100.36 
特 变 电 工 (德阳 ) 电 缆 股 份 有 限 公司 1.39 116 559 | 100. 43 
山东 和 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公司 1.17 78 111 | 113.04 
南昌 电缆 有 限 责 任 会 司 2.01 73 810 | 97.56 
南平 南 线 电 缆 有 限 公司 2.24 71854| 91.82 
无 锡 电缆 厂 有 限 公 司 2.87 57 032 | 99.91 
焦作 铁路 电缆 工厂 1.40 49 964 | 122. 09 
杭州 早 川 电线 有 限 公司 2.57 27 896 | 88.36 
昆明 电缆 股份 有 限 公司 1.98 48 543 | 98.90 
贵阳 电线 三 2.24 32 998 | 93.72 
重庆 新 泰山 电线 电缆 有 限 公 司 1.69 100 093 | 88.49 
南宁 银 杉 电线 电缆 有 限 责 任 公司 2.02 33 030 | 96.26 
EFEK ARAR 0.94 92 440 | 104. 60 
黄石 安 瑞 照 电 缆 有 限 公司 2.32 72 161 | 102.03 
武汉 电缆 集团 有 限 公司 1.72 36 864 | 101.40 
成 都 普天 电缆 股份 有 限 公 司 0.67 .—40 162 | 103. 83 
湖北 永 易 红旗 电气 有 限 公 司 1.28 27 781 | 95.13 
浙江 交 联 电缆 有 限 公 司 1.24 11058| 99.48 
邢台 市 电缆 有 限 责任 公司 1.89 19 256 | 103.81 
苏州 特 雷 卡 电缆 有 限 公 司 2.26 15 402 | 99.99 
衡阳 恒 飞 电缆 有 限 责 任 公司 1.43 -3934| 99.21 
甘肃 长 通电 缆 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公司 1.04 43 825| 97.46 
沈阳 电缆 有 限 责任 会 司 1.75 7765| 96.73 
佛山 市 中 宝 电缆 厂 4 1.20 27 417 | 125.91 
Xn d s CAS BED RUP ER S n] 0.26 22439| 98.55 
北京 市 电线 电缆 总 厂 1.09 39 923 | 99.43 
小 型 企业 2.23 220 451 | 99.27 
四 川 旋 东 电缆 有 限 公司 60.93 1 796 456 | 103.30 
四 川 明星 电缆 有 限 公司 1 232 917 | 96.92 
河北 电力 中 兴 线 缆 有 限 责 任 公司 1 285 658 | 105. 09 
桂林 祥 龙 电线 电缆 有 限 责任 公司 657 760 | 94.26 
上 高 县 畅通 线 缆 厂 503 876| 98.36 
沈阳 电缆 三 1 157 892 | 109. 50 
河北 瑞 源 电 缆 有 限 公 司 653 268 | 96.29 
上 海南 洋 - eG BUB RAA 588 286 97.66 
贵州 塑 力 线 缆 有 限 公 司 525 565 | 85.64 
江西 东方 电缆 有 限 公 司 433 974 | 114.71 
ERKEK 293 667| 97.00 
贵州 新 明光 电缆 有 限 公 司 34 333 | 98.12 
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河北 北方 电费 集团 有 限 公司 
四 川 成 塑 电缆 有 限 公司 
沈阳 古河 电缆 有 限 公司 
上 海 阿尔 卡特 光 绕 有 限 公 司 

合肥 星 搬 电线 电 绕 有 限 公 司 

天 津 天 明 电 材 有 限 公司 

乐 星 电费 ( 天津) 有 限 公司 

江山 三 星 铜 材 线 缆 有 限 公司 

天 津 耐 元 森 电 磁 线 缆 有 限 公司 
温州 网 牌 电线 电缆 有 限 公司 

新 疆 五 元 实业 发 展 中 心 

辽宁 宝林 集团 大 连 金 州 电线 有 限 公司 
铜陵 电工 材料 厂 

宁夏 隆 达 电缆 有 限 公司 
云南 大 众 电 磁 线 厂 

镇 江 菊花 线 缆 有 限 责 任 公司 

天 津 市 电费 总 厂 线 缆 厂 

天 津 天 明 线材 有 限 公司 

EmA REE JARA RAE 
昆山 合成 电线 电缆 厂 

云南 红河 瑞 捷 电工 有 限 公司 

昆明 电缆 厂 一 分 厂 

新 疆 百 商 电线 电 绕 有 限 公司 
丹江口 市 汉 丹 电线 电缆 有 限 公司 
天 津 昭 和 漆包线 有 限 公司 

天 津 昭和 电 材 有 限 公 司 

天 津 市 盛 华 软 线 电缆 有 限 公 司 
贵阳 汉 河 电缆 有 限 公司 
广州 岭南 电缆 有 限 公司 

甘肃 诚信 电线 电缆 有 限 责 任 会 所 
重庆 市 涪陵 宇 达 工 业 有 限 责 任 公司 
建 德 新 安江 电工 器 材 有 限 责任 公司 
天 津 市 漆包线 厂 

天 津 市 电缆 总 厂 四 分 厂 

天 津 市 漆包线 厂 分 厂 
安徽 欣 意 电缆 有 限 公司 

重庆 市 涪陵 长 江 博 华电 缆 有 限 公 司 
宁夏 天 嘉 电 线 电缆 有 限 责 任 公司 
天 津 市 电缆 总 厂 
光纤 .光缆 制造 

中 型 企业 

修 马 普天 通信 电缆 有 限 公 司 

河南 许昌 阳光 光电 线 缆 有 限 公司 
小 型 企业 

四 川 汇源 电力 光缆 有 限 公 司 

上 海 申 风光 通信 器 材 有 限 公司 
特种 陶瓷 制品 制造 

中 型 企业 
大 连 电 次 有限 公司 
抚顺 华泰 电 次 电气 制造 有 限 公司 
湖南 醴陵 火炬 电瓷 电器 有 限 公 司 


中 国电 器 工业 年 鉴 















工业 经 济 工业 成 
效益 综合 | | 本 费用 
指数 » 利润 率 
(9) 





260 444 
101 122 
237 401 
300 423 
199 783 
250 000 
223 156 
104 086 
124 026 
76 770 
176 071 
68 387 
135 789 
123 494 
63 617 
57 154 
32 351 
47 760 
— 28 828 
25 506 
-8 437 
19 386 
23 096 
9 95] 
306 
63 401 
31 657 
] 696 
51 855 
— 30 984 
13 778 
12 545 
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小 型 企业 
铜川 电瓷 有 限 责 任 公司 

个 旧 市 高 压 电 次 有 限 责任 公司 
石 量 及 碳 素 制品 制造 
大 型 企业 

兰州 怪 素 集团 有 限 责任 公司 

中 型 企业 

泥 阳 市 炭素 有 限 公 司 

浙江 国泰 密封 材料 股份 有 限 公司 
内 蒙 冲 堆 宁 碳 素 有 限 责 任 公司 
山西 开源 碳 素 股 份 有 限 公司 
山西 关 银 炭素 有 限 责任 公司 

出 西晋 达 碳 素 股份 有 限 公 司 
哈尔滨 电 碳 厂 
小 型 企业 

上 海 摩根 碳 制品 有 限 公司 

贵州 遵义 金山 刚玉 有 限 公司 

上 海 易 势 达 斯 能 源 转换 系统 配件 有 限 公司 
平 果 新 达 实 业 有 限 公 司 

HRK ERKKA RALAR 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 
大 型 企业 

天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公司 
中 型 企业 

内 蒙古 集 宁 瑞 泰 金属 工业 有 限 公司 
如 东 县 铁 链 厂 有 限 公 司 

上 海 斯 米 克 焊 材 有 限 公司 

四 川 大 西洋 焊接 材料 股份 有 限 公司 
浙江 天 喜 实 业 集团 有 限 公司 

淄博 电焊 条 厂 

泰州 宇宙 焊接 材料 有 限 公 司 
锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公司 
临沂 电力 金具 股份 有 限 公 司 

酒 钢 集 团 兰 州长 虹 焊 接 材料 有 限 责任 公司 
上 海 焊 接 器 材 有 限 公 司 

新 疆 天 山 焊接 材料 有 限 责任 公司 
小 型 企业 

天 津 燕 桥 焊接 材料 有 限 公司 
姜 卉 市 船舶 般 效 件 有 限 公 司 

天 津 金 燕 焊接 材料 有 限 公司 

天 津 大 桥 银 川 电 焊条 有 限 公司 
厦门 览 光 实 业 总 公司 

江苏 扬 远 船 船 设备 制造 有 限 公司 
杭州 电焊 条 有 限 公 司 

上 海中 钢 焊 材 有 限 公司 

新 疆 南 湖 实 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公司 
绝缘 制品 制造 

大 型 企业 

四 川 东 材 企业 集团 有 限 公司 

中 型 企业 

泰州 市 浩 普 投 资 有 限 公 司 
桂林 电器 科学 研究 所 
ANM BEREIT ARAR] 












总 资产 | 资本 保值 | 资产 “| 流动 资产 
贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 
(96) | (9€) ( 96 ) QK) 


25 164 
37 407 
5 488 
66 685 
23 866 
23 866 
103 313 
328 673 
155 635 
173 911 
92 200 
50 432 
54 595 
9 589 
120 999 
150 225 
76 615 
406 304 
27 029 
76 378 
47 070 
25 544 
25 544 
50 786 
164 441 
57 315 
90 215 
92 982 
67 745 
49 137 
54 034 
32 528 
16 223 
15 191 
14 411 
7 702 
54 372 
511 933 
59 167 
73 953 
94 110 
25 726 
14 297 
29 402 
- 11 000 
-12 500 
65 454 
67 581 
67 581 
71 534 
94 655 
163 683 
44 394 
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哈尔滨 庆 缘 电工 材料 股份 有 限 公 司 
南 各 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
小 型 企业 
新 性 新 能 天 宁 电 工 绝缘 材料 有 限 公 司 
上 海 电 机 玻璃 厂 关 港 分 厂 
上 海 电 机 玻璃 纤维 厂 
上 海 绝缘 材料 厂 
东海 绝缘 材料 有 限 公司 
衡阳 绝缘 材料 总 厂 
电池 制造 
大 型 企业 
哈尔滨 光宇 蓄电池 有 限 公司 
风帆 股份 有 限 公 司 
河南 环宇 集团 有 限 公司 
中 型 企业 
KROUA E EWA RAR] 
长 沙 丰 日 电气 集团 有 限 公司 
杭州 南都 电源 动力 股份 有 限 公 司 
风帆 股份 有 限 公司 清 苑 分 公司 
浙江 卧龙 灯塔 电源 有 限 公司 
济宁 远征 电源 有 限 责任 公司 
上 海 西 恩 迪 蓄电池 有 限 公 司 
沈阳 东北 蓄电池 股份 有 限 公司 
重庆 万 里 蓄电池 股份 有 限 公 司 
小 型 企业 
万 年 县 振 龙 电源 有 限 公 司 
内 蒙古 洛克 高 科技 股份 有 限 责 任 公司 
天 津 汤 浅 著 电 池 有 限 公司 
潍坊 中 兴 蓄 电池 有 限 责任 公司 
北京 世 华 创 新 科技 有 限 公司 
其 他 电工 器 材 制造 
中 型 企业 
杭州 河 合 电器 股份 有 限 公 司 
辽宁 东港 电磁 线 有 限 公司 
浙江 嘉 控 电气 股份 有 限 公司 
中 日 电热 (厦门 ) 有 限 公司 
小 型 企业 
佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 
苏州 合金 材料 三 有 限 责 任 公司 
天 水 长 城 电工 器 材 厂 
北京 远东 瑞 特 防 雷 科技 有 限 公司 
注 :1. 资料 来 源 于 中 国 机 械 工 业 联 合 会 。 
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2. 从 业 人 员 劳 动 生产 率 = 工业 增加 值 /全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 。 
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资产 | 流动 资产 
负债 率 | 周转 率 
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80 31 088| 95.65 
79 45 288| 98.07 
18 33 967| 95.67 
62 103 507| 98.20 
96 18 377 | 100. 00 
91 33 488 94.77 
42 59 672| 93.70 
72 20 982| 93.64 
62 17 166| 98.42 
62 70 978, 97.62 
65 97.75 
02 96. 06 
52 99, 58 
22 96. 62 
54 96. 00 
86 98. 55 
7 98.01 
30 199 587 | 91.28 
83 64 347 | 90.61 
84 82 798 | 98.08 
96 54 564| 94.37 
70 61 418 | 113.09 
71 11 638| 96.99 
25 4 825| 97.00 
33 964 | 105.07 

05 108 750| 98.60 
110 079 | 100.00 

81 -59 726 | 120.30 
89 98. 37 
gl -60 430| 69.40 
90 54 896 | 100. 51 
31 63 677 | 101.72 
94 205 222| 98.78 
66 48 949 | 100. 37 
00 60 447 | 114. 12 
56 7 831 | 103.19 
15 33 269 | 96.24 
52 113 538| 92.23 
10 64 951 | 100. 68 
28 1 386 | 107.07 
14 769 | 100. 00 
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记录 2005 年 及 2006 年 上 半年 发 生 的 ， 对 电 
器 工业 产生 重要 影响 的 政策 法 规 、 新 技术 、 新 产品 
及 重大 事件 等 


Recording the policies,laws and 
regulations, new technologies, new products 
and major events occurring in 2005 and the first 
half of 2006 and having important influence on 


the electrical equipment industry. 


TAN AN 
DOTT 
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事 记 (2005 Æ) 
Ku (2006 年 上 半年 ) 





1 H 


1 日 ”我国 对 原 产 于 美国 \ 日 本 、 
韩国 的 进口 G.652 光纤 征收 7% ~ 
46% 的 反倾销 税 , 将 美国 康宁 公司 的 
倾销 幅度 由 初 裁 时 的 16% 调整 为 
1.51% ,人 饮 于 征收 反倾销 税 。 | 

8-9H 西安 电瓷 研究 所 承担 
的 “十 五 ” 超 高 压 直 流 输电 工程 设备 
国产 化 项 目 《 超 高 压 直 流 输电 工程 用 
直流 复合 套 管 和 直流 棒 形 支柱 复合 绝 
缘 子 国产 化 研制 2?《 超 高 压 直 流 金 属 
氧化 物 避 和 雷 器 国产 化 研制 顺利 通过 
由 发 改 委 授权 西安 电力 机 械 制 造 公司 
组 织 的 专题 验收 。 这 两 个 专题 的 完成 
不 仅 提高 了 +500kV 直流 输电 工程 用 
复合 套 管 和 直流 棒 形 支柱 复合 绝缘 
子 、 金 属 氧化 物 避 雷震 产品 的 研发 能 
力 ,而 且 还 为 我 国 葛 上 、 灵 宝 背 靠背 及 
三 上 直流 工程 等 提供 了 阀 、 直 流 母 线 、 
中 性 线 、 滤波 器 等 保护 用 的 多 种 规格 
避雷 器 ,产品 技术 性 能 国内 领先 ,并 达 
到 国外 同类 产品 的 先进 水 平 。 

10H ”海外 著名 的 财经 杂志 《 格 
瑞 贝斯 环球 财经 报道 》 发 布 了 由 世界 
著名 品牌 调查 机 构 瑞 恩 安 德 国际 调查 
的 “最 具 发 展 潜力 的 中 国 品牌 ”名 单 ， 
海尔 高 居 榜 首 。 

12H “商务 部 重点 培育 和 发 展 
的 出 口 名 牌 ” 公 示 名 单 发布 , 在 机 电 
类 产品 中 ,与 电器 门类 相关 的 品牌 达 
到 了 46 个 之 多 。 

14 日 ”南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 
限 责 任 公司 与 美国 通用 电气 公司 组 成 
联合 体 , 与 用 户 签 下 了 2 台 9E 
(125MW 等 级 ) 燃 气 轮 发 电机 组 的 合 
同 订单 。 我 国 以 市 场 换 技术 的 项 目 
— —9E 系列 大 型 燃气 轮机 国产 化 项 
目 正 式 局 动 。 

16H 经 中 国 机 械 工 业 企 业 管 
理 协会 主办 的 机 械 工业 企业 高 级 职业 
经 理 人 认证 , 许 继 集团 有 限 公 司 总 裁 
王 纪年 等 116 位 机 械 工 业 高 级 职业 经 
理 人 获得 资格 认证 证 书 , 标 志 着 我 国 


P- 


机 械 工 业 职 业经 理 人 队伍 建设 迈 出 了 
重要 一 步 。 

AH 比 克 电池 的 控股 方 香 湛 
比 克 国 际 公司 通过 反 向 收购 登陆 美国 
柜台 交易 市 场 OTCBB ,成 为 中 国 首 个 
在 美 上 市 的 锂 离子 电池 企业 。 

24H 西班牙 Gamesa 公司 获得 
加 中国 供 应 总 计 94 部 风力 发 电机 组 
的 2 份 合约 ,总 装机 容量 达 8 万 kW, 
这 是 中 国 迄 今 为 止 一 次 性 购买 风力 发 
电机 数量 最 大 的 采购 活动 。 


2 月 


14 日 ”浙江 正泰 电器 股份 有 限 
公司 与 通用 电气 (GE ) 消费 与 工业 产 
品 集团 合资 组 建 通 用 正泰 (温州 ) 电 
器 有 限 公 司 。 


3 月 


7 日 ”上海 电气 集团 股份 有 限 公 
司 与 上 海外 高 桥 第 三 发 电 有 限 公司 签 
XE 2 € 100 万 kW 超 超 临界 发 电机 组 
供 货 合同 ,标志 着 该 等 级 发 电机 组 制 
造 由 少数 国际 寡头 垄断 的 局 面 已 被 打 
破 。 

27 日 国家 质量 监督 检验 检疫 
总 局 对 家 用 和 类 似 用 途 固定 式 电 气 装 
种 的 开关 产品 的 质量 抽查 结果 显示 ， 
在 广东 、 浙 江 、 江 苏 、 湖 南 、 北 京 、 上 海 
6 个 省 市 31 个 企业 的 31 种 抽查 产品 
中 ,抽样 合格 率 为 83.9% ,5 个 企业 因 
抽查 产品 不 合格 进入 黑 榜 。 

30H 我国 自主 研发 的 国内 电 
压 等 级 最 高 ,容量 最 大 的 750kV ,50 万 
kV - A 单 相 自 耦 变压器 试制 成 功 ,其 
技术 性 能 达到 国际 先进 水 平 。 这 标志 
着 我 国 成 功 地 实现 了 超 高 电压 、 超 大 
容量 自 灯 变 压 融 的 国产 化 。 该 变 压 融 
是 为 我 国 第 一 条 电压 等 级 最 高 的 电网 
一 一 西北 750kV E F F 25 ML ir E 
Fn d. TEES o 

月 内 ”由 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 


有 限 责任 公司 自主 开发 .采用 空冷 技 
术 研 制 的 135MW 汽 轮 发 电机 ,在 用 户 
代表 见证 下 ,通过 了 型 式 、 出 三 试 验 。 
其 参数 出 力 、 效 率 、 温 升 \ 振 动 等 主要 
性 能 指标 均 达 到 了 设计 要 求 。 


4 H 


6H 世界 电缆 业 巨 头 耐 克 森 公 
司 在 上 海 的 独资 企业 一 一 耐克 森 ( 上 
海 ) 线 缆 有 限 公 司 正式 投产 ,新 工厂 的 
投产 标志 着 世界 先进 的 特种 电缆 将 在 
我 国生 产 。 一 期 将 主要 生产 船用 电 
缆 、 机 车 车 辆 电缆 、 核 电站 用 电缆 和 建 
筑 安 全 防火 电缆 ;二 期 将 引进 橡胶 绝 
缘 电 缆 , 为 今后 在 中 国 发 展 的 磁悬浮 
项 目 和 采矿 业 等 工业 领域 提供 尖端 电 
缆 产 品 。 

7 日 我 国 首 个 采用 国内 自主 技 
术 , 实 现 大 型 燃 煤 机 组 党 屿 电厂 4 x 
30 万 kW 海水 脱硫 工程 总 承包 合同 签 
约 仪式 在 成 都 举行 ,东方 锅炉 总 经 理 
吴 焕 琪 与 党 鸯 电厂 总 经 理 黄 昭 沪 在 合 
同上 签字 ,标志 着 国内 海水 脱硫 环保 
关键 技术 和 设备 国产 化 取得 了 零 的 突 
BE. 

7~8 日 中 国电 器 工业 协会 热 
缩 材 料 分 会 第 一 次 会 员 大 会 暨 一 届 一 
次 理事 会 在 深圳 召开 ,会 议 审议 通过 
了 分 会 第 一 批 会 员 单 位 并 选举 产生 了 
第 一 届 理 事 会 理事 单位 。 

12 日 ”哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 
任 会 司 设计 制造 的 国产 首 台 直接 空冷 
300MW 汽轮机 组 由 山西 漳 山 发 电厂 
委托 山西 电 科 院 测 试 成 功 。 该 设备 的 
试验 成 功 标志 着 我 国生 产 的 直接 空冷 
300MW 汽轮机 组 步 人 了 世界 之 林 。 

21 日 我 国 首 台 60 万 kW 直接 
空冷 机 组 在 山西 大 同 二 电厂 正式 移交 
生产 ,标志 着 我 国 大 容量 火电 机 组 在 
城市 废水 利用 及 烟 气 二 氧化 硫 零 排放 
方面 实现 了 突破 。 大 同 二 电厂 二 期 工 
程 设 计 安装 2 台 60 万 kW 直接 空冷 
机 组 ,每 天 可 消化 大 同市 13% 89 E 
水 ,日 节 水 量 约 4 万 t。 机 组 实现 全 部 
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发 电 后 , 年 送 电量 约 为 90 亿 kW h, 
对 于 改变 山西 产业 结构 , 变 输 煤 为 输 
电 ,缓解 晋 煤 外 运 压 力 具 有 重要 意义 。 

22H 中 国电 器 工业 协会 标准 
化 工作 委员 会 在 北京 召开 成 立 大 会 暨 
第 一 次 会 员 大 会 。 

x ”全 球 最 大 核电 公司 一 一 法 
E] AREVA 公司 在 北京 设立 中 国 区 总 
部 一 一 AREVA 北京 咨询 有 限 公司 ,该 
公司 的 最 大 王牌 是 他 们 以 安全 性 为 亮 
点 的 欧洲 压 水 堆 。 

26 ~28 日 ”上海 电 器 科学 研究 
所 (集团 ) 有 限 公 司 教授 级 高 工 周 积 
刚 参加 了 在 瑞典 首都 斯 德 哥 尔 摩 召开 
的 IEC/SCO3EWG2 工作 组 会 议 。 








5 月 


5H 拥有 自主 知识 产权 的 国内 
首 台 为 -10m 电 铲 车 配套 的 提升 、 回 
转 、 推 压 、 走 行 四 种 变频 调 速 异步 电动 
机 在 中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 试 验 基 
地 成 功 地 进行 了 最 后 依次 联 调 试验 ， 
标志 着 国内 企业 打破 了 这 一 由 国外 企 
业主 导 的 变频 驱动 电机 市 场 的 格局 ， 
填补 了 我 国 在 这 一 领域 的 空白 。 

16 日 上 电 股 份 董事 会 临时 会 
议 审议 通过 了 关于 与 西门 子 共 同 组 建 
互感 器 合资 企业 的 议案 。 合 资 企 业 是 
在 上 电 股 份 和 西门 子 共同 收购 沈阳 沈 
变 互感 器 制造 有 限 公 司 的 互感 器 生 
产 、 试 验 核心 资产 的 基础 上 组 建 , 合 资 
企业 注册 资本 7 891 万 元 。 此 次 收购 
后 即将 成 立 的 新 互感 器 公司 将 是 西门 
子 在 沈阳 的 第 一 生产 型 企业 。 

19H 我 国 首 人 台 9FA 重型 燃气 
轮 发 电机 组 一 一 浙江 半山 天 然 气 发 电 
工程 1 号 机 组 在 杭州 点 火 成 功 。 渐 江 
半山 天 然 气 发 电工 程 是 “ 西 气 东 输 ” 
工程 下 游 最 大 的 配套 发 电 项 目 。 

23 日 ”上海 精 益 电器 三 有 限 公 
司 与 西门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 自 动 化 
与 驱动 集团 签 定 协议 组 建 上 海 西门 子 
低压 断路 器 有 限 公 司 。 

26 H M701F 级 重型 燃气 轮机 
组 在 东方 汽轮机 厂 内 空 负荷 试车 一 次 
点 火 成 功 ,各 项 数据 指标 正常 ,标志 
东 汽 继 常 规 大 功率 汽轮机 组 ,60 万 
kW 超 临 界 机 组 研制 成 功 后 ,又 高 起 
点 地 跨 人 了 重型 燃气 轮机 的 研制 厂商 
行列 。 

月 内 ”西安 西 开 高 压 电 气 股 份 有 
限 公司 自主 研发 的 .具有 自主 知识 产 
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权 的 550kV 高 压 SFs( 单 断口 ) 饶 式 断 
路 器 分 别 在 荷兰 KEMA 试验 站 和 国 
家 高 压 电 器 质量 监督 检验 中 心 通过 了 
全 部 型 式 试验 ,取得 试验 合格 证 ,为 国 
电 湖 北 咸宁 工程 提供 了 首 批 产品 。 此 
次 开发 成 功 ,使 我 国 成 为 继 日 本 之 后 
第 二 个 拥有 此 技术 的 国家 ,并 为 我 国 
特 高 压 1 100kV( 双 断口 ) 开 关 设 备 的 
人 研发 奠定 了 坚实 的 技术 基础 。 

x “第 一 届 中 国 智能 电工 技术 
论坛 一 一 现场 总 线 和 电气 系统 自动 化 
技术 研讨 会 ”召开 ,为 期 两 天 半 的 会 
议 , 包 括 了 国家 科技 发 展 战略 专家 
《科技 创新 与 战略 规划 》 的 报告 ,上 海 
电 科 所 西高 所 、 许 继 所 、 天 传 所 、 上海 
电力 学 院 关 于 “现场 总 线 技术 在 电 
力 、 电 气 行 业 的 现状 和 趋势 ”的 分 析 ， 
以 及 上 海 市 市 东 供 电 公司 《上海 世博 
会 园区 配 电 信息 化 规划 》 的 诠释 ,还 
有 ABB 西门子、 施耐德 , 罗 克 韦 尔 自 
动 化 欧姆龙、 万 可 等 国际 著名 公司 关 
于 现场 总 线 最 新 技术 和 解决 方案 的 介 
绍 。 共 250 多 人 参加 会 议 。 


6 H 


1H 西门 子 集 园 输 配 电 集 团 
“灿烂 中 国 行 ” 14 城市 巡展 活动 在 广 
州 启 动 。 该 巡展 历时 3 个 月 ,行程 
15 000 多 km, 

2H 东方 汽轮机 厂 研 制 的 我 国 

台 高 国产 化 率 下 级 重型 燃 机 顺利 发 
运 。 首 台 高 国产 化 率 下 级 重型 燃 机 的 
成 功 研制 ,表明 我 国 发 电 设备 企业 自 
主 研发 能 力 的 进一步 提高 。 东 方 汽 轮 
机 厂 首 台 燃 机 的 国产 化 率 是 46. 596 , 
其 国产 化 率 的 最 终 目 标 是 达到 67% 。 

10 日 ”株洲 南车 电机 公司 新 基 
地 和 竟 基 仪式 在 株洲 国家 高 新 区 田 心 高 
科技 工业 园 隆 重 举行 。 新 基地 占 地 面 
积 14.7hm? ,厂房 面积 6 万 m^ , 首 期 干 
线 电力 机 车 、 城 轨 车 辆 和 工业 特种 三 
大 电机 、 变 压 器 产品 系列 投资 1.5 亿 
元 。2006 年 4 月 全 面 投产 后 ,该 公司 
将 成 为 年 销售 收入 超过 11 亿 元 的 国 
内 最 大 的 、 现 代 化 的 牵引 电机 变压器 
生产 基地 。 

23 日 ”哈尔滨 锅炉 三 有 限 责 任 
公司 以 955. 60 分 的 安全 质量 标准 化 
考核 成 绩 , 成 为 我 国 机 械 行 业 第 一 个 
国家 一 级 安全 质量 标准 化 企业 。 

25H 首 台 国内 容量 最 大 的 9 
Ji kV - A/35kV 电弧 炉 变 压 器 在 西安 


西 电 变 压 器 有 限 责 任 公司 顺利 通过 出 
厂 试验 ,各 项 技术 指标 均 达 到 国际 先 
进 水 平 。 该 产品 的 研制 成 功 ,打破 了 
过 去 我 国 此 类 大 容量 特种 变压器 产品 
完全 依赖 国外 原装 进口 的 状况 。 

月 内 ”上海 电 气 集团 股份 有 限 公 
司 与 山西 国际 电力 集团 有 限 公司 签署 
了 柳 林 发 电厂 二 期 工程 总 承包 。 全 部 
工程 将 于 2007 年 完工 ,投产 后 ,可 极 
大 地 满足 吕梁 单 命 老区 的 用 电 需 求 。 

上 半年 ”国内 5 大 发 电 集团 已 有 
2 个 出 现 亏 损 , 剩 下 3 个 也 仅仅 是 微 
利 或 个 亏 平衡 ,这 种 情况 尚 属 首次 。 


7 月 


6 日 哈 电 集团 提前 完成 了 与 
GE 公司 合作 生产 的 全 部 第 一 搁 11 台 
燃 机 总 装 和 试车 的 生产 任务 。 

10H 东方 电机 厂 生 产 制造 的 
三 峡 左岸 电站 最 后 一 台 转 轮 在 四 川 德 
了 明 起 运 出 厂 , 这 台 转 轮 是 东方 电机 为 
三 峡 工程 提供 的 第 二 人 台 具 有 坟 界 先进 
水 平 的 转 轮 , 也 是 三 峡 左 岸 电 站 最 后 
安装 的 一 台 转 轮 。 

1 日 国家 电网 公司 下 发 《关于 
编制 重点 城市 电网 “十 一 五 ”规划 的 
通知 》。 ' 

12H ”上海 电器 科学 研究 所 改 
制 组 建 的 上 海 电 器 科学 研究 所 ( 集 
H) 有 限 公 司 举行 隆重 的 揭牌 仪式 。 

5A 国家 发 改 委 等 四 部 委 联 
合 发 出 公告 ,要 求 32 个 违规 电站 项 目 
必须 “立即 停止 建设 ” ,并 停止 项 目 各 
项 前 期 工作 。 

月 内 ”经 过 积极 努力 ,西高 所 配 
合 TEC 中 国 国家 委员 会 (CNNC ) 获得 
IEC SMB( 标 准 管理 局 ) 的 批准 ,正式 
承担 了 IEC TC28 秘书 处 的 工作 ,实现 
了 我 国 输 变 电 行 业 承 担 IEC TC 秘书 
处 工作 零 的 突破 。 

月 初 ” 德国 对 我 国生 产 的 电动 工 
具 检 测 出 多 环 芳烃 (PAHS) 值 超标 , 进 
口 商 了 解 情 况 后 拒绝 到 海关 取 货 ,已 
上 架 的 我 国生 产 的 电动 工具 也 被 迫 下 
架 , 导 致 价值 超过 8 000 万 美元 的 中 
国电 动工 具 滞留 海关 。 


8 月 


13 日 ”根据 欧盟 议会 及 理事 会 
2003 年 通过 的 《关于 报废 电子 电气 设 


备 指令 》(WEEE ) 和 《关于 在 电气 电子 
设备 中 禁止 使 用 其 些 有 害 物 质 指令 》 
(RoHS 指令 ) ,欧盟 市 场 上 的 电子 电 
气 产品 生产 商 必须 自行 承担 报废 产品 
回收 、 处 理 及 再 循环 的 费用 。 

18 日 欧盟 委员 会 又 通过 了 一 
项 题 为 《为 确立 电子 电气 设备 中 某 些 
有 害 物 质 的 最 大 限量 而 修改 欧盟 议会 
和 委员 会 2002/95/EC 指令 》 的 委员 
会 决议 ,确立 了 电子 电气 设备 中 六 种 
有 害 物 质 所 容许 的 最 大 限量 ,其 中 铅 、 
未 六 价 铬 、 聚 澳 联 葵 和 聚 澳 二 苯 醚 在 
均匀 物质 中 的 最 大 限量 为 0.1% , 87 
0.0196, 

26H 由 华中 电网 有 限 公 司 、 湖 
北三 环 发 展 股份 有 限 公 司 、 武 汉 大 学 
共同 起 草 的 《火电 厂 风机 水 泵 用 高 压 
变频 器 》 标 准 的 征求 意见 稿 接受 专家 
进一步 审查 ,之 后 形成 该 标准 的 送审 
稿 ,由 中 电 联 报 送 国家 发 改 委 批准 实 
施 。 

月 内 ”由 山东 胜 动 集团 研制 的 我 
国 首 台 500kW 低 浓度 瓦斯 发 电机 组 


通过 专家 鉴定 。 该 项 新 技术 填补 了 国 


内 低 浓度 瓦斯 发 电 的 空白 。 
9 月 
. 工 日 ”三峡 左岸 电站 9 号 水 轮 发 


电机 组 进入 有 水 调试 阶段 ,表明 三 峡 
工程 左岸 电站 最 后 一 台 投 产 机 组 有 望 
于 中 旬 正 式 并 网 发 电 。 

2 日 ”大 唐 韩 城 第 二 发 电 有 限 责 
任 公司 1 号 机 组 移交 投产 。 韩 城 第 二 
发 电 公 司 规划 装机 240 万 kW ,是 目前 
我 国 西北 地 区 单机 容量 最 大 的 火力 发 
电 企业 ,是 国家 重点 能 源 项 目 和 20 项 
兴 陕 工程 之 一 。 

13 日 ”国家 发 改 委 副 主任 张 国 
宝 在 国务 院 新 闻 办 新 闻 发 布 会 上 表 
示 ,核电 是 一 种 非常 好 的 能 源 ,因此 在 
今后 电力 的 结构 中 要 注意 积极 推进 核 
电 的 发 展 。 

16H 三 峡 左 岸 电 站 最 后 一 台 
70 万 kW 机 组 正式 投入 运行 。9 号 机 
组 并 网 发 电 ,标志 着 三 峡 左 岸 电 站 比 
原 计 划 提 前 一 年 全 面 投 产 。 单 机 容量 
70 万 kW 的 三 峡 电 站 水 轮 发 电机 组 ， 
是 自前 世界 上 容量 最 大 、 直 径 最 大 、 重 
量 最 重 的 机 组 ,机 组 设计 、 制 造 和 安装 
的 难度 超过 世界 上 已 有 的 任何 大 型 机 
组 。 三 峡 左 岸 电 站 最 后 一 台 机 组 并 网 
运行 ,是 三 峡 建设 的 又 一 重大 阶段 性 


JUR ,也 标志 着 我 国 大 型 水 电 设 备 的 


设计 制造 能 力 迈 人 了 世界 先进 水 平行 . 


列 。 

25 日 ”中 国 第 一 重型 机 械 集团 
公司 承 制 秦山 核电 二 期 扩建 工程 核 反 
应 堆 压力 容器 、 稳 压 器 合同 签字 仪式 
在 北京 举行 ,标志 着 中 国 将 第 一 次 完 
全 由 国内 制造 企业 独立 建造 核电 站 的 
关键 心脏 设备 。 

26 日 ” 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 
限 公司 研制 的 我 国 首 批 750kV 电抗 
器 正式 运行 。 该 项 工程 建设 ,填补 了 
我 国 550kV 以 上 电压 等 级 的 空白 ,对 
我 国 发 展 更 高 一 级 电压 等 级 输 变 电 具 
有 历史 性 意义 。 

* ”中 国电 器 工业 协会 电器 附 
件 及 家 用 控制 器 分 会 秘书 处 在 广州 市 
组 织 召 开 了 《组 建 电路 保护 元 器 件 工 
作 部 筹备 工作 会 议 》, 来 自 全 国 小 型 
熔断 器 主要 生产 企业 及 研究 院 所 的 代 
表 参 加 了 会 议 。 

月 内 ”变压器 抗 突 发 短路 能 力 交 
流 会 在 沈阳 变压器 集团 有 限 责 任 公 司 
召开 ,中 国 工程 院 院 士 朱 英 浩 等 变 压 
器 行业 的 著名 专家 及 电力 部 门 相 关 领 
导 共 50 余人 参加 。 

* ”了 哈尔滨 电机 三 有 限 责任 公 
司 研制 的 构 皮 滩 水 轮机 转 轮 模型 成 果 
在 瑞士 洛 色 的 独立 试验 台 完 成 了 试 
验 ,水 轮机 性 能 全 部 满足 合同 要 求 , 并 
具有 优良 的 稳定 性 。 哈 电 在 200m 水 
头 段 获得 了 具有 世界 领先 水 平 的 优秀 
模型 转 轮 ,在 一 定 意义 上 标志 着 我 国 
超大 型 水 力 发 电 设备 的 自主 研发 时 代 
的 来 临 。 

x HARAWI WDK— 
800/750 电抗 器 产品 凭借 先进 可 靠 的 
技术 优势 , 成功 中 标 国 内 第 一 个 
750kV 示范 工程 。 


10 月 


17-2 A 国际 电工 委员 会 
(IEC) 第 69 届 年 会 在 南非 开 普 敦 举 
行 。 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 
BR ri] FR, di Ar Bir 3E RH d] rH. XE 
琐 女 士 以 及 北京 ABB 低压 电器 有 限 
公司 王 中 丹 总 经 理 参 加 了 IEC/ 
TC109.IEC/SC23E/WG2 等 工作 组 会 

21 日 东方 电机 公司 为 广东 深 
圳 东部 生产 的 400MW 燃 机 发 电机 上 顺 
利通 过 型 式 实 验 , 各 项 参数 符合 合同 


及 国际 标准 要 求 。 该 项 目的 研制 成 
功 ,填补 了 我 国 大 容量 氧 外 冷 重 型 燃 
机 发 电机 的 空白 。 

27-29 H 2005 年 中 国 国际 能 
源 和 电力 展 妈 发 展 趋势 高 峰 论坛 在 北 
京 举 行 。“ 三 大 动力 "集团 集体 亮相 。 

月 内 ”西安 西 开 高 压 电气 股份 有 
限 公司 自主 研发 的 .具有 自主 知识 产 
权 的 800kV 高 压 SFs( 双 断口 ) fl X Ir 
路 器 完成 了 样机 制造 .装配 调试 等 工 
作 , 并 在 国家 高 压 电器 质量 监督 检验 
中 心 通过 了 型 式 试 验 。 这 标志 着 我 国 
已 经 掌握 了 特 高 压 开关 设备 的 核心 技 
术 , 并 具备 了 特 高 压 开关 设备 设计 、 研 
发 和 小 批 制造 能 力 。 


11 月 


18 日 ” 西 开 公司 隆重 举行 了 建 
J 50 周年 庆典 活动 。 

19 日 西安 高 压 电器 研究 所 大 
容量 实验 室 三 期 工程 项 目 通 过 国家 验 
收 。 这 一 项 目的 建成 投 运 ,标志 着 中 
国 高 压 电器 产品 大 容量 试验 能 力 达到 
世界 先进 水 平 ,是 国内 自主 技术 创新 
的 一 次 集中 展现 ,为 中 国 高 压 输 变 电 
设备 的 自主 发 展 提供 了 必 备 的 条 件 。 

AH 新 疆 特 变 电 工 股份 有 限 
公司 生产 的 世界 上 第 2 台 挂 网 运行 的 
三 相 高 温 超 导 变 压 器 ,也 是 全 球 首 台 
非 唱 合金 铁 芯 高 温 超 导 变 压 器 在 通过 
并 网 前 的 各 种 测试 后 ,在 新 疆 成 功 投 
人 电网 运行 。 

25 日 保定 天 威 变 压 器 有 限 公 
司 为 浙江 华能 玉环 电厂 生产 的 首 批 配 
套 发 电机 单 相 升 压 主 变压器 已 全 部 运 
往 玉环 电厂 。 浙 江华 能 玉环 电厂 的 4 
x1000MW 超 超 临界 1 号 和 2 号 发 电 
机 组 是 我 国 第 一 个 1 000MW 级 发 电 
机 组 超大 型 电力 工程 项 目 。 

28 日 ”东方 电机 票 计 产 出 发 电 
设备 1 亿 kW。 

AR € 16.5 亿 元 的 四 川 白 
马 30 万 kW 循环 流 化 床 示 范 电站 建 
成 并 网 发 电 。 该 项 目 是 东方 锅炉 采用 
技 贸 合作 方式 从 法 国 阿尔 斯 通 公司 引 
进 大 型 循环 流 化 床 锅炉 设计 制造 技术 
制造 的 ,是 国家 “十 五 ”期 间 以 技 贸 结 
合 方式 引进 的 大 型 CFB 示范 电站 工 
程 ,也 是 目前 中 国 采用 洁净 煤 发 电 技 
术 最 大 的 一 座 火 电厂 。 

月 内 “国家 发 改 委 、 财 政 部 、 海 关 
总 署 、 税 务 总 局 联合 发 布 公告 ,认定 特 
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变 电 工 沈 变 集团 技术 中 心 为 国家 级 技 
术 中 心 , 此 次 "国家 级 技术 中 心 "的 回 
归 重 新 确立 了 沈 变 在 行业 技术 创新 中 
的 主体 地 位 。 

* ”佳木斯 电机 股份 有 限 公司 
TBYC 隔 爆 型 稀土 永 磁 同步 电动 机 技 
术 改 造 项 目 基 本 完工 ,该 项 目 被 列 人 
国家 第 一 批 振 兴 老 工业 基地 改造 计划 
中 , 共 完 成 投资 6 707.11 万 元 。 


12 月 


12H 中 国电 器 工业 协会 在 北 
京 举办 保护 低压 电器 产品 知识 产权 研 
讨 会 ,再 次 掀起 低压 电器 行业 打假 风 
暴 。 

13H 全 国电 动机 出 口 工作 会 
议 确定 2006 年 电动 机 出 口 同 行 协 议 
价 在 2004 年 协议 价 的 基础 上 提高 
1296 。 此 外 ,更 重要 的 是 宣布 第 一 届 
全 国电 机 出 口 协调 委员 会 成 立 , 以 及 
《电机 出 口 协调 委员 会 管理 规则 》 的 
出 台 。 

25 日 由 济南 锅炉 集团 有 限 公 
司 研制 的 我 国 首 台 135MW 超 高 压 再 
热 循环 流 化 床 锅炉 点 火 运行 ,该 锅炉 
是 为 宁 鲁 煤 电 有 限 公 司 配套 的 新 型 节 
能 环保 产品 。 

26H 世界 首 台 全 永 磁 风力 发 


1 H 


1H 《可 再 生 能 源 法 》 正 式 实 
施 。 

SH 中 国人 民 电 器 集团 的 “人 
R 文字 与 图 形 商标 被 国家 工商 行政 
管理 总 局 认定 为 “中 国 驰名 商标 ”。 

10 日 ABB 集团 宣布 成 功 获得 
上 海外 高 桥 发 电厂 价值 1 亿 元 的 订 
单 。 根 据 合 同 ,重庆 ABB 变压器 有 限 
公司 将 为 三 期 上 海外 高 桥 1 000MW 
超 超 临 界 燃 煤 发 电机 组 工程 提供 6 台 
500kV 、380MV - A 的 单项 发 电机 升 压 
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电机 宣告 在 广州 诞生 ,但 因 存 在 的 争 
议 被 广东 省 科技 厅 紧 急 叫 停 。 

27 日 ” 顺 特 电气 有 限 公 司 设计 
制造 的 目前 世界 最 大 容量 的 干 式 变 压 
器 (SCZ9 一 25000/35/10. 5 ) 顺利 出 
| ,包装 发 运 至 国家 变压器 质量 监督 
检验 中 心 进行 全 套 试 验 。 完 成 了 包括 
承受 突 发 得 路 能 力 试验 在 内 的 全 部 例 
ÍT .型式 和 特殊 试验 并 通过 ,产品 各 项 
技术 指标 均 达 到 或 优 于 合同 技术 要 
求 。 

* ”由 黑龙 江 省 经 济 委员 会 主 
持 , 组 织 专家 组 对 哈尔滨 汽轮机 厂 有 
限 责任 公司 直接 空冷 600MW 汽轮机 
新 产品 进行 了 鉴定 ,该 机 组 是 我 国 自 
行 开发 研制 的 首 台 直接 空冷 600MW 
汽轮机 。 专 家 组 经 过 认真 评审 ,认为 
由 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 自主 
开发 设计 制造 的 直接 空冷 600MW 机 
组 ,在 研制 过 程 中 采用 了 多 项 成 熟 的 

28 日 ”由 我 国 自 主 研发 填补 了 
中 国 变压器 制造 领域 空白 的 国内 最 大 
容量 的 超 高 斥 单 相 自 耦 变压器 从 特 变 
电工 沈 变 集团 成 功 起 运 美 国 , 挂 网 运 
行 于 洛杉矶 160 万 kV - A 世界 最 大 
的 特大 容量 变电站 。 该 产品 的 研制 成 
功 证 明 中 国企 业 在 变压器 领域 的 自主 


变压器 。 这 一 产品 是 目前 我 国 同类 产 
品 中 容量 最 大 的 变压器 。 重 庆 ABB 
已 率先 成 为 我 国 能 够 提供 此 类 产品 的 
仅 有 的 少数 供应 商 之 一 。 上 海外 高 桥 
发 电厂 项 目 是 重庆 ABB 继 获 得 三 峡 
工程 右岸 项 目 、 服 务 于 2008 年 奥运 会 
的 北京 城北 项 目 等 一 系列 合同 后 的 又 
一 重要 定单 。 

太 ”全 球 最 大 的 传感器 基地 
一 一 中 国 . 益阳 : 传感器 基地 /华星 
宇 传 感 科技 园 签约 落户 湖南 省 益阳 市 
高 新 技术 产业 开发 区 ,到 2015 年 计划 
实现 产值 150 亿 元 ,创利 税 45 亿 元 。 

13H 哈 电 机 电工 业 公司 制造 
成 功 具 有 自主 知识 产权 的 首 台 1.2 


创新 能 力 已 经 达到 世界 一 流水 平 , 具 
备 与 国际 巨头 同 台 竞技 的 能 力 。 
29H 保定 天 威 保 变 电气 股份 
有 限 公 司 在 秦山 核电 站 二 期 扩建 工程 
2 x650MW 机 组 13 台 变 压 器 项 目的 
竞标 中 全 面 中 标 。 天 威 保 变 又 一 次 创 
造 了 单项 标的 合同 总 额 超 亿 元 的 高 记 
录 , 在 我 国 同 行业 中 继续 保持 国内 核 
电站 变压器 独家 合格 的 供应 商 资格 。 
月 内 ”大 全 集团 承担 的 国家 
“863” 计 划 “ 分 散 制 造 企 业 信 息 集 成 
系统 研究 及 其 在 开关 行业 应 用 ”课题 
成 功 通 过 了 由 国家 科技 部 组 织 的 验 
收 。 
, * 我国 专家 人 负责 修订 的 《工业 
电热 装置 ) 国 际 标准 ,获得 国际 电工 
委员 会 EC 1906 大 奖 , 这 是 我 国 首次 
获得 该 奖项 。 此 次 国际 标准 的 修订 工 
作 由 全 国 工业 电热 设备 标准 化 技术 委 
员 会 牵头 ,西安 电炉 研究 所 和 西安 交 
通 大 学 等 单位 共同 承担 完成 。 
年 内 ” 特 变 电工 沈阳 变压器 集团 
目 主 研发 并 出 口 美国 的 53.5 万 kV: 
.A/525kV 的 变压器 单 相 自 耦 变压器 成 
功 解决 了 多 项 世界 性 难题 ,填补 了 我 
国 变压器 制造 领域 的 空 卢 。 
* 500KV 单 断 口 和 800kV 双 断 
口 落 地 经 式 断 路 器 研制 成 功 。 


MW 级 风力 发 电机 ,发 往 黑 龙 江 省 穆 
楼 县 。 该 风力 发 电机 的 制造 完成 标志 
着 我 国 在 该 领域 拥有 完全 自主 的 知识 
产权 技术 ,在 一 定 程度 上 将 摆脱 大 型 
风电 机 组 依靠 进口 .依靠 引进 技术 、 跟 
随 国外 产品 技术 的 发 展 模式 。 该 风力 
发 电机 的 全 称 是 1.2MW 直 驱 式 变速 
恒 频 永 磁 发 电机 ,是 目前 我 国电 机 容 
量 最 大 的 风力 发 电机 。 

15 日 新 疆 特 变 电 工 股份 有 限 
公司 宣布 ,经 过 4 年 多 的 研发 ,世界 上 
第 二 人 台 挂 网 运行 的 三 相 高 温 超 导 变 压 
器 ,也 是 全 球 首 台 非 唱 合 金 铁 世 高 温 
超 导 电 力 变 压 器 在 通过 并 网 前 的 各 种 
测试 后 ,在 新 疆 成 功 投 入 电网 运行 。 


”这 是 我 国 第 一 台 拥 有 自主 知识 产权 的 
高 温 超 导电 力 变 压 器 。 

25 日 西安 西 电 变 压 絮 有 限 责 
任 公司 在 国家 电网 公司 交流 特 高 压 试 
验 基 地 1000kV 变 压 带 招标 会 上 ,获得 
了 一 各 4 万 kV， A/1 O00kV 7E FE 28 
的 生产 订单 。 这 是 国内 首 批 百 万 伏特 
高 压 变压器 ,标志 着 中 国 特 高 压 装 备 
制造 的 技术 研究 翻 开 了 办 新 的 一 页 。 


2 月 


7 日 东方 锅炉 (集团 ) 股份 有 限 
公司 设计 制造 的 国产 首 台 分 县 100 77 
kW 超 超 临界 锅炉 关键 部 件 一 一 储 水 
饶 正 式 吊 装运 往 电 厂 , 标 志 着 我 国 
100 万 kW 等 级 超 超 临 界 锅炉 重大 装 
备 国 产 化 工作 取得 了 新 进展 。 

JOH ”北京 中 机 联 供 非 唱 科技 
发 展 有 限 公 司 的 非 唱 合 金 变 压 器 铁心 
生产 基地 一 期 工程 正式 投产 。6 条 非 
唱 合 金 铁心 生产 线 \ 年 产 3 000t 的 能 
力 打 破 了 国内 非 唱 合金 铁心 市 场 由 上 
海 置信 电气 股份 有 限 公 司 垄 断 的 格 
局 。 

* ”国家 发 改 委 核准 拉 西 也 水 
电站 750kV 送出 等 工程 开展 前 期 工 
作 ,这 标志 着 国家 电网 公司 在 西北 发 
展 750kV 网 络 进入 全 面 建设 时 期 。 

x ” 特 变 电工 沈阳 变压器 集团 
有 限 公司 在 美国 市 场 的 投标 又 获 成 
Zj,4 & 13.3 Jj kV - A,S00kV 等 级 恋 
压 器 的 出 口 合 同 正 式 签署 。 这 次 中 
标 ,意味 着 发 达 国 家 高 尖端 变压器 市 
场 的 大 门 已 经 完全 向 沈 变 敞开 ,代表 
国内 变压器 行业 目 主 创新 最 高 水 平 的 
沈 变 产品 开始 批量 销 往 美国 。 

16H ) 施耐德 与 宝 光 签 定 了 合 
作协 议 ,共同 出 资 成 立 施耐德 (陕西 ) 
宝 光 电器 有 限 公 司 ,施耐德 持 股 
7096 , 宝 光 将 公司 全 部 的 断路 器 业务 
及 相关 资产 转让 给 了 合资 公司 。 

17 日 西安 高 压 电器 研究 所 承 
担 的 “十 五 ”国家 重大 技术 装备 成 套 
设备 研制 项 目 一 一 800kV 断路 器 大 容 
量 试验 系统 技术 改造 项 目 通过 国家 验 
收 。 改造 后 的 试验 系统 可 满足 
SS0kV/63kA 把 式 断 路 器 整 极 .800kV/ 
63kA 后 式 断 路 器 1/2 极 型 式 试验 , 满 
足 252kV/63kA 及 以 下 电压 等 级 三 相 
合成 试验 ,各 项 技术 性 能 指标 满足 或 
优 于 合同 的 技术 要 求 ,可 为 制造 企业 
节约 大 量 研发 费用 、 缩 短 开 发 周期 、 降 


^ 


低 研发 风险 。 


22 日 ”美国 闫 福特 能 源 科 技 有 _ 


限 公 司 诉 普 否 泰 死 (北京 ) 有 限 公 司 
侵权 案 在 北京 市 第 二 中 级 人 民法 院 开 
庭审 理 。 该 案件 引起 了 业内 人 土 的 广 
泛 关注 ,有 人 称 其 为 “2006 中 国 节 电 
行业 知识 产权 第 一 案 ”。 


3 H 


6 日 上 海中 发 电气 集团 与 日 本 
AE 帕 瓦 株式 会 社 及 日 立 高 新 株式 会 
社 签 定 合 作协 议 建立 上 海中 发 依 帕 高 
压 电器 有 限 公 司 合资 公司 ,联手 生产 
550kV 等 级 超 高 压 输 变 电 设备 。 中 发 
因此 成 为 我 国 少数 能 够 生产 超 高 压 输 
变 电 设 备 的 民营 企业 之 一 。 

9H 由 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 
限 公司 生产 的 S11 型 全 密封 .两 个 认 
证 单元 17 种 型 号 配 电 变压器 ,被 中 国 
标准 化 研究 院 和 中 国标 准 化 认证 中 心 
授予 节能 产品 证 书 , 并 将 入 选 政府 采 
购 节 能 产品 清单 。 

18 日 ”沈阳 三 江 电 器 设备 有 限 
公司 生产 的 SBH15 型 油 浸 式 非 晶 合 
金 变 压 器 在 沈阳 通过 专家 的 投产 鉴 
定 。 此 前 ,该 产品 已 经 通过 国家 变 压 
器 质量 监督 检验 中 心 进行 的 例 行 试 
验 、 型 式 试验 和 特殊 试验 ,试验 结果 表 
明 该 变压器 空 载 损 耗 降低 70 左右 。 
该 系列 产品 为 全 密封 结构 ,高 压 绕组 
采用 三 相同 步 绕 制 工艺 ,低压 绕组 为 

22H 我 国 首次 批量 出 口 的 18 
台 500kV 超大 型 变压器 试制 成 功 , 装 
船 发 往 苏 丹 , 标 志 着 我 国 国 产 大 型 电 
力 装备 开始 走向 世界 。 

23H  Li& 500kV 静安 (世博 ) 
变电站 举行 莫 基 仪式 ,标志 着 上 海 电 
网 “十 一 五 ”规划 全 面 启动 。 工 程 将 
首次 安装 500kY .150 7j kV- AKR 
量 主 变压器 ,本 期 建设 2 台 , 最 终 建 设 
规模 为 3 台 。 本 期 还 将 建设 2 台 
220kV 的 30 F kV :A 主 变 ,最 终 规模 
为 3 台 。500kV 和 220kV 的 变压器 容 
量 最 终 将 分 别 达 到 450 77 kV - A 和 
90 7j kV * A。 变 电站 进出 线 全 部 采 
用 电缆 ,其 中 来 自 浦东 500kV 三 林 变 
的 电力 用 每 相 长 度 达 17. 2km 的 
500kV 电缆 输送 至 位 于 浦西 内 环线 内 
南北 高 架 下 北京 路 北 侧 的 静安 (所 
博 ) 变 电站 。 静 安 ( 世 博 ) 变电站 工程 
总 投资 达 29 亿 元 ,是 上 海 市 区 内 的 首 


座 500kV 变电站 ,也 将 是 世界 上 最 大 、 
最 先进 的 全 地 下 变电站 。 

30H 中 国 核 学 会 主办 的 首届 
中 国 核 电 国产 化 论坛 开幕 。 此 前 的 
22 日 ,由 国务 院 总 理 温家宝 主持 召开 
的 国务 院 常 务 会 议 审 议 通 过 了 《核电 
中 长 期 发 展 规划 》(2005 ~ 2020 Œ), 
提出 了 “坚持 自主 设计 和 创新 ”的 核 
电 发展 战 略 。 

月 内 ”中 国电 器 工业 协会 工业 锅 
炉 分 会 召开 了 节能 产品 专家 综合 评审 
会 ,对 10 个 企业 的 20 个 型 号 的 产品 
进行 了 评审 ,最终 上 海 三 浦东 锅炉 有 
限 公司 广州 天 鹿 锅 炉 有 限 公 司 、 哈 尔 
滨 红 光 锅 炉 集团 公司 等 9 个 企业 的 产 
品 获 得 我 国 工业 锅炉 行业 首 批 “工业 
锅炉 节能 产品 ”称号 。 


4 月 


4H 由 顺 特 电气 设计 制造 的 目 
前 世界 最 大 容量 的 于 式 变压器 
$CZ9—25000/35/10. 5 顺利 通过 了 包 
括 承 受 突 发 短路 能 力 试验 在 内 的 全 部 
例 行 、 型 式 和 特殊 试验 ,产品 各 项 技术 
指标 均 达 到 或 优 于 合同 技术 要 求 。 这 
台 有 目前 世界 最 大 容量 的 于 式 电力 变 压 
咽 , 是 顺 特 电气 有 限 公司 为 上 海 浦东 
机 场 扩 建 项 目 提供 的 产品 之 一 。 

7H 中 国电 器 工业 协会 以 “ 落 
实 科 学 发 展 观 ,为 增强 行业 自主 创新 
能 力 而 奋斗 ”为 主题 ,在 北京 召开 第 三 
届 二 次 理事 会 县 分 会 秘书 长 工作 会 
议 。 全 国政 协 常委 、 中 国 机 械 工 业 联 
合 会 会 长 于 珍 , 中 国 机 械 工 业 联 合 会 
特别 顾问 陆 燕 其 等 到 会 并 讲话 。 中 国 
电器 工业 协会 常务 副 会 长 邢 玉 久 主持 
了 会 议 , 杨 启明 秘书 长 作 了 中 国电 器 
工业 协会 工作 报告 。 

UE 我 国 首 台 50MW 等 级 的 
BFG 燃气 轮机 交付 邯 钢 使 用 ,标志 着 
杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 已 具备 进 人 
燃气 轮机 制造 领域 的 能 力 。 

18 日 国内 顶尖 的 电力 科研 机 
构 武 汉 高 压 研究 所 与 当地 政府 签订 了 
国家 电网 公司 特 高 压 交流 试验 基地 征 
地 合同 ,我 国 特 高 压 交 流 试验 基地 正 
式 沙 户 武汉 。 根 据 建设 规划 ,该 基地 
将 形成 具有 国际 一 流水 平 的 特 高 压 交 
流 设备 户外 试验 场 、 特 高 压 交 流 试 验 
线段 等 多 个 高 科技 试验 场所 ,并 将 在 
我 国 特 高 压 交 流 电 磁 环 境 试 验 、 特 高 
压 交 流 污秽 及 环境 试验 等 领域 发 挥 突 


AF ° 323 


出 作用 。 

19 日 由 发 改 委 奉 头 ,中 国 机械 
工业 联合 会 与 中 国电 器 工业 协会 协办 
的 非 晶 合金 变压器 应 用 工作 座谈 会 在 
北京 召开 。 随 着 硅钢 片 价格 的 不 断 上 
涨 , 非 品 合 金具 有 的 价格 接近 、 节 能 的 
特征 受到 关注 ,许多 企业 开始 关注 并 
符 试 小 规模 制造 非 晶 合 金 变压器 。 

月 内 ”河南 平 高 集团 目 主 研发 成 
功 的 具有 较 高 科技 含量 的 LWI0B— 
252( H/50) 型 SF, 断路 器 顺利 通过 各 


5H 


15 日 沪 浙 合作 推进 输 配 电 特 
色 产 业 发 展 研讨 会 在 浙江 温州 举行 。 
来 自 上 海 、 浙 江 温州 的 70 多 个 输 配 电 
企业 行业 协会 、 高 等 院 校 以 及 科研 所 
的 代表 ,为 推进 输 配 电 产 业 纵 深发展 ， 
打造 国际 化 输 配 电 基 地 齐 聚 温州 ,就 
其 发 展 前 最 及 攻克 技术 难关 展开 研 
讨 。 

22-23 A 由 中 国 国家 标准 化 
管理 委员 会 .国际 电工 委员 会 安全 顾 
问 委员 会 (IECAACOS) 主 办 的 全 球 第 
八 次 论坛 在 北京 举行 。 国 家 质 检 总 局 
党 组 成 员 、 国 家 标准 化 管理 委员 会 主 
任 刘 平均 出 席 论坛 并 致 开幕 词 , 国 际 
电工 委员 会 安全 顾问 委员 会 主席 哈里 
斯 先生 致 欢 迎 词 ,中 国 正 C 国家 委员 
会 秘书 长 宿 忠 民 致 闭幕 词 。 本 次 全 球 
论坛 (IECAACOS 论坛 ) 是 由 国际 电工 
委员 会 (IEC) 的 技术 职能 机 构 一 一 安 
全 顾问 委员 会 (ACOS) 发 起 的 国际 标 
准 领域 的 高 层 技术 论坛 ,以 “安全 技 
术 标 准 与 法 规 ” 为 主题 。 

31 日 由 中 国 机 械 工 业 联合 会 
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组 织 的 ,经 中 国 国际 咨询 公司 评估 的 
“十 一 五 ”重大 技术 装备 大 型 空冷 火 
电机 组 成 套 设备 研制 项 目 , 通 过 有 关 
专家 论证 评 佑 ,正式 上 报国 家 发 展 和 
改革 委员 会 。 

月 内 ”广州 电器 科学 研究 院 电 控 
电源 分 公司 成 功 中 标 重 庆 天 原 化 工厂 
55kA/240V 大 功率 电解 电源 项 目 , 实 
现 了 万 干 瓦 级 大 功率 电解 电源 项 目 零 
的 突破 ,使 广州 电 科 院 的 电源 产品 上 
了 一 个 新 的 台阶 。 


6 月 


1 日 国内 首 台 50Mvar/500kV 
交流 有 级 可 控 单 相 并 联 电抗 器 ,在 西 
安西 电 变 压 器 有 限 责 任 公司 顺利 通过 
出 三 试验 。 该 产品 各 项 性 能 指标 均 优 
于 协议 要 求 ,达到 国际 先进 水 平 。 
50Mvar/500kV 交流 有 级 可 控 单 相 并 
联 电 抗 器 为 一 组 三 台 , 是 为 国家 电网 
公司 山东 忻州 500kV 开关 站 研制 的 ， 
标志 着 西 变 公司 在 国内 电抗 器 制造 领 
域 继续 保持 行业 领先 水 平 。 

9 日 北 重 阿尔 斯 通 (北京 ) 电 气 
装备 有 限 公 司 在 北京 举行 了 开业 庆 
典 。 北 重 阿尔 斯 通 是 北京 以 及 整个 华 
北 地 区 惟一 能 够 设计 、 制 造 60 77 kW 
等 级 亚 临 界 . 超 临界 及 超 超 临界 汽 轮 
发 电机 组 的 公司 ,是 继 东 方 、 哈 尔 演 、 
上 海 三 大 动力 集团 之 后 ,拥有 先进 技 
术 的 大 型 汽 轮 发 电机 组 生产 制造 商 。 

12H 由 南阳 防爆 集团 有 限 公 
司 研制 的 TAW8800 一 一 20/3250 增 安 
型 无 刷 励 磁 同 步 电动 机 通过 专家 评 
议 , 各 项 性 能 指标 符合 产品 技术 条 件 
的 规定 ,满足 技术 协议 要 求 , 可 投入 工 


* 


业 试 运行 。 该 产品 装机 容量 为 8 800 
kW ,是 目前 世界 上 最 大 容量 的 增 安 型 
防爆 电机 。 它 的 研制 成 功 ,标志 着 我 
国防 爆 电 机 的 设计 制造 水 平 跃 上 了 新 
的 台阶 ,已 跨 入 世界 防爆 电机 研发 制 

16 《国务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 
制造 业 的 若干 意见 》 发 布 ,其 中 提出 
了 16 个 重点 发 展 的 重要 装备 技术 和 

品 ,明确 要 求 对 其 加 大 政策 支持 和 

引导 力度 。 与 电工 电器 行业 相关 的 包 
括 大 型 清洁 高 效 发 电 装 备 、 百 万 伏 级 
高 压 交 流 和 +800kV 直流 输 变 电 成 套 
设备 等 输 变 电 关 键 设 备 。 

24 日 第 三 届 全 国 工 业 重 点 行 
业 效 益 十 佳 企业 信息 发 布 会 在 北京 召 
开 , 会 议 发 布 了 2005 年 度 在 国民 经 济 
中 具有 重要 地 位 和 影响 的 100 个 行业 
的 “效益 十 佳 ” 企 业 统 计 人 信息。 中国 
东方 电气 集团 下 属 的 东方 锅炉 ( 集 
团 ) 股 份 有 限 公司 、 东 方 电 机 股份 有 
限 公 司 ,分 别 以 主 营 收 入 80.25 亿 元 、 
30. 48 亿 元 ,实现 净利 润 8. 08 亿 元 、 
5.28 亿 元 的 良好 经 营业 绩 , 位 居 锅 炉 
及 辅助 设备 制造 业 、 电 机 制造 业 “ 十 
佳 企业 ”的 榜首 。 其 中 ,东方 日 立 锅 
炉 有 限 公 司 也 进入 锅炉 及 辅助 设备 制 
造 业 “十 佳 企 业 ” 行 列 , 在 国内 外 树立 
了 中 国 东 方 电气 集团 良好 的 企业 形 
象 。 

27H 2006 第 三 届 中 国 变频 器 
用 户 调查 报告 发 布 会 既 用 户 满意 十 大 
品牌 颁奖 盛典 在 北京 举行 。 本 次 活动 
由 机 械 工 业 信 息 研究 院 主办 , 以 历时 
半年 的 “第 三 届 中 国 变频 器 用 户 调 
dr" 为 基础 ,以 “我 满意 我 选择 ”为 口 
号 ,凸显 用 户 在 品牌 塑造 方面 的 重要 
作用 。 
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( B & A5, 50 RR 3) 
《中 国 重 型 机 械 工业 年 鉴 》 
《中 国 农 业 机 械 工 业 年 鉴 》 
《中国 锰 料 机 械 工 业 年 鉴 》 
(Fd s eoe 3E) 
(*&8£852Àxx3 4) 
(** dt & 7 Ad 1X X) 


303931 —3:—M4— 3431-335 3$—31—3À31—À1- 545—345 334—333 —M-. 3 933 38 4 3 HE 998 938—338 d dE HÀ 9334 934 dE Ad d ÀdE o ÁÀ6 3 34 X 












































T Hor go de dde eae 43 


- * 
— a e 
- 


T, Mn 
P ; 
lU, 


å 
|* 
J 





S LEN S Te 370v 





UR LII IJ Ec ME iR LEER d4-D E MERY EE IEEE diem E p Mm 


z 并 ww LH 





Bs ree Z EHLI EH 


At — ENSERES SE EEO AARE 
VRESE AERE 


[= = Bu = 





[e] 


£€0SLLCCB8—-6c0' ES) 
8vc6vcC8—6c0: 21% 

VG00L4* Big 

c-Si &Y pott X33E vt B cU zz 62 E gag 
WEE 


c69z9979— L70: HZ 
cg698629-LZO0: 21% 
090007: Big 


sz 908Z BY Xf 3E& 6 Æ egel AIBA cU S.T 


ai RE 


ulOO'ulosoZ' MM^/, * di11Uu 
uo'891(DUI9Ss9Z:|eul— - 
L688678-€€£/0 'E3) 


8£c86v8 vcl8ovg 89z86y8 一 5840 “引申 





Bie BoLLER 


LO0ZLy dg 
[Jap EBCD MAIER ER. TIER 


ales 


SrYrEY) "v 
ZTH E 
iM r 
E Hz qt. R d. 





EL 





= Al 





| YS EROR ED HELEH Ce NEG — 
SAARE E BLEAH BYA Egg HFHH 
4H H YU A E A 
rdi] iz cte NA 
‘HA0 REHE Su! MORNE TA E ^ CE LRG 
LBSTO JHU SHFRA RASAXHHU SUERA CENE 
TEAR PLFRR CELSUS EISE EDEUT E JE YH 
| X5) SCRI NCXEDERS S8] 3 8 
BEEN re fd Eya 100b10S1 desw ERTÓ[ 1006081 
IICHEQMETQ (s -ZFA 35:5) 88s Ur Y G9 EAS 
VY Sk ESI ICC3B S CEUUd) BTE L4 98 uid EEUU C— 
lids lutis osea legent: 
mE Y SE YEHEOL PMAR ERMET T ETC RIS (IWER 
3 Vt C£ ai Wed ) qos icc aus e E 





CEA SEE Em SETA inm ves ES 


[EZ AERIS HH; 





~ 一 一 


A) 


uem ENL 









哈尔滨 汽 轮机 厂 有 限 责任 公司 





哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 是 我 国 第 一 个 五 年 计划 期 间 的 重点 建 
设 项 目 ， 是 以 设计 、 制 造 大 型 火电 机 组 、 核 电机 组 、 工 业 用 汽轮机 组 、 船 用 
主动 力 蒸汽 轮机 和 燃气 轮机 为 主 的 国有 大 型 骨干 企业 ， 已 形成 以 300MW、 
600MW 机 组 为 代表 产品 包括 1000MW 等 级 的 超 超 临界 机 组 、1000MW 以 上 核电 
机 组 以 及 重型 燃气 轮机 的 生产 制造 能 力 。 

公司 占 地 面积 54 万 m， 现 有 员工 5700 人 ， 其 中 工程 技术 人 员 1200 余 人 ， 
高 级 技术 人 员 近 400 人 。2005 年 ， 企 业 生 产能 力 突破 2300 万 干 瓦 当量 ， 占 
全 国电 站 汽轮机 年 产量 的 1/3 以 上 ， 产 值 等 多 项 指标 均 排 在 全 国 同行 业 之 
前 列 。 机 组 遍布 全 国 23 个 省 、 市 、 自 治 区 ， 并 出 口 欧 洲 、 亚 洲 、 非 洲 等 地 
区 ， 以 其 技术 先进 、 启 停 灵 活 、 安 全 可 靠 、 经 济 性 好 、 效 率 高 、 售 后 服务 
优良 等 赢得 了 广大 用 户 的 称赞 。 

2006 年 ， 公 司 成 立 50 周 年 ，50 年 的 积淀 厚重 深长 ，50 载 的 跨越 值得 
骄傲 。 公 司 一 步 一 个 脚印 地 发 展 壮 大 ， 已 成 为 汽轮机 行业 的 领军 人 。 公 司 
全 体 员 工 将 再 接 再 厉 ， 不 断 进取 ， 依 靠 自 主创 新 ， 把 企业 做 大 做 强 ， 为 我 
国 汽轮机 事业 的 持续 发 展 ， 为 我 国电 力 事业 和 国防 建设 做 出 新 的 更 大 贡献 。 
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ick 2005-2006 年 获 “ 中 国名 牌 产品 ”称号 
的 电工 电器 产品 , 2005 年 获 中 国电 器 工业 协会 “ 质 
量 可 信和 产品 ”称号 的 产品 ，2005 年 中 国 机 械 工 业 
科学 技术 奖 奖 项 及 具体 内 容 


High-quality well-known 


^ — Li x iJ 
名 优 产 品 及 获奖 项 目 products and prize-winning items 





Recording the electro-technical and electrical equip- 
ment products that won the title of "Chinese famous- 
brand product" in 2005-2006, the products that won the 
title of "quality trustable product" awarded by CEEIA, 
and the items and concrete contents of scientific and tech- 


nological prize of Chinese machinery industry in 2005. 





2005 年 度 中 国名 牌 产 品 (电工 电器 产品 ) 
中 国电 器 工业 协会 “质量 可 信和 产品 ”推荐 名 单 
2005 年 度 中 国 机 机 工业 科学 技术 奖 (电工 电器 项 目 ) 


d 名 
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AX 

奖 

项 

日 





中 国名 牌 : 
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* 排 名 不 分 先后 
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DAQOGROUP 
à E B : 
本 安西 开启 压 电气 股 份 有 归公 司 上 海 电器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 厂 衡水 电机 股份 有 限 公 司 | 





青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 上 上 电 绕 





CHNT E&E bAi rea: NIdVS 


常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 


® CHANGSHU SWITCHGEAR MFG. CO., LTD. ( FORMER CHANGSHU SWITCHGEAR PLANT ) 





S dd 
® 
» 
HANGZHOU TURBINE & POWER 


CEL ELUL LEIAN Haier & misi 


LANZHOU ELECTRIC CORPORATION J% AS 


e 006 EF J£ PHRI m 


(电工 电器 产品 ) 


2006 年 9 月 6 日 ， 中 国名 上牌 产 品 表彰 大 会 公布 了 532 个 企业 的 556 种 产品 为 2006 年 中 国名 上 牌 产品 。 根 据 
《中 国名 牌 产品 管理 办 法 》， 中 国名 牌 战略 推进 委员 会 组 织 专 业 委员 会 对 31 个 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 上 报 
的 924 种 产品 的 材料 进行 了 审核 评价 。 电 器 工业 共有 48 种 产品 获得 “中 国名 牌 ”称号 ， 这 些 产 品 是 : 汽 轮 
机 (工业 汽轮机 、 热 电 联 产 汽轮机 ) 、 高 压 开 关 (72. 5kV 及 以 上 气体 绝缘 金属 封闭 ) 、 电 机 (690V 及 以 下 
中 小 电机 、 小 功率 电机 ) 、 低 压 电 器 (塑料 外 壳 式 断路 器 、 万 能 式 断 路 器 ) 、 低 压 开关 柜 和 通信 光线 。 


| 2006 年 度 汽轮机 中 国名 息 NNINIEIIEIIN 
[ 业 汽轮机 杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 
trae pui j deb v dh a 
~ 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 
南京 汽 轮 电机 集团) 有 限 责任 公司 
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1 去 2 2006 FAENA EZ MEE 


高 压 开 关 〈72. 5kV 及 
以 上 气体 绝缘 金属 封闭 ) 


无 锡 华 达 电 机 有 限 公司 
山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 
西安 西 翅 电 机 《〈 人 集团) ARAR 

河北 电机 股份 有 限 公司 

人 衡水 电机 股份 有 限 公司 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 
安徽 崇 南 电机 股份 有 限 公司 
浙江 金龙 电机 股份 有 限 公司 

奈 肾 科技 股份 有 限 公司 

兰州 电机 有 限 责 任 公司 

趾 龙 控股 集团 有 限 公司 

类 的 集团 有 限 公 司 
小 功率 电机 i 威海 恒 大 电机 (集团) ARAR 
”新 江 京 马 电 机 有 限 公司 


690V 及 以 下 中 小 型 电机 


690V 及 以 下 中 小 型 发 电机 





和 侯 型 电机 





e 去 4 2006 年 度 代 压 开关 柜 中国 名牌 NEN 
注册 商标 生产 企业 

大 全 集团 有 限 公司 

宁波 天 安 (集团) 股份 有 限 公司 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 
正泰 集团 成 套 设备 制 造 有 限 公 忆 

广电 电气 上 海 广电 电气 集团) 有 限 公司 

6 | | eR | 上 海中 发 电气 (集团 有限 公 司 


上 海德 力 西 集团 有 限 公司 


到 5 2000 4UE/UT BGPTD IDA P NEREIHERSNNINNNEN 
注册 商标 
日 月 常熟 开关 制造 有 限 公司 〈 原 常熟 开关 厂 ) 
德 力 西 集团 有 限 公 忆 
塑料 外 这 正泰 集团 股份 有 限 公司 
ii 环 字 集 团 有 限 公司 
华 通 机 电 集团 有 限 公司 
天 正 TENGEN 天正 集 团 有 限 公 司 
常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 
上 海 电器 股份 有 限 公司 人 民 电 器 厂 
万 能 式 断 德 力 西 集团 有 限 公司 
路 器 杭 申 控股 集团 有 限 公司 
正泰 集团 股份 有 限 公司 





注册 商标 


Kt 


通 易 集团 有 限 公 司 





p gts E D 


DENIS 





江苏 上 上 电 绕 集团 


JIANGSU SHANGSHANG CABLE GROUP 





地 址 : 江苏 省 溧阳 昆仑 经 济 开 发 区 上 上 路 68 号 
邮编 : 213300 

总 机 : 0519 一 7308866 

销售 热线 : 0519—7308801 7308802 

传真 ，0519 一 7308808 7308811 
http//:www. shangshang . com 


E-mai | : shangshang?shangshang. com 





江苏 上 上 电缆 集团 是 集 科 、 工 、 贸 为 一 体 的 省 级 企业 集团 ， 拥 有 国 
家 一 流 博 士 后 科研 工作 站 ， 产 品 涵盖 高 讨 、 中 压 、 低 讨 ， 塑 料 、 橡 胶 等 
电缆 ， 是 一 家 电线 电缆 专业 性 生产 企业 。 集 团 占 地 面积 27 万 m， 建 筑 面 
积 16 万 m:， 生 产 规模 达 50 亿 元 。 

上 上 电缆 服务 于 电站 、 核 电站 、 城 乡 电网 、 煤 矿 、 石 化 、 民 航 机 场 、 
铁路 、 城 市 轨道 交通 、 船 舰 、 港 口 及 钢铁 、 建 筑 等 领域 。 产 品 为 中 南海 
改造 、 天 安 门 城楼 改造 、 首 都 地 铁 、 机 场 、 青 藏 铁 路 、 航 天 测控 船 等 国 
家 重点 项 目 选 用 ， 并 出 口 美 国 、 意 大 利 、 尼 日 利 亚 、 澳 大 利 亚 、 新 加 坡 、 
中 国 香 港 等 二 十 多 个 国家 和 地 区 。 

“上 上 ”以 优质 品牌 形象 闻名 于 客户 、 以 优秀 的 企业 管理 著称 于 行 
业 。“ 上 上 ”商标 为 江苏 省 著名 商标 。“ 上 上 牌 ” 电 线 电缆 产品 先后 被 
认定 为 “江苏 省 名 牌 产品 ”、“ 江 苏 省 重点 名 牌 产品 ”、“ 国 家 免检 产 
品 ”、“ 中 国名 牌 ”。“ 上 上 ”集团 先后 被 评 为 “中 国 机 械 工 业 百 强 
企业 ”、“ 中 国企 业 信息 化 500 强 企业 ”、“ 全 国 守 合同 重信 用 企业 ”、 
“全 国 质 量 管 理 先进 企业 ”、“ 国 家 博士 后 科研 工作 站 ”等 荣誉 称 号 





pp 
“上 上 ”人 精益 求 精 、 坚 持 技术 进步 求 发 展 ， 不 断 超越 自我 、 追 求 te 
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Hx GRRR” 深圳 地 铁 一 期 工程 设备 
a 包车 上 使 用 及 车 辆 合同 EF 仪式 








“优质 工程 行业 典范 

集团 拥有 当今 世界 先进 | 上 上 电缆 已 服务 于 电站 、 “上 上 ”以 优质 品牌 形象 闻名 于 客 关心 是 鼓励 ， 是 蒜 
的 化 学 交 联 、 硅 烷 交 联 、 橡 | 核电 站 、 城 乡 电 网 、 煤 矿 、 石 户 、 以 优秀 的 企业 管理 著称 于 行业 。“ 策 ， 上 上 的 发 展 正 是 在 
皮 连 硫 、 辐 照 交 联 生产 线 和 | 化 、 民 航 机 场 、 铁 路 、 城 市 轨 上 上 上 牌 ”电线 电缆 产品 先后 被 认定 为 “ 社会 各 界 的 真诚 关心 、 
与 之 配套 的 在 线 检测 仪器 ， 道 交 通 、 船 舰 、 港 口 及 钢铁 、 江苏 省 名 牌 产 品 ”、“ 江 苏 省 重点 名 牌 无 私 的 支持 中 成 长 。 滴 
高 压 交 联 生 产 线 5 条 ， 建筑 等 领域 。 产 品 为 中 南海 改 产品 ”、“ 国 家 免检 产品 ”、“ 中 国名 水 之 轧 ， 当 以 清泉 相 报 ， 
为 国内 具有 实力 的 交 联 电线 造 、 天 安 门 城楼 改造 、 首 都 地 hg". “上 上 ”集团 先后 被 评 为 “中 国 上 上 人 将 努力 工作 ， 以 
制造 企业 。 先 进 的 装备 、 完 铁 、 机 场 等 国家 级 重点 项 目 所 机 械 工 业 百 强 企业 ”、“ 中 国企 业 信息 更 出 色 的 成 绩 ， 服 务 社 
汞 的 检测 手段 ， 为 上 上 精 蔓 先 用 ， 并 出 口 美国 、 意 大 利 、 澳 化 500 强 企业 ”、“ 全 国 守 合同 重信 用 企 会 ， 回 报社 会 ! 


的 质量 品质 创造 了 坚实 的 硬 大 利 亚 、 尼 日 利 亚 、 新 加 坡 、 中 业 ”、“ 全 国 质量 管理 先进 企业 ” 


件 平台 国 香港 等 二 十 多 个 国家 和 地 区 “国家 博士 后 科研 工作 站 ”等 荣誉 称号 
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开 高 讨 电 气 股份 有 限 公 


XIAN SHIKY HIGH VOLTAGE ELECTRIC CO.,LTD. 
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西 开 电气 生产 的 “XD 牌 ”气体 绝缘 金属 
封闭 开关 设备 荣获 2006 年 中 国名 牌 产品 





西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公 司 隶 属于 西安 电力 机 械 制 造 公 司 ， 占 地 面积 37 万 平方 米 ， 注 册 资 本 17400 
万 元 ， 现 有 职工 2200 余 人 、 其 中 技术 人 员 400 余 人 ， 是 国内 高 压 、 超 高 压 开 关 设 备 研 发 和 制造 基地 。 主 要 研 
发 和 生产 72. 5kV 及 以 上 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (GIS) 和 高 压 断 路 器 (GCB) 等 高 压 和 超 高 压 开关 设备 ， 产 
品 技术 参数 与 制造 水 平 达 到 了 国际 同行 业 先进 水 平 。 公 司 作为 高 压 和 超 高 压 开 关 设 备 制造 领先 企业 ， 代 表 
着 国内 高 压 开 关 设 备 的 领先 水 平 。 

西 开 电气 拥有 强大 的 GIS 制 造 能力 ， 先 后 引进 、 消 化 和 吸收 了 日 本 三 菱 电机 公司 六 氟 化 硫 开 关 产 品 技术 
和 瑞士 ABB 公 司 550kY GIS 产 品 技 术 。 年 生产 能 力 超过 1400 间 隔 。 近 年 来 ， 自 主 研发 成 功 新 产品 项 目 40 余 项 ， 
科研 项 目 140 余 项 。 其 中 ZF9-252/Q4000-63 气 体 绝 缘 金 属 封闭 开关 设备 、LW-550/Q4000-50 单 断口 饶 式 断路 
器 填补 了 国内 空白 ，ZF8-550/Q CY) 4000-63 气 体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 达到 国际 先进 水 平 ， 成 功 地 自主 研 
发 出 800kV 双 断口 铅 式 断路 器 ， 标 志 着 西 开 电气 在 国产 化 的 自主 研发 方面 成 功 地 迈 出 了 一 大 步 ， 并 为 开发 
1100 kV 超 高 压 、 大 容量 输 变 电 设备 葛 定 了 基础 。 

“十 五 ”期 间 西 开 电 气 实现 了 跨越 式 发 展 ， 工 业 总 产值 从 期 初 的 7. 3 亿 元 ， 增 长 到 期 末 的 20. 2 亿 元 。 产 
品 不 但 遍布 大 江南 北 ， 涉 及 水 电 、 火 电 、 核 电 等 发 电 、 输 电 领 域 ,而且 销 往 新 加 坡 、 哥 伦比 亚 、 菲 律 宾 、 
巴基斯坦 和 中 国 香港 等 十 多 个 国家 和 地 区 。 三 峡 左 岸 500kV GIS 的 成 功 制造 树立 了 西 开 电 气 在 国内 电压 等 级 
市 场 的 领军 地 位 ，420kV GIS 在 新 加 坡 工 程 良好 运行 ， 开 创 了 我 国电 压 等 级 的 GIS 挺 进 国际 市 场 的 先例 ， 显 
示 了 西 开 电气 的 综合 实力 。2005 年 又 一 举 获 得 中 国 香港 中 华电 力 04T 标 280 多 个 间隔 126kV GIS 的 大 宗 合同 ， 
西 开 电 气 已 经 成 为 香港 中 华电 力 公 司 的 战略 合作 伙伴 。 

西 开 电气 奉行 “质量 赢得 市 场 ， 诚 信和 铸造 品牌 ”的 经 营 理念 ， 着 力 打 造 “XD” 品 牌 ， 早 在 20 世 纪 90 年 
代 就 制定 了 创 名 牌 产品 规划 。 自 1995 年 起 西 开 电气 制造 的 “XD” 牌 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (GIS) A 
化 硫 饶 式 断路 器 、 六 氟 化 硫 瓷 柱 式 断 路 器 等 产品 ， 在 持续 保持 “陕西 省 名 牌 产品 称号 ”的 基础 上 ，2006 年 ， 
“XD” 牌 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (GIS) 取得 了 “中 国名 牌 产品 ”称号 。 

西 开 电 气 以 振兴 民族 工业 为 己任 ， 坚 持 走 信息 化 、 高 新 化 、 专 业 化 、 节 约 型 的 可 持续 发 展 道路 ， 将 继 
续 致力 于 品牌 经 营 战 略 ， 并 通过 自身 的 努力 ， 努 力 建 设 国际 一 流 的 高 压 开 关 设 备 制 造 基 地 ， 在 高 压 开关 行 
业 树 立 起 中 国 的 世界 名 牌 ， 为 振兴 我 国 装 备 制 造 业 、 振 兴 民 族 工业 做 出 应 有 的 贡献 ! 


地 址 : 西安 市 大 庆 路 509 号 邮编 710077 电话 : 029-84244885 传真 : 029-84261143 
http://www. shiky. com. cn 
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新 东北 电气 〈 沈 阳 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 是 在 国家 振兴 东北 老 工 业 基地 政 


©. 策 鼓励 下 ， 由 国有 企业 按 现代 企业 制度 重组 的 新 型 企业 。 公 司 保留 了 原 沈 高 
b 公司 的 优良 资产 和 技术 力量 ， 吸 纳 了 日 本 日 立 公司 和 瑞士 ABB 公 司 先进 的 生产 
PSI RES 技术 及 管理 经 验 ， 具 有 较 强 的 产品 开发 能 力 和 生产 制造 能 力 ， 是 国内 输 变 电 
is 高 压 开关 设备 的 主要 科研 制造 基地 之 一 。 公 司 主导 产品 有 六 氟 化 硫 全 封闭 组 
中 国名 牌 产品 合 电器 (简称 61S) ， 六 氟 化 硫 断 路 器 (简称 CB) ， 发 电机 保护 断路 器 等 20 余 个 
re i 系列 、190 余 个 品种 、450 余 种 规格 ， 分 布 于 72. 5 一 750kV 的 多 个 电压 等 级 。 
| 目前 ， 公 司 产品 已 遍布 全 国 并 远 销 20 多 个 国家 和 地 区 ， 在 国内 外 市 场 上 享有 
较 高 的 声誉 。 


公司 产品 均 严格 遵照 国家 标准 (GB) 、 国 际 电 工 委 员 会 标准 (1EC) 等 相关 要 
求 进行 制造 ， 并 通过 1S09001 质 量 体 系 认 证 和 荷兰 KEMA 资 质 认 证 ， 同 时 具有 
压力 容器 设计 制造 资质 和 500kV 61S 生 产 资质 ， 以 及 国家 二 级 企业 和 国家 计量 
一 级 企业 资质 。 公 司 产品 先后 荣获 国家 部 委 、 省 、 市 等 各 级 奖励 40 多 项 。 

公司 作为 国内 率先 参与 750kV 超 高 压 G1S 生 产 厂商 ， 为 国家 750kV 超 高 压 
输 变 电线 路 制造 的 G1S 设 备 已 投入 运行 。 同 时 ， 已 有 多 套 500kV G1S 运 行 于 三 
峡 左岸 工程 等 重点 工程 项 目 上 。 在 售后 服务 方面 ， 公 司 在 全 行业 率先 推行 了 
《用 户 服务 制度 》， 多 次 获得 “全 国 用 户 服务 十 佳 ” 称 号 。 
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地 址 : 沈阳 市 铁 西 区 景 星 北 街 38 号 
邮编 : 110025 

电话 : 024 一 25877911 

传真 : 024 一 25849863 


更 优 Se= 可 竺 性 更 高 
http://www. nhvs. com. cn IT B 252kV GIS 


要 站 / | 
LW56-55023 SE, sik. MIA dS > | 
在 出 西武 多 发 电厂 运行 LW54-252 7 SF sE xA, BT ERE RS 
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科 术 创造 卓越 品质 成 就 精品 
Ji XE (C ES Be E To Re TL ii d SS —— C W 235: SI 


高 性 能 、 小 体积 

CW2 系 列 断 路 器 具有 1600、2000、2500、 
4000、6300 五 种 壳 架 ， 额 定 电流 最 小 为 200A， 最 大 
为 6300A。 系 列 产品 尺寸 小 型 化 、 大 容量 。 





更 高 分 断 和 短 时 耐 受 能 力 

CW2 系 列 断 路 器 全 系列 运行 短路 分 断 能 力 
Ics=100%jcu 极限 短路 分 断 能 力 。 额定 运行 短路 分 断 
能 力 达 120kA， 最 大 短 时 耐 受 电流 更 高 达 
lcw =I00kA, 可 以 从 容 面 对 各 种 保护 场合 。 


优异 的 升级 换代 性 能 l d 
CW2 一 2000 断 路 器 , 可 直接 替换 原 CW1 一 2000 断 3 5545 二 sm ^ 
路 器 ， 无 需 改变 母 排 和 柜 门 的 开 孔 尺 寸 。 poe 
EE 2n 区 域 选 in x ERE | 
! Si, 确保 各 人 保护 完全 选择 性 ， 减 少 母 
安装 简便 ， 节 约 成 本 m E | 


CW2 系 列 断 路 器 具有 更 简单 的 安装 方式 ， 可 以 简 
便 实 现 水 平 连接 、 垂 直 连 接 、 混 合 连 接 。 


先进 可 靠 的 安全 性 能 

CW2 系 列 断 路 器 具有 可 靠 的 抽 屠 座 三 位 置 锁 定 装 
置 ， 并 具有 电气 和 通信 远程 输出 指示 模块 ， 机 构 具 有 
清晰 的 合 闸 准备 就 绪 指 示 。 
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CW2-2500/4 
CW2-6300 万 能 式 断 路 器 
万 能 式 断 路 器 


D 党 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 


CHANGSHU SWITCHGEAR MFG. CO., LTD. ( FORMER CHANGSHU SWITCHGEAR PLANT ) 
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医 品 的 应 用 灵活 性 

有 磁 型 脱 扣 器 可 实现 热 磁 可 调 ， 现 
党 动 的 动作 值 ，CM2Z 全 系列 智能 
液晶 显示 清晰 、 直 观 ， 并 可 实现 多 种 
ESI. 


用 打开 断路 器 ， 可 现场 直接 安装 。0| 
装置 模块 化 ， 智 能 型 脱 扣 器 与 热 破 ? 


互 换 。 | [s 
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天 正 集团 ， 中 国 工业 电器 行业 规模 较 大 的 企业 之 一 ， 总 部 位 于 “中 国电 器 之 都 ”一 一 温州 柳 市 ， 先 后 荣获 “国家 大 型 企 
业 、 国 家 企业 集团 、 中 国电 气 百 强 企 业 、 中 国 机 械 百 强 、 浙 江 省 质量 管理 奖 ” 等 荣誉 称号 ，2004 年 跻身 中 国民 企 500 强 第 23 
位 。 现 有 员工 7000 余 人 ， 总 资产 16. 6 亿 元 ，2005 年 创 产值 65. 8 亿 元 。 

天 正 集团 生产 80 大 系列 10000 余 种 规格 的 电器 产品 。 先 后 通过 瑞士 SGS 公 司 1S09001 质 量 体 系 认证 、1S014001 环 境 管理 体系 
认证 、0HSAS18001 职 业 健 康 安全 管理 体系 认证 、6CC 认 证 、 欧 盟 CE 安 全 认证 、 美 国 UL 认 证 和 和 荷兰 KEWMA 认 证 等 。 投 入 1000 多 万 元 
建成 的 低压 电器 测试 中 心 ， 成 为 国内 率先 与 国际 接轨 的 第 一 方 实验 室 ，“ 科 技 研发 中 心 ”也 是 浙江 省 确认 的 “省 级 技术 中 
心 ”。 自 1999 年 以 来 ， 共 投资 近 10 亿 元 ， 先 后 在 上 海 浦东 、 江 苏 南 京 和 美国 硅谷 建立 天 正 工业 园 和 技术 研发 中 心 。 

全 球 经 济 一 体 化 进程 加 快 的 今天 ， 天 正 集团 全 面 推进 以 战略 人 力 资源 管理 为 重点 ， 加 紧 实 施 “ 从 劳动 密集 型 产业 向 技术 密 
集 型 产业 转移 、 从 商品 经 营 向 商品 与 资本 并 举 转移 、 从 国内 市 场 向 国内 与 国际 市 场 并 重 转 移 ” 的 发 展 战略 ， 为 实现 天 正 “ 五 年 
创 国内 一 流 、 十 年 创 世 界 品牌 ”的 宏伟 蓝图 而 奋斗 . 

天 正 集团 董事 长 高 天 乐 是 九 届 、 十 届 全 国政 协 委 员 ， 八 届 民 建 中 央 常 委 ， 工 商 管理 硕士 ， 高 级 经 济 师 。 先 后 荣获 “中 国 十 
佳 民营 企业 家 ”、“ 十 大 中 华 经 济 英 才 ”、“ 浙 江 省 优秀 企业 经 营 者 ”、“ 浙 江 省 十 佳 杰 出 阴 星 青年 企业 家 ”等 荣誉 称号 。 


生产 基地 一 上 海 工 业 园 生产 基地 二 温州 工业 园 


地 址 : 上 海 浦东 康桥 东 路 388 号 地 址 : 浙江 省 温州 柳 市 东风 工业 区 ABA: 325604 
电话 : 021-68139712 传真 : 021-68139775 总 机 : 0577-62775688 传真 : 0577-62776888 
http://www.tengen.com.cn E-mail:kefu@tengen.com.cn http://www.tengen.com.cn E-mail:kefu@tengen.com.cn 


ges 


China Electrical Equipment Industry Yearbook 





Jre O 


X 狂 
e F A ER 9. 
ao yx 中国 驰名 商标 (X EET Om 


mm 





致力 于 提供 可 靠 度 羊 越 的 产品 和 服务 ， 
使 电气 能 源 更 安全 、 更 有 效 、 更 便捷 地 造福 人 类 。 


要 像 维 护 我 们 尊严 一 样 关 注 质量 的 每 个 环节 ， 任 何 与 之 相 青 的 行为 都 要 受到 惩罚 。 
不 断 寻 求 各 种 方法 ， 让 客户 感觉 到 与 我 们 的 合作 更 便捷 、 有 效 、 富 有 价值 。 

绝 不 能 让 企业 内 部 产生 的 冲突 妨碍 对 顾客 的 优质 服务 。 

每 个 人 都 要 勇 担 责任 ， 不 找 借 口 ， 并 对 结果 负责 。 


生产 基地 三 南京 工业 园 


地 址 : 南京 幕府 西 路 30 号 邮编 : 210015 
电话 : 025-58798937 fA: 025-58705858 
http://www.tengen.com.cn E-mail:kefu@tengen.com.cn 
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@ 罗 上 海 电器 股价 有 限 公司 人 民 电器 
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上 海 电 器 股份 有 限 公 司 人 民 电 帮 厂 创建 于 1914 年 ， 拥 有 近 
百年 的 专业 制造 历史 ， 被 同行 誉 为 “国内 低压 电器 的 摇 
| MEE 企业 现 有 职工 1200 余 人 ,拥有 总 资产 3.4 亿 元 ， 主 要 产 

企业 通过 了 ISO9001 质 量 、ISO14001 环 境 和 GB/T28001 
职业 健康 安全 三 项 管理 体系 认证 ， 拥 有 市 级 企业 技术 中 心 和 
国家 试验 室 ， 连 续 多 年 获 上 海 市 高 新 技术 企业 、 上 海 市 名 牌 
产品 、 上 海 市 鞭 名 商标 等 称号 ， 其 中 万 能 式 断 路 埋 被 评 为 中 
国名 牌 产 品 ， 企 业 宁 登 中 国 机 械 工 业 核心 范 争 力 100 强 ， 并 中 
身 于 中 国 机 械 500 强 之 列 。 


“ 
m China Electrical Equipment Industry Yearbook 








SI RR EE Fo Bn HERE 
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RMW1 万 能 式 断 路 器 


— 


€ f m E oU oW 


Ime NR ARSHI: vi tm 6 gg 


iu 
E> 





经 审定 、 你 厂 注册 并 使 用 在 低压 电器 商品 上 的 “ (&) meu 
认定 为 上 海 市 著名 商标 ， 有效 期 自 2003 年 1 月 起 至 2005 年 12 月 底止 。 


DENN DS16 4000A/1500V 
dh 直流 快速 断路 器 


上 海 电 兹 股份 有 限 公 司 人 民 电 兹 三 


商务 中 心 : = = A 
i 部 : 上 海 市 共和 新 路 3015 号 邮编 : 200072 电话 : 021-56653680 传真 : 021-56650609 
E-mail: officeQ sreaw.com.cn Xhttp://www.sreaw.com.cn 
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中 国电 器 工业 年: 


8 中 国 工业 电气 行业 领导 品牌 之 一 
CHNT 正泰 a pe 


m 2006 年 ， 更 多 自主 研发 的 新 产品 将 陆续 投放 国内 外 市 场 


CRNIT 


cmn S 


正泰 简介 


图 高 低压 电器 加 输 配 电 设 备 蛙 仪器 仪表 E 工业 自动 化 SS I 汽车 电器 正泰 集团 始 创 于 1984 年 。 主 要 生产 经 营 高 低压 电器 、 输 配 电 
设备 、 仪 器 仪表 、 工 业 自 动 化 、 建 筑 电 器 、 汽 车 电器 等 100 多 个 系 
列 、5000 多 个 品种 、20000 多 种 规格 的 产品 。“ 正 泰 ”商标 被 国 
家 工商 部 门 认定 为 中国 驰名 商标 ”。“ 正 泰 ”有 牌 塑 料 外 壳 式 断路 
器 、 万 能 式 断 路 器 、 电 能 表 等 三 大 系列 产品 被 评 为 “中 国名 牌 产 
正泰 集团 拥有 雄厚 的 技术 开发 力量 和 一 流 的 检测 试验 设备 。 
在 全 国 同行 业 中 率先 通过 了 ISO9001 质 量 体 系 认证 、ISO14001 环 
境 体系 认证 和 OHSAS18001 职 业 健 康 安全 管理 体系 认证 ， 部 分 产 
品 通 过 了 国际 CB 安 全 认证 、 美 国 UL 认 证 、 芬 兰 Fl 认证 、 比 利 时 
CEBEC 认 证 、 荷 兰 KEMA 认 证 、 德 国 VDE 认 证 等 ， 并 领取 中 国 低 
压 电 器 行业 “中 国 强制 认证 ” (简称 “CCC”) EB. 


三 = 


empower the world | 800-857-7777 


正泰 集团 | 浙江 正夫 电器 股份 有 限 公司 


| 


T “CHINT -”,“ 正 时 ” 系 中 同 驰名 商标 ， 属 正 素 集 团 (CHINT GROUP ) 所 有 有 
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2090553202771 EARRA A 
KER: 本 集团 | 成 立 于 1958 年 ， 
未 集团 的 前 身 为 杭州 汽轮机 厂 。 
1]1725 年 6 月 ， 作 为 国家 百 家 建 立 现 
代 企 业 制 度 试 点 ， 并 并 改制 为 国有 独 
和 资 人 企业， 是 杭州 IAEA 资产 授 
权 经 营 企 业 集 团 之 一 。 

本 集 Zif 拥有 国家 拉 

十 后 工作 站 、 工 业 汽 轮 术 
有 成 员 企 业 1 
企业 2 家 ， 绝 对 控股 公 

控股 公司 4 家 ， 参股 公司 5 家 ; 


AMAER HeINBD-R 
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、 
空 管制 造 、 进 出 口 贸 易 、 服 务 业 、 


房地产 等 FI Jay X o 

截止 2005 年 底 Lie 
资产 56.13 亿 元 ， 营 业 收入 8&1.73 亿 
元 ， 利 润 总 额 6 亿 元 ; 生产 工业 汽 轮 
机 352 台 /328.94 万 KW/Qa， 工 业 汽 
HALE EIEE SI. 


TA 
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地 址 : 杭州 市 环 城北 路 167 号 
邮编 : 310004 

电话 : 0571-85097609 

传真 0571-85093330 
联系 人 : WEM (EE) 
http://www. china-htp. net 
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青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 是 以 生产 60MW 及 
以 下 “ 捷 能 牌 ”热电 联 产 汽轮机 为 主导 产品 ， 至 今 
已 有 近 50 年 的 设计 制造 历史 ， 是 我 国 汽轮机 行业 的 
重点 骨干 企业 。 公 司 目 前 拥有 净 资 产 4. 2 亿 元 , FE 
产能 力 为 500 万 KW，2005 年 产品 销售 收入 达 21 亿 元 ， 
利税 2. 68 亿 元 ， 出 口 创汇 513 万 美元 。2004 年 、2005 
年 连续 两 年 进入 中 国 机 械 工 业 100 强 。 

公司 生产 的 60MW 及 以 下 “ 捷 能 牌 ”热电 联 产 汽 
轮机 是 具有 自主 知识 产权 的 高 科技 产品 。 目 前 拥有 
抽 汽 、 背 压 、 地 热 、 工 业 拖 动 、 给 水 泵 等 九 大 系列 

A ee rouen 
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五 一 劳动 奖状 

dbi (bz OO ， 
成 绩优 异 . 特 授予 dana ke A. 
颁发 五 一 劳动 奖状 ， 


中 华人 全国 总 工会 
GI - Purr N 







PF oa x A qt» 
(36A RnRegEOS 


| 4 Butt d mud ` idm 


2005 年 度 中 国 机 械 工业 销售 收入 
100 强 企业 
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中 国名 牌 产 品 证 局 


中 国名 牌 产品 
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邮编 : 266042 

地 址 : 山东 青岛 市 四 流 南 路 102 号 

联系 电话 : 0532-86125881 86125448 
传真 : 0532-86125819 

E-mail: yxb 包 jnpower.com 
http://www.jnpower.com 
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安装 在 内 蒙古 苏 里 格 的 9E 型 低 氮 氧化 物 安装 在 内 蒙古 准 能 硅 电 有 限 责 任 公司 的 完成 盖 缸 的 国家 打 捆 招标 9E 燃 相 
排放 燃气 150MW 汽 轮 发 电机 组 
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研制 的 整体 煤气 化 燃气 轮 联 合 循环 发 电机 组 


FFK ARE 
中 国 南 京 市 
210037 
025-85503264 
025-85502858 


www. ntcchina. com 


安装 在 苏州 蓝天 电厂 的 CUMW 联 合 
循环 汽 轮 发 电机 组 


E-mail:z jb€ntcchina. com 
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公司 生产 0. 01 一 63000kW 大 中 小 型 高 低压 各 类 防爆 、 
普通 电机 和 电动 /发 电机 、 无 刷 励磁 汽 轮 发 电机 、 防 爆 风 
机 、 防 爆 电 器 及 监控 仪表 等 ， 技 术 水 平 处 于 国内 领先 地 位 。 
CNE 牌 防爆 电机 荣获 “中 国名 牌 产品 ”称号 ，CNE 牌 电动 机 
(1 一 1000kW) 被 认定 为 “国家 免检 产品 ”。 小 型 高 效 节 
能 电机 在 全 国 同行 业 率先 荣获 国家 节能 认证 。 大 型 增 安 型 
无 刷 励 磁 同步 电机 被 中 石化 总 公司 确定 为 替代 进口 产品 。 
出 口 产 品 获 得 美国 UL、 德 国 PTB、 加 拿 大 CSA、 挪 威 NEMKO、 
澳大利亚 “SAA”、 欧 共 体 CE 等 多 家 国际 权威 机 构 认 证 ， 
批量 销 往 美 国 、 澳 大 利 亚 、 新 加 坡 等 国家 和 地 区 。 

公司 董事 长 、 总 经 理 : MEHS 
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由 国名 咎 产品 


高 新 技术 企业 

ERNEA SHOR 
博士 后 工作 站 设 站 里 他 

国家 企业 枝 术 中 出 

中 国电 器 工业 协会 防爆 电机 分 会 理事 长 里 他 


"Te | Eh YOS 系列 高 压 水 冷 陋 爆 型 三 相 异 步 电动 机 | Y82 系列 低压 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 
it 7 ACTES f 3 gh-voltad ler-cbdjed Series YZ2F enoproof 
- A finm " t D D Three sion Mototrs 
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地 址 : 河南 省 南阳 市 仲 景 北 路 22 号 邮编 : 473008 电话 : 0377— 63258317 
传真 : 0377 一 63224273 http://www. cn-nf. com E-mail: infoGcn-nf. com 
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江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 创 建 于 1958 年 ， 现 有 职工 1800 余 人 ， 占 地 面 
积 24 万 m“， 建 筑 面 积 16.5 万 m”， 工 程 技术 人 员 480 人 ， 总 资产 23200 万 元 ， 
主导 产品 为 各 类 交流 直流; 高 、 殿 压 电 动机 ， 产 品 广 泛 应 用 于 电站 、 痊 多 ， 
煤矿 、 机 械 . 石油 、 化 工 、 船舶 、 交 通 、 水 利 、 造 纸 和 环保 等 行业 ， 年 生产 能 
J33059g/4B8B5B5kW. 

多 年 来 ， 公司 坚持 科学 发 展 观 ， St RE. 技术、 管理 三 轮 驱 动 ， 推 进 公 
司 全 面 协调 可 持续 发 展 。 公 司 采 用 先进 的 管理 模式 、 新 颖 的 经 营 理念 和 创新 理 
念 ， 不 断 推出 高 技术 含量 .高 附加 值 的 新 产品 来 满足 市 场 的 需求 。 公 司 于 1996 
年 在 同行 业 中 率先 通过 了 IS09001 国 际 质 量 体 系 认证 ，1999 年 获得 进出 口 自 营 
权 ， 和 连续 18 年 被 认定 为 “重合 同 、 守 信用 ”企业 ， 是 江苏 省 “质量 兴 企 、 8) 


AE TEEN. APR 电机 先后 被 评 为 ”江苏 省 名 牌 产 品 . 中 国电 
机 公认 十 佳 畅 销 品牌 、 江苏 省 用 户 满 意 产 品 . 江苏 省 质量 诚信 企业 . 


国家 质量 免检 产品 和 中 国名 牌 产品 ” ， 是 中 国电 器 工业 协会 推介 产品 
产品 畅销 全 国 20 多 个 省 、 市 .自治 区 ，80 为 以 上 的 产品 为 明星 企业 及 国家 大 中 
型 知名 企业 配套 ， 远 销 欧 洲 . 美国 等 30 多 个 国家 和 地 区 ， : 深 受 客户 的 好 评 ， 





HHH iid Hz Tn 43 HE ; 
PNUD AI A D 地 址 : 江苏 省 靖江 市 季 市 镇 季 市 西 路 39 号 ”邮编 ，214523 
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CEXITFICATE FOR PRODUCT EXEMPTION FROM 
QUALITY SURVEILLANCE INSPECTION 
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cft: 0523-4542326 ”传真 : 0523-4542280 http://www.dzem—-china.com E-mail. jjdzjd@pub.tz.jsinfo.net 
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~ 奖 水 电机 股份 有 限 公司 





ES PARE 


地 址 : 河北 省 衡水 市 大 庆 西 路 103 号 
话 : 0318 一 2123999、7900731、7900721 
: 0318 一 2181621、7900785 


: //www. cn-mengniu. com 





葬 水 电机 股份 有 限 公司 建 于 1975 年 ， 是 生产 中 小 型 电机 的 重点 骨干 企业 。 
中 国 机 械 500 强 企业 。 主 要 产品 有 普通 Y 系 列 电机 、Y2 系 列 电机 、 电 磁 调 速 电 
机 、 变 频 电 机 、 人 制 动 电 机 、 防 爆 电机 、NEMA 标 准 电 机 和 H400 中 型 高 压 电 机 等 
共 15 大 系列 ，3000 多 个 规格 ， 广 泛 应 用 于 冶金 、 机 械 、 化 工 、 石 油 、 纺 织 、 人 制 
冷 、 粮 食 、 机 床 、 压 缩 机 、 减 速 机 、 通 风机 、 水 泵 等 行业 及 其 领域 ， 年 生产 能 
力 800 万 kW。 在 电机 行业 率先 通过 了 IS09001 质 量 体 系 、IS014001 环 境 管理 体 
系 和 “3C” 认 证 ， 先 后 被 评 为 “河北 省 重合 同 守信 用 企业 ”、“ 质 量 效益 型 先 
进 企 业 ”， 河 北 省 环境 保护 先进 企业 ， 荣 获 河北 省 质量 管理 奖 ， 全 国 质量 管理 
先进 企业 ， 产 品质 量 国家 免检 等 荣誉 称号 。“ 猛 牛 牌 ”电机 连续 多 年 被 评 为 河 
北 省 名 牌 产 品 和 用 户 满意 产品 ，2006 年 又 获得 “中 国名 牌 产品 ”奖牌 和 证 书 ， 
畅销 全 国 ， 远 销 美国 、 加 拿 大 、 德 国 、 日 本 和 伊朗 等 国际 市 场 。 

加 司 拥有 一 支 200 余 人 的 含 高 、 中 级 专业 技术 人 员 在 内 的 科技 人 才 队 伍 ， 
建立 了 省 级 技术 中 心 ， 实 行 用 计算 机 网 络 技术 对 生产 经 营 全 过 程 环节 的 信息 资 
源 集中 管理 ， 先 进 的 检测 手段 与 测试 装备 等 ， 为 电机 设计 、 人 制造 过 程 及 产品 检 
验 提供 了 可 人 靠 保证 。 可 以 优质 准 期 和 合理 的 价格 承接 、 EU 
需 电机 产品 与 服务 。 
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X «IS09001 BEER ERN 
国家 认定 企业 技术 中 心 
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YIS 紧凑 型 电动 机 epe 
1998 年 获 国家 新 产品 证 书 sm 
1998 年 获 机 械 工业 科技 成 果 二 等 奖 E 


1 ! 兆 瓦 级 双 馈 风力 发 电机 
“大 沙洲 水 无 剧 同 步 发 电机 
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主轴 伺服 发 电机 
1997 获 国家 科技 成 果 三 等 奖 





TZHW 无 刷 同步 发 电机 
YRKK 、YKK 高 压 三 相 异 步 电 动机 1998 年 获 国家 新 产品 证 书 
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Perkins 油 机 系列 柴油 发 电机 组 





兰州 电机 有 限 责 任 公司 ( 原 兰州 电机 厂 ) 是 始 建 于 1958 年 的 制造 电机 和 发 电 设备 的 企业 ， 公 司 于 1994 年 
进入 被 国家 认定 的 企业 技术 中 心 行列 ， 同 年 通过 1SO9001 质量 体系 认证 ， 现 有 工程 技术 人 员 600 余 人 ， 主 要 设 
备 845 人 台 ， 进 口 设备 60 台 。 公 司 主要 产品 有 :大 中 型 交流 电机 ， 交 流 变 频 调 速 电 机 ， 大 中 型 直流 电机 ， 风 力 
发 电机 ， 船 用 、 陆 用 交流 发 电机 醒 中 频 、 双 频 、 双 流 特殊 专用 电机 ， 交 流 伺服 .主轴 及 步 进 电机 ， 小 型 交流 电动 
机 ， 柴 油 发 电机 组 (BE. fxh), 高 低压 控制 屏 ( 柜 )， 中 小 型 水 轮 发 电机 组 等 十 余 类 产品 ， 共 计 88 个 系列 、 
331 个 品种 、 2600 多 个 规格 ， 其 中 主导 产品 大 中 型 交流 电动 机 高 压 功率 范围 为 220 上 20000kW 、 低 压 功 率 范 
围 为 0.55 ~ 2000kW, 交 流 调 速 电机 功率 范围 为 0.55 ~ 4500kW:; 交 流 发 电机 功率 范围 为 3 ~ 40000kW ， 风 力 发 
电机 300 ~ 2000kW 及 功率 范围 为 12 ~ 1200kW 的 普通 发 电机 组 、 电 源 车 、 低 噪音 自动 化 机 组 等 。 年 综合 生产 
能 力 达 350 万 kW 。 公 司 产品 获得 2 项 国家 科技 进步 奖 、3 项 国家 新 产品 证 书 、3 项 国家 优秀 新 产品 “金龙 奖 ”、 
34 项 省 部 级 科技 进步 奖 。 还 获得 3 项 国家 质量 银 质 奖 、 3 项 部 优质 产品 奖 、13 项 省 级 优质 产品 奖 、 兰 电 牌 交 直 
流 电 机 及 控制 装置 产品 获 甘肃 省 “ 陇 货 精 品 ” 称 号 、 1 项 产品 获 机 械 工业 名 牌 产品 称号 、 2 个 系列 的 竟 品 被 评 为 中 
国 渔船 、 渔 机 行业 名 牌 产品 称号 、 发 电机 产品 获得 “国家 免检 产品 ”称号 。 产品 享誉 国内 32 个 省 、 市 自治 区 ,并 


销 往 二 十 余 个 国家 和 地 区 。 b 
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章 丘 海尔 电机 有 限 公司 隶 属 海尔 集团 ， 现 有 员工 1800 余 人 ， 总 资产 3. 18 亿 元 。 目 前 拥有 日 本 、 台 
湾 、 韩 国 的 电机 加 工 设备 和 和 生产线， 形成 了 年 产 3000 万 台 的 生产 力 。 我 们 主要 生产 家 用 所 器 小 功率 所 
动机 ， 品 种 包括 洗衣 机 电机 、 空 调 电 机 、 上 压缩 机 电机 、 洗 碗 机 电机 、 制 氧 机 等 5 大 系列 800 余 种 电机 电 
器 。 企 业 通 过 了 1S09001、1SO14001 体 系 认证 ， 产 品 通 过 了 美国 UL、 加 拿 大 CSA、 德 国 TUV、 中 国 CCC 认 
证 ， 并 荣获 2006 年 中 国名 牌 产品 殊荣 。2004 年 建成 了 占 地 333300m 的 工业 园 ， 工 业 园 的 建设 规范 和 工艺 


装备 水 平 达到 世界 先进 水 平 ， 章 丘 海 尔 已 成 为 中 国家 用 电器 电机 行业 规模 较 大 、 品 种 较 全 的 电机 生产 
基地 之 一 。 
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—— 


公司 总 经 理 高 建 岭 携 全 体 员工 感谢 新 老 客 己 及 社会 各 界 的 支持 与 厚爱 ! 
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记录 企业 成 长 的 每 一 阶段 


《中 国电 器 工业 年 鉴 》 集 中 反映 中 国电 请 工业 各 
分 行业 的 产品 市 场 、 新 产品 和 新 技术 情况 ; 公布 电器 
工业 权威 统计 数据 及 标准 化 情况 ; 介绍 行业 重点 企业 
发 展 经 验 ， 是 集 系 统 性 、 权 威 性 和 实用 性 于 一 体 的 资 
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